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के ओरेसू के 


| 
|! 
श्रीमगवत्पतञ्ञलिविरचितं ॥ 
व्याकरण-महाभाष्यस्‌ | 


तस्याऽयं 


चतुर्थो भाग! | 
( पद्मम-षष्ठाउध्यायात्मकः ) र 
स च-- | \ 
परमतपखिनाँ श्रीमताम्भगवान्‌देवाचायो णामन्तेवासिना महाविद्यालय- ॥। 
गुरुकुलझज्जरस्योपाचायंण वेद-व्याकरण-साहित्य- 
दर्शन-आयुर्वेदाचार्येण पण्डितवेदव्रतेन 1 
वर्रिना सम्पादितो 'विमर्श!टिप्पण्या t 
च संयोजितः । \ 


प्रकाशक. 


| 
। 
। 
| 
१ 
| | [ श्रीकेय्यटक्कतप्रदीपेन नागोजीभट्टुक्रतेन भाष्यप्रदीपोद्र्योतेन च विभूषितम्‌ | 
| 
| 
| 


हरयाणा-साहित्य-संस्थानम्‌ 
गुरूकुल झज्जर ( रोहतक ) 


द्विसहसम्‌ १८८५ शकान्दे 


प्रथमं संस्करणम्‌ २०२० वित्रमाब्दे | । र्य १० 
२००० १६६३ खिस्ताब्दे 
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**% ओस्म्‌ ॐ क 
` श्रीभंगवत्पतञ्जलिविरचितं 


व्याक्ररण-सहामाग्यसू 


' [ प्रदीप-उद्द्योत-बिमशै; समलङकृतम्‌ ] 
तस्याउयं-- . -- 
चतुर्थी भागः 


( पञ्चम-षछाऽध्यायात्मकः ) 


_ प्राक्‌ क्रीताच्छः ॥ ५। १। १॥ ` 
प्राग्वचनं किमर्थम्‌ ? | 
प्रारचचन उक्तम्‌॥ १॥ _ 


किपुक्रम ? तत्र] तावढुक्कम्‌--“ग्राख्चचन सकृद्रिधानाथेमधिकारात्सिद्रिमिति 


ति पाई हू नपाएका पनत क 


हित; प्रत्ययो विहितो यथा स्यात्‌, योगे योगे तस्य ग्रहणं मा कामिति । 
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प्रदीप:--प्राक्क्रीताच्छु: । प्राग्वचनमिति । छ इत्येवाधिकारो5स्त्वित प्रश्न; । प्राग्वचन 
उक्तमिति । अस्मिन्‌ प्राग्वचने यढक्त्यं तदव्यत्रोक्तम्‌ । न्यायस्य तुल्यत्वातु--प्राद्दीव्यतोड' | 
णित्यत्र यदुक्तं तदेवेहा$पि द्रष्टव्यमित्यर्यः । सकृद्विधानार्थमिति । प्राक्रीताद्यास्तानपेक्य 
सक्रदेवा 5नेन तेष्वर्थषु च्छस्य विधानं यथा स्यादित्यर्थः । विद्वितो यथा स्यादिति । पुन; श्त्या 


ead 


0001 


उद्दोतः--प्राकक्री । ननु प्राकपदा5भावे कीता'दित्यस्या5पि व्यथेत्वेन भाष्ये भ्रारवचनं किमर्थः 
मिति तन्मात्रोल्लेले न बीजमिति चेन्न, अ्रवयवाद्येपद्वारा$वधिनिर्देशाक्षेपे एव तात्पयीदित्याहे--इत्येवेति । | 
ननु 'छ? इत्येव नानावाक्यस्वाउमावात्सकृद्विधानं सिद्धमेवेत्यत आह-ग्राकहीतादिति । ननु विहितो 
विहित इति पुनंरुक्तमत आह--घुनरिति । प्रकर्षमेव दर्शयति--सुष्टिवति । नन्वघिकारत्वे. ऽ डप. 


† ४। १ । ८३ वा० १-२ 
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३ श्रीमगवर्पत्ञलिविरचितं [ प्राकक्कीता 
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नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । अधिकारादप्पेतस्सिद्धम्‌ “अधिकारः प्रतियोगं तस्याऽ 
निर्देशाथ” इति# योगे योग उपतिष्ठते । 


“अधिकारार्सिद्धमिति चेदपादविषये छप्रसङ्कः’ । अधिकारास्सिद्धमिति चेदपवाद- 
विषये छ; प्राभोति । 'उगबादिभ्यों यतः [ ५। १। २ ] “छश्चेति च्छोऊपे 
प्रामोति । तस्मास्राख्वचनं कत्त व्यम्‌ । 

अथ क्रियमाणेऽपि प्राग्वचने कथमिदं विज्ञायते-ग्राकक्रोताद्याः प्रकृतयः, 
आहोस्तित््रक्रीताद्येऽथी इति ? किञ्जाऽऽतः ? यदि विज्ञायते ग्रावक्रीताद्याः प्रकृतय 
इति, स एव दोषः--"अपवादविषये च्छप्रसङ्ग इति । अथ विज्ञायते--श्राकक्र 
ताथा? इति न दोषो भवति । सेमानेऽऽथे प्रकृतिविशेषादुत्पद्यमानो यच्छं बाधि 
व्यते] । यथा न दोषस्तथाऽस्तु । 
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प्र०--प्रकर्षप्रतिपत्तिः- खरष्ठ-लाघवेन-विहितो यथा स्यादित्यर्थः । योगे योग इति । असति 
सक्रद्विधाने “तस्मे हितम्‌’ 'छ' इत्येवं प्रत्यर्थनिर्दशसूत्रं छो वक्तव्यस्तथा च शाश्नगोरवप्रसङ्गः । 
अधिकारादिति । 'छ' इत्येतावदेव सूत्रमस्तु, नार्थैः 'प्राकक्रीता’ दित्यनेन। यथेव प्रत्य- 
यादयोऽधिकारा अवधिविरोषोपादानमन्तरेणेष्टं साधयन्त्येवमयमपि साधयिष्यतीत्यर्थैः । प्रति- 
योगमित्यनेन लाघवार्थत्वमधिकारस्य दर्शयति । 'योगे योग उपतिष्ठते’ इत्यनेन त्वधिकारस्य 
व्यापारः प्रदर्श्यते । 

उगवादिभ्यो यच्छुश्चेतीति । नदीम्रोतोन्यायेन प्रतिसूत्रमधिकारस्योरस्थानादुत्सर्गा 
प॒वादयोः सनत्निधानाऽविशोषात्तव्यत्तव्याऽनीयरामिव विकल्पः स्यादित्यर्थ 

केचिदाहुः--'उगवादिम्यो य'दित्ययमप्यधिकारस्ततो द्वयोरपि पारार्थ्यात्पिरस्परा- 
ऽसम्बन्वादुपलच्षणमेतत्‌ । इदन्तु प्रदशनीयं-*शरीरावयवाद्यच्छश्चे'ति । 

स पव दोष इति । “तस्मे हित'मित्या दिष्वर्थनिदशेषु 'ड्याप्प्रातिपदिका'दिति सामान्य- 
प्रकृतिरधिकारात्सन्निहिता । शरीरावयवाद्य'दित्यादौ तु विशेषप्रकृतिस्तत्र प्राकक्रीतात्प्रक्ृतिम्यो 
विघीयमानश्छों विशेषप्रक्ृतेरपि प्राप्नोंतीत्यर्थ:। समानेऽर्थ इति । 'तस्मै हित'मित्यस्मन्नर्थ 


NNN, 


उ०-घिकार इत्येतज्ञानायाऽवधिनि देशाऽवश्यकक्वे किं तत्र लाघवमत आह-छ इतीति। ननु “प्रतियोग'- 
मिति योगे योगे'इति च पुनरुकमत श्ह--प्रतियोगमिति । व्यापार इति। उत्तरत्रोपस्थितिरूपः । नन्वत्र 
यतैव निराकाङबत्वा'च्छु" इस्यस्याऽसम्बन्धोऽत श्राह--नदीति । एतेन 'औतसम्बन्धेन निराकाङचात्वा- 
- उकरणलब्धस्य कर्थं सम्बन्ध! इत्यपास्तम्‌। खरितत्वरूपयत्नेन तस्याऽपि सम्बन्धसम्मवादिति भावः । 
` केचिदाहुरिति । संशापरिभाषयोः परार्थयोः परस्परसम्मन्धदर्शनादराऽपि स्यादित्यत्राऽसुतिः । ननु 'तस्मै 


# १।३। ११ वा० १ 1 शरीरावयवाद्यत्‌; तस्मै हितम्‌ ५। १ । ६; ५ 
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५ अ०। १ पा०। १ आ०। १ सून | व्याकरणमहामाध्यसे 
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'्रकक्गीतादयेऽथो' इति विज्ञायते । कुत एतत्‌ ? तथा ययं ग्राधान्येनाऽ्थ 
्रतिनिर्दिशति । इतरथा हि बह्ृचस्तत्र प्रकृतयः पठ्यन्ते ततो यां काञ्रिदेव प्रकृति- 


AAAANANAANANNDN ARNAANANANAANANNNAANNNNNNANNNNNNND 


ˆ मवधित्वेनोपाददीतः । 


अथवा पुनरस्तु श्राकक्रीताद्याः प्रकृतय'इति । ननु चोक्कमपवादविषये च्छप्रसङ्ग 


इति । “न वा कचिद्वावचनात्‌' । न वैष दोषः । किं कारणम्‌ ? क्चिद्वावचनात्‌ । 
„~¬ यदयं क्वचिद्वावचनं करोति--।विभाषा हविरपूपादिम्यः | ५ | १। ४ | इति) 


तञज्ञापयत्याचायो--“नापवादविपये छो भवतीति । "ॐ 5 „> कल, 
यद्येवं, नार्थः प्राग्वचनेन, अधिकारास्सिद्धम्‌ । ननु चोक्गमधिकारात्सिद्भमिति 


_चेद्पवादविषये च्छम्रसङ्ग इति । परिहृतमेतत्‌--न वा कचिद्ववचनादिति । 


अथ किमथेमियानवधिग्रेह्नते न प्राक्ठनः % इत्येवोच्येत १ एतज्ज्ञापयत्या- 
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प्र०--शरीरावयवाद्यद्धिधोय मानः प्रकृत्यन्तरे सावकाशं छं बाघते तक्रमिव कोण्डिन्ये दघीत्ययैः । 
तथा हीति। यथाजातीयोऽवधिस्तथाजातीयेनावघिमता भाव्यम्‌ । यथा “मासासर' इत्युक्ते 
कालः प्रतीयते, 'ग्रामासूर्व' इत्युक्ते देशः। 'अलोन्त्याूवै' इत्यलेव । यां काचिदिति । “आ 
परिखायाश्छ'इत्येवं वाच्यं स्यादित्यर्थः । 


अथवेति--अभ्युपगम्य वादोंऽयम्‌ । न स्वयं पक्षों युक्तोऽवधिविजातीयत्वात्‌ । नन्व- 
स्मिन्पक्षे छस्यार्थो न निर्दिष्ट: स्यात्ततश्च स्वार्थे प्राप्नोति । नेष दोषः । 'तस्मे हित'मित्यादीना- 
मर्थनिर्हेशानां प्रत्ययं प्रति साकाइक्षत्वात्सन्निहितेन च्छे निराकाङ्क्षीकरणादर्थस्य लामात्स्वार्थ 
्रत्ययाऽप्रसङ्गात्‌ । वावचनादिति । विकल्पवचनादित्यर्थैः । अथेति । ठत्रः परोऽर्थः प्रकृतिर्वा 
प्राक्क्रीतान्नास्तीति लाघवार्थं 'प्रावठत्र'इति वक्तव्यम्‌ । 'प्राग्वतेष्ठ'त्रिति प्रात्यासन्नऽञ्ग्रहीष्यत 
इत्यर्थः । रथेष्विति । तेन ज्ञापकाश्रयणमन्तरेण न्यायेनापवादविषये छस्या5प्रवृत्त: सिध्यति । 
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ड०--हितः मित्यादौ सामान्यप्रकृतिविषये चरितार्थश्छो विशेषप्रक तिम्यस्तैस्तैवोध्येतेत्यत आह--तस्मै इत्यादि। 
ननु 'कता' दित्यस्य .प्राग्विशेषणत्वेन कथं प्राधान्यमत आह--यथेति । गराधान्येनेत्यस्याऽवधिलवेनेत्यरथं 
इति भावः । स ह्यवधिमदपेक्षया प्रधानं, त्ग्रतिपादनतात्पर्यणाऽवधितिर्देशादिति बोध्यम्‌। नन्वस्मिन्पत् 
इति । प्रकृतियुक्ते स्नञेऽयीनिदेशादित्यभिमानः । छ 
ननु 'वा वचन'मित्यस्य 'विभाषा हवि? रित्युदाहरणमसज्ञतमत आह--विकल्पेति | वाशब्दो$येपर 
इति भावः ।'नन्वेवं 'लोकसवलोके/ति ठभो5ष्यवधित्वं सम्माव्येतेत्यत आह--प्राववतेरिति । न्यायेनेति । 
न्यायश्च यब्छयोः सामान्यविशेषमाव एव । 


झवधिमतो 5भावादिति । सर्वत्राउन्वयप्रयोजकस्येत्यथेंः । प्रकृतयो वेति । वाशब्दक्ाऽये। _ पे 
परिखाया दब ९ । १। १७ १-ग्राचार्यः इति क्रचित्त ।  प्रावतेह्म ५। १ | १८ 
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चार्यः --'अर्थेष्ययं भवती'ति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? समाने्थें प्रकृति- 
विशेषादुत्पद्यमानो यच्छं बाधते ॥ १ ॥ 
उगवादिभ्यो यत्‌ ॥ ५। १। २॥ 
यब्ञ्यावञः पूर्वोविप्रतिषिद्धं सनङ्यपानहौ प्रयोजनम्‌ ॥ १॥ 
यन्ञ्यौ भवतोऽनः पूर्वेविश्रतिषेघेन# । किं प्रयोजनम्‌ ? “सनङ्शूपानही ग्रयो- 
जनम्‌' । यतोऽब्काशः-शाङ्कव्यं दारु, पिचव्यः काप्पीसः । अनोञ्यकाश!-- 
` वधम्‌ वारत्रम्‌ 1 सनङ्गुनोम चर्मविकारस्तस्मादुभयं प्राप्नोति--सनझ्व्यं चर्म । ` 
„5/27 ऽ्यस्यावकाशः--ओऔपानह दारु । अनः स एव । उपानन्नाम चर्मविकारस्त- 
“* स्माटुभयं प्राभोति औपानह्य चर्म [ येञ्ञ्यौ भत्रतः-पू्विग्रतिषेधेन | । 
| ढञ्च ॥ २॥ 
ढप्व-- भवत्यनः पूरवविम्रतिषेधेन | हओोज्वकाश+--छादिपेयं तृणम्‌ | अञः 
स एवं छदिनोम चर्मविकारस्तस्मादुभयं प्राप्नोति--छादिषेयं चर्म | दष्भवति 
पूर्वेविप्रतिषेधेन । 
प्र०-- प्राक्ठत्र इति तूच्यमाने तुल्यजातीयस्या5वधिमतो5भावादर्था: प्रकृतयो वाऽवधिमच्चेन संगु 
होरन्‌ ॥ १॥ 
उगवा । यञ्ञ्याविति । छापवादानां परविप्रतिषेधबाधनायेदम्‌ । छुदिर्नामेति । छादनं 
छदिस्तच चर्मविकारोऽपि सम्भवति । अत्राहुः-छदिरुपानहोः प्रतिपदं प्रत्ययविधानादयुक्तो 
विप्रतिषेधः । तथा चोक्तम्‌-'परनित्यान्तरञ्गप्रतिपदबिधयो विरोधिसन्निपाते तेषां मिथः 
्रसङ्गे परबलीयस्त्व'मिति, नार्थः पूवैविभ्रतिषेधेनेति चिन्त्यमेतत्‌ । हविरपूपादिभ्य इति 


२५ ५४५४१० ४५ *” Nees 
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ड०--प्रक्गतिनाञ्चाऽवधित्वे यच्छुयोः समावेशः स्यात्‌ । .तद्वारणायोक्तशापकाश्रयणे गौरवं स्यादिति 
तत्परिहाराय सूत्रकृता$ थोवधित्वेना ५5श्रित इति भावः । श्रनेन च भाष्येण “अथवा पुनः रित्यस्य शैदिवा- र 
दत्वं सूचितम्‌ || १ ॥ ॒ | 
उगवादि वा्शे--चर्मणो5ण । आषपानह्य -'त्रुषमोपानहो्यंः' । नन्वञश्छाऽपवादतवद्वाध्य- | 
सामान्यचिन्तया यतोऽप्यपवादत्वादयुक्तो विप्रतिप्रेधोऽत श्राह--छा5पवादानामिति | येन नाप्राप्षिन्यायेन | 
छापवादत्वमेव न तु यदपवादत्वम्‌ । यदपि छापवाद इति अपवादविप्रतिप्रेध इति भावः । छादनमिति-- | 
करणे ल्युद्‌ । छुदिरित्यत्र (इसमन्त्रे'ति हृखः । तचच तृणविकारः, कचिचमैविकारोऽपि । अन्नाहुरिति। 
श्रत्राऽरुचित्रीजं निरवकाशे सत्येव प्रतिपदविधित्वं बाधकत्वे प्रयोजकं नाऽन्यथेति । ननु हविविषयस्यै- 
वोदाहरणादपूपादिग्रहणं व्य्थमत श्राह--सूत्रपाठेति श्रसम्मवोऽपि तद्विषये विप्रतिषेधस्येत्याह-न होति । 


# उगवादिम्यो यत्‌, श्रवभोपानहोव्य; चम्मणो5न्‌ ५। १। २; १४; २५ 
१ कोष्ठान्तगत; पाठः काचित्कः । + छुदिरूपधिषलेढ॑ंब, ५। १। १३ 
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₹ अ°। १ पां०। $ आ०। रे सूं ] ' व्याकरणमेद्दाभाष्यंस्‌ ढु 
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- ५०५८ ५४" `  हृविरपूपादिम्यो विभाषाया यत्‌ ॥ ३ ॥ 


हविरपूपादिभ्यो विमाषायाः यदभवति पूर्वैविप्रतिषेथेन । हबिरपूपपादिस्यो 
विभाषाया अवकाश! ---आमिक्ष्यम्‌ आमिच्तीयम्‌ । पुरोडाश्यम्‌ पुरोडाशीयम्‌ । यतः 
से एव । इहोभयं प्राभोति---चरव्यास्तए्डुला! । यदभवति पूर्वेविप्रतिषेधेन । 


अन्नविकारेभ्यश्च ॥ ४॥ 
अन्नविकारेभ्यश्च! विभाषाया यद्भवति पूर्वेविग्रतिषेधेन । अच्नविकारेभ्यो 
विभाषाया अप्रक्राशः--सुयाः सुरोयाः | यतः स एव । इहोभयं प्राप्तोति-सक्तच्या 
थाना इति । यद्भवति पूवेविप्रतिषेधेन । 
स तर्हि पूर्वेविप्रतिषेधो बक्कच्यः ? न बक्कव्यः। इष्टवाची परशब्दः । विग्रति- 
षेधे परं यदिष्टं तद्भवती'ति ॥ अयं नाभिशब्दो ` गवादिषु पठयते । तत्रैवोच्यते= 
“नामि नभन्ने ति# । तत्र चोद्यते 


~ NNN 
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प्र०--सूत्रपाठानुपूर्वीप्रदशनाथमपूपादिग्रहएम्‌ । न ह्मरपादिपु प्रतिपदं कश्चिदुकारान्तः पठ्यते । 
पाठेऽपि वाऽपवादोऽसो भवति, उत्सर्गापवादयोश्वायुक्तो विप्रतिषेधस्तस्माद्वविविशेषवाचिविषय 
एव विप्रतिषेधोऽऽभिमतः । गवादिगणे हविः शब्दस्य पाठात्स्वरूपग्रहणाच 'विभाषाहवि रित्यत्र 
हविविशेषवाचिग्रह्णमु । चरव्या इति । चर्वधिकरणं हविरूपचाराचरुशब्देनोच्यते | अन्नविः 
कारेभ्यश्चेति। अउपादिष्वन्नविकारेभ्यश्चेति पञ्चते । तद्विषयोऽयं विप्रतिषेध उच्यते । 


NNN 


उ०--पाठे5पि वेत्यम्युपगमवाद्‌ः । ननु “हविः' शब्दस्य ग्रहणात्कथं तत्राऽपि विग्रतिषेघप्रसक्तिरत आह- 
गवादीति । स्वरूपेति । ्रसञ्ञातविरोधन्यायेन तत्रैव स्वरूपग्रहणमिति भावः । ननु चरुशान्दस्य स्थाल्यां 
प्रसिद्धेः क यमत्रोमयप्रासित आह--चर्वधीति । ननु ‹हबिरपूपादिम्य इति वातिकेऽपूपादिग्रहणं व्यर्थमननः 
विकाराऽतिरिक्ताऽपूपादिषूवणौन्ताऽमावाद्त आहृ-तन्नेति । विप्रतिघेधवासिके इत्यर्थ: । 

सामध्योदिति । ्रपूपादिषु तङ्भिन्नोवाम्तपाठाऽमावादिति मावः । अनिद्धोरितविशेषा इति । 
तत्स्वरूपा अन्नविकारवाचकाः शब्दा इत्यर्थः । तस्य कचितसुरादौ 'चारिताथ्योद्विप्रतिषेधसज्ञतिरित भावः । 
पूर्वम न्नविकारेम्यश्े'यस्याऽपू्वत्वं मस्वा श्रपूपादिग्रहणं सूज्नपाठा5नुपूर्वी प्रदर्शनार्थमुक्तर । इह स्वस्य 
तखपञ्चा्थत्वमुच्यते । 
नतु हिताद्यर्थ प्रत्ययविधानोपपत्तेः 'किमुच्यते प्रत्ययाऽतुत्पत्ति' रियत आह--यच्पीत्यादि । 
तैलं स्ेहनध्वा्लोहन्धनमशैयिल्यकारकत्ान्नामये हितमिति बोध्यम्‌ । अवयव इति । छिद्रवठादेशल्य 
इत्यर्थः । यच्छिद्रा ्नुप्रविष्ठः काऽविशेषोऽच्च इत्युच्यते । अवयवार्थत्वा5मावादिति । आरम्मकस्रेनाऽचयवा 


न विभाषा हविरपूपादिभ्यः ५ । १ | ४ 1 ५।१। ४ गणसूत्रम । 
* विप्रतिषेधे परं कायम १ । ४। २ क ५] १] २ गणसूतम्‌ |. 
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नाभेन भभावे प्रत्ययानुपपत्तिः प्रकृत्य भावात्‌ ॥ ५ ॥ 


(©) 
( भक नामेनेमभावे प्रत्ययस्यानुपपत्तिः' । किङ्कारणम्‌ ? 'प्रकृत्यभावात्‌? । विकृते 
१७ प्रकृतावभिधेयायां प्रत्ययेन भवितव्यम्‌†, न च नाभिसंङ्गिकाया विकृतेः प्रकृतिरस्ति । 
यदेव हि तन्मएडलचक्राणां मए्डलचक्र तन्नभ्यमित्युच्यते । 
a सिद्धं तु शालादिषु वचनाद्धस्वत्वं च ॥ ९॥ 


क 
८7९ सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? शाखादिषु३ नामिशब्दः पठितव्यो हत्वं च वक्तव्यम्‌ । 
८ ^ नाभिरिव नभ्यमिति । कः पुनरिहोपमाथ; ? यत्तदक्षघारणं परिवत्त नं वा। अपर 


D9: 


आह-यत्तदञ्जनोपाञ्जनमिति । 
०--प्रपच्चार्थश्चायं पाठो 'हविरञुपादिम्यो विभाषाया य'दित्युक्तत्वात्‌ । तत्र सामर्थ्यादपूपादिग्रहणे- 
नानिद्धारितविशेषा अन्नविकारा एव ग्रहीष्यन्ते। प्रक्ृत्यभावादिति। यद्यपि हितार्थं नभ्यं 


तेलं नम्यं लोहबन्धनमिति सिध्यति। तथापि 'नभ्यं चक्रमिति न सिध्यति, न हि चक्रस्य 
नाभिविक्रति अपि त्ववयवः। नापि तादर्थ्यमस्ति, अवयविनोऽवयवार्थत्वाभावादिति 
पर्यनुयोगः । यस्तु शरीरावयवो नाभिस्ततः परत्वाद्धितार्थ 'शरीरावयवाद्य'दिति यता भाव्यं 
“नाम्यं तैल'मिति । गवादियता सन्नियुक्तो नभभावोऽन्यत्र यति न भवति । : 


न चेति । यद्यपि दारुलक्षणा प्रक्रतिर्नाभेरस्ति तथापि नभ्यशब्दवाच्यं चक्रं नाभे 
प्रकृतिर्नास्तीत्यर्थः । मण्डलचक्राण।मिति । नेयं निर्द्धारणे षष्ठी, सामान्यविशेषाभावात्‌ । न 
हि भवति 'गवां गौः सम्पन्नन्षीरतमेति। तस्मादवयवावयविभाते षष्ठी । मण्डलाकारं चक्रं 
येषां तानि मण्डलचक्राणि--शकटानि । तेषां मण्डलाकारं यच्चक्रं तन्नभ्यमुच्यते । तञ्च नाभे 
कृतिने भवतीति तत्र प्रत्ययो न प्राप्नोती त्यर्थः । 
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उ०-नामेवाऽवयव्यर्थत्वादिति भावः । नन्वेवं 'नाभ्यं तैल'मिति न सिध्येदत आह--यस्त्विति । 
“मण्डल'वक्राणां मशडल'चक्र'मित्यन्वया5नुपपत्ति परिहरति--नेयमित्यादिना । सामान्यविशेषा५भावा- 
दिति । तरवा5भावादित्यथः । कित “सामान्ये बिशेषाऽमावा'दिति पाठः । तत्राथ्यम्थ;--सामान्यबोधके 
विशेषबोधकत्वा5भावादित्यथेः । 'सामान्यविशेषमावाभावा'दिति क्चित्पाठः । भाष्ये--सिद्धन्तु शाखादिः 
ष्विति । 'शाखादिम्यो यः इति पाठस्त्वसाम्प्रदायक इति भाव! । 

साइश्या5भावादिति । संस्थानकृतसाइश्या5भावादित्यर्थ; । रथाङ्गविशेष इति । रथाङ्गस्य-चचक्रस्य 
विशेषो 5वयवविशेष इत्यर्थः । एवं चक्रमिति । श्रवयविनो धारणाद्यमावे5वयवस्या५पि तदभावप्रसक्ष इति 
आवः । समीपेति । नामिसमीपवत्तिदेशा5म्यङ्ग इत्यर्थः । यथा नाभेरिदं तथा चक्रस्या5पीति साहश्यप्रिति 
भावः । अरवत्सु को विशेषो5त आह--अरवत्स्विति । पथग्व्यवस्थितेम्य इति । अरनिमोणसौकयार्थमिति 


लत गातात पति: पार! 1. तदर्थ विकृतेः प्रकृती ५ । १। १२ 
` { शाखादिम्यो यत्‌ ५ | ३ । १०३ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ER ७ ४५० लेट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


₹ अ० १ पा० १ आ० २ सूर ] च्याकरणमहामाष्यसू ® 


Ne 


णा १० २०२००२०२५२ २ २ ०२ २ य ना 
न तहीदानीमिदं वक्कव्यं-नाभि नमश्चेति ? वक्कव्यञ्च । किं प्रयोजनम्‌ ! 


\ 


न्ये तान हर विकृते फनी प्न कर 
यान्येतान्यखन्ति चक्राणि तदर्थम्‌ । तत्र नाभिसब्श्ञिकाया विकृतेः प्रकृतिरस्ति परियो पक 
1५४३2 7३33) 


याति चाञप्यनखन्ति चक्राणि तदथेमपीदं वङ्कव्यम्‌ | इश्यते हि सपुदायादवयवस्य छक 


02] पा “oe 


वृक्ष नभ्या झिंशपेति। ˆ ° 


~= 


न'्यात्तु लुग्वचनम्‌ || ७॥ 


2”) 
ब 


2 ~ नस्याजु लुग्वक्कव्यः ॥ स तर्हि लुग्बक्रव्यः ? .न वक्तव्य! | तादथ्यौत्ता- 


प्र०--कः पुनरिति । अवयवावयविनोः सादृश्याभावादिति प्रश्न; । इतरः क्रियाद्वारकं 
सादुश्य॑ प्रतिपादयति--यत्तदिति । छिद्रवान्‌ रथा ङ्गविशेषो नाभिदब्दवाच्य:, स यथाऽ क्षाल्यं 
काविशेष॑ धारयति परिवर्त्तते चेव॑ चक्रमपीति तत्सादृश्याचम्यशब्देनामिधास्यत इत्यर्थः । 
अञ्जनोपाञ्जनमिति । अञ्चन-तैलाम्यङ्ग: । उपाञ्जनं-समीपाऽभ्यङ्गः । यान्येतानीति । 
एतच्चोपलक्षणं नभ्यो लोहबन्धो नम्यो5च् इत्याद्यर्थमपि पठितव्यमेव । अरवत्सु चक्रेपु पृथग्व्य- 
वस्थितेभ्यः काष्ठेम्यः पृथग्भूता एव नाम्यादयो5वयवा उत्पद्यन्ते । तत्र नाभिप्रकृतिः काष्ठं नम्यं 
भवत्येव । अररहितं तु चक्रमेकस्मादेव काष्ठादुत्पद्यत इति पृथडनाभे' प्रकृतिभ्रुतकाष्ठाभावात्‌ 
प्रत्ययाऽप्रसङ्गः स्यादित्यर्थः । यानि चापीति। अनराणीतोति वक्तव्ये चक्तजातिविशेषप्रतिपत्त्यर्थो 
` मतुञ्निर्देश; । अनराणी'युक्ते भम्नाराष्यपि चक्राणि प्रतीयेरन्‌, _ तस्मादरवत्पयु'दासेनानुपजाता- 
रवचक्रप्रतीतिरनरवन्तीत्यनेन भवति। ११7 ०७ Hf 
ननु यथा वृक्षा एव बहवो वनं न तु तद्व्यतिरिक्तम्‌, एवं ताभ्यादय एव चक्रं, तत्र 
भेदनिबस्थनोः नाभिचक्रयोंः प्रकृतिविकारभावो न स्यादित्याशङ्कय भेदं तावदवयवावयविनोः 
साधयति-इश्यत इति । भेदेनाऽपि व्यवहारोऽवयवावयविनोठश्यते न केवलमभेदेनेवेत्यर्थः । 
ननु प्रङृत्युच्छेदे विकारस्य दर्शनं,-यथा-का्ठोच्छेरे भस्मनः । न चेह चक्रोच्छेदे नाभिदर्शन- 
मित्याशङ्क्याह-गुणान्तरयोगादिति । .तनावयवो यश्चक्रस्य नाभिसञ्ज्ञकः सो5जनादिगुण- यश्चक्रस्थ नाभि : सोऽ - 


युक्तवाभिसञ्ज्ञावयवभ्रक्गतिस्तद्वद्वारेण चक्रमपि प्रकृतिः । दश्यते झवयवनिबन्धनो व्यपदेशः 
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उ०--भावः । तत्र नाभेरिति । तःप्रङ्तिभूतकाऽस्य पृथग्मावादित्यर्थः । विकारदारा तद्योगाच्च चन्रमपि 
नम्यमिति भावः । ननु बत्तिद्वयकल्पनागोरवेण बुन्री हिणा'ऽनराणी' स्येव युक्तमत आहः-चक्रजातीति । अनरव- 
चकरा्थत्वमुपपादयति-माष्ये-इश्यते हीति । समुदायादिति । अपरथगुतन्नादपीस्यर्थः । ननु सुणान्तरयोगादि- 
कृतित्वेऽपि चक्रस्य नाभिः कथं विङ्कतिरत आह--भाष्ये--तन्नाउवयवादिति । तद्व्याचष्टे तन्नेति । 
सो:ख्जनादीति । भ्रञ्जगादिगुणयुक्तनाभिसंशकस्य खाव्मका5वयवस्य तद्रहितः खरय प्रकृतिरित्यर्थ 
नन्वेवमवयबस्य नामेनंस्यले5प्यवयविनि 'चकगे कथं तदृद्यपदेशोऽत आह-इश्यते हीति । भाविविकारो 5. 
{ २ र 
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च्छ्य भविष्यति--नभ्यार्थो नभ्य इति ॥। २ ॥ 
कस्बलाच संज्ञायाम्‌ ॥ ५ । १। ३ ॥ 


अयं योगः शक्योऽवक्तुस्‌ । कथमशीतिशतं कम्बस्यमिति ? निपातनादेत- 
त्सिद्भस्‌ । किं निपातनम्‌ ? “अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्वितलुकि' 
[४। १॥ २२ ] इति । 

इदं तरि प्रयोजन “संज्ञायामिति वत्त्यामी'ति । इह मा भूत्‌--कम्बलीया 
ऊर्णी।। एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । परिमाणपयु दासेन पयु दसे पराप्ते तत्र 
कम्बल्यग्रहणं क्रियते परिमाणार्थम्‌, परिमाण सञ्ञ्ञेव ॥ र ॥ 


विभाषा हविरपूपादिभ्यः ॥ ५। १। ४ ॥ 
किमियं ग्राप्ते विभाषा, आहोखिदग्ाप्ते । कथञ्च प्राप्ते कयै वाआआप्ते ? 


Tc MN I IIIS NT ILI 
प्र०--समुदाये, यथा--'पटो दग्ध इत्यादो । तत्र बुद्धिपरिगृहीतभाविविकारापेक्षालब्धप्रकृति- 
व्यपदेशनाभिलक्षणावयवद्वारकश्चक्रस्य नभ्यव्यपदेश; । 

तादथ्योदिति । अनेनैव न्यायेन चरव्यतण्डुलार्था व्रीहयोडपि चरव्याः। अङ्गारीय- 
काशायों वृक्षो$प्यज्ञारीय एवेति प्रकृतो छौं न भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 

कम्बलात्‌ | निपातनादिति । अन्तस्वरितपाठाच यदन्तत्वं विज्ञास्यते । परिमाणपयु- 
दासेनेति । अपरिमाणान्ताद्वद्रिगोस्तद्वितलुकि पश्चाश्चेत्यादौ लुकि प्रतिषिद्धे कम्बल्यग्रहणं तत्र 

परिमाणार्थमेवेत्यर्थः । परिमाणञ्च सञ्झेवेति । सञ्ज्ञायत इति सञ्ज्ञा ॥ ३॥ 

विभाषा । किमियमिति । यद्यपि 'हविरपुपादिभ्यो विभाषाया य'दिति पुर्वविप्रतिषेध- 
प्रदर्शनादप्राप्तविभाषात्वमिहावगतन्तथापि शिष्याणां सुखावबोधनायोपन्यासः ॥ ४ ॥ 


उ०--झनादिमुणयोगस्तदपेज्षया लब्धः प्रकृतिव्यपदेशो येनेदशनाभिलक्षणा 5वयवद्वारेणेत्यथेः | प्रकृता- 
चित्ति । प्रकृतेः प्रकृतावित्यथः । अनभिधानादिति भावः ॥ २॥ 

कम्बलाच्च । ननु तेन कम्नल्यशब्दसाधुत्वबोधने5पि स्वरार्थं यद्विधिरत अआह--अन्तेति । 'लोके 
वेदे चे'ति शेषः । ननु परिमाणमर्थः, सञ्ज्ञा तु शब्द इति कथं तयोः सामानाधिकरण्यमत श्राह-- 
सब्ज्ञायत इति । परिमाणं रया कमल्यशब्देन गम्यत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

१--'कम्बल्यमूणीपलशत'मिति काशिकायां वै» सि० कोमुद्यां च । 'पल॑- कर्षचतुष्टय मित्यमरः । 
तोलकततुष्टयं पलमित्यर्थः । 
| १०० पल=४००तोले=५ सेर । पांच सेर ऊन का एक कम्बल बनता था, उसकी संशा 

“कम्बल्य' थी। ; 
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“उवर्णान्ता'दिति# वा नित्ये प्राप्ते, अन्यत्र वाऽग्रपते । 
हविरपूपादि भ्योऽप्राप्त ॥ १ ॥ 
इविरपूपादिम्योऽग्राप्त विभाषा, प्राप्त नित्यो विधिः | चरव्यास्तणइला$।। ४ ॥ 


शरीरावयवाद्यत्‌ ॥ ५ ।१। ६ ॥ 


यत्प्रकरणे रथाच ॥ १ ॥ 
यत्मकरणे रथाच्चोपसङ्क्यानं कत्तेव्यम्‌ । रथाय हिता रथ्या ॥ ६ ॥ 


खळयवमाषातिलव्ठषन्रह्मणश्च ॥ ५ । १। ७॥ 


वृषशब्दोऽयभकारान्तो ग्रह्मते । वृषन्शब्दोऽपि नकारान्तोऽस्ति तस्योप- 
सङ्कयानं कत्तेव्यम्‌, वृषशब्दश्वादेशो वङ्कव्यो वृष्णे हितमिति बि वृष्यमिस्येच यथा 
स्यात्‌ । तथा ब्रह्मन्शाब्दो नकारान्तो ग्रहे, त्राह्मणशब्दश्चाकारान्तोऽस्ति तस्योप- 
सङ्ख्यानं कत्तव्यम्‌, बरह्मन्शब्दश्चादेशो वक्ष्यो ब्राह्मणेम्यो हितमिति विग्रह्म ब्रह्मणय'- 
मित्ये यथा स्यात्‌ । 
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प्र०--शरीरा । रथायेति । हितार्थं एव रथाद्ययथा स्यादर्थान्तरे मा भूदित्येवमर्थमुग- 
वादिभ्यो यदिश्यत्रोपसङ्खचानं न कृतम्‌ । केचिद्व “रथसीताहलेभ्यो यद्विधा'विति तदन्तविधिमि- 
च्छन्ति । अन्ये तु हलसीताशब्दयोः साहचर्याचतुर्थाध्यायविहित एव यति तदन्तविधि त्वस्मिः 
न्नित्याहुः ॥ ६॥ 

खलयव । बूषशब्दोऽयमिति । न तु कृतनलोपोऽकारान्तः, अन्यथाऽसन्देहायाऽङ्कतः 
नलोपो निदिश्येतेति भावः । बृषन्शब्द्‌ इति। उचारणादेव नान्तत्वे ज्ञाते “नकारान्तः इति 
वचनं स्व हपनिरूपणार्थम्‌ । तस्येति । अन्यथा ततश्छः प्रसज्येत । बूषशब्दादेश इति । अन्यथा 
थे चाऽमावकर्मेणो रिति प्रकृतिभावादववृषण्यमिति स्यात्‌ । कुतोचुचरसीति-ज्नह्यन्शन्दस्यानेः 
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उ०-_-शरीराऽवयवा । इत्याहुरिति । ्रत्राऽरुचिस्स्वसमासग्रहणशञापकसिद्धतद्न्तविधेः 'कृष्णुतिल्य॑ 
'राजमाष्य'मित्यादाविवेहा5पि दुवोरत्वमिति ॥ ६ ॥ 
खलयव । माष्ये--अकारान्त इति । अत एव दृष्यमिति सिष्यति। अन्यथेति। "झाव्मन्वि- 
श्वजने'तिवत्‌ । किञ्च नान्तग्रहणे तस्य वृषादेशवचन, बुषस्य वृषीयमिति स्यादिति ततो यद्ृचनञ्चावश्यकमेव। 7 
स्वरूपनिख्पणं-खरूपस्य साक्षाच्छुग्देन बोधनम्‌। ननु ब्रहमन्शब्दस्य ्रामणपयौयसवे इव बस्य बषन्ययोयत्वे कुतो 


mmm nnn 


~ 


क उगवादिम्यो यत्‌ ५। १। २ 
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तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । समानार्थावेतौ बृषशञ्दो वृषन्शब्दश्च) 
ब्रह्मन्शब्दो ब्राह्मणशब्दश । आतश्च समानाथी, एवं ह्याह--ङ्ुतो नु चरसि ब्रह्मन्‌ ! 
कुतो नु चरसि ब्राह्मणेति । तत्र द्योः शब्दयोः समानार्थयोरेकेन विग्रहो5परस्मादुत्प- 
्तिर्मविष्यत्य विरविकन्यायेन । तद्यया--अवेमा'समिति बिग्रह्माऽविकशब्दाहुत्पत्ति- 
भेवति--अधिकमिति । एवमिहापि वृषाय हितमिति बिग्नह्म वृष्यमिति भविष्यति, 
वृष्णे हितमिति विग्रृद्व वाक्यमेव । तथा ब्रह्मणे हितमिति विश्रह्म ब्रह्मणयसिति 
भविष्यति, ब्राह्मणेम्यो हितमिति विश्रह्ल वाक्यमेव भविष्यति । त्रैशब्द्यं चेह साध्यं 
तच्चेवं सति सिद्ध भवति ॥ ७ | 


खआत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्लः ॥ ५ । १ । & ॥ 


~“ 


भोगोत्तरपदात्खबिधानेऽनिदेशः पूर्वपदार्थहितत्वात्‌॥ १ ॥ 


भोगोत्तरपदात्खविधानेऽनिदेशः । अगमको निदेशोऽनिदेशः । कि कारणम्‌ १ 
'पूर्वपदार्थहितत्वात्‌? । उत्तरपदार्थग्रधानस्ततपुरुषः पूर्वएदार्थप्रधाने च प्रत्यय इष्यते । 
पितृभोगाय हिते ग्रान्नोति पित्रे चैव हित इष्यते ॥ एवं तहि भोगीनम्र त्ययो विधास्यते । 
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प्र--कार्थत्वादब्राह्मणशब्दपर्यायत्व॑ नातिप्रसद्धमिति व्युत्पादयति । पकेन विश्नह इति । एकेन 
विग्रह एवेत्यर्थः । विग्रहस्तु द्वाम्यामपि भवतीति नासौ नियम्यते। विशुह्ये ति--भिन्नकतृ कत्वा- 
त्वत्वानुपपत्तिः । नेष दोषः । उत्पत्तिशब्देनोत्पादनमुच्यते, अन्तर्भावितण्यर्थत्वात्पदेः परावरयोगे 
चेति वा क्त्वाप्रत्ययः । वृषन््राह्मणशब्दाभ्यामनमिधानाच्छप्रत्ययो न भवतीत्यर्थः ॥ ७॥ 
आत्मन्‌ । अनिदेश इति । योऽयं हितमिति प्रत्ययार्थनिर्देशः स भोगोत्तरपदात्खविधाने 
विवत्तितार्थप्रत्यायनाऽसामर्थ्यादनिर्देशः । तत्कार्याऽकरणात्‌ । तथाहि लोके पितृभोगीणादिशब्दैः 


उ०- युक्तिर्न दर्शितेत्यत ्ह-्रह्मन्शब्दस्येति । श्रनेकाऽ थ्वञ्च-कमलासनादावपि वृत्तेः । बृनबृषयो स्तु 
नाऽन्यतरस्याऽप्यनेकार्थत्वमिति भावः | नाऽसौ नियम्यत इति । एकेनैव विग्रह इत्येवमित्यर्थः | तथा 
खच सति त्रैशब्यसिद्धिन॑ स्यादिति भावः । भिन्नेति । विग्रहे प्रयोक्ता कत्ती, भवने उत्पत्ति, उत्पत्तौ च 
अत्ययः क्तेति भावः । एवमपि “वृष्णे हितमिति वियद्य वाक्यमेवेःत्यनुपपन्नमेवाऽत आह--परावरेति । 
क प्रावरयोगः, विग्रहज्ञानोत्तरकालिकत्वाठत्ययतदभावशानस्य । इदमप्यतिबाललोकदृष्टयेति 
बोध्यम्‌ ॥ ७ || 


आत्मन्‌ । कस्य निर्देशस्याऽगमकत्वमत आह--योऽयमिति। विवज्षितार्थेति पितृभोगीण- 
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____ शब्दाद्रिवविता्येयर्थ: । तत्कार्येति | निदेशकार्ययर्थ: । प्रययार्थनिर्देशकार्यञ्च प्रयोगतस्तदर्थप्रतीतिः । 


€ ` माध्ये-पंपदार्थप्रधाने इति । पूर्वपदार्यनिरूपितप्राधान्यवति हितल्पेष्थे प्रत्यय इष्यते । 'लोके” इति 
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५ भोगीनारिति चेद्वावचनम्‌ ॥ २॥ ^ ` त-क क आावप्यका 
ETN! TIENT 


भोगीनरिति यदि प्रययो विधीयते वावचनं कव्यम्‌) मात्रीयः पित्रीय 

इत्यपि यथा स्यादिति । 
राजाचायाभ्यां नित्यस्‌ ॥ ३ ॥ 

राजाचायोभ्याँ नित्यमिति वक्कव्यम्‌ । राजभोगीनः । आचायादणत्वञ्च । 
आचार्यभोगीनः 

कि भोगीनग्रेत्ययों विधीयत इत्यत्तो राजाचायोभ्यां नित्यमिति वक्तव्यम्‌ ? - 
नेत्याह । सबैथा राजाचायोम्यां नित्यमिति वक्तच्यम्‌ । 

इह च ग्रामशिभोगीन सेनानिभोगीन इत्युत्तरपद इति हखत्वं। न प्राशोति । 
इह चाउब्भोगीन इत्यपो भि’ [ ७ । ४ । ४८ ] इति । तत्वं प्राप्नोति । सत्रं च 
मिद्यते । 

यथान्यासमेवाऽस्तु । ननु चोक्तै-“मोगोचरपदात्खविधाने5निदेश; पूवे- 
पदाथहितत्वा/दिति । नेष दोष; । अयं भोगशब्दोऽस्त्येव द्रव्यपदाथेक; । तद्यया- 
“भोगवानयं देश? इत्युच्यते यस्मिन्‌ गावः सस्यानि च वत्त न्ते । अस्ति क्रियापदाथर्कः 


प्र०-पित्रादिहितस्याऽर्थस्य प्रतिपत्तिः । पित्रादिभोगहितस्य तु प्रतिपत्तिभ्रसङ्ग किट । ॥ 
अन्यथा भोगीनराच्छो बाध्येत । भोगोत्तरपदात्खविधाने .केघलेस्य: पित्रादिम्यो बार्धकाभावाच्छ: . 
. सि्ध्यत । कि भोगीनरिति । प्रत्यासत्त्याश्रयेण प्रश्नः । 
सवेथेति । सामर्थ्यं बलवदिद्युत्तरम्‌ । ननु भोगोत्तरपदात्खविधाने क्रि पि नित्य 
ग्रहणे केवलाभ्यां राजाचार्याभ्यां छस्य निवृत्ते सिध्यति एवं तहि तथा पाठः कर्तव्यो यथेष्ट 
सिध्यति । राजाचार्याभ्यां नित्यं भोगोत्तरपदाभ्यामेव हिते प्रत्यय इति । ग्रामणिभोगीन इति। 
ग्रामण्यो भोग इति षष्ठीसमासः । «इको हुस्वो5ड्यो गालवस्ये'ति ह्वस्वः । तत्वं प्राप्तोतीति । 
भकारादौ प्रत्ययेऽङ्गस्य विधीयमानमिति भावः । द्वव्यपदार्थक इति । भोगो धनमुच्यते । 
भोगवानयं राह्मण इति धनवानपि कृपणो निर्भोग उच्यते, तस्मादत्र क्रिया भोगशब्दवाच्या । 
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ड०--शेषः । तदेव व्युत्पाद्यति--पितृभोगायेत्यादिना । निवृत्तिने सिध्यतीति । “नित्य मित्यस्य प्रत्ययेन | 
सम्बन्धान्महाविभाषानिवृत्तिरेव स्यादिति माव: । राजेति । 'राजाचायोम्यां यदि हिते प्रत्ययस्ताह भोगो"तर- २ 
पदाम्यामेवे'त्यथौदिष्टसिद्धिरिति भावः । नित्यमित्यस्थैव विवरणं--भोगोत्तरपदाम्यामेवेति । माष्ये-- 

इह चेत्यादिना प्रत्ययान्तरविधाने दोषान्तरमाह--इह चेति । ययान्यासे यथा सिध्यति तदाह--आसण्य . 
इत्यादि । भोगो धनमिति। कर्मणि घञिति भावः । नन्वत्रापि धनमेव मोगपदाथोऽस्स्वत आह-घनवानपीति | 


† इको हखो5ड्यो गालवस्य ६ । २ । ६४ 
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तद्यथा- भोगवानयं ब्राह्मण’ इत्युच्यते यः सम्यक्स्नानादीः क्रिया अनुभवति । 
तद्यः क्रियापदार्थकस्तस्येदडग्रहणम्‌ । यश्च पितस्थाम्यः क्रियाभ्यो हितः सम्बन्धा- 
दसौ पित्रेऽपि हितो भवति । | 

यदि सम्बन्धात्‌, अस्तु द्रव्यपदार्थकस्याऽपि ग्रहणम्‌ । योऽपि हि पितृद्रव्याय 
हितः सम्बन्धादसौ पित्रे हितो भवति । अथवा भोगशब्दः शरीरवाच्यपि हश्यते । 
तद्यया-अहिँरिव भोगै पर्यीते बाहुम्‌! । अहिरिव शरीरैरिति गम्यते । एवं पितृ- 
शरीराय हितः .पितृभोगीण इति । 

खाविधाने पञ्चजनादुपसङ्कथानम्‌ ॥ ४॥ 

खबिधाने पञ्चजनादुपसङ्क्यानं कतव्यस्‌ । पश्चजनाय हित; पश्चजनीन; । 
समानाधिकरण इति वक़्व्यम्‌ । यो हि पञ्चानां जनाय हितः पञ्वजनीयः स 
भवति । 


प्र०--सब्बन्धादिति । यस्तु पितृधनाय हितो नाऽप्ाववश्यं पितृहितो भवति । “ममैनद्धनं 
भविष्यती त्येवं बुद्धया पितृधनरक्षणादिति भावः । यो द्वीति। यस्तु ममैतद्धविष्यती'ति मन्यते 
नाऽसौ पितुरेतद्धन'मिति रक्षति, किन्तहि 'ममैत’दिस्यभिमानेन। अहिरिवेति । समुदाये वृत्त 
भोगरान्द एकदेशेषु फणेषु प्रभुज्यते । केचिदाहुः-भुजजङ्गाङ्गमेव भोगशब्देनोच्यते, न तु सवं 
शरीरमिति । तदयुक्तम्‌, अनन्तत्वा्रयोगविषयस्यावधारणस्य कतु मशक्यत्वात्‌ । 

पञ्चजनादिति । मनुष्याः पञ्च'जना उच्यन्ते चत्वारो वर्णाः रथकारपञ्चमाः । 
पञ्चजनायेति । 'दिक्सङ्खचे संज्ञायामिति समासः। समुदाये वृत्तस्याऽवयवेऽपि वृत्त्या एक- 
वचनं यथा सप्रषिरिति। यो हि पञ्चानामिति। ननु सापेक्षत्वादत्र समासेन न भाव्यम्‌ । 


TS, 


ड०--ननु द्रव्यपदार्थेऽप्येतत्त्‌ ल्यमत ग्राह--यस्त्विते । मन्यते नासाविति । एवं हि पित्रादिना धनस्य 
विशेषणमयुक्तं स्यादिति भावः । 

ननु भोगशब्दस्य शरीरवाचकत्वे एकदेशे फणे प्रयोगो न स्यादत आह--समुदाये इति । 
सुजज्ञाऽङ्गमेवेति | मुजङ्गशरीरमेवेत्यथं; | न तु समिति । अत एव “अहेश्व फणकाययो'रिति कोशः 


सङ्गच्छुत इति भावः । अनन्तत्वादिति । माष्यप्रामाण्यात्कोशः प्रसिद्धतरार्थविषय इति भावः । नन्वेवं 


ल झर्हिरिव भोगेः पयेति बाहुं ज्याया हेतिं प॑रिबाध॑मानः । हस्त॒प्नो विश्व वयुनानि विद्वान्‌ 
पुमान्‌ पुमांसं परि' पातु विश्वतः ॥ | 

( ऋगेदे ६ । ७५ । १४; यजुवेदे २६ । ५१; तै० सं ४। ६ । ६ | ५; निरुक्ते ६। १५ ) 

१--पश्च॑ जना मम॑ होत्रं जुषध्वम १०। ५३ । ४ इति ऋग्वेदे पठ्यते । अन्न यास्काचार्य 
आह--“गन्धबोः पितरो देवा श्रसुरा रच्चांसीव्येके । चत्वारो वणो निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः 7” 


ह निरुक्त ३। २। ७) “मनुष्याः पञ्चजना उच्यस्ते--चत्वारों वणाः, रथकारपञ्चमाः ।” इति कैयटः । 
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सर्वे जनाइञ्च ॥ ९॥ 
सर्वजनाइशच वक़॒व्यः खश्च । सर्वजनाय हितः सार्वजनिक; । सर्वजनीनः । 


र नालि इति च बक्कव्यम्‌ । यो हि सर्वेपां जनाय हित; सर्षजनीयः स 


महाजनान्नित्यम्‌ ॥ ६॥ 
महजनान्नित्यं उञ्चक्गव्यः । महाजनाय हितो माहाजनिकः । 


तत्पुरुष इति वक्कव्यम्‌, बहुत्रीहौ मा भूदिति। महान्‌ जनोऽस्य महाजन! 
महाजनाय हितो महाजनीयः । हि 


; यदि तकषतिश्रसङ्गाः सन्तीत्युपाधिः क्रियते, आद्यन्यासेऽप्युपाधिः कत्त व्य; | 
आत्मन्विश्वजन' समानाधिकरण इति चक्क्यम्‌ । यो हि विश्वेषां जनाय हितो 


विश्वजनीयः स भवति । अथ मतमेतदनमिधानादा्यन्यासे न भविष्यतीति, इहापि 
नाथे उपाधिग्रहणेन । इहाप्यनभिधानाज्न भविष्यति || & ॥ 


सर्वपुरुषाभ्यां णढञो ॥ ५ । १ । १० ॥ 


सर्वाण्णस्य वावचनम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वाएणस्य वेति वक्कव्यम्‌ । साव! सबीयः । 
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प्र०-सङ्खथा हि सड्खचेयविशेषमपेक्षते । सङखथेयस्यैव जनापेक्षया व्यतिरेकस्तद्रद्वारेण तु 
सङ्खचाया गुणस्येति सात्षात्सम्बन्धाभावात्समासाऽप्रसङ्गः । नेष दोषः । प्रकरणादिवशाद्यदा 
विशिष्टसङ्खचेयवृत्तित्वावसायः सङ्खचाशब्दानां तदा जनादिना साच्चात्सम्बन्वाद्धवति वृत्तिः । 
सवेजनायेति । सर्वो जन इति 'पुर्वकालेकसर्वेशति समासः । सर्वेषां जनायेति । सर्व- 
-साधारणाय वेश्यादिजनायेतयर्थः । मदाजनादिति । नित्यग्रहणं सर्वजनादुक्त खो मा भूदित्येवमर्थम्‌ । 
महाजनशब्दश्च समानाधिकरणपदः, आत्त्व निर्देशादेवावसीयते ॥ ९ ॥ 
सवेपु । सर्वादिति । अनुकरणत्वात्सर्वनामकार्याभाव:, 'सर्वनामानी ्यन्वर्थसंज्ञाविज्ञाः 


PTT IPRA 00 
उ०- बहुवचनं स्यादत आह-समुदाये बृत्तस्येति । एवञ्चैकरिमन्‌ यदा बृत्तिस्तदैकवचनम्‌ । संख्या हीति । 
पश्चाद्यः केवलसङ्कयाबोधका इत्यभिमानः । व्यतिरेकः--मेदपूर्वकः सम्बन्धः । साच्चास्सम्बन्धाऽसावात= 
सङ्कथेयमनपेक्य सम्बन्धाञमावात्‌ । श्रनेन साऽपे्ष्वादसामथ्यं इदं इतम्‌ । वस्तुतः सङ्घयेयद्रतिले5पि 
तद्विशेषा5पेक्षत्वेन सा5पेक्षत्वं बोध्यम्‌। भ्वनितञ्चेदं 'सहुधेयविशेषमपेक्षते! इत्युदत्या, सिद्धान्ते (विशिष्ट- 
सङ्कथेयतृत्तत्वा ऽवसाय’ इत्युक्त्या चेति बोध्यम्‌ । नेदं नित्पग्रणं महाविभाषानिवृत्त्यर्थमित्याह--नित्य- 
ग्रहणमिति । अन्यथा खाऽनुशृत्तिरथयत्र सम्माव्येतेति भावः । अन्न 'समानाऽधिकरणः इत्यनुक्तो बीजमाह- 
सहाजनशब्दरचेति ॥ ६ ॥ नल ची 

सवंपुरुषाम्यां । भाध्ये--सवोणणस्य वेति वक्तव्यमिति सवोएणविधायकांऽशस्य वेति वक्तव्य) 
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पुरुषाहूघे ॥ २ ॥ 


पुरुषाद्रध इति वक्कव्यम्‌ । पौरुषेयो वधः । क 
अत्यल्पमिदसुच्यते 'पुरुषाद्रध' इति । “पुरुषाद्रथबिकारसमूहतेनकृते' विति | 
बककव्यस्‌ । पौरुपेयो वधः । पौरुषेयो विकारः । पौरुषेयस्समूहः । तेन कृतं-पौरुषेयस्‌ | 
॥१० , र 
_ ८ तदर्थ विछृतेः ध्रक्कतो ॥ ५ । १ । १२ ॥ 


तदर्थमिति कृत्यनासभ्यष्ठञ्‌॥ १॥ 


2 तदर्थमिति कुत्यनामम्यप्ठव्वक्कव्य; । इन्द्रमहाथेमेन्द्रमहिकम, गाङ्गामहिकम्‌, 


` झाह अयुज्यते5नेनेति । ऐकागारिकाःनुप्रवचनीयाद्यतुरोधेनोमयमपि तत्र सहत इति भावः ॥ १२॥ 


काशेरुयज्ञिकम्‌ । । 
न वा प्रयोजनेन कृतत्वात्‌ ॥ २॥ 

न वा वक़॒व्यम । किं कारणम्‌ ? अयोजनेन ऋतत्वात' यद्रीन्द्रमहाथेमू-- 
इन्द्रमहस्तस्य प्रयोजनं भवति, तत्र ग्रयोजनम्‌ | १। १। १०६ ] इत्येच सिद्धम्‌ 
॥१२॥ 

370२7 727 PR म ९ ७ 
प्र०--नातु । अवाश्रितार्थस्य च शब्दरू पस्यानुकरणमिति प्रकृतिव-द्भावादपि सर्वनामत्वं न भवति। 
पुरुषाद्धघेति । प्रत्ययार्थसामर्थ्येन षष्ठी समर्थविभक्तिर्ल्यते । कृते तु तेनेति तृतीयोपात्तेव । 
पुरुषश्च लोकप्रसिद्धः पाण्यादियुक्त इह गुह्यते न तु साइखथादिशास्त्रप्रसिद्धस्तत्र प्रत्ययस्पादर्शना- 


दित्याहुः ॥ १० ॥ 
तदर्थ । कृत्यनामभ्य इति । अवश्यकत्तव्यत्वात्करणाहत्वाद्वा त्या उत्सवास्तथामस्थ . 
लडन NTS en ~ 


NANA, 


इत्यर्थः । नवेति । प्रयुज्यतेऽमेनेति प्रयोजनं-फलमप्यभिधीयते, कारणमपीति भावः ॥ १९ ॥ 
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ड०--अधिकरणस्य शेषत्वविवच्षायां षष्ठी । अनाश्रिताथंस्य शब्दरूपस्येति । शब्दस्वरूपपरस्येस्यर्थः । 
एवञ्च-प्रक्नेरेव सर्बनामत्वाऽमावेत तद्‌तिदेशोऽशक्य इति भावः । तस्याऽनित्यत्वादिति तु तस्वम्‌। ननु 
समर्थविमक्तिन निर्दिटेत्यत आह-पर्ययाऽ्थेति । तेनेति तृतीयेति । सोत्रत्वादूदन्द इति भावः । तत्र 
प्रत्ययस्येति । तस्य वधविकाराद्मसम्मवाच्चेत्यपि भोध्यम्‌ । श्रनेकार्थत्वाच बधादिशब्दप्रयोगोऽपिं || १० ॥ 


तदथं विकृतेः | ननु प्रक्गतिविक्कतिभावस्थले कार्यत्वस्पकृत्यत्वाउव्यभिचारादाह--अचश्येति । 
ननु कारयंसेन्द्रमहस्य कथं कारणत्वख्पं प्रयोजनत्वं, तत्र चैक्रागारिका5नुरोधेन कारणपयोयस्य ग्रहणमत 
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१ अ०। १ पा०14 आ० । १३ खून] व्याकरणमद्दामाष्यम्‌ १७ 
„~> छदिरुपधिबलेढेज्‌ ॥ ५। १। १३॥ 
„ उपध्यर्थमिति पत्ययानुपपत्तिरुपध्य भावात्‌ ॥ १ ॥ 


उपध्य्थमिति प्रत्ययस्येहाऽनुपपत्तिः। करिं कारणम्‌ ? “उपध्यभावात्‌” । विकृतेः 
मरकृतावभिथेयायां प्रत्ययेन भषितव्यं न चोपधिसंज्ञिकाया विकृतेः प्रकृतिरस्ति । 
याद तद्रथाइ* तदौपधेयमित्युच्यते । 


सिद्धन्तु कृदन्तस्थ स्वार्थेऽञ्वचनात्‌॥ २॥ 
न 9 ह्या १718 टॅ 
सिद्धमेतत्‌ । कयम्‌ ? दन्त्य खार्थेअन्वक्तव्यः । उपधीयते--उपघेयम, 
उपधेयमेवौपधेयम्‌ । सिध्यति । सूत्र तर्हि भिद्यते । 
न ययान्यासमेवास्तु । नसु चोक्तम्‌-“उपध्यर्थमिति प्रत्यायाबुपपच्तिरुपध्यमावा'- 
दिति । नेतदस्ति । अययुपधिशब्दो ऽस््येच कर्मसाधनः, उपधीयते--उपधिरिति । 
अस्ति भावसाधनः, उपधानपुपधिरिति | तद्यो भावसाधनस्तस्येदं ग्रहणम्‌ । 


। 2८0. ८. 
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प्र०--छुद्रि | उपध्यभावादिति । उपविशब्दो विकृतिवाची नास्ति, एकस्मैव रथाङ्ग 
विशेषस्योपध्योपथेयशब्दाम्या मभिघानात्प़रक्ृतिप्रत्ययार्थयोश्व प्रकतिविकारभावामावादित्यर्थ: । ` 

सिद्धं त्विति। उपधेयशब्दात्कर्मसाधनयदन्तात्स्वार्थ$ञ्वक्तव्य इत्यर्थः । तद्यो भाव- 
साधन इति। तत्र हि तादर्थ्य संभवति उपधानक्रियार्थत्वाद्रथाङ्गविशेषस्य । एवमपीति । 
यद्यपि लोके क्रिया विकारत्वेन कचिन्तिदिश्यते-'बहुविकारोऽयं मनुष्यो हसति गायति नृत्य- 
ती'ति, तथापि प्रत्ययविधौ विशिष्ट एव प्रकृतिविकारभावों गृह्मते-यत्र प्रकृत्युच्छेदो यत्र वा 
प्रकृते रूपान्तरापत्तिः । बालेया इति । अत्र तप्डुलानां तादर्थ्यमस्ति न तु प्रक्कतिविक्रारमावो, 
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उ०--छवदिरुपधि । माष्ये--उपध्यर्थमितीति । 'उपध्यर्थमेषा प्रकृति!रित्यथे प्रत्यया5नुपपत्तिरित्यर्थ: । 
ननूपष्यभावादिस्यस्य--“उपाधिशब्दाऽमावा दिति नार्थः, तस्य किप्रत्ययान्तस्य शाल्लसिद्धत्वादत आह-- 
उपधीत्यादि । पधेयपदस्य योऽर्थभ्तद्विङ्तिबाची नास्तीक्यर्थः । तदेबाह--एकस्मैवेति । एवञ्च 
तादर्थ्यस्याऽप्यभाव इस्यपि ध्वनितम्‌ । माष्ये-न चेति। श्रौपघेयपदवाच्यो थे: प्रकृतिनोस्तीत्यथ: । 
तदेवाह--यद्धि तद्रथाङ्गमिति । यद्रथाज्गमुपधिशन्दवाच्यन्तदेवौपधेयशान्देनोच्यत इत्यर्थ; । नचूपधीत्यस्य 
कद्न्तस्रेऽपि ततोऽथि नेष्टसिद्विरत श्राह---उपधेयेति । कृत्पदेन सामध्यात्कृत्यो गह्यत इस्पर्थः । एबञ्च २ 
खार्थिकप्रकरणे “ग्रामीश्रसाधारणाद जिव्यत्रोपधेयशब्दः पाठ्य इति भावः । विशिष्ट इति। उभयोपादानः | म 
सामथ्योदिति भाषः । Se 
ननु वरसर्मयोरवस्थामेदेन प्रकृतिविकारभावः स्पष्ट एवेत्यत आह यथेति । ननु ऋषभायनुरोधे' 
नाऽनुदत्तिरेव न्याय्या बहुनामनुग्रहात्‌, न लेकोपध्यथमाननुब्त्ति, “सजेदेकसिति न्या हृ 
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एवमपि न सिध्यति । किं कारणम्‌ ? विकृतेः अकताविति# व्तते | प्रकृति- 
विकृतिग्रहणं निवर्तिष्यते । तचचाञ्चश्यं निवच्येमि हा्थधुत्तराथे च । न 
बालेयास्तण्डुलाः । उत्तराथमू--ऋषभोएनहोब्ये/ [ ४। १। ४ ] आप 
द तदथेमित्यनुबत ते उताहो न कि चा्योउचुवृत्त्या १ वाढमथे$ “तदस्य 
तद्स्मिन्स्यादितिः [ ५ । १ । १६ | तदर्थ तथा स्यादिह सा भत प्रासादो 
देवदत्तस्य स्यादिति’ प्राकारो नगरस्य स्या'दिति । यदि तदर्थ मित्यनुवत्त ते 
“ऋषभोपानहोब्य/ ऋषमार्यो घासः, उपःनद्थेस्तिलकल्क इत्यत्रापि रोति । 

एवं तहा नुवत्त ते प्रकृतिविकृतिग्रहणस्‌ । ननु चोशं-- बल्यूषमयोने सिध्य- 
ती'ति । क॑ पुनर्भवान्‌ विकारं मत्या5(--वल्युपभयोने सिध्यती ति । यदि तादः 
प्रकृत्युपमर्देन भवति स विकारः-बैभीतको यूप खादिरं चषालमिति न सिध्यति । 
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प्र०_बल्यवस्थायामपि तण्डुलानां तदवस्थत्वादिति भावः । आभ्य इति । यथा प॒कमाम्रफलमा म्र- 


फलवि कारत्वेन न प्रसिद्धमपि यावान स राय अथेति । 
तदर्थग्रहणानल॒वृत्तो स्वार्थ प्रत्यय उप त्सिध्यतीति भाव. । श्च शब्दा- 
स्तादर्थ्याइृत्सादिपु वर्तमानाः स्वार्थ एव प्रत्ययमुत्पादयिष्यन्ति । प्रासाद इति । अत्र हा 
मात्रै गम्यते न तु तादर्थ्यमिति प्रत्ययो नेष्यते । इतिकरणाऽपरामर्शनेदमुन्यते । यदि ह ताहि 
तदस्येत्यनेन तादर्थ्ये प्रत्ययः क्रियते तदा योग्यतामात्रविवक्षायां प्रत्ययाऽप्रसङ्गः--अरणीयं 
सूनाकाष्ठमिति । अत्रापि बुद्धिपरिकल्पितारोपिततादर्थ्याश्रयणे प्रत्ययों भविष्यतीत्याहुः । 
गुणान्तस्युक्ता हीति । बल्यस्थायां यो गुणः सन्निवेशलक्षणो, लाक्षादिकृतलोहित्यादि- 
` लक्षणों वा तदपेक्षया प्राक्तनगुणयुक्ता इत्यर्थः । गुणान्तय्युक्तश्च वत्स इति । सुजातावयवः 
संहननवान्मद्वाप्राण ऋषभावस्थाप्राप्ये यदा परिपोष्यते न तु दानविक्रयाथं तदा तादथ्यस्य 
सम्भवः । आम्रन्तु पक्वं यद्यप्याम्रविकारो गुणभेदात्तथापि SU on त प्रकृतिविकार- 
भावस्या5प्रसिद्धत्वात्तत्र प्रत्ययाऽभावः । आमपक्का5वस्थयोराम्रशव्द एव वाचकत्वेन प्रवत्तते न 


PRS SE न अमल 
३०- क्रषमेति । मुख्या थेम्यस्त्वनमिधानान्न प्रत्यय इति भावः । नन्वितिकरणेनैवा.ऽनतिप्रसङ्गे 'तदर्थ'- 
तनुत व्ययेव्यत ्राह--इतिकरणेति । अरणीयं सूनाकाष्ठमिति । अरणिः सूनाकाष्ठस्य स्यादित्यथ 
इत्यमिमानः । अन्राऽपीति । श्रन्यथा सूताकाछमेवाऽरणिरिति भेदनिबन्धना षष्टी न स्यात्‌ । आरोपितभेदेन 
ूतकाष्ठस्याऽरणिरिति घष्ट्यान्त तादर्थ्यंमपि तथैवेति भावः | ननु प्राक्तनगुणा3पेक्षया भिन्रसुणयुक्ता हि 
बलिख्या एव, न बालेया अत श्राह--बढ्यवस्थायामिति । गुणः कुझ्कुमादिक्तलौहित्यादिरूपः, सनिवेश- 
लक्षणों वा। ननु दानविक्रयाद्यर्थ वत्सपोषणे तादथ्यौऽमावोऽत श्राह--सुजातेति । संहननम्‌- -श्रशिथि- 


FSS SSSN SNES ES EN DENS 
> तदर्थं विकृतेः प्रकृती ५। १। १२ 
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अथ मतमेतत्तदेव गुणान्तरयुक्त विकार इति, बल्यपभयोरपि सिद्ध' भवति । गुणाः | | 
न्तरयुक्ता हि तण्डुला बालेयाः, गुणान्तरयुक्तत्व वत्स आषम्य; । ओपधेयन्तु न | 
सेध्यति । वचनात्स्वार्थिको भविष्यति ॥ १३ ॥ 


तदस्य तदास्मन्स्यादिति ॥ ५. । १ । १६ ॥ 


स्यादग्रहणं . किमर्थम्‌ ? इइ मा भूत्‌--प्रासादो देवदत्तस्य, प्राकारो नगरः 
स्पेति । अथ क्रियमाणेऽपि स्याइग्रहण इह कस्मान्न भवति-प्रासादो देवदत्तस्य 
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प्र०--तु शब्दान्तरं वत्सषेभशब्दवत्‌ । आपधेयन्त्बविति । सत्यपि क्रियापेक्षद्रव्यस्य तादर्थ्य 
प्रकृतिविकारभावाभावात्‌ । वचनादिति । कर्मसाधनकिप्रत्ययान्तादुपधिशब्दात्स्वार्थ इञ्प्रत्ययः, 
उपध्योपवेयशब्दयोंलेकि पर्ययत्वादेकस्यार्थस्यात्मापेक्षया तादथ्यं, प्रक्तिविकारभावात्‌ ॥ १३ ॥ 


तद्स्य । स्यादुभ्रहणमिति । क्रियमाणेऽपि स्याद्रग्रहणे नेवातिप्रसज्भनिवृत्तिः इति 
करणादेव च सर्वातिप्रस नितृत्तिः सेत्स्यतीति प्रश्नः । प्रासादो देवदत्तस्येति । अक्रियमाणे 
स्याद्रग्रहणे स्वसंवामिसम्बन्धादावतिप्रसङ्ग उक्तः । अस्येति षड्या सम्बन्धमात्रस्य प्रतिपादनात्‌, 
सामान्ये च सवैविशेषान्तर्भावात्‌ । ननु तदर्थग्रहणानुवृत््याऽत्र न भविष्यति, तथा च'छदिरुप- 
घिबलेढ त्रित्यत्र भाष्यं -“बाढमर्थ' इत्यादि । एवं तह्म सति, स्याद्रग्रहणे प्रासादार्थोऽयं देवदत्त 
उतन्नो योग्योऽयं प्रासादलाभ इति तादर्थ्यसम्भवात्रत्यप्रसङ्गः । 


अथेति । यदा देवदत्तनामा केन चिदीश्वरो दृष्टस्ततः प्रासादं विस्तीणं दष्ट्वाऽसो 
सम्भावयति-नाऽयं प्रासादोंऽन्यस्य सम्भवति देवदत्तस्थायं प्रासादः स्यादिति तदा प्रत्यय 
प्राप्नोतीत्यर्थः । नन्वत्र तादर्थ्ये न प्रतीयत इति प्रत्ययो न भविष्यति । एवं तहि 'प्रासादलाम- 
योग्योऽसौ देवदत्तः प्रासादार्थ इत्येवं विवक्षायामिदमुदाहरणम्‌ । अथवा तदर्थग्रहणमत्र नानुवत्तेते 
इतिकरणेनानिष्टनिवृत्ते सार्वायष्यमाणत्वात्‌ । पुर्वसूत्रे तु भाष्यकारेणेतिकरणापरामर्शन प्रसङ्गा- 
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ड०--लबन्धता । यत्त्वाम्रफलदृष्टान्तेन प्रक्ृतिविङ्ञतिमावाऽभाव इत्युक्तं, तत्राह-आस्रन्त्वित्ति। तत्स्वबुद्धि:- 
्रस्यभिज्ञारूपा । वैषम्यान्तरमप्याह-आमपक्केतति | एवञ्च पक्काप्ने प्रल्याभेदाऽभावाखङ्तिविकारमावाऽभाव 
इति भावः ॥ १३ ॥ 

तदस्य तद्‌ । ननु स्याद्ग्रहणं सम्मावनार्थकल्रेन खछामिमावादिसम्बन्धव्यादस्यथंमत आह 
क्रियमाणेऽपीति । “प्रासादो नगरस्य स्याः दित्यादावतिम्रसङ्गत्त्वादिति मावः । सर्वेति । एवञ्च व्यापकस्वा 
तदेव कार्यमिति मावः। नन्वत्र स्वखामिभावोऽवयवावयविभावश्च तत्वेन विवक्षितो न तु सम्बन्धसामा 
न्यम्‌, अस्येति च सामान्याथंकमतो न दोषोऽत आह--अस्येति षछ्येति । तादर्यंसस्भवादिति। 
तदस्ये'त्ययें प्रत्ययो भवति, सम्बन्धी चेत्तदर्था भवतीति तदर्थः । प्रासादार्थस्य देवदत्तस्याऽयं प्रासाद 
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स्यात्‌, प्राकारो नगरस्य स्यादिति । 'शक्त्यार्थे लिङिति वक्तव्यम्‌ । नेवं शक्यम्‌ । 
इदानीमेव हुक्गै- “न हुपाधेरुपाधिभवति विशेषणस्य वा विशेषण मिति] । 

एवं तहीतिकरणः क्रियते । ततश्चेद्विच्ा भवति । विवक्षा च द्वयी । अस्त्येव 

' आ्रायोक्त्री विवक्षा, अस्ति लौकिकी । ग्रायोकत्री विवक्षा,-प्रयोक्का हि स्वधा स्निग्धया 
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` ` प्र०-न्तरेण तदर्थग्रहस्यैवाचुवृत्तिर्देशिता, न त्वसौ सिद्धान्तस्तथा चान्यार्थमपि दारु योग्यता 
मत्रेण 'प्रासादीय'मुच्यते । न च तत्र तादर््यलेशोऽप्यस्ति, न च प्रतीयते येनाऽसदपि तादथ्य 
बुद्धया परिकल्प्य प्रयोगः क्रिपेत । शक्यार्थे इति । स्याच्छक्या्थे इति पठितव्यमित्यर्थः । इदानी- 
मेवेति । चिरवृत्तमपि वस्तु बुद्धया भावितत्वात््रत्यासन्नमिव प्रतीयते, 'उपदेशेऽजचुनासिक 
इः दित्यत्रेदमुक्तम्‌-्रायग्रहणादसंज्ञायामपि घञ्भवति, प्रायवचनात्संज्ञायामेव घञ्स्याद्वा न वा, न 
ह्य पाघेस्पाधिर्भवति विशेषणस्य वा विशेषण'मिति। तत्र हि घञ्चिधेयत्वात्परधानं तस्यैव 
प्रायग्रहणं सञ्ज्ञाग्रहणञ्च विशेषणं न्याय्यम्‌, न तु संज्ञायाः प्रायग्रहणं विशेषणं, परार्थस्य 
स्वसंस्काखरतिपत्तावयोग्यत्वाच्छब्देन पार्यत प्रत्यायना देकवाः प्रत्यायनादेकवाक्यत्वाच । उपाधिवि रोषण- 


` जञद्दयोश्च कचित्पर्यायत्व क्रिया भावशब्दयोरिव, कचित्त, भेदेन व्यवहार: । तदुक्तम्‌-- 
अर्थविशेष उपाधिस्तदन्तवाच्यः समानशब्दो यः। 
अनुपाधिरतोऽन्यः स्याछलाघादिविशेषणं यद्वत्‌ ॥' इति । 
तत्र स्थादित्येतत्प्रकृत्यर्थविगेषणायोपात्त॑ परतन्त्रमयोग्यं शक्यार्थ इत्यनेन बि रोषणेन 
संबन्धालुभवे । ननु विशेषणसंबन्धमनुभूय प्रकृत्यर्थं विशेषयिष्यति । नेतदस्ति। विशेषणसंबन्धा- 
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उ०--वृत्तिरिति मावः । माष्योदाहरणाऽत्षरेम्यः 'परासादार्ये’ इत्यादेरलामादाह-अथवेति। आष्यकारेणेति । 
तदेकदेशिनेत्यर्थः । न हि सिद्धान्तिनो5ज्ञानकल्पना युता । प्रसङ्गान्तरेशेति । औपचेये तदथंग्रहणा5नु- 
वृत्तावपि प्रत्ययस्य स्वार्थिकत्वबयुस्पादनम्सङञ नेत्यर्थः । ननु शक्यायें लिङः 'शकि लिङचे'ति सन्नेव 
िदवर्क्तष्यत्वोक्तिरसङ्गतेत्यत श्राह- स्याच्चुक्या्थ इति। यत्प्रथमासमर्थ तच्चेच्छु्यार्थकस्यात्पदनोध्य- 
मित्यर्थः । तदस्य शक्यमितयर्थे प्रत्ययो वक्तव्य इत्यर्थः । एवञ्चाऽविकारिकारण एवाऽयम्प्रतयय इति 
नोक्तदोष इति भावः । तत्र सम्मावनाविषयखस्वामिमावस्चैब प्रतीतिन॑ ठु कारणत्वस्येति तात्पयंग । नन्विदं 
प्रथमे उक्त, तत्कथमिदानीमेवेत्युच्यते5त आह--चिरेति । परार्थस्पेति । परविशेषणत्वेन प्रतीतस्थेत्यर्थः । 
यथा राजसेवकस्य राजसेवाकरणकाले स्वसेवकक्तसेवया संस्काराऽभाव इति भावः । तदेवाह--शब्देन 
पाराय्येंति । ससम्येत्यर्थ । पुकेति | घञ्विध्देकवाक्यतापन्नत्वादिति भावः । एतेन “श्रवान्तरवाक्याथौत्तदर्थः 
प्रागिति तत्र तस्य स्वातन्त्यमेवे'ति परास्तम्‌ । 
तदन्तवाच्यः--प्त्ययान्तशब्दवाच्यः | समानशब्दः--समानाऽधिकरणशबेदः । यथा 'इतिहरिः 
पशुरिति, कत्त प्रसंयेनाऽमिघानात्पशोरुपाधिस्वम्‌ । अतोऽन्यः--ग्रत्ययाऽवाच्यो व्यधिकरणश्े्यर्ः; 
यथा “गार्गिकया छाघते'इति राधा । तन्नेति । प्रथमासमथोत्‌ षष्टपायये प्रत्यय इव्येक वाक्यं, यत्तप््रयमा- 


१७० ७० ०० ००७० 


1 १। ३ । २ वा०, २ व्याख्यामाष्ये। 
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हक्ष्णया जिह्वया मृदून्स्निग्धान्शक्ष्णाब्शब्दान्‌ प्रयुङक्के । लौकिकी विवक्षा,-यत्र 
प्रायस्य संप्रत्ययः । प्राय इति लोको व्यपदिश्यते । न च ग्रासादो देवदत्तस्य 
स्यात्‌’ आकारो नगरस्य स्या! दित्यत्रोत्पद्यमानेन प्रत्ययेन प्रायस्य संप्रत्ययः 
स्यात्‌ । 
~ ७ 6 ९ नगरस्येत्य 
यद्येवं, नाथः स्यादग्रहणेन । न हि प्रासादो देवदत्तस्य प्राकारो त्य- 
त्रोत्पद्यमानेन प्रायस्य संप्रत्ययः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
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भ०--नुभवे प्रधानत्वं तस्य स्यात्‌, नतूपाधित्वं प्रतीतिक्राल एव तस्य पारारथ्यैमवगतमिति कुतो 
विशेषणसम्बन्धः । अथोपाधिद्येन प्रकृत्यर्थः संबध्येत, तदिहापि प्रसज्येत--शक्यः प्रासादो 
देवदत्तस्य स्या?दिति । तत्र ज्ञातुमुपभोक्तु' वा शक्य इति प्रकृत्यर्थस्य शक्यार्थत्वविशेषणसंबन्ध- 
संभवः । सृदूनिति । अपश्र॑शानित्यर्थः । तस्मात्प्रयोक्तृविवक्षा नाश्रीयते, प्रयोक्तुः स्वातन्त्यान्वि- 
यमाभावात्‌ । प्रायस्येति । समग्नकल्पस्येत्यर्थ, । तस्माद्यत्रार्थ लोकाः शब्दान्प्रयुञजते तदर्थाभिधा- 
यिन एव शास्त्रेणानुविवीयन्ते, प्रयोगमुलत्वाद्वघाकरणस्मृतेः । अयमेव न्यायः कचिदितिकरणे- 
नोपसंगृह्यते । तत्रेतिशब्दों हेत्वर्थः सन्विवक्षामनुसारयति । योऽयमर्थस्तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति 
तदर्थप्रत्यायनाय यंदा वित्रक्षा भवत्यतो हेतोरयमर्थः-प्रत्ययोत्पत्तिनिमित्तल्वेनाश्रीयत इति । 
अथवा एवमर्थवृत्तिरितिशब्दो विवक्षामनुसारयति । एवं यदि लोकस्य विवक्षा भवति तत्र 
प्रत्यय इत्यर्थः । न च लोकस्य प्रासादो देवदत्तस्य स्यादित्यर्थप्रतिपादनाय प्रासादीयो देवदत्त इति 
शब्दप्रयोगेच्छा भवति, भवाद्र्थप्रतिपादनायैत्रैतच्छन्दप्रयोगात्‌ ॥ १६॥ 
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उ०--समर्थ तच्चेतस्यादिति द्वितीयम्‌ । तत्र द्वितीये प्रकृत्यर्थः प्रधानम्‌, विशेष्यत्वात्‌ , 'स्या!दिव्येतच्च विशेषण 
स्वेन प्रतीयमानस्वादप्रधानमिति न तस्य विशेषणान्तरेण सम्बन्ध इति भावः । नन्विति । 'मुणः कृतात्म- 
संस्कार' इति न्यायादिति भावः। नन्वन्यनिरूपितप्रधानसेऽप्यन्यनिरूपितविशेषणण्वं स्यात्को विरोघोऽत 
आह--प्रती तिकाल एवेति । अयं भावः 

“ाख्यातं तडधिताऽर्थस्य यक्तिञ्जिदुपदशकम्‌ । 

गुणप्रधानभावस्य तत्र दृष्टो विपर्ययः ||” इति। 

“तद्वहृतिः इति सूत्नस्थमाष्यसँमतन्यायेन शक्योत्पत्तिकतुंवाचकप्रथमान्तादस्ेष्यरथे प्रत्यय इत्यर्थ 

वाष्यः, तत्र प्व शक्यत्वमसधात्वथोत्पत्तिविशेषणं, तस्याश्चोपरिथतिकाले एव कतुविशेषणतयोपश्थितेनं तत्र 
विशेषणाऽन्वय इति । ननु कथं प्रासादस्य शक्यार्थरुपविशेषणसम्त्रन्ध:, स्वरूपेणाऽशक्यत्वाद्त आह-- 


तत्र ज्ञाहुमिति । शक्याथंविशेषणसम्बन्धेति । शक्यार्थः शक्यत्वं तद्रूपयिशेषेरेत्यर्थः । तस्मादिति । 
यतः प्रयोक्तारो मांवयुणाऽऽदरेणाऽसाधूनपि प्रयुक्षत इत्यर्थः । समग्रेति । 'समग्र'शन्दार्थविषये समर्थ 
समग्रकल्पः स “प्राय'शब्देनोच्यत इस्यर्थः। जोकाः शब्दानिति। साधुप्रयोगाद्रशालिनः शिष्टलोका 


इत्यर्थः । अनुसरणप्रकारमाह--योऽयमिति । भवादीति । आदिना जातः ॥ १६ ॥ 
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२२ श्रीभगवत्पतज्ञलिविरचितं [ आहोदगोपुच्छ-- 


आह्वादगोपुच्छसेख्यापरिमाणाटुक्‌ ॥ ५. । १ । १६ ॥ 


किमये सङ्घयापाई एधग्ग्रहणं क्रियते, न संख्याऽपि परिमाशमेच तत्र परिमाण- 
पर्युदासेन पर्युदासो भविष्यति । एवं तर्हि सिद्धे सति यस्सङ्खयायाः पथग्ग्रहणँ करोति 
तज्ज्ञापयत्याचार्य्यो5न्या सङ्घयाञ्न्यत्परिमाणमिति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ! 
“अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येम्पो न तद्वितलुकि' [ ४ । १ । २२ ] इति द्वाभ्यां 
शताभ्यां क्रीता द्विशता त्रिशता,--परिमाणपयुदासेन पयु दासो न भवतीति । 


यद्येतज्ज्ञाप्पते--तदस्य परिमाणम्‌? “संख्यायाः संत्ञासङ्घस्न्राध्ययनेषु' 
[ १ । १ । ५७; ५८] इति विशेषणं न प्रकल्पते, परिमाणं या सङ्कचे'ति । 
इह च 'क्रीतवत्परिमाणात्‌ः [ ४ । ३ । १४६ ] इति सङ्घयाबिहितस्य प्रत्ययस्या5- 
तिदेशो न प्रकरपते,--शतस्य विकारः शत्यः शतिकः साहस्र इति; । 


[a सिति ~ 
` _ यत्ताबदुच्यते--“एतञज्ञापयत्याचाय्योऽन्या सह्कथाऽन्यत्परिमाण' मिति, नेत- 
जज्ञापकसाध्यमन्या सङ्कघाऽन्यत्परिमाणम्निति । न्यायसिद्धमेवैतत्‌ । भेदमात्र 
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प्र०-आरहाद्‌ । किमर्थमिति । परिमीयतेऽनेनेति परिमाणमिति क्रियाशब्दत्वात्रिमाण- 
शब्दस्य संख्याया अपि परिन्छेदहेतुत्वात्‌ पृथग्ग्रहणं न कर्त्तव्यमिति मत्वा प्रश्नः । एवंतरह्दीति । 
आचार्य्यदेशीयः परिहरति । यथा प्राच्यत्वाद्भरतानां ग्रहणे सिद्धे 'ब ह्च इत्यत्र भेदेनोपादान- 
मन्यत्र प्राच्यग्रहणे भरतग्रहणनिवारणार्थ, तेने'ञः प्राचामिति भरतेम्यो युवप्रत्ययस्य लुङ्न 
भवति--औद्ालकिः पिता, औद्यलकायनः पुत्र इति । एवमिहापि संख्याग्रहणमन्थत्र परिमाणः 
ग्रहणे संख्याया अग्रहणार्थ, तेन द्वाम्यां शताभ्यां क्रीता हिशतेत्यत्र द्विगुलत्तणस्थ डीपोऽपरिमाणा- 
न्तत्वात्मतिषेधः सिध्यति । यथा पञ्चाश्वेति । 'पणपादे'ति नित्ये यति प्राप्ते 'शाणाद्द त्यत्र 
“दातशाणाम्यां वे'ति वचनाचत्प्रत्ययाभावात्पक्षे ताच ठन्यतावशते इत्यत्राऽसमासग्रहणानुवृत्त्या 


किक 
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उ०--आहोद । ननु 'परिमाणन्तु सर्वत’ इत्युक्तेः सङ्कथा कथम्परिमाणमत आह-परिमीयतेऽनेनेति । 

ख्ढेरद्याऽप्यज्ञानादिति भावः । ननु वास्तवे मेदे शापक॑ व्यर्थम्‌, असति तु तस्मिन्‌ ज्ञापकेन कथं तत्त्वमत 

आहर--यथेति । द्विशतेत्येतदुपपादयति--पणपादेति नित्ये यतीति । तस्य 'च विधानसामध्यौल्लुगभाव 

इत्यर्थः । ननु ठन्यतोरपि विघानसामथ्यौल्छुगभाव इत्यत आह--असमासेति । एवञ्च समासे तदप्रासि- 
रेवेति भावः । द यक 

ननु 'परिमाण शब्दस्य योगिकत्वात्कथमन्या सञ्घथेत्यत ग्राह--परिमाणशब्द इति । योगरूढो5य- 

मिति मावः । द्रोणादौ-सर्वतो मानत्वविशिष्टे | चैलच्ण्यं--सङ्घथान्तरप्रयोजकवस्तुसाहित्या 5भावरूपं, 


~ 


1 शताच ठन्यतावशते; शतमानविंशतिकसह्वछवसनादण्‌ ५। १॥ २१; २७ 
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सहृयाह । यच्चेषीकान्तं यच्चाऽपरिमाणं तस्य सरस्य सङ्कथा भेदमात्रं ब्रवीति । 
'परिमाणन्तु सर्वतः’ । सबैतो मानमिति चाऽऽतः परिमाणमिति । ग्रस्थस्य च 
समानाक्ृतेने ङुतश्चिद्विशेपो गम्यते, न चोन्मानतो न परिमाणतो न प्रमाणतः । 

किं पुनरुन्मानं, कि परिमाणं, किं ग्रमाणम्‌ ? 

ऊध्वेधानं किले।न्मानस्‌ 
ऊध्व यन्मीयते तदुन्मानमन्‌ । 
(४०! परिमाएन्तु सबेत१। 

डत गप मानमिति चाऽऽतः परिमाणम्‌ । कुत एतत्‌ ? परिः स्वतो भावे 
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प्र०--संख्यालक्षणस्य कनोऽ“ध्यद्धपूर्वे'ति लुकि कृते द्विशतेति भवति । यद्येतदिति--शिष्य 
आचार्यदेशीयेनोकं दुषणमुद्भावयति। इदानी माचार्य आह-यत्ताबदिति । परिमाणशब्दः क्रियाशब्द- 
त्वेऽपि विशिष्टपरिच्छेदहेतो द्रोणादौ रूढो न संख्यामभिषेयत्वेन गृह्लाति। यथा पद्धुजशब्दः 
पद्ममेवाभिदवाति न तु कुमुदादिकमपीत्यर्थः । भेद्मात्रमिति । भेदः पदार्थानां वैलक्षण्यं 
तन्मात्रं संख्याशब्दः ` प्रतिपादयति । मूर्तामूर्तगणनातमक्रत्वात्संख्यायाः । एको घट इत्यत्रापि 
दघादिनिरासा ड्भेदावगतिरस्त्येव । यश्चेीकान्तमिति । अपचितपरिमाणोपलक्षणम्िषीकान्तः 
ग्रहणम्‌ । तेनाय॑मर्थ:--हिमवदादि महापरिमाणमपि संख्यया गण्यते-सप्त कुलाचला इति । 
अपचितपरिमाणमपि-्रयः परमाणव इति । यब्यापरिमाणमिति। अमूर्त्तमप्यात्मादि गण्यते 
इत्यर्थः । उन्मानप्रमाणुपरिमाणानि तु मूर्त्तद्रव्यविषयाण्येव । कचित्पाठः यञ्च परिमाणः 
मिति । तत्रायमर्थः-द्रोणादिपरिमाणमपि संख्यया परिच्छिद्यते-द्वौ द्रोणाविति। परिमाणः 


उ ०--सङ्कथान्तरनिवत्त कवस्तुसा हित्यरूपञ्च । सङ्कयाशब्दइत्यस्य-सङ्थाशन्द्वाच्यस्वेन प्रसिद्धः शब्द 
इत्यर्थः । तदाह-सूत्तेत्यादि । तत्राऽन्यमेदे दयादिशन्दवाच्यः । आद्यस्वेकशब्दै इत्याह-एको घट इति । 
माष्ये— भेदमान्रमिद्यस्य-मेद्सहः्चरितमितरसाहिस्यं, तत्सहृचरितेतरसाहदित्याऽमावञ्चेयर्थः । यच्चेषीकान्तः 
मिति । चोऽप्यर्थे, तेन--“यदल्पपरिमाणं यज्च मह्ापरिमाणं यचाऽपरिमाणं रूपक्रियादि, तस्सर्वं सङ्कथया 
गण्यत इत्यथ इत्येके । मूत्तिः-श्रसवंगतद्रव्यपरिमाणम्‌ । अमूत्त॑मप्यात्मादीति । नन्वात्मन्यपि परममह- 
त्परिमाणसत्वाव्कथमपरिमाणमिति माष्ये उक्तिः, द्रव्यस्य. परिमाणवस्वनियमदिति चेन्न; नियमस्य मूत्त द्रव्य- 
विषयत्वात्सर्वपरिमाणा5भाववल्वेनैव तत्र परममहदादिव्यवहारस्य गौणत्वादिति कैययशयः । सूत्तद्रब्य- 
विषयाण्येवेति । तदपि न सर्व॑मूर्त द्रव्यविषयमित्यपि बोध्यम्‌। सवेस्य-मूत्तो5मूत्त स्य॒ । आरोहः ¬ 
उच्छ्रायः । परिणाहो-विस्तारः। एतौ च न मेयगतावित्याह--स्वगताभ्यामिति । परिमाणुशाब्दस्य 


प्रस्थादिमात्रदत्तियोगमाह-माध्ये--सवेतो मानमिति चात इति । परिमाणमेदकत्वादपि न सङ्कथा परिमाण- 
मित्याइ- प्रस्थस्य चेति । सङ्कवमैवेति । 'न कुतश्च दिति माष्यस्य-सङ्कघाया अन्यतः कुतश्निद्िशेषो न 


गम्यत इत्यर्थः । भिन्नसन्निवेशस्मेति । प्रस्थान्तराद्भिनसन्निवेशस्य प्रस्थस्पेत्यथः । 
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आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ 


आयामविवच्षायां प्रमाण मित्येतद्भवति । 
सङ्कथा बाह्या तु सवतः ॥ 


आतश्च सबेतः सहया बाह्या । 
मेदमात्रं त्रवीत्येषा नेषा सानं कुतश्चन ॥ 


एवञ्च कृत्वा सङ्क्यायाः प्रथग्ग्रहणं क्रियते । ह. 

यदप्युच्यते “तदस्य परिमाणम्‌’ “संख्यायाः संज्ञासड्यबजाध्ययन। "वात 
बिशेषणं न प्रकर्पतः इति) आहायं “परिमाणं या संख्ये' ति, न चाउस्त संख्या 
परिमाणं, तत्र वचनादियती विवज्ञा भविष्यति । 
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प्र०--ग्रहणं चोपलक्षणं, सवस्य संख्यापरिष्छेद्त्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 
| दिष्टिप्रस्थखुवर्णादि मूत्तिभेदाय कल्पते । 
क्रियाभेदाय कालस्तु सङ्कथा सवेस्य भेदिका' ॥ नळ । 
सवेत इति । आरोहपरिणाहाम्यां स्वगताम्यां धान्यादि येन मीयते काष्ठादिमयेन तत्परि- 
माणं प्रस्थादिकमुच्यते । प्रस्थस्य चेति। सङ्खयप्रेव विशेषो गण्यते -ह्ढकौ प्रस्थो त्रयः प्रस्था 


® 


इति न त्वन्यत इत्यर्यः । भिन्नसन्निवेशस्थ हस्तादिनापि परिच्छेदो भवतीति समानाक्कतिग्रहणं 
समानसल्निवेशप्रतिपादतार्थम्‌ । 

प्रसङ्गेन उन्मानप्रमाणयोरपि स्वरूपप्रतिपादनं प्रश्नरवैकं करोति —रकिं पुनरिति । 
ऊर्ध्वमिति । ऊर्ध्वदिगवस्थितं परिच्छेदकमुन्मानमुच्यते । यथा हास्तिनमुदकमित्यत्र हस्तीति 
केचिदाहुः । अन्ये तु- हस्त्यादेः प्रमाणे एवाअतन्तर्भावात्त्‌ लादण्डादावारोप्य येन द्रव्यान्तरपरि- 
च्छिम्नगुरुलेन पलादिशब्दवाच्येन पाषाणादिना सुवर्णदिगु रुत्वं मीयते तदुच्मानं, तचोर्ध्वारोपणा- 


दुर्ध्यमुच्यत इत्याहुः । आयाम इति 1 । विस्तार गो ते दायर त विस्तारो येन मीथते दा 1 तत्प्रमाणं हस्तादि, 


। न कुतञ्चित्‌--संनिवेशादेः संख्या 


ess 


तायामपरिच्छेदि्वाइपचारादायामः चारादायामशब्देनोच्यते । 
उ०__भू्ग्रन्येनाऽसङ्गतिमाशाङ्कयाह-प्रसङ्ञेनेति । 'न 'चोन्मानत' इत्यायुक्तिरप्येवं प्रश्षपूर्वक 
तब्खख्पनिरूपणयैवेति बोध्यम्‌ । माष्ये-यन्मीयते इति । मीडो दैवादिकस्य रूपम्‌ । परिच्छेद करोतीत्यर्थः । 
तदाह--ऊर्ध्वदिगवस्थितमिति । हस्त्यादेरिति | द्विविधायामस्याऽपि प्रमाणत्वादिति भावः । आहुरिति । 

अत्रा ५रुचिश्री जन्लेवम्‌--पुरुषदयसम? 'हस्तिनीद्वयस'मित्यादी "प्रमाणं ल? इति नित्यलुगापत्तिः । श्रयं 

नित्यो लुगिति तत्रैव भाष्यकैयट्योः स्पष्टमित्याहुः । तस्मादृद्विविधमपि तदुन्मानमेवेति बोध्यम्‌ । तियेग्वि- 
स्तारपरिच्छेदकमेव 'च प्रमाणमिति । विस्तारो--दैध्यंम्‌ । नन्वायामपरिच्छेदके आयामशब्दः कथमत 

टर आहर--तद्चायामेति । न कुतश्चिदिति । एषा सङ्कथा कुतश्चित्सन्निवेशादेनं मानमपि तु तनिरपेचं मानमित्य- 
.. त्वयः | अनेन सनिवेशनिरपेकत्वसापेकषत्वाम्यां सङ्कयापरिमाणयोमेद उक्तः । किश्चऽनेन अन्येन सङ्घयाया; 


न्न्न्ज्ल्न्ज्ल्न्न््ज्स्ज्ज््य्ज्क्ज््ज्ज््ल्ज््स्त््य्प्ज्य्ज् Messer 
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[२ झ० | १ पा० | १ आ० | १३ सूं ] व्याकंरणमहाभाष्यम्‌ २२ 
यदप्युच्यते--क्रीतबत्परिमाणादिति च सहंयाविदितस्य॑ प्रत्ययस्यातिदेशो 
न प्रकरपत? इति, सङ्कयाया इति च तत्र चक्कव्यस्‌ | 


किं पुनरिमे ठगादयः प्रागहादधवन्सयाहोस्वित्सइहिण# । कश्चात्र विशेष; ? 
ठगादयः प्रागहाचेदर्हे तद्विघिः ॥ १ ॥ 

ठगादयः प्रागहाच्चेदहे तद्विधिः | अहे उगादयो विधेयाः । शतमहेति शत्यः 
शतिकः, साइस्र इति] । 
“वसे वचनार्सिद्धस्‌' । इह यः शतमद्वेति श॒तं तस्य वस्नो भवति, तत्र 
सोऽस्यांशवस्नश्रतयः' [ ५ । १ । ५६ ] इत्येव सिद्धस्‌ । 

वस्ने वचनात्सिद्धमिति चेन्मांसौदानिकादिष्वप्ाप्तिः ॥ २ ॥ 

वस्ने बचनात्सिद्धमिति चेन्मांसौदनिकादिष्वप्रापिः । मांसोदनिकोऽतिथिः । 
_ श्वैतच्छत्रिक! कालायद्भपिकः । fr न 
:; ¬" तथा शुणानां परिप्र्नो भवति--किमयं ्ामणोऽहति ? शतमईति शत्यः 
त शतिक साहसः नेष्किक{ इति न सिध्यति ॥ सन्तु तहिं सहा5हेण । 


५ 
॥ 7 


ANNAN, 


० मानं-सन्निवेशादिनिरपेन्षं मानमित्यर्थः । तथाहि-द्वो भेरुसर्षपावित्यपि भवति 
विवच्षेति। रूढिपरित्यागेन परिष्छेदकत्वमात्रमाश्रयिष्यते इत्यर्थः। नलेवसयच्या सजी 
विशेषणभनरयेकमु । नेष दोषः । प्रत्ययार्थस्य यदा परिच्छेदिका संख्या तदा प्रत्ययो यथा स्यातः 
ङचको गोसङ्घ इति । यदा तु प्रह्ृत्यर्थस्थेव परिच्छेदिका संख्या पञ्चगावोऽस्य सङ्घस्येति तदा 
मा भूदित्येवमर्थं संख्या परिमाणग्रहणेन विशेष्यते । संख्या इति तञ्रेति । लक्ष्यसिद्धये संख्याग्रहणं 
तत्राधिकं कर्तव्यमित्यर्थः । 

किं पुनरिति । कि मर्यादायामाङ्‌, अथाभिविधाविति प्रश्न । अर्हुतिशब्दैकदेशानु- 


*“४/*/४”*/१/४/*/*//१/९./४/१/१/१*”१/१ /९./ ९. 


MRR कक 
` उ०- सर्वबाहास्थोक्तथा तेघामबाह्मत्वमपि परस्परं सूचितम्‌ । अत एवा5'परिमाणविस्ते!ति सूत्रे, 'परिमाणान्त- 
सेति से 'च परिमाणग्रहणेनोन्मानग्रहणमपि | अतएव डोष्मतिघेचे विस्ताचितग्रहणं, दितीये शाणपर्युदासश्र 
सङ्गच्छते । भाष्ये--इयतीति । यौगिकार्थमात्रविषयेत्यर्थः | तदाह--रूढिपरित्यागेनेति । योग्यतावशाच 
विशिष्टस्योपस्थितावपि तावन्मात्रस्यैव शाब्दबोधविषयतेत्यांशयः । ईहशे विषये लक्षणेत्यन्ये । पञ्चको 
गोसङ्घ इत्यस्य पञ्चसङ्चथापरिन्छेद्यो गोसङ्ग इत्यथः । तत्राऽधिकमिति। लक्षणौकचत्नुषांयोगार्थमात्रतासरय- २. 
रहस्य वक्तुमशक्यस्वाद्वचनमेव कार्यमिति मावः । अईतिशब्दैति । 'तदहं'मिति सूवस्था5जन्तग्रहे वाह्नः 
# तदति ५। १। ६३ † शताच्च ठच्यताबशते; शतमानविशतिकसहसवसनादण नवित 
५।१।२१;२७ { श्रसमासे निष्कादिभ्यः ५ । १। २० 
४३ 
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7 आहचेद्भोजनादिष्वतिप्रसज्+ ॥ ३॥ 


. आहोच्चेद्गोजनादिष्वतिप्रसङ्गो भवति । भोजनमईति पानमहेतीति ॥ क्यि- 

` च्गते--भोजनादिष्वतिप्रसङ्ग इति, यदा छेदादिभ्य इत्युच्यते ?८ । अवशयं मांसी 

~ `$ ढनिकाद्ययै योगविभागः कत्तेव्य;4- । “दहेति. ततः--'छेदादिभ्योनित्य'सिति । 
० (४ तस्मिन क्रियमाणे भोजनादिष्वतिप्रसङ्गो भवति । 


८७०० दुर 
~ Ue 
रे ws 


iS उक्तं चा ॥ ४॥ 
किमुक्तम्‌ ? अनभिधानादिति । अनमिधानाद्वोजनादिष्वतिग्रसङ्गो न 


भविष्यति) ` | र ह 
अथवा योगविभागो न करिष्यते । कथं मांसौदनिकोऽतिथिः श्चैच्छत्रिकः 


कालायद्पिकः । “अस्मिन्दौयतेऽस्मा इति च” एवमेतस्सिद्धम्‌ । 


अथवा पुनः सन्तु प्रागहोत्‌ । ननु चोक्क' ठिगादय; प्रागहोच्चेदरें तद्रिधि- 
रिति । परिहतमेतद्वस्ने वचनास्सिद्धसिति । नु चोक्तं (बस्ने वचनास्सिद्धमिति 
चेन्मासौदनिकादिष्वप्राप्िरिति । तया गुणानां परिप्रश्नो भवति--किमयं ब्राह्मणो 5 


AANA DSN 
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~ 


प्र०--करणज्चात्राईशब्द: । वस्नेवचनादिति । पटादेररथस्य शत्यादिशब्दैरभिधानादिति भावः । 
मांसौदनिक इति । नहि मांसौदनोऽतिथेमूल्यमिति भावः । अस्मिन्दीयत इति । अधिकरणत्वं 
सम्प्रदानत्व वा विवज्षित्वा प्रत्ययो विघास्यत इति विकल्पप्रदर्शनार्थमुभयोंरुपादानम्‌। तत्र तदस्मि- 
न्वृद्धयायलाभशुल्कोपदादीयते' इति योगविभागः क्रियते । 'तदस्मित्रित्येको योगः । वृद्धयायला- 
भशुल्कोपदा' इति द्वितीयः, पूर्वयोगस्या5सर्वविषयत्वज्ञापनार्थः । 'दीयते' इति तृतीयो योग 
उभयोयोगयोः शेषः । ततो दीयते तदस्मिन्निति सप्तम्यर्थे ठगादयः प्रत्यया भवन्ति । 'तदस्मि- 
न्दीयते तदस्मा इति चोपसडखथान'मितिवचनाचतुथ्य॑र्थपि भवन्तीति सर्वष्टसिद्धिः । यद्यप्यहते$पि 


SN NO CD NNT SN ATATOVANAN SA AMAA AAA bh 


_ नत ९ ७ २9 
उ०--दित्यस्य वैयथ्यीपत्तिः, “प्राग्वतेः रिव्येव सिद्धेः । न 'चा$मिविध्यथतया वत्यर्थे पि एतदधिकाराथंन्तत्‌, 
वत्यर्थममिव्याप्याऽधिकाराऽनिष्टेः । विशेषविहितकना वतेबाधापत्तावेकवचा5स्या5न्यतरस्या'मिति प्रयोग- 
विरोधापत्तेरिति भावः । वस्ने इति । वस्नो- मूल्यम्‌ । बिकढ्प इति | भाष्ये चशब्दो वा$थ इति 
भावः । ननु 'तदस्मि'न्िति सूत्रस्य 'बद्धथाये/त्यादिवाक्यशेषात्कथमन्यत्र प्रत्ययोऽत आहतत्रेति । इति 
योगविभाग इति । इत्यत्र-योगविमाग इत्यर्थः । नन्वेवं 'चतुर्थ्यर्थे न स्यादत श्राह---तदस्मिन्दीयते 


> छेदादिम्यो नित्यम्‌ ५ । १ । ६४ तदर्हति; छेदादिभ्यो नित्यम्‌ ५ । १। ६३; ६४ 
के ३। २। १ वा० ५ १--“भवति' पा० । † ५॥१॥ ४७ वा० १ 
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हेति ? शतमईति--शत्यः शतिकः साइस्रः नैष्किक इति न सिध्यती”ति। नेष 
दोष; |. “अस्मिन्दीयतेऽस्मा इति च' एवमेतस्सिद्धस्‌ ॥ १९ ॥ 


असमासे निष्कादिभ्यः ॥ ५. । १। २० ॥ 


असमास इति किमर्थम्‌ ? परमनिष्केण क्रीतं परमनेष्किकम्‌# । नेतदस्ति । 
निष्कशब्दास्रत्यपो बिधीयते तत्र कः प्रसङ्गो यत्परमनिष्कशब्दात्स्यात्‌ । चेव 
प्राभोति नाऽर्थ प्रतिषेधेन | तदन्तविधिना। प्राम्रोति । ग्रहणवता प्रातिपदिकेन 
तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते || अत उत्तरं पठति-- 


NN NNNNNN, 


NAS SAIN 


ANNAN ANNAN */* * SILI ४९.४ 


प्र०--न दीयते तथापिं योग्यतया संभावितदानाश्रयप्रत्ययोत्पादनेन विशिष्टस्वरूपनित्यशब्दव्यु- 
त्पत्तिरविरुद्धेति मन्यते ॥ १५ ॥ 

असमा । असमास इति । वक्ष्यमाणः प्रष्टुरमिप्रायः । परमनेष्किकमिति । उन्रेवाऽन्नः 
भवति । निष्क्रशब्दस्यं परिमाणवाचित्वातूर्वणाप्राप्तो$नेन ठग्विधीयते । निष्कादिष्विति । 
ुवैत्रग्रहणं वात्तिककारः पठन्क्र्णतिल्यादिसिद्धिमेव प्रयोजनं मेने । भाष्यकारस्तु न्यायव्युत्पाद- 
नाय पूर्वत्रग्रहणमविवक्षितार्थ मत्वा प्रयोजनानि प्रदर्श्य दूषयित्वा च कृष्णतिल्यायथत्वमेव ज्ञाप- 
कस्य स्थापयिष्यति । प्राग्बतेष्ठञ्जित्यत्रेति । तेन परमनिष्कसाब्दाटुङ्सिद्धो भवति । केवलाः 


०--तदस्मा इति | एवं च 'प्राक्‌'पदाऽनुवृत्यैव सिद्धे आग्रहणसामथ्योदभिविध्यर्थक एवा5यमत्रेति 
निष्कर्षः ॥ १६ ॥ 
असमासे । उनेवाऽत्रेति । 'श्रसमास' इति पर्युदासेनाऽस्याऽप्रासेः । ननु निष्कस्योन्मानत्वेनाऽपरि- 
माणव्वाप्पूर्वेणेव ठकि सिद्धेऽस्य नियमार्थत्वेन निष्कशब्दाख्त्ययो विघीयत इत्यादिमाष्याऽसङ्गतिरत आह- 
परिमाणवाचित्वादिति । एतद्भाभाष्यप्रामाण्येनाऽत्र परिमाणविशेषवाचकानामेव निष्कादीनां ग्रहणमिति 
भावः । तेषां तद्वाचि्ेऽपीदमेव भाष्यं मानम्‌, असमासम्रदुणस्य तदन्तविधिज्ञापकतापरं भाष्यञ्च मानम्‌ । 
अन्यथा पणपादादिविषये पूर्वसूत्रप्रासठको निवृत्त्या तचारितार्थ्ये स्पष्टमेव । यद्वा पूर्वेण ठकि सिद्धे इदं 
व्यर्थमत आह--परिमाणवाचित्वादिति । पूर्वसूत्रे उन्मानस्याऽपि परिमाणग्रहणेन ग्रहणादिति भावः 
पणपादादयो5प्युन्मानमेवेति बोध्यम्‌ । 'परिमाणान्तस्याऽसंञशाणयो 'रित्युत्तरपदबृद्धिः । शाणपयु दासाच 
तत्रोग्मानमपि सह्यते । परिमाणविशेषा एव वा निष्कादयः । यद्यपि 'उत्तरपदस्ये'ति सून्नमाष्येऽत्र सूत्र 
“संल्याया' इत्यतुबृत्तिरुक्ता, तथा5प्यत्रत्यप्रयोगरूपमाष्यविरोधेनोच्तरपदा 5घिकारप्रयोजनखण्डकपूर्वपद्युक्ति- 
ख्पतद्भाष्यं प्रौदिंवाद इति मावः । अत एव 'परिमाणान्तस्ये त्यन्तग्रहणं 'चरितार्थभ्‌। “संख्याया? इत्यनुबत्तो 
तु तद्वैयर्थ्ये स्पष्टमेव । यद्वा 'संख्याया’ इत्यनुवच््य तत्र वाक्यमेदेन व्याख्येयम । तेन “परिमाणान्तस्ये' 


त्यस्या5संख्यापूर्वपदे क्ाचित्कत्वभ्‌ । अत एवाऽस्याऽप्युत्तरपदे एव प्रत्तिरिति न तत्राऽधिकारप्रयोजन- 


% प्राग्वतेष्ठय ५. । १ । १८ परिमाणान्तस्यासंशाशाणयोः ७। २ । १७ 
1 येनविधिस्तदन्तस्य १। १। ७२ 
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निष्क्रादिष्वसमासग्रहणं ज्ञापकं पूर्वत्र तद्न्ताऽप्रतिषेधस्य ॥ १ ॥ 


निष्कादिष्वAमासग्रहणं क्रियते ज्ञापकार्थम्‌ । किं ज्ञाप्यम्‌ ? एतज्ज्ञापयत्याचाय्ये$ 

' पूवैत्र तदन्तविधेः प्रतिषेधो न भवती'ति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? भ्राग्वते- 

& हुन्‌? [ ५ | १। १८ ] इत्यत्र तदन्तविधिः सिद्धो भवति । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । | 
> ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते, न च ठञ्विधौ काचित्मकृतिय छाते । | 


~) 
r=, 
A 0 
” ७ 


इदं ति प्रयोजनम्‌-“आहरोदगोपुच्छसङ्घयापरिमाणाद्क्‌, [ २ । १ । १६ ] 


| _परमगोपुच्छेन क्रीतं पारमगोपुच्छिकम्‌; च्छेन क्रीतं पारमगोपुच्छिकम] । अत्र तदन्तविधिः सिद्धो भवति । एतदपि 


नार्ति प्रयोजनम्‌ । विधौ प्रतिषेधः, प्रतिषेधश्चाऽयस्‌ । 
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अ०--त्प्रातिपदिकाटुञ्चिधीयमानः समासान्न स्यादित्याभासमात्रेणेदमुक्तम्‌ । न च ठञ्विक्षाविति। 
यत्र विशिष्ट प्रकृतिरुपादीयते तत्र तदन्तविधेः प्रतिषेधः । ठज्विधो तु ङथाप्प्रातिपदिकाधिकारा- 
) त्पातिपदिकमात्रं प्रकृतित्वेनाशीयते । तत्र समासस्याऽपि प्रातिपदिकत्वात्तदन्तविधेन विधिर्न 
प्रतिषेष इति ठञ्सिद्धयतीति भावः । पारमगोपुड्छिकमिति । ठकप्रतिषेधाटुञुभवति । ययेवं 
केवलस्य प्रतिषेधों न प्राप्रोति--गौषुच्छिक इति । नेष दोषः । यस्यां परिभाषायां प्रातिपदिकस्य 
श्रुतिरस्ति सेह नोपतिऽत इति सामान्यापेक्षं ज्ञापकमाश्रीयते । तेन 'ग्रहणवताः प्रातिपदिक्रेन 
तदन्तविधिर्नास्ति' “व्यपदेशिवद्धावोऽप्रातिपदिकेने'ति इयोरप्यत्रानुपस्थानात्तदन्तविधिना तदन्त- 
स्यकार्य, केवलस्यापि व्यपदेशिवद्भावेन । विधौ प्रतिषेध इति। "पूर्वादिनिः? 'सपूर्वाचःति प्रत्यय 
विधो 'ग्रहणवते'त्येतस्याः परिभाषाया ज्ञापितत्वाद्यत्रेव प्रत्ययो विधीयते तत्रेवाऽनया तदन्त- 
विधिः प्रतिषिध्यते । 'अगोषुच्छसंख्यापरिमाणा'दित्यनेन तु ठक्‌ प्रतिषिध्यत इति न तदन्तः 


उ०- मिति तदाशयः। एतेन “संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य चे'त्यत्र संवत्सरग्रहणमन्यत्र परिमाणग्रहणे कालाऽ- 
अहणञ्ञापकमिति भाष्य उक्तम्‌। तग्रामाण्याच्च 'परिमाणाऽन्तस्थे'त्यत्र 'संख्याया' इत्यनुवृत्तिरवश्यवाच्या । 
अन्यथा “संवत्सरस्य चेत्संख्याया इति नियमार्थतासम्मवेनोक्तार्थश्यापकता न स्यादित्यपास्तम्‌ । 'परिमाणन्तु 
सवंत’ इति लच्षणलन्षितपरिमाणत्वस्य संख्यायामिव कालेऽभावाल्लच्याऽनुरोधेनाऽस्जातविरोधन्यायेन च 
विधित्वमङ्गीकृत्य तज्शापनमेव युक्तमित्यमिप्रायाच्चेत्याहुः । श्रत एव--'विभाषा कार्षापणे!ति सूत्रे अध्य- 
दवेसीबािक मिस्यादिष्वनेन बृद्धिवेक्ष्यते कैयटेन । न्यथा समासकन्विध्योरेव तस्य संख्यात्वेन तदसङ्गतिः 


1 

व। | 
ननु वार्तिके पूर्वत्रे'ल्ुक्तेमौष्ये 'पारायण' इत्यादेरुदाहरणत्वं कथमत आह--पृवन्नेति प्रयोजना- | 

नीति । 'पारायणे'ति सूननविषयाणयपीत्यर्थः । आमासमात्रेणेति | तद्वीजन्तु 'ग्रहणवते'ति सिद्धान्त्युक्तिः । j 
नतु ग्रातिपदिकख्पा प्रकृतिस्तत्रा5स्तयेवेत्यत श्राह--यत्र विशिष्टेति । तत्रैव विशेष्यसन्निधानात्तद्न्तविधि- 
1:प्राग्वतेष्ठण ५. । १। १८ हन कद 
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एवं तर्हि ज्ञापयत्याचाय-(इत उत्तरं तदन्तविधेः प्रतिषेधो न भवती? ति । किमेतस्य 
' “ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? 'पारायणतुरायणचान्द्रायणं वत्त यतिः [ ५ । १ । ७२] 
पारायणिकः त्रेपारायणिकः..।: अत्र. तदन्तत्रिधि; सिद्धो भवति । एतदपि नास्ति 
प्रयोजनम्‌ । वच्यत्येतत्‌--भ्रम्बतेः सङ्कयापूेपदानां तदन्तग्रहणमजुकी'ति > । 
ड Rl 


हट 


पू्वत्रैव तहि प्रयोजनम्‌ । खलयवमाषतिलवृषत्रह्मण्र'ं [ ५ । १ 3 


A 

इति । कृष्ण॒तिलेभ्यो हितः कृष्णतिल्यः । राजमाषेभ्यो हितं राजमाष्यम्‌ । ^ ~ क 
प्रारवतेः संख्यापूवेपदानां तदन्तग्रहणमलुकि ॥ २॥ 

प्रावते! सङ्घयापूवेपदानां तदन्तग्रहणमलुकि कत्त व्यम्‌ । “पारायणतुरायण- 


०--विधिप्रतिषेधो, नापि व्यपदेशिवऱद्भावप्रतिषेधः । अन्ये त्वाहुः-गोषुच्छात्परष्ठक्‌ साधुन 
भवतीत्येवं प्रतिषेधे विज्ञायमाने गोषुच्छश्रुतेः सवैत्राऽविरोषात्केवलात्तदन्ताच्च ठकोऽसाधुत्वं सिध्य 
तीति नाऽत्र तदन्तविधिना प्रयोजनमिति तदभावे तत्प्रतिषेधस्याऽप्यप्रसङ्ग इति ज्ञापनस्यापि न 
प्रयोजनम्‌ । वच्यत्येतदिति । तच्चावश्यं वक्तव्यमसत्यस्मित्‌ ज्ञापके । विध्यर्थे सति तु नियमार्थं 
संख्यापूर्वेपदानामेव यथा स्य,दिह माभूत्‌ -परमपारायण्‌ वर््तयतीति । तथा लुगन्तायाः प्रङतेर्मा 
भूतु--द्विशूपंण क्रीतं द्विशोपिकमिति । 
राजमाष्यमिति । ननु राजमाषशब्दस्य जात्यन्तरवाचित्वान्माषशब्दस्यानर्थक्यादत्र 
प्रत्ययो न प्राप्नोति । नेष दोषः । यथैकविंशतिर्नरसिहो गोरखरो लोहितशालिरित्यादीनां समुदा- 
यानामर्थान्तराभिधायित्वेऽपि नावयवानामानरक्यं तथास्यापि । शब्दसंस्काराय हि शास्त्रे सर्वत्र 


परिकल्मितार्थेवत्ताश्रीयते । तात्त्विकी तु वाक्यस्यैव, तस्यैवार्थस्यप्रत्यायनाय प्रयोगात्‌ । द्वाभ्या- 


उ०--प्रस्तेरिति भावः । यद्येवमिति । व्यपदेशिवद्भावस्त्वप्रातिपदिकेनेति निषिद्ध इति भावः । सामान्या- 
पेक्षमिति । स निषेधः सूत्नोपात्ताउन्तादिशब्द्विषयक इस्यपि बोध्यम्‌ । इदञ्च'येन विधि रिव्यत्र कैयटे स्पष्टम्‌ | 
विधावेव प्रतिषेध इत्यर्थे मानमाह--पूर्वोदित्यादि । अन्यया 'पूवोदिनि रित्येव तदन्तविधिना सिद्धे 'सपूवो- 
च्चे'ति वैयर्थ्यं स्पष्टमेव । त्रैव 'पूवौत्सपूवीदिनि'रित्येकसूत्रे कत व्ये योगविमागो “व्यपदेशिवद्गावोऽप्राति- 
पदिकेने त्यस्य ज्ञापको बोध्यः । अन्ये त्वाहुरिति । अन्नाउरुचित्रीजन्तु विधावप्येवमेवाऽथोपत्तौ 'ग्रहणवते!- 
त्यस्य निर्विषयत्वापत्तिभाष्यविरोधश्व | आनर्थक्यादिति | अनथकेन तदन्तविधेरमावादिति भावः । नाऽचः 
यवानामानर्थक्यमिति । अत एव सुवन्तत्वसमाना 5धिकरणत्वप्रयुक्तसमाससिद्धिरिति भावः । 
नन्वेतत्काहपनिकं न वास्तवं तन्नाह--शब्दसंस्काराय हीति । भाष्ये-प्राग्वतेरिति । इत 
ऊद््वमाहीयेऽनाहये चेति शेषः | रुकी त्युक्तेः फलं दर्शयति-समासे कृते इति। अभवे इति। 


% ५।१।२०बा०२ 
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So 


७ [as ट्र ~ mA रै e 
' चान्द्रायणं वत्तेयति’ । द्वैपारायणिकः त्रैपारायशिकः । अजुकीति किमथे ! द्राभ्यां 


_शपास्यां क्रीतं द्विशम्‌त्रिशपम्‌+ । द्रिशुपेण ब्रीतं द्रिशौपिकस्‌ त्रिशौपिकम्‌क#॥२०॥ 
शताञ्च ठन्यतावशते ॥ ५ । १ । २१ ॥ 


शतप्रतिषेषेऽन्यशतत्वेऽप्रतिषेधः ॥ १ ॥ 
शतप्रतिषेधेञ्न्यशतत्ते प्रतिषेधो न भवतीति बक्गव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-शतेन 


ANNAN ANN 
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प्र०--मिति ।तडितार्थेति समासे कृते 'धूर्पादत्रन्यतरस्या मित्यञ्ठत्रोरन्यतरस्याञ्ध्यद्भति लुक! 


प्रत्ययोसादनाय -प्रकृतिप्रत्ययार्ययोभेंदविवज्ञा, तात्त्विकस्त्वभेद इति प्रत्ययारथस्मकत्तेपि शतत्वम- 
स्त्येव । यथा शतमित्येकत्वे विभक्तिवाच्ये संत्यपि शतत्व॑ न निवर्त्तते । तत्राद्यस्य 
निषेधो मा भृदित्याह--शतप्रतिषेध इति । तत्र केचिदाहुः--न्याथसिद्ध एवार्थो 
वात्तिककारेण प्रतिपादितः । प्रकृत्यर्थस्य शतस्य यत्र प्रत्ययार्थत्वं तत्रान्तरञ्गमहेयं संख्यान्तरा- 
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3०--जुगन्तायाः प्रकृतेस्तदन्तविधिना ग्रहणा5मावादिति भावः । अलुकीत्यस्य लुगन्ता या प्रकृतिस्तद्विषय- 
स्तदन्तविधिनेति वाच्योडर्थः || २० ॥ 

शताच्च ठ । वार्तिकोत्थानायाह--संख्याया इति । प्रकृत्यर्थेति । तद्व्यतिरिक्तं यत्संख्येयान्तरं 
संख्येयविशेषस्तद्विषयं-तदाश्रितमित्यर्थः । यथा शतेनेति | अत्र च प्रत्ययार्थस्य शतत्वं शाटकशतादि- 
पदान्तरसमभिव्याहारगम्यमिति बोध्यम्‌ | अपरन्त्विति । इदश्च पदान्तरा $नपेन्नै प्रत्ययान्तशब्द्श्रवणमात्रे- 


* शेव गम्यते प्रत्ययाऽयोऽपि शतमिति । 


4 


नन्वत्र प्रङ्तिप्रत्ययार्थ योभेंदाऽमावात्तथं 'तद्स्य परिमाणमिति प्रत्ययः, रपि च प्रत्ययार्थस्यैक- 
त्वा्तथं शतत्वमत आह--अन्न हीति । आरोपितमेदमादायैब प्रत्ययोत्पत्तिरिति भावः । ग्रन्यं समाधत्ते- 
प्रत्ययाथेस्यैकत्वे5पीति । इत्याहेति। इतिहेतौ । माध्ये-अन्यशतस्वे इति । प्रङृत्ययीऽतिरिक्तगतशत- 
त्वस्य प्रत्यया5थत्वे इत्यर्थः । तत्राऽन्तरङ्गमिति । पदाऽन्तरसमभिष्याहाराऽनपेच्वाद्न्तरङ्गत्वम्‌ । 
झहेयमिति । “शत्यं शाटकशत मित्यादौ 'शत्यं शाटकद्वय मित्यस्याऽपि सम्भवात्तस्य हेयत्वम्‌ । अत एव 


. _तत्संख्यान्तरसाघारणमिप्याहुः । अन्ये त्वाहुरिति । शब्दमयादाऽनुसारिण इत्यर्थः । अनुमौयत इति । 
_ + तद्वितार्थाचरपदसमाहारे च २ । १।५१; शूपौदञन्यतरस्यास; अ्ध्यर्घपूरवेद्विगोलुगसञ्ञायाम्‌_ 
 ५।१।२६,२८५ +# प्राग्तेछ््‌ ५। १ । १८; परिमाणान्तस्यासंशाशारयोः ७। ३। १७ 
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क्रीतं शत्यं शाटकशतमिति ॥ अन्यशतस्व इति किम्‌ ? शतक निदानम्‌ ॥ २१ ॥ 
संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ॥ ५ । १। २२॥ | 


| इतेश्चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌--कतिमिः# क्रीतं कतिकम्‌ । किं | र: 
| पुनः कारणं न सिध्यति १ 'त्यन्ताया ने'ति प्रतिषेधः प्राभोति। ००अक्न्/( 


| तिप्रातिषेधाइुतिह ग्रणामिति चेड्थवद्ग्रहणात्सिद्धम्‌ ॥ १॥ 


अथेवतस्तिशब्दस्य ग्रहणं न च उतेस्तिशब्दो व्यवान्‌ । 
नेषा परिभाषेह शक्या विज्ञातुम्‌ । न हि केवलेन प्रस्ययेनाऽ्यो गम्यते । केन 
तहि ? सप्रकृतिकरेन । छ त्वेषा परिभाषा भवति । यान्येतानि शब्दसड्घातग्रहणानि । 


प्र०--साधारणं च शतत्वम्‌, अन्यत्र तु शत्यं शाटकशतमित्यादौ शब्दान्तरप्रयोंगसमधिगस्यत्वाद्वः 
| हिरङ्गमिति तत्र प्रतिषेधाप्रसङ्गः । अन्ये त्वाहुः-शतको ग्रन्थ इत्यत्र गरन्थस्यैकसंख्यत्वाच्छतत्वमः 
| नुमीयते । तत्र यथा वृक्ष इत्यत्र मूलाद्यवयवसमवेतबहुत्वसंख्याश्रयं बहुवचनं न भवति, एवमशत 
इति प्रतिषेधो ग्रन्थे न प्राप्नोतीति वा्तिकारम्भः  ततोऽन्यशतत्े प्रतिषेधाऽभावात्सामर्थ्यादनुमी- 
` यमानशतत्वविषयः प्रतिषेधः संपद्यते । एवञ्च सति शतं गावः परिमाणमस्य गोसङ्घस्य शतको 
गोसङ्घ इत्यत्रापि प्रतिषेधो भवति । 'आपिशलकाराङृत्स्तयोस्त्वग्रन्थ' इति वचनादन्यत्र प्रतिषेधा- 
भावो नियतकालाश्च स्मृतयो व्यवस्याहेतव इति मुनित्रयमतेनाऽ्चत्वे साध्वसाघुप्रविभागः ॥२१॥ 
संख्यायाः । डतेश्चेति । विशतिशब्दात्तु 'विशतिकात्ख' इति ज्ञापकात्कन्भवति । न च 
डतेरिति । समुदायस्यार्थवत्त्वात्तदवयवस्तिशब्दोऽनर्थकोऽत एव विशतिशब्दे शतिचः प्रत्ययः 
त्वात्तिशन्दस्यानर्थक्याञज्ञापकमन्तरेणापि कन्सिद्धः । 
नेषेति । लौकित्यर्थवत्ता प्रक्षतीनां प्रत्ययानां च नास्ति, केवलानां प्रयोगाभावादिति 
भाव: । यान्येतानीति । यद्यपि प्रत्यया अपि शब्दसङ्घातास्तथापि तेषामानर्थक्यादर्थवच्तः शब्द- 
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MH 
उ०--श्रवयवगतं तदारोप्य शब्दजब्रोधोत्तरम्प्रतीतिविषयीक्रियत इत्यर्थ; | बहुवचनं न भवतीति । तस्य 
बहुस्वस्य शब्द्जप्रतीतिविषयत्वाऽमाबादिति भावः । एवमिति । श्रस्य श॒तत्वस्य प्रत्ययाथवत्तितया शब्देनाः | 
ऽप्रतीतरिति मावः । अन्यशतत्वे इति । तत्र हि प्रत्ययार्थस्य शब्देनैव प्रतीयते शतत्वमिति तन्नैव स्यादिति 
भावः । नियतकालाश्चेति । 'कलो पाराशरी स्मृति'रितिवदिति भावः || २१ ॥ ; कु 
संख्याया अ । ननु डतेरुपसंख्याने$पि विंशतेः कन्न स्यात्तस्या५पि त्यन्तत्वादत आह-बिंशतीति। 
ज्ञापकमन्तरेणाऽपीति । यदा विंशादेशस्तिप्रययश् तदा तु शापकादेव सिद्धिबोध्या । ननु शास्त्रेणा5्थेव- 
त्ताबोधनात्कथमेतदत आरह-- लौकिकीति । संग्रहणे इति । समादेलौकिर्कीमर्थवत्ता मन्यते । अन्वयः 


कै किंमः सङख्यापरिमाणे डति च ५। २ । ४१; बहुगणवतुडति सङ्ख्या १ । १। 
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` तत्त वक्तव्यम्‌ £ न बक्तँव्यंम-“अर्थवदग्रहणास्सिद्धस्‌' । ननु चोक्त॑ नेषा 


परिमापेइ शक्या विज्ञातु न हि केवलेन प्रत्यसेनार्था गम्यते, केन तर्हि सम्रकृतिके- 


े'ति । केवलेनाऽपि प्रत्ययेनाऽथों गम्यते | कथम्‌ ! उक्गमन्बयव्यतिरेकास्यास्‌। 
॥ २२॥ 
वतोरिड्वा ॥ ५ । १ । २३ ॥ 


कस्याऽयमिड्विधीयते ? कन इत्याह । तत्कनो ग्रहणं कत्तेव्यप, अक्रियमाणे 
हि प्रत्ययाधिकारात्मत्ययोऽयं विज्ञायेत! । टित्करणसामथ्योदादिभेषिष्यति % । 
अस्त्यन्यद्दित्करणस्य प्रयोजनं “टितः इतीकारो यथा स्यात्‌+ । अकारान्तप्रकरण 
इकारो न चेपोऽकारान्तः । एवमपि कुत एतत-टित्करणसामध्योदादिभविष्यति न 
पुनरकारान्तग्रकरशे सत्यनकारान्तादपीकार+ स्यात्‌ । तस्मात्कनो ग्रहणं कत्तेव्यम्‌ । 
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प्र०-सद्धाता इह विवक्षिताः । यथोक्त-'सङ्ग्रहणे पायसं करोतीति सुरन भवति । उद्दग्रहणे 
गमु:्रग्रहणं न भवति--गमु त्स्थास्यतीति । हन्म्रहणे प्लीहन्प्रहण न भवति-प्लीहानाविति' । 
केवलेनापीति । शाक्षव्यवस्थाहेतुरन्वयव्यतिरेकगम्याथंवत्ताश्रीयत इत्यर्थः । अत एव शे5थव- 
दृग्रहणात्काशे कुशे वंशो इत्यादौ शेशब्दस्य ग्रहणाभाव: । उपसर्गाणामपि केवलानां प्रयोगाभावा- 
ल्लौकिक्या अर्थवत्ताया अभावादन्वयव्यत्तिरेकव्यवस्थाप्येवाइसावाश्रीयते ॥ २२ ॥ 


बतोरि | कस्यायमिति । टित्त्वादस्यागमत्व॑ निश्चितम्‌, आगमी तु न निर्दिष्ट इति 
तद्विषयः प्रश्नः । वतोरिति पञ्चमीनिर्देशाद्वत्वन्तस्यागमित्वमगुक्तम्‌ । कन इति । वत्वन्तरस्य 
संख्यात्वातुर्वेण विहितस्येति भावः । आनन्तर्याच कनमागमिनं मन्यते । तदिति । संख्यायास्ता- 
वदनेकस्य प्रत्ययस्य विधानादागमिविशेषो दुर्लभः । प्रत्ययाधिकाराच “चरेष्ट'इत्यादिवर्दिटः 
प्रत्ययत्वप्रसङ्गः । अनकारान्तादिति । यथा डित्यभस्यापि टिलोपः । अथ प्रयोजना भावादुक्रारः 
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उ०-_च्यतिरेकगम्येति । शात्रवासनाकल्पिताऽन्वयव्यतिरेकगम्येत्यर्थः । उपसगौणामपीति। धातोरप्युप- 
लक्षणम्‌। लौकिक्या अर्थवत्ताया ग्रहणे तु उपसगोदीनामपि तदमावात्तदुसङ्गतिः स्प्टेवेति दिक्‌ । अन्वयब्य- 
तिरेकेति । ताम्यां व्यवस्थापनीयैवेत्यर्थः।। २२ ॥ 

बतोरिइवा | ननु 'वस्वन्तादि'डित्यथौग््त्ययविधेश्च'कस्याऽयमिःडित्यनुपपन्नमत श्राह रित्वा- 
दिति । पञ्चमीति । व्याख्यानादिति भावः | सङ्कथात्वात्‌-संख्यासंशत्वात्‌ । ननु सङ्कथावाप्केम्यः 


“पाञ्चि रित्यादावि्रादिरपि विहित इति कन एवेति कुतस्तत्राह-आनन्तयाच्चेति । सङ्कयायास्तावदिति । 


व्यासतिन्यायाश्रयणादानन्तयोऽनादरं मन्यते । 


= 


| प्रत्ययः ३ । १। १. > श्रान्तो ठकितो १ । १ । ४६ + टिडढाणञूदयसच्‌० ४ | १ । १५ 
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DN 


न कचेव्यपू । प्रकृतमनुत्तते । क प्रकृतम्‌ ? सङ्कयाया अतिशदन्तायाः कन्‌? 
[ २। १।२२] इति । तद्वै प्रथमानिर्दिष्ट' षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः । “वतोः रित्येषा 
पञ्चमी कनिति प्रथमायाः षष्ठी प्रकर्पयिष्यति--“तस्मादित्युत्तरस्य’ | १ | १ । ६७] 
इति । प्रत्ययविधिरयं न च प्रत्ययविधौ पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति । नायं प्रत्ययः 
विधिः । विहितः प्रत्ययः । प्रकृतथ्रानुवर्त ते ॥ २३ ॥ 


विंशतित्रिशद्भथां ड्बुनसंज्ञायाम्‌ ॥ ५ । १ । २४ ॥ 


असंज्ञायामिति किमर्थम्‌ ? त्रिशत्कः विंशतिकः । कथं चाऽत्र कन्भवति १ 
“सङ्क्यायाः कन्भवती'ति+ । “अतिशदन्तायाः इति प्रतिषेधः प्राप्नोति+ । एवं तह्या- 


प्र०--स्येत्संज्ञा न भवतीति कस्मान्न कल्पयते । नेतदस्ति । 'हलन्त्य'मिति श्रुतेब॑लीयस्त्वादत 
इति प्रकरणस्य दुर्बलस्य बावोपपत्तो प्रयोजनलाभात्‌ । नचेति। पञ्चमी हि प्रत्ययस्वरूपमुत्पाः 
दयति । यथा "गुप्तिज्किद्भ्यः स निति, न तु षष्ठी प्रकल्पयति, असतः षष्ठीप्रकल्पनाभावादिति 
भावः । प्रक्ृतश्चेति । स्वरितत्वप्रतिज्ञानादिति भावः । ननु विधानार्थाऽपि कनोऽचुृत्तिः 
संभवति इटा मा वाधीति तत्रेट्कनो वा भवतः पक्षे ठत्रिति प्रत्ययत्रयं स्यात्‌ । नेष दोंष: । 
पूर्वसत्रेण तावत्कन्विहित इति तस्येहाचुवृत्तिविवानार्था न भवतीति प्रतीतिरुपजायते । तस्मादित्युः 
तरस्पेत्येषा च परिभाषात्रतिशते, तत्र क्रिमनिष्टप्रकल्पनयाऽनेकवाघोऽस्तु, अथेष्टप्रकल्पनया 
सर्वानुग्रह इति ? तत्र सर्वालुग्रहो न्याय्यः, लक्ष्यस्य तथावस्थानाच॥ २३ ॥ 


विंशति । प्रत्ययान्तनिपातनमिति । कम्प्रत्ययान्तोचारणमित्यर्थः । ननु विशतिशब्दे 
शतिचः प्रत्ययत्वात्तिशन्दस्यानर्थक्यात्रतिषेधप्रसङ्गाभावात्किं ज्ञापकाश्रयणेन । उच्यते द्विदशाः 
शब्दस्य विशादेशस्तिप्रत्यय इत्येषा प्रक्रियाऽऽश्रीयते । एवे हि ज्ञापकाश्रयेण त्रिशच्छन्दोऽपि 


००००" 


उ०--युक्त्यन्तरमाह- -प्रत्यया 5धिकाराच्चेति । प्रत्ययविधौ पञ्चम्याः प्रकल्पकत्वा5भावे बीजमाह- 
पञ्चमी हीति । प्रत्ययसंज्चाविशिष्टस्य तद्योगे विघानात्तस्या5प्रत्ययस्वरूपोत्पादकत्वं बोध्यम्‌ । प्रकृता नुवत्ती तु 
पूर्वसूतविहितत्वेन सत्त्वात्तत्र षष्टीप्रकल्पन॑ युक्तमित्युत्तरम्‌ । अनेकेति । विधानार्थत्वाऽमावपूरवेकनियामकस्वः 
प्रतीतेस्तस्मादिति परिभाषायाश्ेत्यर्थः । तथाऽवस्थानाच्चेति । “तावतिकस्तावत्क' इत्येवमेवाऽवस्थाना- 
दित्यर्थः । एवञ्च लक्ष्याउनुसारि व्याख्यानमेवा5त्र शरणमिति भावः ॥ २३ ॥ | 


बिंशतिन्रि । ननु निपातनत्वे शापकस्वोक्तिरसज्ञतेत्यत आह---कन्पत्ययान्तेति । एषा प्रक्रियेति । 
भाष्यानुमुण्यादेतव्पक्रियाभयणमेव युक्तमिति भावः । तत्प्रक्रियाभयणे युक्‍त्यन्तरमण्याह- एवं जा दीति 
निर्देशः स्यादिति । विंशत्यादिनवत्यन्तानां ज््ीतवातस्वार्थिकानाम्प्रकृतिलिङ्ञाऽनतिवचेनादितिभाबः 


+ सङ्ख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ५ । १ । २२ 
५ | 
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इति प्रत्ययान्तनिपातनं करोति । विशतेरेतज्ज्ञापक॑ स्यात्‌ । नेत्याह योगापेत्षं 
ज्ञापकम्‌ || अथवा योगविभागः करिष्यते । “विंशतित्रिशद्भयां' कन्भवतीतति । ततो 
“इबुनसंज्ञाया मिति ॥ २४ ॥ 


कंसाट्रिठन्‌ ॥ ५ । १। २५ ॥ 
ट्ठिन्नधांच ॥ १ ॥ 
टिठन्नधाच्चेति वक्कव्यम्‌ । अर्धिकः अर्थिकी । 
कार्षापणा प्रतिश्च ॥ २॥ 


कार्षापणाड्िठन्वक्तव्यो वा च प्रतिरादेशो बक्कव्यः । काषीपणिकः काषोप- 
णिकी । प्रतिक; प्रतिकी | २५ ॥ 


प्र०--सिध्यति । अन्यथा त्रिशच्छब्दे शतो$र्थवत्त्वादशदन्ताया इति प्रतिषेधः स्यात्‌ । ननु विशति- 
शब्दादज्ञाताद्यर्यविवक्षायाँ कम्प्रस्यये विशतिकशब्दः स्यादिति कथं ज्ञापकमु । नेतदस्ति। स्वाथिके 
कन्प्रत्यये विशतिकाया इति निर्देश. स्यात्‌ । असंज्ञायां ड्वुनो विधानात्संज्ञाविषयमेव ज्ञापकमा- 
श्रीयणीयम्‌ । योगापेक्षमिति । यथा पु वदितियोगापेक्षत्वाज्ज्ञापकस्य वत्यर्थे नञस्नत्रोरप्रवृत्तौ 
५ङ्गीव'दित्यपि भवति, एवमेतद्योगापेत्नं 'विशतिका'दिति ज्ञापकमिति त्रिशत्कशब्दोपि संज्ञायां 
भवतीत्यर्थः ॥ २४॥ 


कंसात्‌ । अधिकइति। अर्द्धशब्दः कार्षापणस्यारद्धे रूढ इति भागवदपेक्षायामसामर्थ्यं 
नाशङ्कनीयमिति केचिदाहुः । अन्ये तु प्रकरणादिवशाद्यदा निरज्ञातो भागवद्विशेषो भवति तदा 
नास्त्यसामर्थ्यमिति सर्वस्येवाऽ्स्य ग्रहणेन भाव्यमित्याहुः ॥ २५ ॥ 


~ 


ड०- सूतेडस्य शब्दपरस्वादिदमयुक्तप । व्याख्यानात्तस्याऽग्रहणमिति वक्तुं युम्‌ । नन्वेवमसंज्ञायामष्ये- 
तस्माज्ञापकाद्‌ 'विंशतिक'इति स्यादत श्राह--श्रसंज्ञायामिति । एतद्योगेति । 'विशतित्रिंशद्धथामिति? 
योगेत्यर्थः | २४॥ 


 कसाइिउन्‌ । कंसाट्टिटनिति पाठान्तरम्‌ । भागवदपेच्षयेति । श्रद्ध शा्द्स्य मागधाचित्वादिति भावः । 


क इत्याहुरिति । वस्तो नित्यसापेज्ञचेन गमकत्वान्नाऽसामर्थ्यमिति बोध्यम्‌ । कंसशान्दोऽत् पू्वोत्तरसाहुचयौ- 


धरिमाणवाच्येव रहते, न न लोहविशेषादि वाचीत्याहुः ॥ : लोहविशेषादि वाचीत्याहः ॥ २५ ॥ 
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On ७ ९ 


अध्यधपूवाह्रगालुगसज्ञायाम्‌ ॥ ३ | १ । २८ ॥ 
द्वंगालुक्युक्तम्‌ ॥ १॥ 


क्मुक्रम्‌ ? तत्र# तावदुक्त -'द्विगोजु कि तन्निमित्तग्रहणमर्थविशेषाज्सम्प्रत्यये- ०-7८ # 

' इतन्निमित्तादपी*ति । इहापि द्विगोलु कि तनिमित्तग्रहणं कत्त व्यस्‌ । !द्रिगोनिमित्त <5२ 22” 

यस्तद्वितस्तस्य जुग्भवती'ति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-द्वाम्याँ शूपीभ्यां क्रीतं द्रिशूपमा २ हि 
द्िशूपेंण क्रीतं द्विशौपिक्रम्‌ त्रिशोपिकप! । ह 


“अथविशेषाञ्सम्प्रत्ययञ्तन्निसित्तादपि' । 


अथविशेषस्याऽसम्प्त्ययेऽतन्निमि्तादपीति वक्व्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ? दयोः» 
शूपयो१ समाहारो द्विशौ, द्रिशुप्यो क्रीतमिति विश्न द्विशमित्येव यथा स्यात्‌ । „९5 ९) 
अथ क्रियमाणेऽपि तन्निमित्तग्रइणे कथमिदं विज्ञायते--तस्य निमित्त तन्नि- ॐ 
मित्तम्‌ तन्निमित्तादिति ? आहोस्वित्स निम्नित्त' यंस्म सोऽयं तन्निमित्तः तश्निमित्ताः 36 कारा 
दिति १ किं चातः ? यदि बिज्वायते-तस्येट निमित्त तन्निमित्तम्‌ तन्निमित्तादिति, क ॐ 
क्रियमाणेऽपि हि तन्निमित्तग्रहणेऽत्र प्राप्तोति-द्वाभ्यां शमय क्रीतं य म, द्रिशूर पी € 
पेण क्रीतं द्विशोरपिकम्‌ त्रिशोर्पिकम्‌ । अथ विज्ञायते- सं निमित्तमस्म-सोऽयं तन्नि- 


“*//”१ ९” /१.”९/”९.”१ 


प्र०--अध्यद्ध । द्विगोलु क्युक्तमिति । 'द्विगोलु गनपत्य इत्यत्र भाष्ये व्याख्यातमिति तत 
एव बोंद्धव्यम्‌ । संक्षाप्रतिषेधानर्थक्यमिति । इह वृत्तिकारा असंज्ञाग्रहणं प्रत्ययान्त विशेषणं 
व्याचक्षते,-न चेत्प्रत्ययान्तं संज्ञेति। पाञ्चलोहितिकपाञ्चकलापिकशब्दौ च परिमाणविशेषस्य 
संज्ञं इति लुडून भवति । बातिककारस्तु-हिगुविशेषणमसंज्ञाग्रहणं संनिधानादवगम्य प्रत्याचष्टे- 
तन्निमित्तत्वादिति । तस्याः संज्ञाया लोप एव निमित्तमित्यर्थः । पञ्चलोहितपञ्चक्रलापशब्दौ 


उ०--अध्यद्धपू् । समाहारे द्वन्द्व, सौत्रं पु स्त्वम्‌ । भाष्ये-द्विशौर्पिकसिति । अन्न द्वितीयस्य ठको 
लुझ्मा भूदिति भावः । अर्थब्रिशेषेति । तद्विता्थद्वियुना सह यत्राथो न भिद्यते तत्राऽतन्निमित्तद्विगोरपि 
. परस्य लुगित्यर्थः । इति विगृह्य द्विशूर्पसिति। बिग्रहो वृत्तिश्च ्युभयमन्नेष्यते | भाष्ये इति विद्या वाक्यः क 
मेवेति । न तु वृत्तिः, श्रनमिघानादिति भावः । ननु द्विगोः संशात्वा5भावात्कथमेतखत्युदाहरणमत आह २ 
इहेति । प्रत्ययान्तविशेषणमिति । सप्तमीनिर्देशादिद द्विगोनं विशेषणं, किन्तु प्रत्ययान्तस्याऽ संशातत्र |. 


gE † तद्विता्थो्तरपदसमाहरे च २। १ । ५१; शदः 
अन्यतरस्याम्‌ अ्रध्यधपूरवद्विगोलुंगसञ्चायाम्‌ ५ । १। २६ ; २८ 1 ar या 


परिमाणान्तस्यासञ्च्चाशाणयोः ७। ३ । १७ १--“शस्य' पा० । 
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सितः तन्निमित्तादिंति, न दोषो भवति | यथा न दोषस्तथाऽस्तु | स निमित्तमस्य 
योऽयं तन्चिमित्तस्तञ्िमित्तादिति विज्ञायते | कत एतत्‌ ? यदयमाह-अ्विशोषा- 
सम्प्रत्ययेऽतन्निमित्तादपी' ति । र a 
तत्तहिं तन्निमित्तग्रहणं कर्त च्यम्‌ ? न कत्त व्यम्‌ । 'ढ्विगो' रिति नेषा पन्चमी । 
) का तहिं ? सम्बन्धपष्ठी । द्विगोस्तद्धितस्य लुग्भवति । द्विगोयेस्तद्धित+ । किं च हिगो- 
स्तद्वितः १ निमित्तम्‌ । यस्मन्दरिुरत्येतदभवति । कसिमिश्रितदभबति ! प्रत्यये । 


इदं तहि वक्नव्यम- “अथैविशेषाव्सम्प्रत्ययेतन्चिमित्तादपी'ति । एतच न 
वक्कव्यम्‌ । इहास्माभिस्त्रैशब्ध साध्यम्‌ । द्वाम्यां शाभ्यां ऋतम्‌ । द्विशृप्यो क्रीतम्‌ । 
द्रिश््पम त्रिशुपेमिति । तत्र योः शब्दयोः समानार्थयोरेकेन विग्रहः करिऽयतेऽपरस्मा- 
दुत्पत्तिभैविष्यत्यविरविकन्यायेन । तद्यया--अवेमासमिति विग्रह्म-अबिकशब्दादुत्प- 
त्िर्थवत्याविकमिति । एवमिहाऽपि द्वाभ्यां शूर्णीम्यां क्रीतमिति विश्रह्य द्विशपमिति 
भविष्यति, द्विशुप्यो क्रीतमिति बिश्रह्य वाक्यमेव भविष्यति । 

असंज्ञायामिति किमर्थम्‌ ! पाञ्चलोहितिकम्‌ । पान्चकजञापिक्रम्‌  । 


संज्ञाप्रातिषेधानथैक्यश्व तन्िमित्तत्वाल्लोपस्थ ॥ ९॥ 


संज्ञाप्रतिषेघथ्ानथंक! । किं कारणम्‌ ? तक्निमित्तत्वाल्लोपस्य । नाउन्तरेण 
तद्वितं तद्वितस्य च लुक द्विगुसब्ज्ञाईस्ति, यस्तस्मादुत्पद्यते नाऽसौ तन्चिमित्; 
स्यात्‌ । एवं तहींद॑ स्पात्यश्वानां लोहितानां समाहारः पब्चलोहिती, पज्नलोहित्या 
क्रीतमिति । अत्रापि .पञ्चलो हितमित्येव भवितव्यम्‌ । कथम्‌ ? उक्त हयेतत्‌--“अरथ- 


प्र०- द्विगुक्ृततद्धितलुक्रावेव संज्ञे ततो नार्थः प्रतिषेधेनेत्यर्थः । पञ्चलोदवितीति। समाहारहिगुः संज्ञा 
मन्यते । ततश्च नलोपनिमित्तेव संज्ञा । अत्रापीति । अव्यविकच्यायेन वाक्यविषय एव समाहार- 
्विगुरत्यर्थः । अध्यद्धग्रदणं चेति । बहुगणादिसूत्र इदमुक्तम्‌ । न च सङ्खचाकार्याभावज्ञापन- | 
मध्यद्ढग्रहणस्पेह प्रयोजनम्‌, कन्समासा भावप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्तत्रत्यं वातिकमेव कर्तव्यं, तस्मिश्च 


AANNNANNNNANNNNNNNANNNANNNNNNNNNNNNSNNNNN ००० न दि 


उ०-जुगित्य्थं इति भावः । प्चलोहिन्यः पद्चकलापाः परिमाणमस्येति. (तद्धिताय' इति समासः । “तदस्य 
परिमाण'मिति ठि 'भस्या5ढे' इति पुवत्त्वाल्लोहिनीशब्देकारनकर्योर्निवृत्तिः। परिमाणविशेषस्येति । 
तत्सब्डथाकमुझ्ञाकलापादिपरिच्छिन्नस्येत्यथ: । द्विगुविशेषणमिति । विषयत्व॑ सप्तम्यर्थः, संख्याविषयो छ्विंमुन 
चेदित्यथः । तस्याः संज्ञाया इति । सत्येव लुकि संशाप्रतीतेरिति भाबः | न चेति । तेन कृत्वसुजमाव इति 


* तदस्य परिमाणम; प्राग्वतेष्ठ्र ५। १ । ५७; १८. १ "तन्निमित्तं पा० । 
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NANA, 


विशेषाऽसम्प्रत्ययेऽतन्निमित्तादपी' ति । 
उक्त॑सङ्कुःयात्वे प्रयोजनं तर्मादिहाध्यधंग्रहणानर्थक्यम्‌ ॥ रे ॥ 
उक्त सङ्कचात्वेऽधयर्थग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किमुक्कम्‌ ? “अध्यधेग्रहणञ्च समा- 
सकन्विध्यथे जुकि चाऽञग्रहण' मिति# । “तस्मादिहाध्यर्धग्रहणानथेक्यम्‌! । तस्मादिहा- 
ऽध्य्ग्रहणमनर्थकम्‌ । द्विगोरित्येव लुक्सिद्धः ॥ २८ ॥ 


विभाषा कार्षापणसहस्राभ्यास्‌ ॥ ५ । १। २६ ॥ 
काषापणसहस्राम्यां सुवणशतमानयोरुपसङ्कथानम्‌॥ १ ॥ 


कापोपणसहस्राभ्यां सुवर्णशतमानयोर्पसङ्कघानं कर्त्त व्यम्‌ । अध्यधेसुवणेम्‌ 
अध्यर्धसौवर्णिकम्‌] । अध्यर्धशतमानम्‌ अध्यर्शातमानम्‌ । द्विशातमानम्‌ द्विशातः 
मानम्‌! ॥ २६ ॥ 
दवित्रिपूर्वा्चिष्कात्‌ ॥ ५ । १ । ३० ॥ 
क्र विस्ताञ्च ॥ ५. । १ । ३१ ॥ 
(दने CC द्वित्रिभ्यां द्वैयोग्यम्‌ ॥ १ ॥ 
(द्विज्रिभ्या/मिति यदुच्यते द्वैयोग्यमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । किमिदं द्वेयोग्यमिति १ 


प्र०--सतीहाध्यद्धग्रहणमनर्थक द्विगुत्वाल्लुकः सिद्धत्वात्‌ ॥ २८ |। 

विभाषा कार्षापण । अध्यर्दखुवर्णुमिति । अध्यद्धेन सुवर्णेन क्रीतमिति ठिंगौ कृते ठत्रो 
लुक । अलुक्पक्षे 'परिमाणान्तस्यै'त्युत्तरपदवृद्धि: । उन्मानस्यापि वृद्धो शाणप्रतिषेधग्रहणात्‌ । 
द्विशातमानमिति | शतमानादिूत्रेणाऽण्‌ ॥ २९ ॥ 


द्वित्रिपू । द्वयोर्योगयोरिति । तद्धितार्थे ढिगौ कृते'बह्वचोऽन्तोदात्तातर्‌ । 'द्विगोलु गन- 


(७०५८ UNNI 
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उ०--भावः । तस्मादिति । वार्तिके 'च कृते समासकनोरेव सङ्भथात्वोपसङ्कघानात्‌ ङृस्वसुजमावः सिद्ध 
एवेति भावः ॥ २८ ॥ 
विभाषा काषो । ठनो लुगिति । सहत्लादप्यस्यैव लुक । काषोपणस्य परिमाणव्वे ततोऽप्यस्यैव 

लुक्‌ । अन्यथा ततष्ठको लुगिति बोष्यम्‌ । शाणप्रतिषेधाद्वेतोरन्मानस्यापि वृद्धौ ग्रहणादित्यन्वयः |२६॥ ह. 
१ द्वित्रिपूवी । अअत्राऽध्यद्ध ग्रहण न सम्बध्यते, विरोधात्‌, चस्याऽमावाच । द्विगोरिति तु सम्बध्यते । > 
# १। १। २३ वा०५; ६ † प्राग्वतेष्ठन_ ५.। १ । १८; परिमाणात्तस्यासंशा- 

शाणयोः ७॥ ३ । १७ 1 शतमानविंश तिकसहृखवसनाद्ण्‌ ५। १ । २७ परिमाणान्तस्या० 

७। २३ । १७ : 
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३८ श्रीमगवर्पतजञलिविरचितं [ खायो ईकन्‌ 


दरयोयोगयोर्भवं द्वियोगम्‌ द्वियोगस्यमावो ट्वैयोग्यमिति ॥ द्वेष्यं वि ज्नानीयातू--अबि- 
शेषेणेत उत्तरं द्वित्रिभ्यामिति | तदाचार्यः सुहदुभूत्वाउन्वाचष्टे 'दित्रिथ्याँ द्रैयोग्य!- 
मिति । 


तत्र च बहुग्रहणम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र च बहुग्रहणं कत्त व्यम्‌ । बहुनिष्कम्‌ बहुनेष्किकम्‌ । बहुविस्तम्‌ । बहु- 
वेस्तिकम्‌ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
खार्या इकन्‌ ॥५॥ १ । ३३ ॥ 


९ च 
खायो ईकन्‌ केवलायाश्च ॥ १ ॥ 


खायो ईकन्केबलायाश्चेति वक्गव्यम्‌ । खारीकम्‌ । 
_ काकिणयाश्चोपसङ्कुःयानम्‌॥ २॥ 


काकिणयाश्चोपसङ्कथानं कत्त व्यस्‌ । अध्यथकाकिणीकम्‌ द्विकाकिणीकम्‌ । 
केवलायाश्च ॥ ३॥ 
केवलायारचेति वक़्व्यम्‌ । काकिणीकम्‌ ॥ २३ ॥ र 


शाणाद्वा ॥ ५ । १ । ३४ ॥ 


शतशाणाभ्यां वा ॥ १ ॥ 
शतशाणाभ्यां वेति वक्नव्यम्‌ । अध्यर्धशतम्‌ अध्यर्धशत्यम्‌ । पन्चशतम 


प्र०- पत्रे इति लुक्‌ । अथ हिगुर्न व्याख्यातव्यनाम तदा अणे एव लुक्‌ । द्वैयोंग्यशब्देन चाधारा- 
घेयभाव उच्यते । “समासकृत्तद्वितेषु सम्बन्धाभिधान'मिति वचनात्‌ ॥ ३० ॥ ३१॥ 

खार्या । केवलायाश्चेति । 'अध्यर्द्धपूर्वद्िगो' रित्यधिकारात्तेवलाया न प्राप्नोतीति 
वचनम्‌ ॥ २२ ॥ 


NP, 
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उ०--बडीउमासव्याइत्तय इति बोध्यम्‌ । उत्तरत्र त्वनुवत्त त एव । भाष्ये--द्वित्रिम्यामिति । अनेन स्त्र 
महर चिन्त्यप्रयोजन'मिति ध्वनयति । आधाराधेयभाव इति । तेन च स्वाश्रयो लक्यत इति (एतदूद्वे- 
12 मिति सामानाऽधिकरण्योपपत्तिः । तद्वितप्रयोगस्तु 'प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः इति न्यायेनेति दिक 
॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
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ष्यम्‌ ॥ ३३ ॥ अध्यर्ध पूवद्विसुविधये बल । 
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पश्चशत्यम्‌ । अध्यधेशाणम्‌ अध्यर्घशाएयभ्‌ । पञ्चशाणम्‌ पञ्चशाएयम्‌ । 
दितरिपूचीदए्च ॥ २॥ 

र द्ित्रिपूर्वादण्चेति वक्कव्यम्‌ । द्विशाणम्‌ त्रिशाणम्‌ । द्वैशाणम्‌ त्रेशाणम्‌ । 

द्रिशाएयम्‌ त्रिशाण्यम्‌ || ३५ ॥ | 


तेन क्रीतम्‌ ॥ ५। १। ३७॥ 


तेन क्रैतसिति करणात्‌ ॥ १ ॥ 

तेन क्रीतमित्यत्र करणादिति वक्कव्यम्‌ । इह माभूद:--देवदत्तेन क्रीतम्‌ 

यज्ञदत्तेन क्रीतमिति । 
अकर्त्रेकान्तात्‌॥ २॥ 

| अझ्त्रेकान्तादिति वक्कव्यस्‌ | इह मा भूत्‌ देवदत्तेन पाणिना क्रीतमिति । 
| सङ्कःयैक्कवचनाद्‌ द्विगोश्मोपसङ्कः्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 
| सङ्कथाया इति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌-पश्चमिः क्रीतं पञ्चकम्‌ । कि 
पुनः कारणं न सिध्यति ? एकवचनान्तादिति वच्त्यति तस्यायं पुरस्तादपकर्षः । 

“एकवचनात्‌? । एकवचनान्तादिति वक्कव्यम्‌ । इह माथूत्‌-शापा्यां रीतं शे 
क्रीतमिति || 'दविगोशच' । द्विगोशचेति वक्कव्यम्‌ । इद्दापि यथा स्यात्‌-द्राम्यां शूर्पाम्या 
' - क्रतं द्विश त्रिश्पेमिति । 
| “` ` ~ 2 _यृद्येकवचनान्तादित्युच्यते-्ुइरे१ क्रीतं मौद्गिकम्‌, माषैः क्रीतं माषिकमिति 


दनं सिध्यति । परिमाणस्य सङ्घाया यदेकवचनं तदन्तादिति बक्कव्यम्‌ ॥ तत्तरेंक- 
>. 0 प्र०-शाणा। शतशाणाम्यामिति । शतान्‍्तालूवेण नित्ये यति प्रप्ते विकल्पार्थं वचनम्‌। 
¬ यदभावपक्षे कनो लुक्‌ । 'द्विचिपूर्वादणचे'ति । सूत्रेष्वनार्षः पाठ इति वात्तिकारम्मः ॥ ३५ ॥ 

तेन क्रीतम्‌ । सङ्कथेकवचनादिति । समाहारे इन्द्रः । परिमाणस्येति । परिमाणस्य 
या सङ्खया तस्या यढाचकं द्योतक वेकवचनं तदन्तादिति वक्तव्यमिति वचनाम्सुद्रगादीनां द्वयाः 
दीनां चाञ्प्रतिषेधः । अनभिधानादिति । वृत्तौ सङ्खथावि 
द्विवचनबहुवचनान्तेभ्यः प्रत्ययाभावः । एकस्वसङ्खचायुक्ते चार्य तेषां स्वभावतो वृत्त्येकवचना- ` 


न्तेम्य एव प्रत्ययः । ढयादयस्तु शब्दा लुप्तायामपि विभक्तौ स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतां सङ्खचामवः 


ws 


"२५१२४ 


उ०--तेन क्रीतम्‌ । भाष्ये-करणादिति । करणस्वञ्च ` ढ०--तेन कतम्‌ । माष्ये-करणादिति । करणतख् वाक्यावत्याया बो प यल ८. 
कत्रेनवयवादित्यथ; । इन्हे द्विवचनं स्यात्समासान्तरन्तु माष्ये विरुद्धमत आह--समाहारे इति । माष्ये-- . 
अपकर्षः | श्रपवाद्‌ इत्यर्थः । एकवचनान्तत्वाथभावादप्राती वचनम्‌ । 'द्विगोशचे त्यपि 'एकवःचनान्ता 
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चचनान्तादिति वक्तव्यम्‌ १ तस्मिश्च क्रियमाणे बहु वक्तव्यं भवति । न वक्कव्यस्‌ ! 
कस्मान्न मवति-शापोभ्यां क्रीतम्‌ शपः क्रीतमिति । 
| उक्तं चा ॥ ४ ॥ 
किमुक्तम्‌ ! अनभिधानादिति, ॥ यथेचं “दरणादकर्त्रेकान्ता दित्यपि न षह 
व्यस्‌ । कु; कर्त्रेकान्ताद्वा कस्मान्न भवति ? अनभिधानात्‌ ॥ २७ ॥ 


तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो ॥ ५ । १। ३८ ॥ 


संयोगोत्यातयो$ को विशेष; ? संयोगो नाम स भवति इदं कृतेदमवाप्यत 
इति । उत्पातो नाम स भवति--याहच्छिको मेदो वा छेदो वा पद्म वा पणं वा । 


तस्य निमित्तप्रकरणे वातपित्तश्लेष्प्रभ्यः शमनकोपन योरूपसङ्कःथानम्‌ 

॥ १॥ 

तस्य निमित्तप्रकरणे वातपित्तरलेष्म भ्यः शमनकोपनयोरपसह्क थानं कृत्तेव्यस्‌ । 
बातस्य शमनं कोपनं वा वातिकम्‌ । पैत्तिकम्‌ । श्लैष्मिकम्‌ । 


_) SO 5 RT 
भवत्येव न क्रयासंभवाद > न्त देव 
ग्र० गमयन्तीति तेभ्यः प्रत्ययो भवत्येव । एकयाच मुद्रगादिव्यक्त्या हुवचना 
प्रत्ययः । यदा तु जातिशब्दत्वं मुद्वदादीनामभ्युपेयते तदेकवचनान्तेभ्योपि प्रत्ययः । ननु यज्निष्केण 
क्रीतं तस्य निष्को वस्नो भवतीति 'सो$स्यांशवस्तभृतय' इत्यनेन प्रत्ययः सिद्ध इति नार्थोऽनेन 
योगेन । अत्राहुः अस्य शतं मूल्यं न भवति अथ च तेन क्रीतं कार्थवशात्तदथमिदम्‌ ॥ २७ ॥ 


तस्यनि । संयोगोत्पातयोरिति । कोऽनयोः शब्दयोरथ इति प्रश्नः । नन्वेकार्थत्वं मन्य- 
मानस्य प्रश्न: | कोऽसौ विशेषो येन संयोगोंत्पातो प्रतिपद्यामहे । इदंकृत्वेति । यथा कास्मैर्यागेः 
ुत्त्रादयोऽवाप्यत्ते तत्र संयुज्यते फलविरेषेण येन यागादिना करणेन स यागादिरर्थः संयोगः । 
यादच्छिक इति । अतकितोंपनतः । भेद इति ।--वस्त्रादेः । छेद इति ।--उपानदादेः । | 
भाविनः शुभस्याऽसुभंस्य वा सूचकोऽरथ उत्पात इत्यर्थः । तस्य च निमित्तत्वं फलविशेषविषय- | 
बुद्धयुप्पत्तिहेतुत्वातु, न तु फलं प्रति कारणत्वात्‌ । वातिकमिति । शमनकोपने एवात्र प्रत्यया- 


55555:०५००००००७२०७-००-७२२२२४/०//:२४४४१४७४७२४७२२४४७४४४४४७७४४४४४४०७०७४४४४४/४४४४":० 


enn ०० 
उ०स्याऽपकर्षः । तद्ववनयन्नाह द्वाम्यां शूपौम्यामिति । परिमाणशब्देम्य इति । वस्तुतोऽनभिधानादिति | 
| 


माष्योक्तमेव साधु । नन्वेवं थादिम्योऽपि न स्यादत श्राह- द्वयादयस््विति ॥ ३७ ॥ 
तस्य निमित्तं ' न त्वेकार्थत्वमिति । ्र्थमे दस्य स्पष्टत्वादिति भावः । यदवाप्यते स संयोग इति 
` रमं वारयति-_यथेति । भाष्ये--पश्म वा पणे वेति । पात्रादावकस्मादुपगतम्प्ादि ताम्बूलादिपणं वा 


[ ३।२। १ वा० ५. 
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संनिपाताच ॥ २ ॥ 
सन्निपाताच्चेति बक्कव्यम्‌ । सान्निपातिकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


योइयचोऽसंझप्रापरिमाणाइवादेयेत्‌ ॥ ५ । १ । ३९ ॥ 


iin 


यत्प्रकरण ब्रह्मचचेसाच ॥ १ ॥ 


यत्मकरणे ब्रह्मवचसाचोपसद्धयानं कत्तव्यम्‌ । ब्रंह्मवर्चसस्य निमित्त संयोगो 
ब्रह्मवचेस्यः । उत्पातो वा ॥ ३६ ॥ 


तद्‌ स्विस दृद्धयायलाभशुल्कोपदा दीयते ॥ ५. । १ । ४७ ॥ 
तद्स्मिन्दीयतेऽस्मा इति च ॥ १॥ 


तदस्मिन्दीयतेऽस्मा इति चेति वक्कव्यम्‌ । पञ्च वृद्धिवी आयो वा लाभो वा 
शुल्को वा उपदा वा दीयतेऽस्मे श्वकः । सप्तक! । अष्टक! । नवकः | दशक; । 


तत्तर्हि उपसङ्घयानं कत्त व्यम्‌ ? न कत्त व्यम्‌ । यद्वि यस्मै दीयते तस्मिन्नपि 
तद्दीयते, तत्र तदस्मिन्दीयत इत्येव सिद्धम्‌ || ४७ ॥ 


पूरणाधांट्टन्‌ ॥ ५ । १ । ४८॥ 
ठन्प्रकरणऽनन्तादुपसङ्कुःयानम्‌ ॥ १ ॥ 
उन्प्रकरशेऽनन्तादुपसङ्कानं कत्त व्यम्‌ । द्वितीयिकः तृतीयिकः । कि पुनः 


कि AR 


प्र०--यार्थो न तु निमित्तम्‌ । ठगत्र प्रत्ययः । प्रकरणादिवशाच कचिच्छमनं प्रतीयते कचित्को- . 
पनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

गोड़थचो । ्रह्मवचस्यइति । ब्रह्मणो वर्चो ब्रह्मवर्चसम्‌ । वृत्तस्वाध्यायसंपदुच्यते । 
'ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चस' इत्यच्समासान्तः।॥ ३९ ॥ 

तदस्मिन्‌ । यत्र नदीद्वारादौ शुल्कादि .दीयते तत्र प्रत्ययो विधीयमानः संप्रदाने न 
प्रापोतीत्याह--तदस्मित्षिति । तस्मिन्नपीति । संप्रदानमेव दानक्रियापेक्षयाऽधिकरणत्वेन 
विवक्ष्यते । 'यथा सममब्राह्मणे दानमिति ॥ ४७ ॥ 
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उ०--शुमसूचक उत्पात इत्यर्थः । ननु तस्य फलकारणत्वाऽमावाकयं निमित्तत्वमत आह--तस्य चेति 
॥ ३८॥। 
गोद्वयचो । ब्ह्मणःज्राह्मणस्य । बृत्तम्‌=राचारः । स्वाध्यायो=ेदाऽष्ययनम्‌॥ ३६ ॥। 
तदस्मिन्‌ बुद्धया । यथा सममिति | अत्राह्मण दानमदानेन समं निष्फलमित्य्थ; । कालान्तरीण- 
ब्राह्मणसम्प्रदानकदानेन ग्रहणादिकालिकत्राह्मणत्रुवादिदानं सममित्यर्था वा ॥ ४७॥ es 
६1 
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३ . श्रीमगदत्पतब्जलिविरचिंतें [ सम्भवत्यवहरति 
४ई 
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वा SSSA ७१ 
कारणं न सिध्यति ? 'पूरणा'दित्युच्यते न चेतत्पूरणान्तम्‌ । अनेतत्परयवपन्नम्‌। । 
पूरणं नामाथेस्तमर्थमाह तीयशब्द/--पृरणं सोऽसौ भवति । प्रणान्‍्तात्खायें 
भागेञ्न्‌, सोऽपि पूरणं भवत्येव ॥ ४८ ॥ 
सम्भवत्यवहरति पचात्ति ॥ ५ । १ । ५२ ॥ 


तत्पचतीति द्रोणादण्च ॥ ९ ॥ 
तत्पचतीति द्रोणादण्चेति वक्कव्यम्‌ । द्रोणं पचति द्रोणी द्रोणिकी | ५२ ॥ 


 कुलिजाल्लुक्खो च ॥ ५ । १ । ५५ ॥ 
कुलिजाच्चेति सिद्धे लुक्खग्रहणानर्थक्यं पूर्वस्सिस्त्रिकमावात्‌ ॥ १ ॥ 


कुलिजाच्चेत्येव सिद्ध, नाऽथों जुक्खग्रहणेन । कि कारणम्‌ ! “पू्वेस्मिलिक- 
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प्र०--पूरणा । अनन्तादिति। यथा गोखियोरित्यत्र स्त्रीशब्देन सत्रयधिकारविहितानां 
टाबादीनां ग्रहणमेवमिहाऽपि पुरणाधिकारविहिता एवं डडादयो गृह्य रन्षिति वचनम्‌ । 
द्वितीयिक इति । द्योः पुरणो भाग इति दवेस्तीयस्तदन्तात्‌ पूरणाद्भागे तीयाद न्निति 
स्वार्थेन्मत्ययः । ततो द्वितीयो वृद्धादिरस्मिन्दीयत इति उप्रत्ययः । पर्यबपन्नमिति । 
व्यवहितमित्यर्थः । पूरणं नामेति। अर्थग्रहणमिह्‌ न तु पुरणाधिकारनिहितप्रत्ययग्रहृणमिति 
भाव: | स्वार्थ इति । स्वस्याः प्रक्रतेरथं:-स्वार्थः । सा हि प्रत्ययस्यात्मीया | तदर्थ चाऽन्वि- 
` घोयमानः पूरणाभिघायित्वालुरणव्यपदेशमासादयतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
सम्भब । द्रोणादिति। द्रोणपरिमिते ब्री्ादौ वत्त॑मानाद्ग द्रोणशब्दाप्रत्ययस्तस्यैव 
पाकसंभवात्‌ ॥ ५२ ॥ क 
कुलिजा । कुलिजाच्चेति सिद्ध इति । 'कुलिजाचे'त्येव सूत्रमस्तु, तत्र 'हिगो४ेश्वे त्यनु- 
वर्तते 'खो5न्यतरस्या'मिति च, तत्र छत्खाम्यां मुक्ते पक्षे ठन्‌, तस्याडध्यद्धपूर्वति जुक्‌ । एवं 
ख्पत्रयं सिद्धम्‌ । न च ठत्रः पक्षे लुगभावेन तुरीयं रूपमिष्यत इति जुक्खग्रहणं वातिककुता 
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उ०-- पूरणाऽद्वी । ननु सवार्यिकाऽनपरत्ययान्तत्रेन तस्याऽपि पूरणार्थत्वमस्लेवेत्यत आह-यथेति । 

भाष्ये--तमर्थमिति | यतस्तमर्थे तीयशब्द आह अतः सोऽसौ तीयशब्दः पूरणम्मबति । यतश्च तदन्ता- 

` सवार्थे ततः सोऽनपिं पूरणमित्यर्थः । ननु सबोऽपि प्रययः खस्यैवार्थ, किश्चानो5थो5भावास्खार्थ 
इत्यनुपपन्नमत श्राह स्वस्या इति ॥ ४८ ॥ [ 

' कुलिजा । भाष्ये--पूर्वस्मिन्योग इति । "श्रादकाचिते ति सूत्रे न च ठन इति । श्रत्र सूननेऽत्य- 


7 इदम तीगादन५। ३। ४८ 
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भावात? । पूरवैस्मिन्योगे! सबै एष त्रिको निर्दिश्यते- द्व्याढकी द्व्याढकिकी द्रयाठ- 
काना || २२ ॥ 


तदस्य परिमाणं सङ्घयायाः सञ्जञासङ्घसूत्राध्ययनेषु 
॥ ५. । १ । ५७--५८ ॥ 


संज्ञायां स्वार्थ ॥ १ ॥ 
संज्ञायां सार्थे प्रत्यय उत्पाद्यः । पश्चैच पञ्चकाः शकुनय; । त्रिकाः शालङ्का- 
यना$ । सप्तका ब्रह्मवृक्षाः । 
ततःपरिमाणिनि ॥ २॥ 
तत; परः प्रत्ययः परिमाणिनीति वक्नव्यम्‌ । पञ्चकः सङ्घ; । दशक सङ्घः । 
जीवितपरिमाणे चोपशङ्कःचानम्‌ ॥ ३ ॥ 


जीवितपरिमाणे चोपसङ्कधानं कत्त व्यम्‌ । पश्टिजीवितपरिमाणमस्य षाष्टिकः । 
साप्ततिक! 
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०-प्रत्याख्यातम्‌ ॥ ५५ ॥ 


तद्स्य । संज्ञायां खार्थ इति । इहाऽऽदशम्यः सङखचाः सङ्खथेये वर्तन्ते न तु सङख- 
चानमात्रे। ततः परा तु सङखया सङ्खचाने सङ्खधये च । तत्र य एव शकुनयः पञ्चत्व- 
सङ्खयायुक्ताः पञ्चशब्दस्य वाच्यास्त एव पञ्चकशन्दस्यापि । ततश्च परिमाणपरिमाणिभावा- 
भावात्स्वार्थे एव प्रत्ययो वक्तव्यः । यदा तु वृत्तिविषये संख्यामात्रवृत्तित्वं पञ्चादीनामाश्रीयते, 
तथा च 'रथेकयो'रितिसूत्रकारेण हित्वैकत्वे उ्येकशब्दवाच्ये आश्रित्य निर्देशः कृतः । सङ्खचे 
यार्थत्वे हि दृथेकेष्विति स्यात्तदा परिमाणपरिमाणि भावाश्रयेणापि शक्यः प्रत्यय उत्पादयितुम्‌ । 
जीवितपरिमाणे चेति । पुवपित्तः समुच्चयः । सद्भादिषु प्रत्ययो विधीयमानोऽन्त्र न प्राप्रोततीति 


NS A 
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उ०--तरस्यांग्रणाऽनुबृत्येति मावः । वृत्तिस्तु भाष्यविरोधाचचि््यैव ॥ ५५. ॥ 


तदस्य प । संख्यायाः | ननु सद्धथामात्रवरत्तः पञ्चादिशब्दात्सङ्खथेये परिमाणिनि प्रययसम्भवालि 


वार्तिकेनेत्यत आह--इहेति | सङखथानेति । करणे ल्युट्‌ । तेनैकत्वद्विरवादावित्यर्थः । शक्य उत्पादयि- 


तुमिति । एवं हि 'पञ्चसङ्यः सङ्घ' इत्ये पञ्चक’ इत्यपि स्यादिति सद्धघेयवृत्तरेवा5नेन प्रत्यय ए्ष्व्य र हि 2 


इत्यपरे | ततः 'परिमाणिनी यस्य भाष्यस्य तदूष्वेम्पठयमानसङ्चादिष्वित्यर्थः । जीवितपरिमाणे इ 


तत्र त्रिकाऽभावात्‌। 
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जीवितपरिमाणे चत्यनर्थकं वचनं कालादिति सिद्धत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


जीवितपरिमाणे चेत्यनर्थकं वचनम्‌ । किं कारणम्‌ ? ‘कालादिति सिद्धत्वात्‌’ । 
"कालात? [ ५ । १ । ७८ ] इत्मेव सिद्धम्‌ । इह यस्य षष्टिजीवितपरिमाणं षष्टिमसौ | 
भूतो भवति, तत्र “तमधीष्टो शृतो भूतो भावी’ | ५ । १ । ८० ] इत्येव सिद्धस्‌ । | 
अवश्यं चैतदेवं विज्ञ यम्‌ । | 

इह वचने हि लुक्प्रसङ्ग; ॥ ९ ॥ 


इह हि क्रियमाणे लुक्परसज्येत-द्रिषाष्टिकः| त्रिषाष्टिकः । अनेन सति लुग्भवति । 
तेन सति कस्मान्न भवति ? आह्रोदित्युच्यते; । 


न सिध्यति । किं कारणम्‌ ? न हीमे कालशब्दाः । किं तहिं ! सडखया- 

~ चर च ५ [a 
शब्दा इमे । 'इमेंऽपि कालशब्दाः । कथम्‌ ? सङ्कथा सङ्कचेये वत्त ते। यदि तहि 
यो यः काले वत्तते स स कालशब्दो रमणीयादिष्वतिप्रसङ्गो भवति-रमणीयं 
कालं भूतः, शोमनं कालं भूतः । अथ मतमेतत्काले ष्टः शब्दः कालशब्दः कालं 
प्र०--वचनम्‌ । द्विषाष्टिक इति। 'सङ्खचायाः संवत्सरसंख्यस्य चे'त्युत्तरपद्वृद्धि। आह दिति 
'अध्यर्धपुर्वे'त्यत्तार्हादित्यनुवत्तंनादार्हीयस्य लुका भाव्यम्‌ । 'तमधीष्ट'इत्यनेन प्रत्ययोऽ्हात्पर 
इति तस्य लुगभावः। न हीम इति । मासादय एव कालशब्दा न तु निमित्तान्तरेण काले 
प्रयोगमात्रेणेति भावः । संख्या संख्येय इति काले सङ्खथेये वर्त्तमानस्य सङ्खचावाचिनः 
कालामिधायित्वमुपपन्नमिति भावः । वाषशतिक इति । संख्यायाः प्रत्ययो विधीयमानस्तद- 
तान्न प्राप्नोति । संख्यापूवैपदानामेव प्राग्वतेस्तदन्तविधिरिष्यते । 


ड०--तत्र वत्त मानायथमान्तादसपेत्यर्थ प्रत्यय इत्यर्थः । पूर्वा$पेक्ष इति।' संज्ञायां स्वार्थे? इस्येतदपेक्ष इत्यर्थः । 

एतद्बचनारम्मे भीजमाह--सह्वादिष्विति | परिमाणिष्वितयर्थः | अत्र हि घष्टिसङ्ञथा सङ्घघेयस्य परिमाणि- 

जीवितद्वारा देवदत्तादिः, न तु सङ्घादिरित्यप्राप्तिरिति भावः । नन्वेतेऽपि कालबोधका विशेष्यतयेत्यत | 
आह--मासादय एवेति । कालेतराजृत्तिकालत्वव्याप्यधर्म प्रनत्तिनिमित्तका इति भावः । सद्थेयबृत्ति्वबेडपि | 
पञ्चादिवस्सङ्खथात्वमच्तमत श्राइ-सङ्खथाया इति । ननु तदन्तविधिना मविष्यतीत्यतः--सडखया- 
पूर्वति । परे तु “ठञ्विधो सङ्गथाया' इति तदन्तविधिसत्रमाष्योक्तस्तदारम्मसामध्येंना5त्रा5न्यपूर्वपदस्या5पि | 
तदन्तस्य ग्रहणाचिन्त्यमिदम्‌ । तस्माद्वर्षशतशब्दादौ 'श॒तं वर्षोणी 'त्याद्यथ मयूरव्यंसकादित्वात्पूवंपदा्थे- 
प्रधानः समासः | सङ्खथेथे वत्ते इत्यस्य वर्षादिरूपसङ्घयेये वत्त ते शतत्राह्मणशब्दवत्‌ । सङ्कघाशब्द्‌- | 


4 † सङ्ख्यायाः संवत्सरसङ्कथस्य च ७। ३ | १५ अध्यध पू्वद्विगोलु'गसञ्ञायामg 
आहोदगोपुच्छसङख्यापरिमाणादठक्‌; तदति ५ । १। २८; १९; ६३ 
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यो न व्यमिचरतीति, न रमणीयादिष्वतिम्रसङ्गो भवति, जीवितपरिमाणे तृपसङ्घयानँ 
कत्त व्यम्‌ । इह चोपसङ्कथानं कत्त व्यस्‌ । वार्षशतिकः वासहस्तिक इति । किं पुनः 
कारणं न सिध्यति ? न हि वर्षशतशब्दः सङ्कथा । किं तहिं ! सङ्के वत्त ते 
चषशतशब्दः ॥ एवं तहिं--- 
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अन्येरू्योऽपि हश्यते खारशताद्यर्थम्‌॥ ६॥ 


अन्येभ्योऽपि दृश्यत इति बक्कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? खारशताद्ययेम्‌ । खारश- 
तिको राशिः खारसइस्तिको राशिः । 

अयं त दोष१--इह वचने हि जुकासङ्ग' इति । न त्रमो यत्र क्रियमाणे 
दोषस्तत्र कत्तव्यमिति । किं तर्हि ? यत्र क्रियमाणे न दोषस्तत्र कत्तेव्यम्‌ । क्क च 
क्रियमाणे न दोषः ? पेरमाहोत्‌ । 


तत्तहे पसङ्कयानं कस्तेव्यम्‌ ? न कत्त व्यम्‌ । “काला दित्येव सिद्धम्‌ । नलु 
चोक़---नेमे कालशब्दाः किं तहि सङ्घयाशब्दा' इति । ननु चोक्नम्‌ “मेऽपि 
कालशब्दाः । कथम्‌ ? सङ्कथा सङ्घयेये वत्त ते! । ननु चोक़' “यदि तर्हि यो यः 
शब्दः काले वत्त ते स कालशब्दो रमणीयादिष्वतिप्रसङ्गो भवतीति? । 


“*«*”*५”४*”*”४/”*/४/”४”*५/”*/१/”*/९*. 


प्र०--खारशताद्यर्थमिति । खारशब्दोऽकारान्तो वात्तिककारवचनात्साघुः । 'तदस्य परिः 
माण'मिति योगविभागः कर्तव्य इत्युक्त भवति । अनभिधानादिति। नहि रमणीयादयोवृत्तिविषये 
काले वतेन्ते । षष्ट्यादयस्तु वृत्त सङखथेयेपु संवत्सरेषु स्वभावतो वर्त्तन्त इति युक्त तेषां कालः 
वाचित्वम्‌ । लोके च संवत्सरसङखथया जीवितं प्रायेण परिच्छिद्यत इति संवत्सरवृत्तित्वे षष्ट्या- 


उ०--त्वञ्च-सङ्कथापरृत्तिनि मित्तकत्वम्‌ । द्वे षष्टी संवत्सरा जीवितपरिमाणमस्येत्यर्थे दिषश्‍िशन्दस्य सङ्या- 
प्रवृत्तिनिमित्तकत्वमेव । प्रकरणादिवशात्त्‌ संवस्सररूपसङ्कथेयस्य ताइशसङ्कथातच्तेनैव शाब्दबोधे भानमित्यन्य- - 
दित्याहुः । खारशब्द इति । खारीशब्दपयोय इत्यथं; । अन्येम्योऽपीत्यस्य-सङ्कथाभिन्नेम्य इत्यर्थः । इशेः 
सर्वोपाधिव्यमिचाराथे्वादन्येष्वपीत्यर्था५पि द्रष्टध्यः । योगविभाग इति । द्विषाष्टिकवार्षणतिकादिसिद्धये 

इति भावः । भाष्ये-लुक्प्रसज्ञ इति । 'द्विषाष्टिक इत्यत्रेति भावः । परमाहोदिति । 'तदस्य परिमाण मिति 

तत्र पठितब्यमित्यथं; । तत्तहींति । 'परमाहात्तदस्य परिमाण'मित्येतन्न कत्तव्यमिति खारशतिकवाषँशति- 
कार्थमत्र योगविभागः कार्यः, दिंषाष्टिकादिश्व 'काला'दित्येव सिद्ध इति न तदर्थः स आहोत्परः कार्य इति 

सावः । इमेऽपि कालशब्दा इत्यनेन--कालग्रहणे यथाकथश्चित्कालबृत्तीनां ग्रहणमिति सूचयति । अति... 
प्रसङ्गाऽमाबस्त्वनभिधानात्‌ । तदेवाह--न हीति । ननु संवत्सरेष्विति कुतो मासादीनामपि सङ्कथेयत्बः २ 


१--/परमहोत? इति कीलहानपाठ; । 'परमाहो!दिति पाठ उद्द्योतसम्मतः । | 


FN 
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उक्तं वा ॥ ७॥ 
` किुक्रम ! “आनभिधाना' दितिः । अनभिधानाद्रमणीयादिपूत्पत्तिने भविष्यति 
स्तोमे डविधि; पश्चदशाद्यथ; ॥ ८ ॥ 


स्तोमे डो विधेयः । किं प्रयोजनम्‌ ? 'पद्नदशाद्यये/ । पञ्चदश; स्तोमः) 
सप्तदशः स्तोम इति ॥ ५७-५८ | 


इति श्रीभगवत्पत ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे प्रथममाह्विकम्‌ । 


पड़ाक्तिविशा त्रिंशच्चत्वारिशस्पञाश्त्यष्टिसलत्यशीतिनव- 
तिशृतम्‌ ॥ ५ । १ । ५९॥ 


इमे विंशत्यादयः सप्रकृतिकाः सम्रत्ययकाश्व निपात्यन्ते, तत्र न ज्ञायते का 
प्रकृति; कः प्रतययः कः प्रत्ययाथे इति । तत्र वक्कव्यामेयं प्रकृतिरय प्रत्ययोऽयं 


Mme कल न 0. यया 
प्र०- दीनामुच्यते । स्तोमे डबिधिरिति । डित्करणं विशः स्तोमस्िशःस्तोमइत्यादौ टिलो- 
पार्थम्‌ । पञ्चदश इत्यत्र तु 'नस्तद्धित' इति टिलोपः सिध्यति । स्तोमो मन्त्रसमूहः ॥४७-४८॥ 

इत्युपाध्यायजेय्यटपुत्रकेय्यटकृते महाभाष्यप्रदीपे पञ्चमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे प्रथममाह्निकम्‌ । 
पङ्क्तिवि । इमे विंशत्यादय इति सूत्रे पठितानां प्रत्यक्षत्वादिदमा परामर्शः । 
पढ्क्तिशन्दश्छन्दोविरेषे सन्निवेशविशेषे च रूढो नैवावयवार्थानुसारेण प्रवर्त्तत इति तत्परि- 
त्यागेन विशत्यादय एव विचार्यन्ते । वक्ष्यमाणवात्तिकावतारणार्थं चायं भाष्य उपच्षेपः। सप्रक- 


“a, 


उ०--सम्मवादत आह--लोके चेति । डित्करणमिति । विशे तिलोपार्थ त्रयज्जिशादौ टिलोपार्थमित्यर्थः । 
।तिरिलोपार्थ मिति पाठः | ५७-५८ ॥ ` 
इति भीरिवमद्टसुतसतीगर्मजनागोजीमडइङ्ते भाष्यप्रदीपोद्दयोते पञ्चमाध्यायस्य 
ग्रथमेपादे प्रथममाह्निकम्‌ । 
पडक्तिविशति ) प्रथमोपस्यितपङ्क्तित्यागे बीजमाह--पङ्क्तिशब्द इति । बीजान्तरमष्याह-- 
 बच्यमाणेति। तचच विशत्यादिविषयमेवेति भाव; । ननु कथमेतदवगर्त सप्रकृतिका इत्याद्यत श्राह-प्रकृतीति । 
ननु ग्रकृतिप्रस्यया5तिरिक्तनिपात्या५भावाक्षेन साहित्यमत आह--सहश&्दो5न्नेति । अथेति। पङ्क्तथा- 


1 ३।२। १ वा० ५, 


NIAAA SNA ५९/५/४/४/४५/१/१/४”४/*/”१/१/”५/१//९/*/४/९”१/४/४”१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ANA 


क्रियाफलस्य कतत. गामित्वादा्मनेपदापत्तिरत भ्राह--वचनामात्रन्चेति । वस्तुतः कथनफलस्य तन्नियस्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ अ० | १ पो०। २ आं० | २३ सू» ] व्याकरणमद्दाभांच्यंस्‌ ४७ 


(५/१५१%१%०१%/१%१%/५/०/५/०५.१%०१०/५/१/%०५,/०००/११:०१५०५,/५/१%/५ ०५०५, 


प्रत्ययाथे इति । इमे त्रमो द्विशब्दादयं दशदर्थामिथायिनः खार्थे शतित्ययो 
निपात्यते विन्भावश्च । द्वौ दशतौ विंशतिः । 


विंशत्यादयो दशदर्थे चेत्ससासवचनानुपपात्तिः॥ १ ॥ 


विंशत्यादयो दशदर्ये चेत्समासो नोपपद्यते-बिंशतिगवमिति । किं कारणम्‌ ? 
द्रव्यमनभिहित तस्यानमिहितत्वासष्ी पराम्नोति-ष्ठयन्तं च समासे पूर्वं निपतति 
तत्र गोविंशतिरिति ग्राम्नोति । न चैवं भवितव्यम्‌ । भवितव्यश्च,-विंशतिगत्रं तु न 
सिध्यति । इहृ च-त्रिंशत्पूली चत्वारिंशत्पूली समानाधिकरणलक्षणः समासो| न 


“~ न 
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प्र०--तिका इति। प्रक्ृतिप्रत्ययप्रकरणे उच्चारणादिति भाव: । सहशब्दोऽत्र विद्यमानार्थो न 
तुल्ययोगार्थेः । तेन विद्यमानप्रकृतिका: प्रत्यया इत्यर्थ. । निपात्यन्त इति । अथ प्रकृतित्वमेषां 
कस्मान्न विज्ञायते ? पञ्चम्याः प्रत्ययस्य चाचुपादानादनिष्पन्नस्य च प्रकृतित्वाभावात्‌ । प्रत्ययत्वं 
तहि कस्मादेषां न भवति ? लोके केवलानां प्रयोगदर्शनात्‌ । 'शताच ठन्यतावशते’ 'बिशत्या दिभ्यः 
इति । शास्त्रे च केवलानामुच्चारणात्‌ । विधिनिपातनयोश्चाऽयं भेदो यत्रावयवा निदिश्यन्ते समु- 
दायोऽचुमीयते स विधिः । यत्र तु समुदायः श्रूयतेऽवयवाश्चाचुमीयन्ते तन्निपातनम्‌ । 


का प्रकृतिरिति । प्रक्कतिप्रत्ययविशेषविषयः प्रश्नः । प्रकृत्यर्थं तु न पृच्छति, प्रकृतौ 
विज्ञातायां तदर्थस्यापि विज्ञानात्‌ । कः प्रत्ययार्थं इति। लोके विशत्यादीनां सडखयायां 
संख्येये च प्रयोगो दृश्यते तत्र लौकिकार्थालुगुणकं प्रत्ययार्थमाश्रित्य साधुत्वायेषामन्वास्यानं 
क्रियत इत्यर्थः । इसे ब्रूम इति । वचनक्रियायामाभिमुख्यं प्रतिपादयितु' प्रत्यक्षार्थसर्वनामोपादा- 
नम्‌ । वचनमात्रं चेह विवक्षितं न तु कर्त्त्रंभिप्रायं क्रियाफलमित्यात्मनेपदं नं कृतम्‌ । द्विशब्दाः 
दिति। दशहवर्गलत्षणसंख्येयवाचिन इत्यर्थः । समुदाये च निपात्यमाने नान्तरीयकमवयवानां 


निपातनमित्यभिप्रायेण 'शतिच्प्रत्ययो निपात्यतःइत्युच्यते । खार्थं इति । प्रत्ययस्य स्वात्मीया 
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ड०--दिम्योऽधिङ्कतः प्रत्ययो भवतीति ह्यर्थः स्यादिति भावः । प्रत्ययस्या5घिकारलब्धत्वाद्‌“गापोष्ट'गित्यादी 
पञ्चम्या अमावात्च युक्त्यन्तरमाह--श्निप्पन्नस्य चेति। श्रन्यत एषामनिष्पत्तः । शताच्चेति । तत्र 
तदन्तविधिसम्मवाचिन्त्यमिदम । विधीयन्त इति स्यक्स्वा 'निपात्यन्त' इत्युक्तौ बीजमाह--विधीत्यादि । 


- विशेषविषय इति । प्रकृतिसामान्यस्य प्रकरणादेव ज्ञातत्वादिति मावः । ननु प्रक्ताबुक्तायां तदर्थ ५वगते5- 


वशिष्टः प्रत्ययाथ इति शातुं शक्यत इति किं तसश्षेनेत्यत आह--लोके इति । सङ्ख्याने इति । सङ्गुथा- 


यतेऽनेनेति सङ्क्यान॑-सङ्कया । साधुस्वाय--तद्वोधनाय । आभिसुख्यभिति । उत्तरदानोद्यतत्वमित्यथ: । ; 


प्रतिपादयितुमिति । प्रतिवचनस्य सुशकत्वद्योतनायेति भावः । नन्वाचार्यैः खोक्तदूघणपरिहारमाहेति 
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'्रामोति || वचनञ्च विधेयम्‌ । विंशतिः । द्वित्वादशतोद्र योद्रिचचनमिति; द्विवचनं 
प्राप्नोति || एवं तर्हि परिमाणिनि विंशत्यादयो भविष्यन्ति । 


परिमाणिनि चेत्पुनः स्वार्थे प्रत्ययविधानम्‌ ॥ २ ॥ 
परिमाणिनि चेत्पुनः स्वार्थ प्रत्ययो विधेयः=विंशकः सङ्घः >< । 
षष्टीवचनविविश्च ॥ ३ ॥ 


षष्टी च विधेया । गवां विंशतिः । द्रव्यमभिहितं तस्या5भिहितत्वात्षष्ठी न 
प्राप्नोति || एकवचनश्न विधेयम्‌--विंशतिगांबः । गोभिः सामानाधिकरएयद“बहुषु 
बहुबचनम्‌' [ १ । ४ । २१ ] इति बहुवचनं प्राम्ोति । 


A 


प्र०--प्रकृतिस्तस्या अर्थ इत्यर्थः । अथवा यः प्रकृतेरर्थः स एव प्रत्ययानां स्वार्थः--पितृधनमिव 
पुत्त्रस्य, तत्रेवार्थ प्रत्यासत्त्या5निदिष्टार्थप्रत्ययस्योतपत्तेरन्याय्यत्वात्‌ । 

समासवचनानुपपत्तिरिति । इध्यों: समासवचनयोरनुपपत्तिरित्ययमर्थो5भिमतः । नहि 
समासमात्रं वचनमात्रै वा न सिध्यति । विंशतिगवमिति । विशतिशब्देन हृयोदेशतोरभिधानं 
न तु दशत्सम्बन्धिना द्रव्याणाम्‌ । ततश्च दशदपेक्षया गवां व्यतिरेकोपजननात्‌ षछ्या भाव्यं-गवां 
विशतिरिति । ततः समानाधिकरणपदनिबन्धनद्विगुसमासा5प्रसङ्ग; । षष्ठयन्तं चेति । “उपस- 
जनं पुर्वे मिति लक्षणेन । 'गुणेन षष्ठी न समस्यव' इति प्रतिषेधः संख्यायां न भवति, 'शतसहस्रा- 
न्ताच निष्का दिति प्रत्ययविधानाज्ज्ञापकात्‌, 'क्रोशशतयोजनशतयो रिति वात्तिककारवचनाच्च । 
द्विवचनं भ्रामोतीति। स्वाथिकाः प्राकृतं लिङ्गमेव केचिदतिवर्ततन्ते न न तु सङखयामपि,सङखचान्त- 
रयुक्तस्य सङ्खयान्तरविरोधात्‌ । लिङ्गानान्तु विरोधाभावः स्त्रोसूत्रे प्रतिपादितः। एवं तहींति। 


उ०--शिष्यगामिस्वात्तत्तेनेव विवच्तणाच कथमत्रात्मनेपदप्राप्तिरिति चिन्त्यम्‌ । दशद्वर्गति | दश द्रव्याणि 
परिमाणमस्य वर्गस्य स दशाद्वगः । वर्गः--सङ्घ इत्युच्यते । 


ननु समुदायस्यैव निपातनात्कथम्प्रत्ययो निपात्यत इत्युक्तिरत श्राह-समुदाये चेति । खार्थशब्दे पष्ठी- 

तत्पुरुष: कर्म घारयो वेत्याह-अल्ययस्थेत्यादिना । ननु षष्ठीसमासादे; सिद्धो; कथं समासाऽनुपपत्तिरत आह-- 
इष्टयोरिति । ननु विशतिशब्दस्य सङ्घघेयवाचित्वात्समानाऽधिकरणसमासोऽपि सेत्स्यतीयत आह-विंशति- 
, शब्देनेति । द॒शतोः--दशाऽवयवकसमृहृयोः । नत्विति । ताइश॒समूहूसम्बन्धिनां दशासङ्कधद्रव्याणामित्यथः। 


| 1 द्थेकयो द्विवचनैकवचने १।४।२२ > तदस्य परिमाणं सङख्यायाः०; विंशतिः 
` त्रिंशदूम्यां ५। १ । ५७-५८} २४ 


८ ८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अनारर्भो वा प्रातिपदिकविज्ञानायथा सहस्रादिषु ॥ ४ ॥ 


४८४४४१ 


अनारम्भो वा पुनर्वि शत्यादीनां न्याय्यः । कथं सिध्यति ? 'प्रातिपदिक- 
विज्ञानात । कथं ग्रातिपदिकवित्ञानम्‌ ? विशत्यादयो$व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि । 
यथा सहस्रादिषु' । तद्यया--सहस्रम्‌ अयुतम्‌ अबु दमिति न चानुगमः क्रियते भवति 
चाभिधानम्‌ । 

“यथा सहस्रादि'ष्बित्युच्यते । अथ सहस्रादिष्वपि कथं भवितव्यम,--सहसे 
गवाम्‌, सहस्र गावः, सहृस्रगवम्‌, गोसहस्ममिति ? यावताश्त्रापि सन्देहो नाग्नया 
कत्त व्या यत्रानुगमः क्रियते | ५२२ १५० 


v ANNAN NANI ASUS NANNY 


errs, 


प्र० - तदस्य परिमाण'मित्यधिकारात्परिमाणोपाधेः सडखचाया 'अस्ये'ति परिमाणिनि प्रत्ययः । 
परिमाणी च द्विविधः--द्रव्यसङ्खातो, भिन्नानि वा द्रव्याणि । तत्र सङ्घस्यैकत्वाद्विशतिरित्येकः 
वचनं सिध्यति । द्रव्याणान्तु परिमाणित्वे विशतिगवं त्रिशत्युलीति समानाधिकरणसमाससिद्धि 
रिति भावः । परिमाणिनि चेदिति । द्वौ दशतौ परिमाणं यस्य स सङ्घ विज्ञतिरित्यभिघीयते । 
तत्र विशतिः परिमाणं यस्य सङ्घस्पेति सङ्कान्तरस्य परिमाणिनोऽसंभवाद्विशकः सङ्घ इति 
सिद्धये 'विशतित्रिशद्भयां ड्वुनस्वार्थेऽसंज्ञाया'मिति ड्वुन्प्रत्ययः स्वार्थ वक्तव्यः। ननु यदा 
द्रव्याणि परिमाणीनि विशतिशब्दाभिधेयानि तदा सङ्घे परिमाणिनि प्रत्ययः सिध्यस्येव-विशः 
तिर्गावः परिमाणमस्य विशकः सङ्घ इति। एवं तहि विशतिशब्देन सङ्घस्याभिधानं प्राप्नोति । न 
चेष्यते-विशतिर्गोसङ्क इति । तस्माद्यदा सङ्घेपरिमाणिनि विशत्यादयो निपात्यन्ते तदा तत्र. 
तेषां केवलानां प्रयोगो मा भूदिति पुनः स्वार्थ नित्यं प्रत्ययो विधेयः | षष्ठीवचनविध्िश्चेति । 
सङ्चेपरिमाणिनि विशत्यादीनां केवलानां नित्यं प्रयोगो नेष्यते, भिन्नेषु तु द्रव्येषु परिमाणिषु 
प्रत्ययोत्पत्तावाश्रीयमाणायां विशतिशब्देन द्रव्याणामभिधानाद्वयतिरेकाभावाद्वगवां विशतिरिति 
षष्ठी न प्राप्नोति, द्रव्यसामानाधिकरण्यादहृवचनप्रस ङ्गश्च । 


उ ०--गवां व्यतिरेकोपजनादिति । गवां दवौ दशतावित्यथीदिति मावः । ननु शुन घष्ठीसमासनिधेधात्समास 
एव तावदूदुलँभः किं पूर्वनिपातदूषणेनेत्यत ञ्राह--युणेनेति। सङ्क्थामात्रपरस्ेऽ स्य प्रयोगस्येष्टस्वादाह भाष्ये- 
न चैवमिति । उत्तरयति--भवितब्यन्चेति । ननु'खार्थिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवत्त न्ते 'इत्यस्याऽपिं | 
सत्त्वात्कथमिदं दूषणमत अआह--स्वायिका इति । न तु सङ्खथामपीति । सङ्कयाब्रोधकप्रकृत्युपात्तसङ्कथा- 
मपीत्यर्थः । खीसून्ने इति । (इयं व्यक्तिरयम्पदाथ इदं वस्ति ति त्रिविधव्यवहारस्य प्रतिवस्तु सस्वान्नपु'सक 
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इति व्यवहार्य तेषामविरोध इति भावः । ननु कि 'परिमाणिनी'ति वक्तव्यं, नेत्याह--तदस्येति । डु न 


द्विविध इति । द्वौ दशतौ परिमाणमस्यैधामिति वा विग्रहः । 
ननु परिमाणिनि विहितस्य पुनः खाथे विधानमनुपन्नमत आह--दौ दृशाविति । भाष्ये- पुन 
रित्यस्य- तदन्तादित्यर्थो बोध्यः । स्वार्थ इति | अ्रन्यथाउधिकारादाहंयिष्वेव स्यादिति भावः । न चेष्यते 
विंशतिरिति । किन्तु 'विंशको गोसङ्घ' इत्येवेष्यत इति भावः । ननु सञ्चस्य विशत्यथत्वेत 'ग 
७{ 
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छ ननु चोक्ग “बिंशस्यादयो दशदर्थे चेत्समासवचनालुपपत्तिः, परिमाणिनि 
॥ चेत्युनः स्वार्थे प्रत्ययविधानं, पष्ठी वचनविधिश्रे'ति ? नेष दोषः । समुदाये बिशस्या- 
` द्यो भविष्यन्ति । किं बक्व्यमेतत्‌ ! न हि । कथमलुच्यमानं गंस्यते १ सङ्घ 

इति% वत्त ते, सङ्घः समूह; समुदाय इत्यनयान्तरस्‌ । त एते विंशत्यादयः सञ्चदाये 
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प्र०--तदेव॑ व्युत्पत्तिप क्षे दूषणान्यभिधायाःव्युत्पत्तिपक्षंनिर्दोषमाश्रित्यारम्मं प्रत्याख्यातु- 
माह-अनारम्मो वेति । वाराब्दस्तह्य थे । सहज्नादिवदव्युत्तन्ना एव विद्त्यादयोड्थवदधातुरिति 
लब्धप्रातिपदिकसंज्ञा अर्थवत्सूत्रेणालुज्ञातसाधिमानः सडख्यायां सङ्खयेये च प्रयोगभेदेना5क्षादि- 
पदवदनेकार्थतथा स्वभावतो वर्तमाना रूढिशब्दत्वाच नियतलिङ्गसझ्खया:, यथा आपो दारा 
इति भाव: । र 

इदानीं भाष्यकार आरम्भं समर्थयमान आह्‌-यथेति । अयमत्राथः-अच्षादयः परस्परा- 
नन्वितानेकार्थाभिधायिनो भिन्नासु जातिषु रूढशब्दा एव न तु यौगिकाः । विशत्यादयः सहल्ला- | 
दयश्च शुक्लादिवद्गगुणिनि योगिका एव, नहि सङखचानिरपेच्चाः सडरखयेयविशेषमेते प्रत्याययन्ति | 
येनैषां रूढिशब्दत्वमुच्येत । अत्रापि सन्देह इति। क एषां मुख्योऽर्थः को वा सोऽयमिति | 
सम्बन्धादौपचारिक इति सन्देहः । नासूयेति | अननुगमो Ls दोषाय । अशक्यों_वाचत्त्यात्सवै- 
शब्दानुगमः । नत्वनुगम एव स्वप्रज्ञापराधादशक्यार्थविशेषर्निश्चयत्वा द्वोषत्वेनोद्रावनीय इत्यर्थः । 


SS यक फडण 
उ०--इतिवतब्यपपञ्चैवेत्यत आ्रह-सह इति। नित्यमिति। सवंथेत्यर्थः । व्युस्पत्तिपक्ष॒स्य दु्ट्वाट्विकल्पार्थो 
वाशब्दो न युज्यतेऽत आह--तहां थ॑ इति । अर्थवससून्नेणाऽचुज्ञातेति । अन्यथा सर्वत्र 'कृंत्तद्विते त्येव 
सिड ऽ्थवत्सत्ं व्यर्थ स्यादिति भावः । “बहुपटव? इत्याद्यर्थं तदावश्यकत्वाचिन्त्यमिद्मिति केचित्‌ । तन्न; 
शबहुजकज्व' दिति न्यासेनैव सिद्धे रित्याशयात्‌ । स्वभावत इत्यस्यैव व्याख्या-रूढिशव्दत्वाच्चेति | चो हेतो । 
अनेन योगतिरपेक्षमेवा5नेकार्थशत्तित्वमुक्त, नत्विदं नियतलिङ्गस्वे हेतुस्ताहशानामपि पद्मादीनामने कलिङ्गस्व- 
दर्शनात्‌ । नियतलिज्ञत्वन्तु खमावतो दृष्टान्तमात्रेणेति बोध्यम्‌ । माष्ये--न चाऽचुगम इति । प्रकृति- 
प्रत्यययोरित्यर्थः । भवति चाऽभिधानमिति । ग्ररथस्येति भावः | ननु खमावत एवाऽनेकार्थ्वात्कथर्भवित- 
ब्यमिति प्रश्ना$नुपपत्तिरत श्राह--अयमतन्नेति । शुक्लादिवदिति । 'गुणव'चनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट' इति 
वार्तिकरीत्येदम्‌ । न हि सङ्खथे ति । किन्तु सङ्कथाम्रकारकसङ्कथे यबोधजनका एवेति भावः । रूढिशब्दः 
त्वमुच्येतेति । शुङ्कादीनां यौगिकष्वं वदता वातिककृतेदं बक्तुमनुचितमितिमावः । ननु स्वभावत उमय- | 
त्राउपि वृत्तेः सन्देहा5नुपपत्तिरत आह--क एषामिति । सोऽयमिति सम्बन्धादिति । सोऽयमस्याऽस्तीति | 
समन्धेनोसन्नस्य मतोलोपादविलम्जोपस्थितिक इत्यर्थः । यद्वा 'मुणवचनेम्य' इप्पेतखपत्याख्यानरीसेदम्‌। | 
दोषायेति । श्रनुगमनमन्तरेण मन्दबुद्धीनामनुग्रहा5सम्मवादिति भावः | वस्तुतो न सोडष्याचार्य॑स्य दोष | 
इत्याहइ--अशक्यो वेति । श्रनुगमस्तु सर्वथा नाचार्यस्य दोषायेत्याह--नत्विति । अनुगमनविषयेषु विशत्या- | 
दिष्वर्थविशेषाऽनिश्रयः खप्रशा5पराघजो न तु तत्र सूत्रकृदपराध इति भावः । अशकक्‍्यार्थविशेषनिश्चयत्वा- 
दिति । बहुन्रीहेस्वप्रसयः । दोषत्वेनेति । श्रयमाघार्यदोषल्वेन सर्वथा नोद्भावनीय इथर्थः । न तु भिन्ना- 


# सङ्ख्यायाः संशासंघसूत्राध्ययनेषु ५ | १ । ५८ 
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सन्तो भाववचना भवन्ति, भाववचनाः सन्तो गुणवचना भवन्ति, गुणबचनाः सन्तो5- 
विशिष्टा भवन्त्यन्यै्ुणवचनेः । अन्येषु च गुणवचनेषु कदाचिदगुणों गुणबिशेषको - 
भवति । तद्यया--शुक्लः पट इति । कदाचिद्गुणिना गुणो व्यपदिश्यते । तंद्यया= 
पटस्य शुक्ल इति । तद्यदा ताबदृच्यते-“विंशत्यादयो दशदर्थे चेत्समासवचनानुप- 


प्र०--ससुदाय इति । अस्येति प्रत्ययार्थस्यानुवर्तनात्समुदायः परिमाणी प्रत्ययार्थत्वेनाश्रीयते 
न तु भिन्नानि द्रव्याणीत्यर्थः । किं दक्तव्यमिति । अस्येत्यनुवर्त्तनासरिमाणिमात्रे प्रत्ययो लभ्यते 
न तु तद्विशेष इति मत्वा प्रश्न: । संघ इति वतेत इति । पूव॑सृत्रे दन्दनिर्दिध्स्यापि सङ्घशब्दस्पैव 
स्वरितत्वादिहाचुवृत्तिः । | 
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ननु प्राणिसमुहः सङ्घ: ततश्च 'वुक्षाणां विशति'रिति न प्राप्नोतीत्याह-सङ्घः समूह 
इति । सामान्येन प्रारिनामप्राणिनां च समुदायः सङ्घ इत्यर्थ: । ननु चोक्तं 'परिमाणिनि चेत्युन: 
स्वार्थ प्रत्ययविधान'मिति । नेष दोषः । द्रव्यसङ्घयोर्दशतोः सङ्घ प्रत्ययो निपात्यते न तु 
द्रव्यसङ्घो । इह्‌ द्रव्याणां द्रव्यसङ्घस्य दशतां दशत्सङ्खस्य च पारमार्थिको भेदो नास्ति, केवलं 
बुद्धया परिकल्प्यते । बुद्धिव्यवस्थापितार्थनिबन्धनाश्व शब्दा बुद्धिमेवार्थाकारामुपजनयन्तोऽसत्यपि ( 
वास्तवे भेदे तमवगमयन्ति। त पत इति । निपातनसामर्थ्याद्विशिष्टे दाशते सङ्घ वर्तमाना $११ 5; 
भाववचना भवन्ति । भावशब्देनाऽत्र धर्ममात्रमुच्यते । भाव इव भावः । यथा पाकादिमावः। „` 1 
पराश्रय एवमन्योपि धर्मः पराश्रयत्वाद्भावः । गुणवचना इति । गुणमुक्तवन्तो गुगवचना:। 
गुणमुक्तवा दरव्यमभिदधतीत्यर्थः । अन्यैरिति । शुक्लादिभिरुभयवचचेस्तुल्या इत्यर्थः । गुणिः 
विशेषक इति । भाष्यक्ारवचनात्कर्तरि चेत्यनित्यः षष्ठीसमासनिषेधः । शेषषष्ठ्या वा 
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ड०--नीति । एवञ्च सङ्घस्यैकत्वादेकवचनँ, सामानाधिकरण्यनिबन्धनद्विगुसमासश्चोपपन्न इति भावः। सामा- 
न्येनेति । 'संधोद्धा'विति निपातनबललम्यमेतत्‌ । ननु चोक्तमिति । अन्यथा 'विंशतिगौसङ्घ' इति प्राप्नोति, 
विंशक' इति चेष्यत इति भावः । द्रव्यसङ्घघयोरिति । दशच्छुब्दो दशसझूयापरिच्छिनद्रव्यसंघे इति भावः । 
न तु द्रव्यसंघे इति । तत्र द्शतोः संघस्य विंशतिशब्देनाऽभिधानात्‌ गोसंघे विवक्षिते दशत्संघद्दयात्मिका 
विशतिः परिमाणमस्येत्यर्थें 'विंशको गोसंघ' इति भविष्यति, 'विंशतिर्गोसंघ' इति च । न गवां विंश॒तिः 
. गौविंशतिरिति च सिध्यतीति भावः । नन्वेवमपि दशतोः संघस्य दशतो गुणिनौ न गावस्तेन दशतोर्विशति- 
रिति प्राम्मोति, गवां विंशतिरिति च न सिध्यत्यत आह--इहेति । एवञ्च गवां दशतोश्र तास्विकमेदा5भावा- 
दृशत्संघमपि प्रति गवां गुणत्वमुपपद्यते, व्यभिचाराऽमावात्तु दशद्भयां बिंशतिनं विशेष्यते, तत एव च 
सामानाऽधिकरण्यमपि विंशतिगोव इतीति भावः । 


नन्वेवमपि भेदाऽमावात्षष्ठयनुपपन्ने्त आह--केवलं बुद्धथेति । बुद्धिन्यवस्थापितेत्यादि । बुद्धि 
परिकल्पिताथीऽमिधायिन एव शब्दा न दु बाह्याऽथीमिधायिन इति मञ्जूषायां शक्तिवादे निरूपितम्‌ । 
्रकारान्तरेणाऽपि 'विंशतिगीव' इति समानाधिकरणप्रयोगोपपाद्नायाह--माष्ये-त एत इति। वि 
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श्र ् श्रीभगवत्पतञ्ञक्षिविरचितँ [ पड्क्तिविंशति-- 


पत्ति'रिति,--सामानाधिकरणयन्तदा गुणगुणिनो; । वचनपरिहारस्तिष्ठतु तावत्‌ । 
“परिमाशिनि चेत्पुनः खायें अत्ययविधान'मिति,---सं हनने वृत्त; संहनने वर्तिष्यते, 
संख्या संहनने वृत्तं द्रव्यसहनने वर्तिष्यते । अथ पष्ठी तदा गुणिना गुणो विशेष्यते । 


Q 
बचनपरिहार उभयोरेव । यदि तहींमे „ विंशत्यादयो युणवचनाः स्यु} सघम- 


[a ) ० तन 
भिरन्यैर्गुणवचनैभबितव्यम्‌ । अन्ये च गुणवचना द्रव्यस्य लिङ्गसङ्कय असुवतन्ते । 


re ९”. ANNAN ANSI 
vu PN ~ 


NN 
~~ "२.४. ९./९./१.”९.” ९९.९० ८४/४४/४४९४ ४/४/४/४//”४/ "२५/४५/४९५५ 


प्र०--समासः । अथवा गुणिनं विशिनष्टीति कर्मण्यण्‌ । ततः स्वार्थ कन्प्रत्ययः । पट:शुक्ल इति । 
` गुणगुणिनोरव्यतिरेकविवक्षया मतुन्लोपाद्वा सामानाधिकरण्यमेव॑ विशत्यादीनामपि द्रव्येण 
सामानाधिकरण्यम्‌ । कदाच्रिदिति । आधारान्तख्यवच्छेदायोपजातव्यतिरेकेण गुणिना गुणो 
विशेष्यते । पटस्य शुक्लो न शङ्खादेरित्यर्थेः । दशदर्थे चेदित्यस्मित्‌ पक्षे यो दोषः स पक्षान्त- 
राश्रयेण परिह्लियत इत्यर्थः । बचनपरिहार इति । समुदायाभिधाने वचनदोषो नावतरति । 
सामानाधिकरण्ये त्ववतरति स च परतः परिहरिष्यिते । तिष्ठत्विति । परस्ताइक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
संहनन इति। सङ्घ: संहननं; तत्र दशतोः सङ्घे प्रवृत्तो विशतिशब्दो गवादिद्रव्यसङ्घ परिमा- 
णिनि प्रत्ययमुत्पादयिष्यतीत्यर्थः । विशतिः परिमाणस्य गोसङ्घस्य विशको गोसङ्घ इति । 
वसिष्यत इति । परार्थाभिधानं वृत्तिबिवक्षिता, नतु विशतिशब्दः कदाचिदपि गोसंघे वर्त्तते । 
गुणिनेति। गवादिनेत्यर्थः। ननु दाशतस्य सङ्घस्य गवादिगु णी न भवति दशतौ हि तस्य 
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उ०--दाशते इति । दशद्वयात्मके इत्यर्थः । नन्वेते न धात्वर्थरूपमाववचना अत आह-भावशब्देनेति। वस्तुत 
एते क्रियारूपा एव, बुद्धिसम्तरद्धस्वरूपस्यैकदेशसम्त्रद्धत्वरूपस्य वा समूहस्य बन्धनक्रियार्पत्वात्‌, ताइक्षाश्र 
सन्तो सुणवःचनास्तत्सहशा भवन्ति । तत्साहर्यमेवाह-तत्सहशाः सन्तोऽन्यैगु'णवचनैरविशिष्टा अवि- 
लक्षणा इति | अत एव 'शतसहखादौ षष्टीसमास”ः इति परे । गुणत्रोषकरूपादितुल्यस्वेऽपि नेष्टसिद्धिरत 
'ग्राह-शुक्लादिभिरिति । 


नन्वत्र षष्ठीसमासनिषेघः प्राम्नोतीत्यत आह--भाष्येति । ननु भेदकल्पने किं बीजमत आह-- 
आधारान्तरेति । भाष्ये--तद्यदा तावदिति । दशदयोऽभिधायिनो 'द्ि'शन्दास््वारथे प्रत्यय इति पक्षे यदूदू- 
षुणमुच्यते 'दशदर्थे चे'द्त्यादिना,--तस्मिन्‌ पक्षे तद्दूषणं न भबति, यतस्तदा गुणगुणिनोः सामानाऽ- 
चिकरण्यमिति? माध्याचरार्थश्तदाह--यो दोष इति। समासानुपपत्तिस्प इत्यर्थः । पदान्तरेति । पूर्व 
दाशते संघे बृत्ति सपुदायसमुदायिनोश्राऽमेदमाश्रित्य परिहृतम्‌, इदानीन्तु दशदर्थ एव वृत्ति ुणसुणिनोरिव 
समूहसमूहिनोः सामानाधिकरण्यमाश्रित्य परिह्वियते इत्यर्थः । तदेत्यनेन--यदा भेदविवक्षा तदा गवां 
विंशतिरिति वैयधिकरण्यमित्यपि सूचितम्‌ । दशतोः संघे इति । दशसमुदाययोः संघे इत्यर्थः । भाष्ये-- 
संहनने च्सिष्यते इति । संहनने द्रव्यसंघे खप्रककतिकप्रत्ययघटितं इत्तयन्तर प्राप्स्यत इत्यर्थः । तदाह-- 
पराऽर्थेति | माष्ये-सङ्घयासंहनने इति । सङ्कथारूपे समुदाये वृत्त इत्यर्थः । कदाचिदपीति । श्रत एव 
'विशतिर्गौसंघ' इति न । 
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तद्यथा--शुक्लं वस्नम्‌, शुक्ला शाटी, शुक्लः कम्बलः, . शुक्लो कम्बलौ, शुक्लाः 
कम्बला इति । यदसौ द्रव्यं श्रितो गुणस्तस्य यरिलङ्ग' वचनं च तद्रगुणस्यापि 
भवति । विंशत्यादयः पुननोनुवत्त नते । 


अन्येऽपि वै गुणवचना नावश्य॑ द्रव्यस्य लिङ्गसङ्कये अनुवत्त न्ते । तद्यथा- 
गावो धनम्‌ । पुत्त्रा अपत्यम्‌ । इन्द्राग्नी देवता । विश्वेदेवा देवता । यावन्तस्ते तां 
वाशितामनुयन्ति सर्वे ते दक्षिणा सभृद्धया इति। अथात्राउननुवृत्तो हेतुः शत्यो वक्तुम्‌ ! 
बाढ' शक्यो वक्तुम्‌ । कामं तही च्यताम्‌ । इह कदाचिदगुणः प्राधान्येन विवल्षितो भवति। 
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प्र--गुणिनो । नैष दोषः । गवां दशतश्च तात्त्विकभेदाभावाद्रगवामपि गुणत्वात्‌ । तत्राव्यमि- 


चाराहशता विशतिरन विशेष्यते --दशतोर्वाशतिरिति । गोभिस्त्वश्वादिव्यावृत्तये विशेष्यते-गवां 
विशतिरिति । यथा “पटस्य शौक्लय'मितिः पटेन शङ्खादिव्यावृत्तये शौक्लयं विशेष्यते न तु 
शुक्लेन गुणेन स्वसमवेतं गुणसामान्यं-शुक्लस्य शोल्क्यमिति, व्यभिचाराभावात्‌ । बचनपरि- 
हार उभयोरिति । समुदायाभिधाने गुण्यमिधाने चेत्यर्थः । तत्र समुदायाभिघाने. तस्थैकत्वात्सिद्ध 

मेकवचनमिति सामर्थ्यात्परिहृत एव वचनदोषः । सामानाधिकरण्ये तु परिहार उच्यते इति 
भावः । तं-वचनदोषं यदि तर्हीत्यचुभाष्य परिहरति विंशत्यादयः पुनरिति । प्राक्शतात्तेषां 
स्रीलिङ्गत्वादेकवचनान्तत्वाच, शतस्य नषु'सकत्वादेकवचनान्तत्वाचेति भावः । विशती विशः 
तयः शते शतानीति तु प्रचयविवक्षायामेकशेषो भवति । गावो धनमिति ।।धनादीनां साका- 
इऱच्षत्वाद्भेदक्रत्वात्क्रियायां पारतन्त्र्याच गुणत्वम्‌ । यथा शुक्लमित्युक्ते किं तदिति नित्यं द्रव्य- 
माकाङ्क्षति । शुक्लं च वस्नमिति द्रव्यस्य भेदकम्‌ । शुक्लमानयेति क्रियायां द्रव्यपरतन्त्रे; द्रव्या- 
नयनमन्तरेण गुणानयनासंभवादिति शौबल्यं गुणः । एवं धनमित्युक्ते कि त'दिति च गवाद्याका- 
इक्षति, गावो धनमिति गवां प्रीतिहेतुत्वावगमा द्रेदकं, घनमानयेत्युक्तं गवादिद्रव्यानयनात्त्रियायां 


उ०--मभाष्ये-गुणो विशेष्यते इति । भेदेनेत्यर्थः । नन्विति । एवश्च दशतो विंशतिरिति प्राप्नोतीति 


भावः । गवां गोसमूहेन दशतश्च दशस्संघेन न पारमार्थिको भेदः किन्तु बुद्धिकल्पित इति न दोष इत्याशः 
येनाह--गबां दशतोश्चेति । गवामपि दशस्संघम्प्रति मुणित्वादित्यथः । न तु शकलेन गुणेनेति । स्वाश्रयः 
द्वारेत्यथः । समुदायेति । वर्ग्रयसमुदायेत्यर्थः । गुण्यमिधाने चेति। ताहशसंघगुणकद्रच्याऽभिघाने 
चेत्यरथः । ताइशसंघ एव बिंशतिस्वमिति बोध्यम्‌ । एवं द्रथादिसंघ एव द्वित्वादिकमित्याहुः । 

यदि तहींत्यजुभाष्येति । “यदि तहींत्यादि तदूसुणस्याऽपिं भवती त्यन्तेन अन्थेना 5नृद्ेत्यथेः । 
विंशत्यादयो गुणवचना इत्यस्य--तत्सहशा इत्यर्थः । प्रचयविवच्ञायामिति । समुदायमेदविक्ञायामित्यः | 


विंशत्यादिभिस्तदननुवृत्ति दृशन्तसिद्धयुक्तयोपपादयितुमाह-भाष्ये-अन्येडपि चै युणेत्यादि । ननु घनादीनां . 
रव्यवचनत्वात्कयं मुणवचनत्वमत आह--धनादीनामिति । हेतुत्रयमपि दृष्टान्ते उपपादनपूव प्रकृते 


उपपाद्यतिं-यथेद्यादि । भेदकमिति । ग्रीतिदेतुखेनेतरेम्यो मेदकमित्यथं; । 
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२७ ` ्रीमगवत्पतञलिविरचितं [ पड्क्तिविंशति- 


DO) ०. त कन 
यद्यया--पत्नोडुपशतानि तीर्णानि, पञ्चफलकशतानि तीणानि । अश्वैयुद्धम्‌ । असि- 
भिर्युद्वमिति । न चाऽसयो युध्यन्ते । असिगुणाः पुरुषा युध्यन्ते । गुणस्तु खलु 
प्राधान्येन विवक्षितो भवति । इह तावद्गावो घनमिति,--धिनोतेधनम्‌, एको गुण? 

स च प्राधान्येन विवक्षितः । पुत्रा अपत्यमित्यपतनादपत्यस्‌, एको गुणः स प्राधा- 

नयेन विवज्षितः । इन्द्राभ्री देवता विश्वेदेवा देवतेति, दिवेरशवर्मणो देवस्तस्मा- । 
स्वाथे तल्‌, एको गुणः स प्राधान्येन विवज्षितः । यावन्तस्ते तां बाशितामनुयन्ति | 
सर्वे ते दक्षिणा समृद्गाया इति । द्तेवृद्विकर्मणो दक्षिणा, एको गुण; स प्राधान्येन | 
विवत्षितस्तस्यैकत्वादेकवचनं भविष्यति । बिंशत्यादिषु चाऽप्येको गुणः स प्राधान्येन 
विवक्षितस्तस्येकत्वादेकवचनं भविष्यति । 


प्र०--पारन्त्यमिति धनं गुणः। उडुपशतानीति । अत्र सङखथालक्षणस्य गुणस्य तरणे प्राधा 

विवक्षितम्‌ । तीर्णानीति कर्तरि निष्टाभिधानात्‌ । तत्त्वतस्तु सङ्खचेयानामुडुपानाँ प्लवने 
कतृ त्वम्‌ । अथवोंडुपानां करणानामेव कतृ त्वविवक्षायामिदमुदाहरणम्‌ । अश्चेरिति । अश्वा 
असयश्चाधिकरणत्वात्करणत्वाचोपकारित्वाद्वगुणा अपि सन्तः प्रहारे प्राधान्येन विवक्षिताः, 
कत्तेरि तृतीयाविधानात्‌ । िनोतेर्धनमिति । समुदायस्य प्रीतिहेतुत्वाद्धनत्वं न खेकेकस्य 
गोपिण्डस्येति धनमेकं गोभिविशेष्यते। आश्रितसङखचाविशेषाश्च गोपिण्डा धनं विशेषन्त 
समुदायस्य प्रीतिहेतुत्वं प्रत्याययन्तोति गावोऽपि धनसङखचां नानुवर्तन्ते, गोर्धनमित्युक्ते विव- 
ज्षितार्थानवगमात्‌ । अपतनादिति । बहूनां चापतनहेतुत्वं न त्वेकेकस्य । तथा चोच्यते 'वरम 
पुत्त्रत्व नत्वेकपुत्त्रते ति । लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्याऽपत्यशब्दो नषु-सकलि ङ्ग एव प्रयुज्यते । प्रत्येकं 
त्वपतनहेतुत्वे विवक्षिते 'घुत्त्रा अपत्यानीति बहुवचनं भवत्येव । इन्द्राझी देवते इति । सङ्घस्य 


-माष्ये-अथाऽन्राऽननुद्ृत्ताविति । गुणिलिज्ञायननुवृत्तावित्यर्थः । उडु पशतनीत्यादि-घट्टीत- 
रपुरुषः | कत्तरि निष्ठेति । सवनार्थस्य तरतेरकर्मकत्वादिति भावः । तरणे च तेषां कतंत्वात्पाधान्यमिति 
तात्पर्यम्‌ । ननु तेषां करणत्वेन कथं कतृत्वमिति चेन्न, यदा स्वत एव तानि जले प्लवन्ते तदोदाहरण- 
त्वमित्याशयात्‌ । इत एव वाउख़रसादाह--अथवेति । एवञ्च करणत्वेन सुणानामेवोडपानां प्राधान्यविव 
चेति भावः । कत्चेरि तृतीयेति । कर््रन्तराऽनुपादानाक्क्रियाया नियमेन कत्रीकाङलत्वा्च तेषामेव कर्तृत्व 
प्रतीतिरिति तात्पर्यम । समुदायस्येति । श्रयम्भावः,--यस्य धर्मस्य धर्म्मिणा सहाऽमेदः प्रतिपाद्यते, स 
चेत्ते षु प्रत्येकं परिसमासस्तदा तस्याऽपि धर्मिवदेव भिन्नध्वाद्‌ द्विवचनादि | यथा- शुक्कौ शुक्ला इति । 
न चैत प्रकृते, धनाकारे भेदाऽमावाद्वहुवचनाऽप्रसङ्ग इति । धनमेकमिति । प्रीतिहेत॒त्वमेक॑ समुदाये 
पर्यातमित्यर्थः । एकख्पप्रीतिददेतुत्वस्य प्रतिपिपादयिषितत्वादिति भावः | भाष्ये= स च ग्राधान्थेन विवक्षित 
इति । एतदेव चाऽस्य प्राधान्यं यत्तदूगतसंख्यावच्चेनैव ततस्तदाश्रयदरव्यप्रतीतिरिति बोध्यम्‌ | केवलधर्म- 
प्रतीतिस्त नेतेभ्यो ऽनभिघानादिति 'गवां धन मित्यादि नापाद्यम । दरव्यवचनानामध्येषां सुणवचनसाहश्याद्सुण- 
वचनव्यवहारो भाष्ये । साइश्यश्चोपपादितमेन कैयटेन । यथा च लोके यद्धनादिना यो घनकायीदीनि लभते, 
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अयं तहि विंशत्यादिषु भाववचनेषु दोपः । गोविंशतिरानीयतासिति भावानयने . 
चोदिते द्रव्यानयनं न प्रान्नोति । 


नेष दोषः । इदं तावदयं प्रष्टव्य;- अयेह गौरनूबेन्ध्योञ्जोञ्मीपोमीय इति, 
कथमाकृतौ चोदितायां द्रव्ये आरम्भणालम्भनग्रोणविशसनादीनि क्रियन्त इति ? 


मणका नकाय ययास 


प्र०--देवतात्वमेकं हविष्प्रतीति ढ्विवचनाभावः । देवते इत्युच्यमाने प्रत्येकं देवतात्वं प्रतीयते, 
ततश्च विकल्पेन देवताकार्य स्यात्‌ । यथा 'खादिरे बच्चाति' 'पालाशे बघाती ति बघातावेवार्थेत्वाद- 
धिकरणविकल्पः । सवे ते दक्षिणेति । अत्रापि समुदायस्य दक्षिणात्वमित्येकवचनम्‌ । दक्षिणा 
इति तु बहुवचने दाने विकल्पः स्थात्‌ । बिंशव्यादिष्वति। विशतिसङ्खघा समुदितद्रव्यसमवा- 
यिनी न तु रत्येकं शुक्लादिवत्परिसमाप्तेति द्रव्यगते लिङ्गसडखये नाचुवर्तते। पञ्चादयस्तु 
नित्यं सङ्खधेयवचना इति सङ्खधेयलिङ्भसङ्खधानुवि | सडःख्ययवचना इति सङ्खधेयलिङ्गसङखचाचुविधायिनः । भावानयन इति । न. 
हन्यस्मिश्चोदितेऽन्यस्यानुनं युक्तम्‌ । न हि दण्ड छिल्धी त्युक्ते कश्चिद्रिडनं छिनत्तीति भावः। 
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ड०--स तदपेज्षया प्रधानस्वेन व्यवहियते, तद्वदत्र प्राधान्येन विवक्षेति भाष्यतात्पय॑म्‌ | यत्‌, प्रकत्यथता5व- 
च्छुदकेऽत्र संख्या5न्वयः, संख्याऽस्वयिर्वमेव 'च प्राधान्यमिति, तन्न, तस्या5प्रकृत्य्थल्वेन 'प्रकृत्पथो ऽन्बिते'ति 
व्युत्पत्तिविरोधात्‌ । नन्वेवं गावो धनं संख्यां कुतो ना5नुवरत्त न्त इत्यत आह--आश्रितेति । प्रत्येक 
स्विति । अनया रीत्या “गावो धनानी त्यपि भवतीति द्रष्टव्यम्‌ । दक्षिणात्वमिति । कर्मफलसमृद्धिहेतुत्व- 
मित्य्थः | तदुक्तम--'दक्तिणा दक्षतेः समृद्धिकर्मणो व्यृद्धं समद्धयती'ति । विकल्पः स्यादिति । “कृदा- 
चिदूद्दौ, कदाचित्सवै' इत्येवं विकल्पः स्यादित्यर्थः । विंशतिसंख्येति । दशद्वगद्यसंघर्पैव सेत्याहुः । 
नाऽनुवर्चेते इति । “विंशतिगोव” इत्यादाविति भावः । नन्वेवं “तरयः? पन्चे" ज्यादावपि एकवचनापत्तिः, 
त्रित्वादीनामपि प्रत्येकमपरिसमातस्वाद्त आह--पश्चादयस्सिति। अत्र वदन्ति,--विंशतिशन्दद्दयादि- 
शब्दयोः को विशेषः । समुदितद्रब्यसमवायित्वस्योमयत्राडपि तुल्यत्वात्‌, (थे कयो'रित्यादौ तेषामपि 
संख्यामात्रवचनताया इषत्वाच । तस्मादयमत्र भाष्याथः--'विंशत्यादयो दृथादयश्र धर्मशक्ता एव, घर्मघमि- 
णोरमेदाच्च व्यक्तौ कायोणि, तयोश्र भेदा ५भेदौ । विंशत्यादयः कदाचिङ्गे देन संख्यां वदन्ति-'गवां विंशतिः 
रिति । कदाचिदमेदेन--'बिंशतिगौव' इति । यदाऽप्यभेदेन तदापि धर्मगतसंख्यावैशिष्टथे नैव ततो 
द्रव्यप्रतीतिः शब्दशक्तिख्रमावात्‌ । यथा 'गावो घन'मित्यादौ प्रीतिहेतुत्वसुणगतसंख्यावैशिष्टये न द्रव्य- 
प्रतीतिर्धनशब्दात्‌ । इयांस्तु विशेषः,तत्र कदाचित्स्वगतसंख्यावैशिष्ट्ये नापि प्रतीतिः | अन्यगतसंख्याः 
बैशिष्टयमन्यस्य कथमिति चेदारोपेणेति गहाण । द्वयादयस्त॒ खगतवाच्यसंख्याविशिष्टद्रव्या5मेदेन तद्गत- 
संख्याविशिष्टमेव धर्मग्पतिपादयन्ति, शब्दशक्तिस्वमावादिति न कदाचिदपि तन्रैकवचनस्‌, नाऽपि विंश्याः 
दिभ्यो बहुवचनम्‌ । विंशतिप्रचये तु बहुवचनंमिष्टमेव । 'दथेकयो'रित्यादौ तु विंशतिबदेव धर्मगतसंख्या- 
विशिष्टदर्यस्यैव प्रती तिरिति द्विवचनम्‌ । एवम्मतीतिरीद्ृशदृत्तिविषयेवेति नाऽतिप्रसङ्गः । 'न ब्राह्मणं न्याः 
दित्यादौ 'जातावेकवचन?मित्यस्या5प्ययमेवा $थेः--जातिसंख्यारोपबद्दव्यस्थैव प्रतीतिरिति | तद्गतसंख्या 
क TN न 


१ “अनुबन्ध्यः” पा० | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidya ् 


Digitized by Arya _ आोजगवत्यतङलिविरखितं Foundation Ghemnai and eGangotri [ छेदादिभ्यो गौ 
२६ | श्र मगवत्पतझल्िविरा चतं - द 


NAAN 


Me A ANN 


AANA 


असम्भवात्‌ । आकृतावारम्मणादीनां सम्मवो नास्तीति कृत्वा55कृतिसहच रिते द्रव्य- 
आरम्भणादीनि क्रियन्ते । इदमप्येचं जातीयकमेव । असम्भवाद्भावानयनस्य द्रव्या- 
नयनं भविष्यति । अथवाउ्व्यतिरेकात्‌ ॥ २& ॥ 


छेदादिभ्यो नित्यम्‌ ॥ ५ । १ । ६४ ॥ 
पन्थो ण॒ नित्यम्‌ ॥ ५ । १ । ७६ ॥ 
छेदादिपथिभ्यों विग्नहृदर्शनाक्षित्यप्रहणानर्थक्यम्‌ ॥१॥ 
छेदादिपथिभ्यो नित्यग्रहणमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ? “विग्रहदशनात्‌’ । 


Nev, 


प्रवृत्ति: । अव्यतिरेकादिति । जातितद्वतोगु णगुणिनोश्च तात्त्विभेदाभावाद्ृदव्यमेव तेन रेण 
तासु तासु क्रियासु चोद्यत इत्यर्थ: । सहल्लादयस्तु पृषोदरादित्वादलुज्ञातसाधिमानः॥ ५६ ॥ 
छेदादि । छेदादिपथिभ्य इति। नित्यग्रहणं प्रत्ययान्तरनिवृत्त्यर्थं तावदिह न भवति, 
तस्या5प्राप्तत्वात्‌ । यथैकरगापर्वादञ्नित्यमित्यत्र नित्यग्रहणं म तुशिवृत्त्यर्थम्‌ । तथा हि छेदादिभ्य 
इति ठख्विधीयते न च तेभ्यः प्रत्ययान्तरप्रसङ्गः । पथिशब्दात्ष्कन्प्रत्ययो विघानसामर्थ्या-द्भवत्येव 
प्रत्ययान्तरस्य तु प्रसङ्गाभावः । नापि तद्विषयार्थ नित्यग्रहणम्‌--यथा 'क्‍्त्रेर्मश्रित्य मिति मप्प्रत्य- 
यादन्यत्र तरन्तप्रयोगनिवारणफलं नित्यग्रहणम्‌, छेदादीनामन्यत्र प्रयोगस्येष्टत्वात्‌ । नापि प्रत्ययार्थ- 


AANA A SINT YIN 


ड०-_रोपश्न विनिगमनाविरहात्सवंव्यक्तिष्विति सकलव्यक्तिप्रतीतिः । “जातिप्राधान्यविवत्ते त्यस्याऽप्ययमे 
वार्थः। तद्ववनयन्‌वक््ति-अथवाऽच्यतिरेकादिति। माष्ये-माववचनेष्विति। वैयंधिकरणये इस्यर्थः। आकृतौ 
'बोदितायामिति । श्राकृतिरेव शक्या सैव तजन्यबोधविषयेति मत इदम्‌ । तदष्यभिचारिणीति । अनेनाऽ- 
तिप्रसङ्गनिरासः । व्यभिचारश्च शक्तिग्रहे नियमेन विषयतया बोध्यः, तत्पक्षेडपि 'गौगोंपदशक्य' इस्येव 
शक्तिग्रहात्‌ । तदुक्तं माष्ये--आकृतिसहचरित इति । व्यतिरिक्तेति । व्यतिरिक्ततेत्यर्थः । तेषामेतदेवेति । 
एतदेव समाधानमित्यर्थः । तदेवाह--जातौ कायं मित्यादिना । श्रसम्मवादिति भावः । अव्यतिरेकादिति | 
एवञ्ज सामानाधिकरण्यमपि मतुन्लोपं विनेवेत्यादि ध्वनितम्‌। नन्वेबं सह्नादीनामननुगमोऽत आह-- 
एषोदुरादित्वादिति । केषाश्चिदग्रहणन्तूदाहरणमात्रमित्याहुः ॥ ५६ ॥ 


 छेदादि। ग्र्यार्थ्वमाशङ्कघ निसम्रहणस्य निराच्टे--नित्यप्रहणमित्यादिना । यथा 'एकगो- 
पूर्वी दित्यत्र नित्यग्रहणं मतुम्रिवृत्त्यर्थ, तथेह न मवति,-कुतः)-तस्याऽप्रासत्वादित्यन्वयः । श्रप्राप्तिमेवोप- 


न न र ` प्ादयति-तथा हीति । -विधानसामय्योदिति । श्रन्यया 'पथः ष्क'निति व्यर्थ स्यादिति मावः । 
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६ अ० | १ पां.) २ ओ०॥ ६४ सू० ] व्याकरणंमहाभाष्यम्‌ रड 
विग्रहो दृश्यते--छेदमहंति, पन्थानं गच्छतीति ॥ विकारार्थ तहीद॑ नित्यग्रहणं 
क्रियते, विकारेण विग्रहो मा भूदितिं । “विराग विरङ्गं च'#। “पन्यो ण नित्य मिति । 
विकाराथेसिति चेदकङादिजिस्तुल्यम्‌ ॥ २॥ 
विकाराथमिति चेदकङादिभिस्तुल्यमेतत्‌+ । यथाऽक्रढादिभिर्विकारेबिग्रहो न 
भवत्येवमाभ्यामपि न भविष्यति । 


कि पुनरिहाऽकत्त व्यं नित्यग्रहणं क्रियते, आहोखिदन्यत्र कत्त व्यं न क्रियते ? 
इहाऽकत्त व्यं क्रियते । एष एव न्यायो यदत “सन्नियोगशिष्टानामन्यतरापाये उभयो- 
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प्र० विशेषणम्‌, नित्यं छेदमर्हतीत्यस्यार्थस्याऽसम्भवात्‌ । न हि कश्चित्पदार्थो नित्यं छेदमहति। 
यो5पिवेतसादिरथ्थश्छिन्न: प्ररोहति सोपि न नित्यं छेदमईति, कालान्तरे तस्य छेदप्रवर्त्तनात्‌ । नित्यं 
पन्थानं गच्छतीति यद्प्यर्थ: सम्भवति तथापि ना5त्रेवार्थ पान्थशब्दस्य प्रयोग इष्यते, कदाचि 
दगच्छत्यपि प्रयोगात्‌ । वाक्यनिवृत्यर्थ नित्यग्रहणं स्यात्‌ । यथा--नित्यं क्रीडाजीविकयो' रिति । 
एतदप्यप्रयोजनम्‌-रिष्टप्रयोगे वाक्र्यस्य दर्शनात्‌ । विकारेणेति । नित्यग्रहणं विकारेण सम्बध्यते । 
विरङ्गादेशः पन्थादेशश्च नित्यं ठग्णप्रत्ययविषयौ भवतो न तु ताभ्यां वाक्यं कत्तव्यमित्यर्थः । 
अन्यथा तयोः साधुत्वं सर्तविषयमित्याशङ्कचेत । प्रत्ययविधानं त्वन्वाचीयमानं विज्ञायेतेति 
। भावः। अकङादिभिरिति । 'मुघातुरकङ्च' 'कल्याण्यादीनामिनङ्‌' 'परल्ली परशु चेति प्रत्ययः 
संनियोगेन विधीयमानानामादेशानां तदभावे प्रसङ्ग एव नास्तीति चार्थो विकारेण वाक्यनिषेधार्थन 
नित्यग्रहणेन । संनियोगशिष्टानामिति । विशिष्टप्रयोगसिद्वये ययोरेकस्मिन्विषये विधिस्तयोस्तः 
द्विषयादन्यत्रेकस्या5प्रयोगे परोऽपि न प्रयुज्यते । यथा 'श्रवः श्र चे'ति “श'सन्नियोगेन विधीय- 
मानस्य श्रृभावस्य विषयान्तरे प्रयोगाभावः । अस्येव न्यायसिद्धस्यार्थस्य 'बिल्वकादिभ्यश्छस्य 


उ०---ग्रत्ययान्तरस्येति | कना ब्राधादिति भावः । इष्टत्वादिति। श्रत एव छेदादिपठितसम्प्र्नशब्दस्य विधिः 
निमन्त्रणादिसूत्ने स्वतनत्रप्रयोगः । वाक्यदशैनादिति । न 'च “नित्यं कौटिल्ये गताः वित्यत्र यथा5थोन्तरनि- 
बृत्त्यर्थ नित्यग्रहणं वृत्तिमते, तथेह्वाऽपि स्यादिति वाच्यम्‌, श्र थौन्तरेऽपि छेदादिम्प श्राहीयप्रतययेष्टेरिति बोध्यम्‌ । 
ननु "नित्यं विकार उत्पद्यते’ इत्येव म्यते, न तु तेन वाक्यनिवृत्तितत आह--नित्य॑ प्रत्ययेति | वा भ्रत्य 
भावादेव विकारस्य नित्यत्वे लब्धे नित्यश्रतिरेतदर्थेति भावः । ननु प्रत्ययसन्नियोगाशिष्ट्वात्कथं स्वविषयस्य 
साधुत्वमत आह--अन्वाचीयमानमिति | विकारेण वाक्येति। विकारेण प्रासस्य वाक्यस्य निघेघायनत्यरथः । 
अकङादिभिस्तुल्यमित्यनेन किमकङादिषु कत्त॑न्यताऽऽपाद्यते, कि वा तद्वदिहाऽकत्त व्यतोच्यते इति पृच्छति 
माष्ये-किम्पुनरिति । सन्नियोगशिष्टत्व॑ सहविधानमित्याह--विशिष्टेति । सन्नियोगपदर्थः-एकस्मिन्‌ 
विषये इति । ननूमाम्यां कत्त व्यत्वेन नोदितस्याऽपि भारबहदनादेरेकेनाऽपि शक्तेन करणं भवतीत्यत ग्राह- 


# प्‌ । १। ६४ गणासून्नम्‌। † सुधादरकछ च ४। १। ६७ 
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रप्यमांव । तद्यया--देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यामिद-कत्त व्यमिति देवदत्तापाये यज्ञदत्तोऽपि 
न करोति ॥ ६४ ॥ ७६॥ 
यज्ञखिग्भ्यां घखञो ॥ ५ । १ । ७१ ॥ 


यज्ञात्विग्भ्यां तत्कमाहतीत्युपसङ्कःयानस्‌ ॥ १ ॥ 
यज्ञत्विग्म्या तत्कमो ईतीत्युपसङ्कयानं कर्त्तव्यम्‌ । यज्ञकमोहतीति यज्ञियो 
देशः । ऋत्किकमोह त्यात्विजीनं ब्राझणङुलमिति || ७१ ॥ 


पारायणतुरायणचान्द्रायणं वत्तयाते ॥ ५ । १ । ७२ ॥ 
तहत्तयतीत्यनिदेशस्तत्राऽदरशनात्‌ ॥ १॥ 
तद्रत्त यतीत्यनिदेशः । अगमको नि्देशोऽनिदेशः | पारायणं को वत्तं यति- 


) प्र०- लु'गित्यत्र लिङ्गं वक्ष्यते । इदं कत्तेव्यमिति । धर्मनिर्णयादिकम्‌ । तत्र हो कस्य सन्देह- 
सम्मवादनधिकारः ॥ ६४ ॥ ७६ ॥ 
__ यक्षत्विक । तत्कर्माहेति । ननु वृत्तिविषये यज्ञार्यव्यापारे यज्ञशब्दस्य वृत्त्या सिद्धः 
तरेणैव प्रत्ययो यथा मुदक्भवादनवृत्तेमु दज्ज्शब्दाह्ग्भवति,--मार्दज्बिक इति । नेतदस्ति । 
यत्र हि गौणार्थवृत्तिम्य एव प्रत्यय इष्यते न तु मुख्यार्थवृत्तिभ्यस्ततश्व गोणमुख्यपरिभाषा तत्र 
नाश्रीयते । इह तु यश्च यज्ञमहति यश्च तत्कर्माहति तयोरपि प्रत्यय इष्यते । तत्र मुख्यार्य- 
सम्भवे गौणपरिग्रहस्या5न्याय्यत्वात्सूवेण न सिध्यतीति वात्तिकारम्भः । ननु यों देशो यज्ञकर्माहति 
स यज्ञमईतीति नार्थो वात्तिकारम्मेण । नेतदस्ति । यस्य यज्ञ $धिकारः स यज्ञमहँति, अधिकारश्च 
कत्त्‌रथिनो विदुषः शास्त्रेणा$पयु दस्तस्य न तु देशादेस्तस्य तु योग्यत्वाचज्ञार्थव्यापाराहँतव- 
मुच्यते ॥ ७१ ॥ 
पारायण । अनिर्देश इति । इष्टार्थसाधनत्वाभावाक्तिर्दशकार्याकरणादनिर्दश: । परस्येति। 
शिष्यस्य । करोतीति । उच्चारयति । अध्यापक इत्यर्थः । शिष्यस्तु केवलं प्रतिपद्यते न तु निष्पा- 
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ड०--धर्मेति । यत्त, 'नित्यग्रहणं पौनःपुन्यार्थक छिन्नप्रर्दो वेतसादिश्रोदाहरण'मिति बत्तिकृतः, तद्भाष्य- 
विरुद्धम्‌। एवं च 'छेदादिम्य'इत्यपि व्यर्थमेवेति “छेदादिम्यो नित्य'मिति सून्नस्यैव प्रत्याख्यानं बोध्यम्‌ 
॥ ६४ ॥ ७६ ॥ 
 यझज्ञत्वि । यज्ञार्थेति। यशशब्देन प्रधानज्योतिष्टोमादियोगरूपः | गौणेति । अप्रसिद्धत्वमत्र 
गौणत्वम्‌ । वात्तिकारम्भ इति । गोणादपि प्रत्ययसिध्यर्थ वात्तिकारम्म इति भावः । यज्ञेऽधिकार इति । 
शन्दशक्तिस्वभावात्तत्रैवाऽहे प्रत्यय इष्यते || ७१ ॥ 
 पारायणवु। ननु गुरुऋत्वग्विषये निर्देशस्य गमकस्वादनिर्देश इत्ययुक्तमत ग्राह--इष्टार्थेति । 
' निर्देश्कारयोऽकरणेऽयं हेतुः । शिष्यस्येति । “भ्र्थ्रोधार्थ'मिति शेषः | प्रतिपद्यते--तदुःचारित' वस्तु 
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३०-पप्राप्रोति । न तु निष्पादयति । 'तद्वस्तुविषयमुचारण'मिति शेषः । यज्ञविशेषसिति । संवत्सरसाध्यं 
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यश परस्य करोति । तुरायणं को वत्त यति यश्चरुपुरोडाशान्निबपति' । “तत्राऽदशे- 
नात्‌ । न च तत्र प्रत्ययो इश्यते | 
इङथज्योश्च दशनात्‌ ॥ २॥ 


इङ्यज्योश्च प्रत्ययो हश्यते । यः पारायणमधीते स पारायणिक इत्युच्यते । 
यस्तुरायणेन यजते स तौरायणिक इत्युच्यते । 

यशचैवाऽधीते यश्च परस्य करोत्युभौ तौ वत्त यतः । यश्च यजते येश्च चरुपुरो 
डाशानिवेपत्युभौ तौ वर्त यतः ॥ उभयत्र कस्मान्न भवति ? अनभिधानात्‌ ॥७२॥ 


याजन गच्छात ॥ \। १। ७४ ॥ 
योजनं गच्छतीति कोशशतयोजनशतयोरुप्सख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


योजनं गच्छतीत्यत्र क्रोशशतयोजनशतयोरुपसङ्यानं कत्त व्यम्‌ । क्रोशशतं 
गच्छतीति क्रोशशतिकः । योजनशतं गच्छतीति यौजनशतिक इति | 


ततोऽभिगमनम्हतीति च ॥ २॥ 


ततोऽभिगमनमहरतीति च क्रोशशतयोजनशतयोरुपसङ्कघानं कत्त व्यम्‌ । क्रोश- 
शतादभिगमनमइति क्रोशशतिको भिक्षु! । योजनशतादमिगमनमइति यौजनशतिको 
गुरु; ॥ ७४ ।। 
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प्र०--दयति, अध्यापकायीनत्वात्तन्निष्पत्तरिति भावः । तुरायणमिति । यज्ञविशेषमुत्विगेव 
सव्यापारत्वान्निष्पादयति । यजमातस्तूष्णीमास्त इति भावः । उभौ ताविति । अन्यतराऽसंनिधो 
क्रियाया अनुतादादुभयोः कतृ त्वम्‌ । यश्चेति । यजमानो देवतो देशेन स्वद्रव्यं त्यजतीति तस्याऽपि 
तुरायणनिवरत्तने कत्तु त्वम्‌ । तदेवं भाष्यकारेण यथान्यासं सूत्रं समथितम्‌ । अनभिधानादिति । 
अध्यापके याजके च प्रयोगाभावात्‌ ॥ ७२॥ 
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यज्ञविशेषमित्यर्थः । अन्यतराऽसश्निधाविति । श्रादित आरम्य आऽन्ताद्विच्छ्ेदेनाऽध्ययनं पारायणम | 

तच्चोभाम्यां निवत्त्यंत इति भावः ॥ ७२ ॥। प 
उत्तरपथेना । ननु 'गच्छतीस्यथै पूर्वत्र द्वितीयायाः समर्थविभक्तित्वस्य कलृत्ततया 'उत्तरपथेन 

पाच्छुती'ययुक्तमियत आह--चकार इति । प्रत्ययाथमेवेति । न तु समथेविभक्तियुक्त वाक्यार्थमि 


१--यश्न पुरोडाशानिवत्तयति' पा० । २-५ 
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उत्तरपथनाह्त च ॥ ५! १। ७७॥ 


आहृतप्रकरणे वारिजड्ठलस्थलकान्तारपूर्वपदादुपसद्ध'यानस्‌ ॥ १ ॥ 


आहृतप्रकरणे बारिजङ्गलस्थजकान्तारपूर्वपदादपसङ्घयानं कत्त व्यस्‌ । वारिपयेन 
गच्छति वारिपथिकः । वारिपथेनाहृत॑ वारिपथिकम्‌ । वारि ॥ जङ्गल--जङ्गलपथेन 
गच्छति जाङ्गलपथिकः । जाङ्गलपथेनाहृतं जाङ्गलपथिकम्‌ । जङ्गत ॥ स्थल--- 
स्थलपथेन गच्छति स्थालपथिकः.। स्थलपथेनाहृतं स्थालपथिकम्‌ । स्थल ॥ कान्तार- 
कान्तारपथेन गच्छति कान्तारपथिकः । कान्तारपथेनाहृतं कान्तारपथिकम्‌ । 

अजपथशडङ्कुपथाभ्या च ॥ २॥ 

अजपथशङकुपथाभ्यां चेति वक्गव्यम्‌ । अजपथेन गच्छति आजपाथिक/ । 

अजपथेनाहृतमाजपथिकम्‌ । शङ्कुपथेन गच्छति शाङङुपथिकः । शङ्कुपथेनाहृतं 


शाङ्कुपथिकम्‌ । 


सधघुकमरिचयोरणस्थलात्‌ ॥ ३॥। 
मधुकमरिचयोरणस्थलाद्वक्रव्यः । स्थालपथं मधुकम्‌ । स्थालपथं सरिचस्‌ ॥७७॥ 
तमधीष्टो भ्रुतो भूतो भावी ॥ ५। १ । ८०॥ 


अधीष्टशूतयोद्विंतीयानिदेशोऽनर्थकस्तत्राऽदशनात्‌ ॥ १ ॥ 
अधीष्टतयो ह्वितीयानिर्देशोऽनर्थकः । किं कारणम्‌ ? “तत्रादशनात्‌? । न हसौ 
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प्र०--उत्तरप । चकारः प्रत्ययार्थसमीपे श्रूयमाणः प्रत्ययार्थमेव गच्छतीत्येतं समुचिनोति । 


समर्थविभक्तिस्तु तत्रापि सूत्रोपात्ता तृतीयैव । तेन वारिपथेन गच्छतीत्यादिः पाठो युक्तो न 
द्वितीयान्तपाठः । द्वितीयापच्ते आक्रान्तेऽनाक्रान्ते च प्रकृत्यर्थ प्रत्यय: स्यादाक्रान्ते एवेष्यते । 
मधुकमरिचयोरिति । अत्र मुख्यगमनासंम्मवातु, आहूत एव च प्रत्ययमिच्छन्ति । अन्ये तु 


गोणगमनाश्रयेण गच्छतीत्यत्राप्यर्थ प्रत्ययमाहुः । प्रत्ययार्थोपाधित्वाच इयोरसन्देहार्थोऽन्यतर- 
प्रयोग: ॥ ७७॥ 


उ०-- तस्य व्याख्यान -इत्यत्रेव वाक्यार्थपरामर्शीति शब्दाऽभावादिति भावः । “थाक्रान्त इत्यादेः 'कल्लै'- 

त्यादिः । क्रान्त इवेष्यत इति । ताहशस्य करणताया युक्तत्वादिति भावः । वायीदिपूर्वपदककञ्च प्रकरणा- 
. त्पथिशब्दान्तमेव ग्ह्यते । ( भाष्ये ) स्थल्लादिति । ततः परो यः पथिशब्दस्तदन्तादित्य्थः । गौणगमनेति । 
ओ। अन्याउघिष्ठितस्य रथादिवद्गौणगमनसम्मवादित्यथ: ॥ ७७ ॥ 
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मासमधीष्यते । कि ति? मुहृत्त मसावधीष्टो मासं तत्कर्म करोति । 
सिद्धं तु चतुर्थोनिदेशात्‌ ॥ २ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? “चतुर्यीनिर्देशात्‌' । चतुर्थीनिर्देशः कत्त व्य+/--तस्मा 
अधीष्ट इति ॥ स तर्हि चतुर्थीनिर्देश! कत्त व्यः ? न कत्त व्य; । तादथ्योत्ताच्छब्ध 
भविष्यति,--मासार्थो मुहूर्ता मास; || ८० ॥ 


अवयसि ठंश्च ॥ ५ । १। ८४ ॥ 


अवयसि ठंश्चेत्यनन्तरस्यानुकर्षः ॥ १ ॥ 
अवयसि ठंश्चेत्यनन्तरस्यानुक्षो द्रष्टव्यः ॥ द्वेष्यं विजानीया“द्यबप्यन्ुवः 


vows 


प्र०--तमधी । अधीष्टसतयोरिति । यावन्तं कालमध्येषणं भरणं च क्रियते ततः प्रत्ययो 
नेष्यते । अध्येषणभरणफलव्यापारव्याप्यात्त, कालादिष्यते । ततो न प्राप्नोति । तस्याध्येषण- 
भरणाम्यामव्याप्तया द्वितीयानुपपत्तिरिति निष्प्रयोजनो द्वितीयानिर्देशः । सिद्धं त्विति । तेन 
मासायाधीष्टो भृतो वेति तादर्थ्यततुर्थ्यन्तात्रत्ययः । मासव्यापिव्यापारार्थमधीष्ट इत्यर्थः । 
तादर्थ्यादिति । मासादिशब्दा अध्येषणभरणव्याप्तमुहुर्तादिकालवाचिन एवाश्रीयन्ते भुतमावि- 
नोस्तु प्रत्ययविधौ मुख्यार्थवृत्तय इति विभागों लक्ष्यपरतन्त्रत्वाक्क्षणस्थ ॥ ८० ॥ 


अवय । अनन्तरस्येति | णयतः । द्वे ष्यमिति । विपरीतमित्यर्थः। व्यवहितस्यापि 
कचिदनुवृत्तिठ्टा । यथा द्वितीयाटोस्स्वेन इत्यत्रेतद इव इदम इति दर्शनादिहापि कश्चिद्र आम्ये- 


उ०-_तमधीष्टो । अधी४टः--सब्कृत्य व्यापारितः। म्रुतो--वेतनेन क्रीतः । भूतः--सत्तया व्यासतः 
कालः । भावी-ताहृश एवाऽनागतः । ननु कचिन्मासमप्यध्येषणादि क्रियतेऽत आह-यावन्तमिति। फलः 
व्यापारेति । अ्रध्देषणादिफजमूतो यो व्यापारः कर्मकरणख्पस्तद्‌व्याप्यात्‌--तेनाऽयन्तसंयुक्तादितयर्थः। ननु 
मासस्य सम्प्रदानव्वाऽमावात्कथं चतुर्थीत्यत आह- तादर्थ्यैति । ननु न मासस्वरूपार्थमध्येषणमत श्राह-- 
मासब्यापीति । अध्येषणेति । मासव्यापिव्यापारफलकाऽभ्भेषशेत्यरथः ॥ ८० | 


अवयसि । इहा5पि कश्चिदिति । “अवयसि ठःन्निति योगडयेनेव सिद्धौ चकारादिति तदाशयः । 
भाष्ये--यबप्यंनुव्तंत इति । 'पूर्वसून्ने' इति शेषः । श्रन्यथा पूर्वसूते उभयोरप्युपस्थितस्वाऽविशेषात्तस्यापे 
समुच्चयः स्यात्‌ । 'श्रनन्तरस्या5नुकर्ष' इस्युक्तया तस्याऽनन्तरत्वं सूवितम । तचच पूर्वसूचा5ननुवृत्ती भवतीति 
साऽन्वाल्यायत इति माबः । कैयरेनाऽपि 'व्यवदितस्याऽपी'त्यादि व्याचच्षारेन इृषन्ते च पूर्वसतरैडपयन- 
नुइत्तिरित्युक्तप्रायमेव । एवञ्च पूर्वसूते चेनाधिकारप्रासठक एव समुच्चय इति बोध्यम्‌ । अनन्तरस्येति साध्यस्य | 
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इर श्रीमगवरपतङ्जल्लिविरचितं [ षष्टिकाः षष्िरान्रेण 


त्त त? इति; । तदाचार्यः सुहृदभूत्वाऽन्बाचष्टेऽ्वयसि ठंश्चेत्मनन्तरस्यातुकष इति 
॥ ८४ 


षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ॥ ५ । १ । ६० ॥ 
घष्टिके संज्ञाग्रहणम्‌ 
षष्टिके सं्ञाग्रहणं कत्त व्यम्‌ | मुदगा अपि हि षष्टिरात्रेण पच्यन्ते तत्र मा 


भूदिति । 
उक्तं वा ॥ २ ॥ 
कियुक्रम्‌ ? अनभिधानादिति# ॥ ६० ॥ 
तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ ॥ ५। १। ९४ ॥ 
तदस्य ब्रह्मचर्यमिति महानास्न्यादिभ्य उपसङ्क थानस्‌॥ १ ॥ 
“तदस्य ब्रह्मच्ःमिति महानाम्न्यादिभ्य उपसङ्कयानं कत्त व्यम्‌ । महानाञ्नीनां 
ब्रह्मचर्यं माहानाप्रिकम्‌ । आदित्यव्रतिकम्‌ । 


~ 


०१०० 


प्र०--दित्यर्थेः ॥ ८४ ॥ 

षष्टिकाः । बहुवचनमतन्त्रम्‌ । एकवचनान्तस्यापि पशष्टिकशब्दस्थ लोके प्रयोगात्‌ । 
संज्ञाग्रदणमिति । षष्टिरात्रेण पच्यन्ते इत्यत्रार्थ निपात्यमानस्य धान्यविशेष एव प्रयोगाथम्‌ । 
अनभिधानादिति । लोके तु स्वार्थ प्रयुज्यमानानां शब्दानां सावुत्वमात्रमनेन प्रतिपाद्यते न 
त्वर्थे नियोंगः क्रियते ॥ ९० ॥ 

तदस्य । द्विधेदं सूत्रं व्याख्यायते--तदिति ह्वितीयासमर्थात्कालवाचिनोऽस्येति ष्य 


ठञ्भवति ब्रह्मचर्य चेद्वगम्यते । मासं ब्रह्वाचर्यमस्य मासिकों ब्रह्मचारी । तथा--तदिति प्रथमा- 
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ws 


उ०--ण्यच्चत्यश्येत्यर्थः । अत एव (दत्त; घाणमासिकोऽवधिः रित्यादिसिद्वमित्यन्ये || ८४ ॥ 


षष्टिकाः । ननु सूत्रे "षष्टिकाः इति बहुवचननिर्देशाद्वहुवचन एवाऽस्य साधुत्वमवगम्यत, तत्कथं 
'घष्टिके! इति वात्तिके एकवचननिर्देशोऽत आह--बहुवचनमिति । सूत्रे तु प्रयोगबाहुल्याऽभिप्रायेण 
तदिति भाबः । 'षष्टिके' इति बात्तिके प्रयोगः शब्दपरतयाऽपि साधुः स्यादत आह--लोक इति | अयम- 
न्वेष्यो बहुदशिंमिः । सत्रस्वरसात्त, तस्याऽसाघुत्वं प्रतीयत इति केचित्‌ । निपात्यमानस्येति । रात्रशब्द- 
लोपः क प्रत्ययश्न निपात्यत इत्यर्थः । धान्यविशेषो-त्रीहयः । ननु तदर्थ शास्त्रेण विधानात्कथमनभिधानमत 
आह--लोक इति । शिष्टलोकव्यवहारे इत्यर्थः । नियोगोऽपूर्वविधानम्‌ ।। ६०॥ 


तदस्य । ननु 'तद्स्येःव्यर्थे विधानान्महानाम्नीनां ब्रह्मचर्यमिति विग्रहोऽसङ्गतोऽत आह-- 


द्विधेति । ननु द्वितीयपक्तेडपि “मासो त्रह्मचयश्े'त्यादावत्यन्तसंयोगप्रतीतेरस्यन्तसंयोग इति द्वितीया स्यादत . 


—————— --*- 


द्विगोर्यप्‌ ५। १। ८२ # ३।२।१ वा० 
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तच्चरतीति च || २ ॥ 


तञ्चरतीति च महानाम्न्यादिभ्य उपसङ्कथानं कत्त व्यम्‌ । महानाम्रीश्वरति 
माहानाप्निक । आदित्यव्रतिकः ।। नेष युक्की निर्देशस्तचरतीति । महानाम्न्यो नामर्चः) 
न च ताश्रयेन्ते, व्रत तासां चर्यते । नेष दोषः । साहचर्यात्ताच्छब्च॑ भविष्यति 
महानाञ्नीसहचरितं व्रतं महानाम्न्यो व्रतमिति । 


आअवान्तरदीचा।दिम्यो डिनि। | ३ ॥ 


अवान्तरदीच्तादिभ्यो डिनिवेक्कव्य; । अवान्तरदीज्ञी तिलव्रती । 
अष्ठ।चत्वारिशतो ड्चुश्च ॥ ४ ॥ 


अष्टाचत्वारिंशतो ड्वु श्र डिनिश्च बक्कव्यः | अष्टाचत्वारिंशकः अष्टाचत्वा- 
रिशी । 
चातुर्मास्यानां यलोपञ्च ॥ ५॥ 


चातुमास्यानां यलोपश्च ड्बुश्र डिनिश्च वक्कव्यः | चातुमीसक; चातुमीसी । 
अथ किमिद चातुमोस्यानामिति ! 
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भ०-समर्थात्कालवाचिनोऽस्पेति षष्ठयर्थेठञभवति यत्तदस्येति षष्ठी निदिष्टे ब्रह्मचर्यं चेत्तद्भवति । 
मासो ब्रह्मचर्यमस्य मासिकं ब्रह्मचर्यमिति वाक्ये मासस्य प्राधान्या्मथमैव न तु द्वितीया, तस्याः 


षष्ठीविषये विधानात्‌ । मद्दानाञ्नथादिभ्य इति । ब्रह्मचर्यस्य प्रत्ययार्थत्वात्सामर्थ्यलम्या षष्ठी 
समथविभक्तिः। न च ता इति | चरणमनुप्ठानं, तच्च क्रियाविषयमिति भावः । मद्दानाञ्नः्यो 
ब्रतमिति। लिङ्गसंख्ये अजहदेव महाना्नीशब्दो ब्रते वर्तते । डिनेडित्करणमशचत्वारिददर्थम्‌ । 
अन्येषां यस्येति लोपेन रूपस्य सिद्धत्वात्‌ । अष्टाचत्वारिंशक इति। वृत्तिविषये वर्षष्वेव संख्ये 


येष्वषटाचत्वारिंशच्छन्दो वर्त्तते। चतुषु वेदेष्वष्टाचत्वारिशतं वर्षाणि व्रतं चरति । प्रतिवेदं 


द्वादशवर्षाणि ब्रतचरणात्‌ । चातुर्मासीति । तत्र भव इत्येवाऽणिसद्धः। तस्य तु द्विगोलुगिन- 


उ०- -श्राह-तस्या इति । एवञ्च विशेषणादेव द्वितीयाविधिरिति भावः । नन्वेवमपि 'महानाम्न्योइस्यब्रह्मचय'- 
स्वेत्येवं विग्रह उचितोऽत श्राह--सामर्थ्यलभ्येति । अय॑ मावः-सूतेऽपि द्वितीयपत्ते 'तदस्पे'ति व्यर्थ, “तस्थ 
ब्रह्मचर्य/मित्येव सिद्धेः ।' यस्य मासः सम्बन्धी, तन्मासस्याऽपि सम्बन्धि भवत्येवेति । एवञ्च तद्स्यत्येX- २ 
त्सामथ्योदाद्यव्याख्यानेऽपि सूत्रतात्पर्य, भाष्यप्रामाण्येन द्वितीयेऽपीति । एनश्च द्वितीयव्याख्याने तदिः 

न्वयो नेति ताश्पयेम्‌ । ननु 'मद्दानाम्न्यो ब्रत'मित्यसङ्गतं, ब्रतस्य नपुंसकेन 'महानाम ब्रत? 
त्यादत आह-लिङ्गसङ्कघे इति । श्रत एव महानाम्नीशब्दस्या5माषितपुस्कत्वाद “भस्याऽे? इ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६४ श्रीमगवत्पतञ्ञलिविचित [ तस्य दत्तियां 


चतुर्मासाएण्यो यज्ञे तत्र अवे ॥ ६॥ 


चतुमौसाएएयो बक्कव्यो यज्ञ “तत्र भव? इत्येतस्मित्नर्थ । चतुषु मासेषु भवानि 
चातुमीस्यानि यज्ञा! । 
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संज्ञायामण्‌ ॥ ७॥ 
संज्ञायामण वक्तव्यः । चतु. मासेषु भवा चातुमोसी पौर्णमासी ॥ 8४ ॥ 


तस्य दक्तिणा यज्ञाख्येभ्यः ॥ ५ । १ । ६५ ॥ 


आख्याग्रहणं किमर्थम्‌ ? “तस्य दक्षिणा यज्ञ म्य' इतीयत्युच्यमाने य एव 
सव्ज्ञीभूतका यज्ञास्तत उत्पत्तिः स्यात्‌-- आम्नष्टोमिक्यः राजस्रयिक्यः वाजपे- 
यिक्य; । यत्र वा यज्ञशब्दो5स्ति--नावयश्रिक्यः पावयज्चिक्य; । इह न स्यात्पाश्नोी- 
दनिक्यः दाशौदनिक्यः । आख्याग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । ये च संज्ञी- 
भूतका यज्ञा ये च न संज्ञीभूतका यत्र च यज्ञशब्दो5स्ति यत्र च नास्ति तदाख्या- 
मात्रात्सिद्धः भवति ।। ६५ ॥ टु) 


Ns (००,०१० ०० १००० nes NAP ६# ७ १०० */५./९/९/९.”९५ ७५१०९५३६.०९.१६ NAA 


प्र०--पत्य इति लुक्प्राप्नोतीति पुनरण्विधिः । 'कालाट्ट तरित्यस्याऽप्राप्तिः, समुदायस्याऽकालवा- 
चित्वात्तदन्तविध्यभावाच । केचित्त यथातरथ॑चित्कालवृत्तेधत्र इध्त्वाटुज्येव प्राप्ते तस्य च लुकि 
इदमण्विधानमित्याहुः ॥ ६४ ॥ 


तस्य । आख्याग्रहणमिति । ज्ञे भ्य’ इति बहुवचननिर्देशात्स्वर्पग्रहणाभावात्तदर्था- 
भिघायिभ्यः प्रत्ययो लभ्यत इति प्रश्न; । संज्ञीभूतकाः--सर्वलोकप्रसिद्धा: । प्रसिद्धत्वादेव ते 
यज्ञा मुख्या इति भावः। यत्र वेति। बहुवचननिर्देशादयज्ञशब्दान्ता एव गृह्य रत्नान्ये। एवं 
यज्ञशब्दश्रृतिबहुवचनं चानुगुहीतं भवतीति भावः। आख्याग्रहण इति । ये यज्ञ प्रसिद्धमप्रसिद्ध 
चाऽऽचत्षते सर्वेम्यष्ठञभवति ॥ ९५ ॥ 


vu 
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ड०--नन्वष्टाःवत्वारिशद्वषत्रत'्चारिण्येव प्रयोग इष्यते, श्रष््चत्वारिशस्सङ्गथत्रतचारिणि प्रामनोतीत्यत ` 
श्राह-- वृत्तिविषये इति | तस्य च लुकीति । श्रत्रा5पि 'प्राप्ते' इति बोध्यम्‌ | ६४ ॥ 


तस्य दक्षिणा । यशमाचक्षते यशाख्याः । मूलविभुजादित्वात्कः, सोपसर्गत्वात्सतेग्णा5प्रातेः । माष्ये- 
.__ आश्याप्रहणमिति। आ्राडपूर्वख्याघातोग्रहणं किमर्थमित्यर्थः | हस्वपाठस्तु युक्तः पयोयेम्यो विशेपेम्यश्व कथ 
ओ। सिद्धिरत आह--बहुवचनेति । अविशेषादुभयेम्यः सिध्यतीति मावः । आख्याग्रहणसामथ्योदेव चाउत्र 
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तत्र च दीयते कार्य भववत्‌ ॥ ५ । १.। ६६ ॥ 


` कायंग्रहणमनर्थक तत्र भवेन कृतत्वात्‌ ॥ १॥ 


कार्यग्रहणमनर्कम्‌ । किं कारणम्‌ ? “तत्र भवेन कृतत्वात्‌’ । यद्भि मासे कार्य 
मासे भवं तद्भवति, तत्र “तत्र भवः? [२ । ३ । ५३ | इत्येव सिद्धम्‌ । 

किमिदं भवान्कार्ग्रहणमेव प्रत्याचष्टे न पुनदीयतेग्रहणमपि । यथैव हि 
यन्मासे काय तन्मासे भव॑ भवत्येवं यदपि मासे दीयते तदपि मासे भवं भवति तत्र 
"तत्र भव! इत्येव सिद्धम्‌ । न सिध्यति। न तन्मासे दीयते। किं तर्हि ? मासे गते । एवं 
तश्षोपरलेषिकरमधिकरणं विज्ञास्यते । एवं तहि योगविभागोत्तरकालमिदं पठितच्यम्‌ 
“तस्य दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः’ [ 8५ ] “तत्र च दीयते’ । ततः कार्य भववत्‌ कालाः 
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प्र०--तत्र च दीयते । दीयते कार्थमित्येतयोरर्थयोः कालवाचिभ्यो भववत्प्रत्यया भवन्तीति 
सूत्रार्थस्तत्र कार्यैस्य भनरेऽन्तर्मावादेवातर प्रत्ययानां सिद्धि मत्वाह--कार्थेग्रहणमिति । मासे 
गते इति । मासे दीयत इति नेषाउविक्रणप्रप्तत्ती, का तहि-यस्य च भात्रेनेति । तत्र भव 
इत्यत्र चाविकरणपक्चम्याश्रिता, उपपदविमक्तेः कारकविभक्तिबलीयसीति च्यायादिह त्वतिदेशः 
सामर्थ्या-द्वावलक्षणमप्त मीपरिग्रहः । औपर्छेषिकमिति । मासेऽतिकान्ते यद्दीयते तस्य ओप- 
श्लेषिकमबिकरणमिति तत्र भव इत्यनेनैव सिद्धमित्यर्थः । कारकप्रकरणे च गोणस्यापि संज्ञा 


भेवतीत्युक्तम्‌ । एवं तहींति । ्रत्ययविध्यर्थं दीयत इत्युपात्त न त्वृतिदेशार्थ, तेनाभिश्टोमे दीयते 


_आमिष्टेमिक भक्तमित्येव नादि सिद्धम्‌ । केचिदाहुः-दीयमानस्य भवत्वात्कतुयज्ञे म्यश्चेति ठञ्सिद्ध 
इति । तदयुक्तम्‌ । 'व्याध्यातव्यनाम्न' इति तत्रानुत्र्तनांत्‌ । तदेवं कार्यग्रहणमेव वात्तिककृता 


उ०--तत्र च दीयते । सून्नार्थ इति । 'बृत्तिसंमत इति शेषः। सिद्धमिति । 'तत्र भव इत्यनेने'त्यादिः। 
नन्वेवमनेनाऽपि सूत्नेण॒ न सिध्यतीत्यत आह--नैषेति । यस्य च भावेनेति | मासगमनेन दानक्रियाकालो 
लक्ष्यत इति तग्यासिरिति भावः | कारकविभक्तिरिति । कारकाऽधिक्रारपठितसं्चानिमित्तिका हि विभक्तिः 
कारकविभक्तिपदेनोच्यत इति भावः । औपरल्लेषिकमिति । उप--समीपे श्लेषः सम्बन्धः | तेन “वरे 
गाव' इतिवश्सामीपिकमिदमधिकरणमिस्यरथः । नन्वप' गौण आधारस्तत्र कथं सप्तमीत्यत श्राह--कारकेति । 
अत्ययविध्यर्थमिति । चो 'दीयतः इस्यस्याऽनन्तरं ये.ज्यः, वाक्यभेदश्च । तत्राद्ये यज्ञाख्येस्य इति वत्त त 
इति मावः । म्रत्याख्यातमिति । वस्तुतस्तु क्त्‌ योग्यस्पाऽक्गतस्यापि कार्यपदार्थलेन तत्र तत्र भवत्वा5भावा- 
त्तदप्यावश्यकमेव । अत एवाऽन््माष्ये उपसंहारे तस्या5प्युल्नेखः । “तत्र भव! इत्यत्र दि भूषातुः 
सत्तार्थक एवेत्याहुः । २ पक लक, 
योगविभागे फलान्तरमप्याह--प्राग्वतेरिति । एवं 'द्रयोमौसयोभैवं द्वैमासिक मित्येतत्सिदिः कायो'- 


शऽस्य फम्‌ । कालाटुञ तु न सिध्यति,'दिंगोलु 'गिप्यस्य प्रसङ्गात्‌ । नेन प्रयपे तु न लुक, अनाहीय- 
& १ $ NRE: 


PON i) 
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दितिमं ॥ ६६ ॥ A 
व्युष्टादिभ्योऽण्‌ ॥ ५ । १ । ६७ ॥ 


अण्प्रकरणेऽग्निपदादिस्य उपसङ्क यानम्‌ ॥ १ ॥ न 
अणप्रकरणेऽग्निपदादिभ्य उपसङ्घयान कत्त व्यम्‌ ॥ त्रीणीमान्यण्प्रहणानि,- 
“व्युष्टादिभ्योः्ण' । 'समयस्तदस्य प्राप्मतोरण' [ ४। १ । १०४; १०९ ]। 
“प्रयोजनं बिशाखाषाढादण्मन्यदण्डयोः' [ १०७; ११० ] इति । तत्र न ज्ञायते 1 
कतरस्मिन्नणप्रकरणेऽग्निपदादिभ्य उपसङ्घयानम्‌ । अविशेषात्सबैत्र । f 
“वयुष्टादिम्योऽएमचती  ्युक्त्वाऽग्रिपदादिभ्यश्चेति वक्षव्यप्रू । अभिपदे दीयते | 
कार्य वा--आणग्निपदम्‌ । पैलुमूलम्‌ ॥ “समयस्तदस्य प्राप्षणतोरण' । अभिषदा- 
दिम्यरचे'ति बक्कव्यम्‌ । उपवस्ता प्राप्ोऽस्पौपचस्नम्‌ । प्राशिता प्राप्तो$स्य प्राशित्रम्‌ । 
ओ- प्रयोजन विशाखाषाढादण्मन्यदरडयो! । “अग्निपदादिम्यश्चे ति बक्कव्यम्‌ । 
चुडा प्रयोजनमस्य चौडम्‌ । श्रद्धा प्रयोजनमस्य द्वम्‌ ॥ &०॥ 


अनुप्रवचनादिभ्यश्छः ॥ ५। १। १११ ॥ 
छप्रकरणे विशिपूरिपदिरुहिप्रकृतेरनात्सपूर्वपदाढुपसङ्घथानम्‌ ॥१॥ 


छप्रकरणे बिशिपूरिपदिरुिप्रङतेरनास्सपू्वपदादुपसङ्कधानं कत्तव्यम्‌ । विशि- 
गेहालुप्रवेशनीयस । पूरि-प्रपापूरणीयम्‌ । पदि-गोप्रपदनीयम्‌ अश्वप्रपदनीयस्‌ । 
रुहि-प्रासादारोहणीयम्‌ । हि र रा 
०५५५४५५५८५४४४५५४५४५४४/४४४४५”४ ४ IANS i 
प्र०--प्रत्याख्यातम्‌ । 'प्राग्वते; संख्यापूवैपदानामिति वचनाद्वद्ठयोर्वाजमेययोर्दीयते द्‌ वाजपेयिकः 
'मित्यत्रापि योगविभागाठुञ्भवति ॥ ९६ ॥' FE 
ब्युष्टा । अरप्रकरण इति । प्रकरणं-प्रस्तावः । अझ्निपदादिभ्य इति । आदिशब्दः 
(प्रकारे । तत्र कचिदर्थ कुतश्चिदणप्रत्ययो भवति तत्रा5प्दर्शनमात्रकृतं सादृश्य माश्रीयते ॥ ९७ ॥ 
अनुप्र | अनादिति । अनस्य केवलस्थ पूर्वेपदेन संबन्धाभावात्सामथ्य।त्तदन्तग्रहणम्‌ । 
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उ०-त्वादप्राग्दीव्यतीयत्वाच्चेत्याहुः ॥ ६६ ॥ क 
व्युष्टादिम्यो । नन्वेवं स्॑त्राऽथे सरवेम्यः प्रत्ययः प्राप्नोतीत्यत श्राह-आदिशब्द इति । क्चिद््थ 


इति । तनव माध्य एव स्पष्टर्‌ ॥ ६७ || | 
झलुप्रव । , विशिपूरीत्यादि- ठञ्चाधनर्थम्‌ । भाष्ये--गेहाजुप्रवेशनीयमिति । श्रनुप्रवेशन शब्द- 


¬ ग कालांत्‌ू $। १ । ७८ 
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स्वर्गादिभ्यो यत्‌ ॥ २॥ 


TS SSS NNN OA dd] 


खगोदिस्यो यत्मरत्ययो भवति । स्वग्येध्‌ घन्यम्‌ यशस्यम्‌ आयुष्यम्‌ । 
पुण्याहवाचनादिभ्यो लुक ३ ॥ 
पुण्याहवाचनादिभ्यो लुग्वक्कव्य; । पुण्याहवाचनम्‌ शान्तिवाचनम्‌ खस्तिवा- 
चनम्‌ ॥ १११ ॥ 
एकागारिकटू चोरे ॥ ५। १ । ११३ ॥ 


एकागारानिपातनानथेक्यं ठञ्प्रकरणात्‌ ॥ १ ॥ 
एकागारान्निपातनमनर्थकम्‌ । किङ्कारणम्‌ ? टव्प्रकरणात्‌' । ठब्प्रकृत; सोछ्लु- 
वर्तिष्यते+ ।। इदं तहि प्रयोजनं 'चोर'इति चच्यामीति । इह मा भूत्‌-एकागारं 
प्रयोजनमस्य भिक्षोरिति। | 
यद्येतावत्प्रयोजनं स्पात्‌ू-- एकागाराचौर' इत्येष ब्र यात्‌ ॥ ११३ ॥ 


AANA 


NANA MAS AAA ASA AAS AAAI IAS SAAR LS SE AEN 


प्र०--खग्यैमिति । स्वर्गः प्रयोजनमस्पेति उत्रि प्राप्ते यद्विधिः । पुणयाहवाचनादिभ्य इति । 
साहचर्यादभिधाने सिद्धे भेदविवक्षायां प्रत्ययश्रवणनिवृत्त्यर्थ लुरिविधानम्‌ ॥ १११॥ 

ऐका । एकागारादिति । 'प्रयोजन'मित्यनेनेव ठत्रः सिद्धत्वात्सूत्रै तिपातनार्थं न क्तव्यः 
मित्यर्थः । उब्प्रकरणादिति । 'प्रयोजन'मित्यत्र उञ्प्रककतस्तेनेवेकागारिकशान्दः सिद्ध 
इत्यर्थः । एकशब्दोऽसहायवाची । असहायं गृहमस्य मुमुषिषोः प्रयोजनं स ऐकागारिकः । ससहायं 
तु गृहमनेकपुरुषाधिष्ठानान्मोषितुमशक्यम्‌ । ठञ्यरकृत इति । प्राग्वते्ठ त्रित्यत्न ठज्प्रत्ययः 
'प्रयोजन!मित्यत्राचुवत्तिष्यते । इदं तर्हीति । नियमार्थमेतदित्यर्थः । भिक्षोरिति । एकामेव यो 
भिक्षां गृह्णीते न द्वितीयां तस्याभिधानं मा भूदित्यर्थः । यद्येताबादिति । अनभिधानाद्िक्षोने 
भविष्यतीति नियमार्थमप्येतन्नोपयुज्यते इति भाव: । नल मिल मरय नियतन 
स्पष्टत्वात्‌ । एतुच भाष्यवातिकाभ्यां विसकरणाज्ज्ञाय तच भाष्यवात्तिकाभ्यां त ११३ 


न यह 1 जा आकर की 


ड०--स्याऽनान्तस्वं 'ऋदूप्रहणे गतिकारकपूर्वस्या5पी'ति न्यायेन बोध्यम्‌ । अस्य प्रयोजनमित्यये प्रत्यय: 
॥१११॥ 

ऐकागा । सूत्रप्रत्याख्यानपरमेव भाष्य, न तु निपातनमात्रप्रत्याख्यानपरमित्याह--प्रयोजनमित्य- 
नेनैवेति । ननु एतत्सूत्राउमावे प्रकरणात्क ठम्ा सम्बन्धः स्यादत आह--प्रयोजनमित्यन्नेति । ननु न 
प्वोरो 5प्येकमेव णहं मुष्णातीत्यत आह--एकशब्द इति । एकामेवेति । 'एकागारे चरेदग्रामे तसुरां 
मुनेत्रत'मित्युक्तेः । यद्यत्तमौवोक्तेरेवं सत्रकरणेन तात्पयमित्याह--झअनसिधानादिति । अत्रयवृत्तिमोष्य 
विरुद्धेत्याह--न चेत्यादिना । एवञ्च सूतारम्मे5प्याद्युदात्तनिपातन बोध्यम्‌।। ११३॥ कछ 
one ER न 


~ 


ग प्रावतेष्ठञ्‌; प्रयोजनम्‌ ५ । १ । १८४ १०६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 0 ॥00 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द श्रीभगवत्पत्ञलिविराचितं [ आकालिकडाद्यन्तवचने ॥ 


. आकालिकडाद्यन्तवचने ॥ ५ । १ । ११४ ॥ 
) _- आकालान्निपातनानर्थक्यं ठञप्रकरणात्‌ ॥ १ ॥ | 


आकालाक्षिपातनमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ? “व्ञकरणात्‌' | उउप्रक्तः; | 
सोऽनुवर्तिष्यते ॥ इदं तहिं ्रयोजनम्‌--एतस्मिन्विशेषे निपातनं करिष्यामि समान- | 
. कालस्याद्यन्तविवक्षायामिति | | | 


प्र०--आकालि | आकालादिति। आकालशब्दाठत्ययनिपातनमनर्थक, प्रकृतिमुच्चार्य प्रकृत- | 
&ज्विधेय इत्यर्थः । तत्राऽऽवृत्तः कालो यस्यासावाकालः, न च कालस्यावृत्तिः संभवतीत्ययमर्थी । 
भवति उत्पत्तिकालेन समानो यस्य विनाशकालः। एवंहि तस्योत्मत्तिकालो विनाश आवृत्तो । 
भवति यदि य एवोत्पत्तिकालः स एव विनाशकालः । न चोत्पादविनाशयोरेककालता संभवतीति | 
तिरन्तरविनाशकालप्रतीतिर्भवति। निरन्तरो हि कालो भेदाग्रहणात्‌ 'स एव काल इति लोके | 
व्यवह्नियते । ततः स्वार्थ ठञ्विधेयः । आद्यन्तवचने विषय इति भावः । भाष्यकारो निपातनं 
समर्थयितुमाह--इदं तहींति । निप.तने हि समानकालशब्दः प्रकृतित्वेनाश्रीयते तस्य चाकाल 
आदेशो निपात्यते । समानशब्द एकवाची । एककालावाद्यन्तौ यस्यासावाकालिकः | आदिजेन्म । 
अन्तो विनाशः । जन्मविनाशयोश्चाव्यवहितकालत्वादेककालत्वम्‌ । विधौ त्वयमर्थः क्लेशेन 
प्रतीयत इति निपातनाश्रयणम्‌ । उक्तञ्च 


“धातुसाधनकालानां प्राप्त्यर्थं नियमस्य च । 
अनुबन्धदिकाराणां रूढ थर्थ च निपातनम्‌? ॥ इति । 


अन्ये वर्षादिष्वप्याकालिकशब्दमि च्छन्ति । यस्मिन्नेव काले मध्याहनादादृत्पत्तिर्येषां 
तस्मिन्नेव द्वितीया दिदिवससंबन्धिनि विनावास्तान्याकालिकानि । आकालाइ श्चेति । आकाल- 


a 


उ०- आकालिकडा | श्रत्नत्यभाध्यस्य सूतरपत्याख्यानपरत्वेनाऽव्याख्याने बीजभूतां सूत्रान्तरेणाऽसिद्धि 
दर्शयति- तत्राबृत्त इति । तत्र कालस्य मुख्याइृत्तरसम्मवाद्गौणी वृत्तिरित्याह-- अयमर्थ इति । समान- 
शब्दोऽनरेकपर्यौयः । 'एवं ही त्यादि 'स एवं विनाशकाल' इत्यन्तमेकं वाक्यम्‌ । निरन्तरप्वस्‌-श्रव्यव- 
हितत्वम्‌ । नन्वेवं प्रत्ययाथ: कोऽत ्राह्‌-ततः स्वार्थे इति | आद्यन्तवचने विषय इति । श्राद्यन्तयो- 
रत्पत्तिविनाशयोरेककालत्त्रवचने विषये इव्यर्थः । यद्राऽऽदिकालस्याऽन्तरकालस्ववचने इत्यर्थः । एवं हि 
डोब्रायुदात्त्वञ्येत्युमयमापि सिध्यतीति वात्तिकाशयः । माष्ये-समानकालस्येति । एककालस्याद्यन्तकाल- 
त्वविव्षायामित्यच्षराथं: | निपातने हीति। समानकालावाद्यन्तौ यस्देति विग्रहः । यस्ेत्यधिकारात्स 
प्रययाः । अत्र पक्ते आद्युदात्तत्वमपि निपात्यमतः प्रत्याख्यान वार्तिकेन विरोधः । न्ये इति । समानः 
 पदोपादानेन माष्येऽप्ययमर्थः सूचितः । चकाराइन्चेति । इदञ्च सूत्रप्रत्याख्यानवात्तिकरीत्या, भाष्यरीत्या 
ENE 


mm 
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काला इश्च ॥२९॥ 
आकालाद श्च वक्कच्यः | आकालिकी % आकालिका ॥ ११४ ॥ 


तेन तुल्यं किया चेद्वतिः ॥ ५ । १ । ११५॥ 


इदममुक्' वत्त ते । कित्रा्युक्तम्‌ ! “यतततत तीयासमर्थ क्रिया चेत्सा भवती'- 
त्युच्यते कथं च तृतीयासमथ नाम क्रिया स्यात्‌ ? 


भ०--शब्दव्युत्पत्तिः प्रदशिता-ततः स्वार्थे ठन्परत्ययश्चकाराटुज्च । अर्थस्तु पूर्व प्रदशितः ॥१ १४॥ 
तेन । इद्मयुक्तमिति । सूत्रोपात्तं बस्तु इदमा परामृश्यते । यत्तत्ततीयासमर्थैमिति । 

६७, f भत्यने ०५, हु ८ 

तेन तूल्य'मित्यनेन क्रमेण प्रकृतिप्रत्ययाथो निदिष्टौ, तत्र क्रियाग्रहणं प्रकृत्यगस्थेव प्राथम्या- 

इव्यतिक्रमहेत्वभावाद्विशेषणं न्याय्यम्‌, एतचासंभवादथुक्तमित्यर्थः । 
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नलु तेनेत्यस्य विविभक्तिङेन क्रियाग्रहणेन कथं संबन्ध; । सोपस्कारत्वात्सूत्राणां यत्तत्त,- 
तीयासमर्थं क्रिया चेत्सा भवतीत्येवं संबन्धसम्भवाददोषः । कथं चेति। तृतीया सत्त्ववाचिन: 
प्रातिपदिकाद्विधीयते । क्रिया तु साध्यरूपत्वादसत्त्वभूता । ततो विशेषणविशेष्यभावोऽसंभवादः 
युक्तः । पाकांदयो घत्राद्यन्तवाच्याः सत्त्वधर्मसमन्वयात्तक्रियाधर्मातीतास्तथा च तत्र कृत्वोऽ्थे- 
प्रत्ययाऽभावः । 'भोवतु' पाक इत्यादो धातुवाच्यक्रियापेच्षसतुमुन्प्रत्ययः, विभक्तिस्तु तृतीयादिः 
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उ०--तु घान्निपात नं बोध्यम्‌ । निपातनपच्षेऽपि प्रकरणाट्ुजन्तनिपातनसम्मवाट्टित्वफलं चिन्त्यम्‌ ॥११४॥ 

तेन तुल्यं । सर्वेषां पदानां साधुत्वादर्थस्य खच तन्वादिदमयुक्तमिति न युक्तमत ग्राह-- सुत्रोपात- 
सिति । सूत्रनोध्यवाक्यार्थस्वरूपमित्यर्थः । ननु ‘क्रिया चे'दित्येतत्सन्निहितत्वाततल्यस्यैव विशेषणं न्याय्यमिति 
नेद॑ सूत्रत्रोध्यमत आह- तेनेत्यादि । प्राथम्यादिति । तुल्यपदाथी5न्वये चेद्ग्रहणं व्यर्थ, तृतीयासमथोत्तल्य॑ 
किदेलयर्थ प्रत्यय इत्यर्थेन सिद्धेः । तस्माचेद्ग्रहणात्ततीया समर्थीविशेषणमिति परे । विदिभक्तित्वेनेति । 
विसुद्धविमक्तित्वे कथ' सामानाधिकरण्येन सम्बन्ध इत्यर्थः । सोपर्कारस्वात्‌-ग्रध्याहारादिसापे्ुस्वाः 
दित्यर्थः । श्रध्याहियमाणं दर्शयति--यत्तत्ततीयाससर्थमिति । 


ननु रोदनेन तुल्यं गायतीत्यादौ सम्मवतीत्यत आह--तृतीयेति। असम्भवादिति । एकस्यैव ड 
वस्तुनः सत्वभूतत्वाऽसश्वभूतत्वयोविरोधादित्यर्थः । ननु पाकादिषु कारकाऽन्वयेन तदर्थस्य क्रियात्वमा- . 
वश्यकं, लिङ्गसङ्कथऽन्वयास्ससत्वमूतश्वञ्चेति ते तत्र इष्टे श्रत श्राह-पाकादय इति । कारकाऽन्वयस्तु धातु 
वाच्यांऽशमादाय । तमादाय कृत्वसुच्तु न, क्रियाग्रहणसामथ्यौत्साध्यल्बेनैव भासमानक्रियायारतत् ग्रहणादिति . 
भावः । वस्तुत इदं चिन्त्यं, 'द्विवंचने$'ची'त्यादिप्रयोगात्‌ । वतिस्तु यथा न प्राप्नोति तथाऽनुपद्भेव . 
वच्यते । नन्वेवं “भोकं पाक' इति न स्यादत ग्राह-धातुवाच्येति । तत्र कृत्वसुच्युज्नोक्तार्थप्हण मानाः 
भावादिति भावः । कारकान्वयो5प्येतदादायैवेश्युक्तमेव । किञ्च ‘उपपदमति ङिति स्‌तभाष्यरीत्या पाकादिः 


२८ व्डिदाणब० ४। १। १५ लदा | |. न 


CC-0.Panini Kanya Mah vid 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७० श्रीभगवत्पतज्ञलिविरचितं ` [ तेन तुल्यं ॥ 


NASA ANN ANN ००,००० ०००० «१.९५ ०१५ /०५,/०/७,/%/५/०% १० १० १० /९ /५ / ६ ४७६ ४५.०६ १%१%५००.१००१%०११५,०% /५ ४९४६ SAAN NN: 


नैतदयुक्कम्‌ । सबै एते शब्दा गुणसमुदायेपु वर्त्तन्ते ब्राह्मणः चलियों वैश्य; 
) शूद्र इति । आतश्च गुणसञ्चदाये, एवं ह्ाह-- 
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प्र०--पाकादेः सत्त्वख्पाश्रया न क्रियाख्पताश्रया । पचत्यादीनां तु क्रियावाचिनामप्रातिपदिकः 
त्वादसत्त्वभूतार्थाभिधानाच तृतीयाद्यमांवः । कृत्वा हृत्वा कर्त, हत्त मित्यादीनामव्ययक्ृता यद्यपि 
क्रिया वाचित्व तथा च 'पच्चकृत्वः कृत्वे!ति कृत्वोर्थोत्पत्तिर्भवति तथाप्यसत्त्ववाचित्वात्तेम्यस्तृतीया- | 
द्यभावः । प्रातिपदिकार्थमात्रे तु प्रथमाया एवोत्पत्तिः। शयितव्यादयो यद्यपि क्रियावचनाः पञ्चः 
कृत्वः शयितव्य'मिति कृत्वोऽथप्रत्ययदर्शनात्तथापि तत्रोपमानोपमेयभावासम्भवो, न हि भवति 
शयितव्येन तुल्यो देवदत्तः शयितव्येन तुल्य शुक्ल: इति । उपमानं हि प्रसिद्धगुर्णक्रियाहेतुक 
भवति । यथाऽ्याश्चनद्र इव मुखमिति । नापि शयितव्येन तुल्यः शायक इति क्रियावतः क्रियो- 
पमानं संभवति, क्रियातद्वतोरत्यन्तमेदात्‌ । क्रियाणामपि भिन्नजातीयानां नास्त्युपमानोपमेयः 
भाव :-शयितव्येन तृल्यमासितव्यमिति, अत्यन्तभेदात्‌ । नाप्येक त्रातीयानां,--शयितव्येन तुल्यं 
शयितव्यमिति, यथा गौरिव गौरिति। येगैव हेतुनैको गौस्तेनेवाऽपरोपीति क उपमानोपमेय 
भावः। 

नस्वाधारभेदादेकजातीयानामपि भेदाश्रय उपमानोपमेयभावो भवति-यथा राज्ञः 
शयितव्येन तुल्यं देवदत्तस्य शयितव्यमिति । सापेक्षत्वादत्र प्रत्ययेन न भाव्यमित्यदोषः । ननु 
यदा प्रकरणादिवश्ादपे्ष्यं निर्ज्ञातं भवति तदा प्रत्ययप्रसङ्गः । तथा राजशयितव्येन तुल्यं 
देवदत्तशयितव्यमित्यत्र सापेक्षत्वात्तथा स्थातव्येन तुल्यं गमनं मन्दत्वान्तृत्येन तुल्यं गमनं बहुवि- 
कारत्वादिति । भोक्तु' पाक इत्यादौ च क्रियानिबन्धनकार्यदर्शनात्तेलपाकेन तुल्यो घृतपाक 
इत्यादावस्ति तृतीयासमर्थस्यापि . क्रियावाचित्वं, तत्किमुच्यते 'कथं च तृतीयासमर्थं नाम क्रिया 


उ०--योगे कारकविमक्तिवत्‌ कृत्वसुजादयो भवन्लेवेति त्रैव निरूपितम्‌ । तुमुन्ने त्यपि तत्रैव नि रूपितमितीदं 
चिन्त्यम्‌ । नन्वेवं तद्वदेव वतिः स्यादत आह- विभक्तिस्चिति । 'दवथे कयो रि्यादिभिस्तस्यैकवाक्यस्वा- 
दित्यर्थः । साध्यत्वाख्यतै जात्येन पाकप्रकारकः, सिद्धत्वाख्यवैजात्येन तद्विशेष्यको बोधो घञन्तात्‌ । वस्तुत 
एकनिट्ठत्वाच प्रकारताविशेष्यतयोनं स्फुटं ग्रहो बोधे । एवञ्च 'तेने'त्यनेनोपस्थापितपाकादिविशेष्यांशे 

` तदन्वयब्ाधः, प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थविशेष्यान्वयित्वस्थौत्सर्गित्वादिति भावः । एवञ्च तृतीयासमर्थ्वं नाम 
तृतीयाथौन्वितत्वम्‌ । न च तत्कियारूपे, सञ्घघाया अपिं विभक्तथर्थ्वेन तदन्वययोग्य एव विभक्तथथो- 
न्वयाङ्कीकारादिति तत्व्वम्‌ । प्रथमाया इति । तदेकवचनस्थेत्यथः । प्रसिद्धेति । न हि देवदत्तशयितव्ययोः 
साइ्यप्रयोजकं गुणाद्यस्तीति भावः । क्रियातद्वतोरिति । उक्त एव भावः । ्रत्यन्तभेदे 'च साहश्याउमावः । 
येनैव हेतुनेति । गोत्वादिनेत्यर्थः । एवञ्च तेन रुपेणाउभेद एव, न केनाऽपि भेद इति नोपमानोपमेयभाव 
इति । 


४८ 


ननु व्यक्तिभेदेन तत्रेवा5त्राप्यस्तिति शङ्कतेनन्विति । सापेक्षत्वादिति । नित्यसापेक्षल्वे 
गमकत्वे व मत्रलेव 'विष्णोः पुत्रवच्छिवस्थ पुत्र! इति । तैलपाकेनेति | घञन्ते सिद्धत्वसाध्यत्वोभय- 
._विशिष्टस्प पच्यथत्य बोध इत्युमयर्पताऽस्ति। न च विरोधः, भाष्यादिप्रामाण्येन वैजात्यद्दये विरोधाउ- विशिष्टस्य पच्यर्थध्य बोध इत्युमग्रर्पता5स्ति । न च विरोधः, माष्यादिप्रामाण्येन वेजात्यद्वये विरोधा5- 


१--नैष दोषः ॥ पा० 
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“तप; श्रुतं च योनिश्च एतद्‌ त्राह्मणकारकम्‌ । 
तपःश्र॒ताम्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः’ ॥ 
तथा गौरः शुच्याचारः पिङ्गलः कपिज्ञकेश इत्येतानप्यभ्यन्तरान्त्राह्मण्ये गुणा- 
न्कुवेन्ति । सञ्चुदायेषु च शब्दा वृत्ता अवयवेष्वपि वत्त न्ते । तद्यथा-पूर्वे पञ्चालाः; 
उत्तरे पालाः । तैलं रङ्गम्‌, घृतं भक्कम | शुक्लः नीलः कृष्ण इति । एवमयं 
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प०—स्या'दिति । अत्रोच्यते-उपमानोपमेयभावन्ितयसंनिधानायत्तः,-येनोपमीयते यचोयमी- 
यते यश्च तयोः साधारणोऽर्थेः । एतत्त्रयथवश्यापेक्ष्यम्‌ । तत्र यदा क्रियोपमानत्वेन विवक्ष्यते 
तदासाववश्यागेक्ष्यसाधारणघर्माधारत्वार्तक्रियारूपतां हित्वा सत्त्वहूपतां प्रतिपद्यत इति मत्वा 
भाष्यकृतेत दुक्तम्‌ । 

सवे एत इति । उपमानोपमेयभावविषयाः शब्दा एतच्छन्देन परामृश्यन्ते । तप इति । 
चास्ट्रायणादि । श्रुतमिति । वेदवेदा ङ्गादीनाम्‌ । योनिरिति । ब्राह्मणाइब्राह्मणयां जन्म । 
व्राह्माणकारकमिति- शेषषष्ठीसमासः । 'तृजकाम्यां कर्त्तरि’ 'कत्त रि चे'त्येताभ्यां तु कर्तरि या 
षष्ठी या च तृजकनिमित्ता कर्मणि तस्या एव समासनिषेयो न तु शेषषप्ठयाः । न हि सा तृजक- 
सम्बन्धनिमित्ता । ब्राह्मणव्यपदेशस्य निमित्तमेतदित्यर्थः । तपःश्रुताभ्यामिति । नासौ परिपूर्णो 
ब्राह्मणः, जातिलच्षणेकदेशाश्रयस्तु तत्र ब्राह्मणशब्दप्रयोगः । अत एव च तस्य सर्वासु ब्राह्मणः 
क्रियासु नास्त्यचिकारः । 

शुच्याचारः-अनुपहताचारः । एतानिति । गौरत्वादयो ब्राह्मण्यस्य पुराकल्पदर्शनेना- 
ऽद्यत्रेपि कचित्तदन्वयदर्शनेन व्यज़का इति तानपि दाब्दार्थान्तभू तलेनाश्रयन्तीत्यर्थः । पूर्व 
पञ्चाला इति । समुदायरूपारोपादवयवे समुदायवृत्तिशब्दवृत्तिन तूपात्ता्त्यागेनार्थान्तराभिधानं 
शब्दानामुपपद्यते । शब्दार्थेसम्बन्यस्याऽनित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । पूर्वादिशब्दसा मानाधिकरण्याचावयव- 
ृत्तित्वावसायः । समुदायवृत्तित्वे हि 'पच्चालानां पुर्व इति षष्ठ्या भाव्यम्‌ । तेलं भुक्तमिति । 
यदा द्रव्यसंस्कृते विशिष्टमात्रायुक्तेडर्थे तेलादयो वत्त न्ते तदेषां समुदायशब्दत्वम्‌, एकदेशोपयोगे च 
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उ०-भावस्यैवाङ्गीकारादिति मावः । साधारणधमोधारत्वादिति। साघारणधर्मान्वयित्वादित्यथ: । परे त्वव- 
श्यापेच्यसाघारशंधमीधारत्वादितयादिव्याख्या न माष्याऽनुगुणा, तृतीयासमथत्वस्थेव क्रियात्वा5मावे हेतुताया 
भाष्याल्लामात्‌। किञ्च साधारणंधमौन्वयेऽपि यथा तत्र कारकान्वयस्तथा वतिरपि स्यात्‌ । तस्मादयमत्र 
भाष्यार्थ;--उपमानोयमेयमावबिधयं प्रकृत्तं तृतीयसमर्थमुपमान क्रिया नेति | तथा हि 'न वे तिङन्तेनोप- 
मानमस्ती ति सन्सूत्रस्यभाष्ये तिङन्तग्रहणस्य क्रियोपलक्षणत्वादसत्त्वभूतशयितव्याद्यथीनामुपमानत्वमेव 
न । एवश्च तेषां तुल्यादियोगा5भावात्त म्यस्तृतीवेब न, पाकादिपदार्थस्य तृतीयाथौन्वितस्य सत्तवमेव, न 
क्रियात्व॑, ब्राह्मणादिपदार्थस्य चेति । | क्र र 

_  उपमानोपमेयेत्यादि । एवं व्याख्याने बीजं चिन्त्यम्‌ । एतत्‌--तपःश्रतादि | ्राह्मणकारकम्‌- 
रा्मणब्यवहारकारणम्‌ । ननु ब्राह्मणलक्षणाऽमावे कथ' ब्राह्मणपदप्रयोगो$त अआह--जातिल्चषणेतति।| 
अयमेव भाष्ये जातिब्राहणपदस्यार्थः | गौरादिपदायी नन्सूनने व्याख्याताः । ननु शौरस्वादि न ब्राह्मण्यं 
व्यक, व्यमिचारादत आह-त्राह्मणयस्येति । पुराकल्ये ते तस्य व्यज्षकत्वेन दृष्टा इस्यर्थ । साध्ये 
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ब्राह्मणशब्द$ समुदाये वृत्तो वयबेष्ध्रपि वत्त ते । 
यदि तर्हि तृतीयासमर्थ विशेष्यते प्रत्ययार्थोडविशेषितो भवति । तत्र को दोप? 


तुतीयासमथीक्रियावाचिनो गुणतुल्यंशपि प्रत्यय; स्यात्‌ । पुत्रेण तुल्य! स्थूलः) 
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_प्र०-यदा 'तेलं भुक्त मिति प्रयोगस्तदावययवृत्तित्वमवसेयम्‌ । यदा तु जातिशब्दास्तेलादयस्तदा 
संस्थानप्रमाणनिरपेक्षा जातिसमाश्रयेण वत्त न्त इत्यचुदाहरणमेतत्‌ । शुक्ल इति । स्वयमशुक्लो- 
ऽप्यवयवः शुक्लसमुदायसम्बन्धात्तद्रपारोपाच्छुक्ल इत्युच्यते । पचमयमिति। येव क्रियोपमेये 
भ्यते तस्यामेव ब्राह्मणादिशब्दो वत्तति इत्यर्थः । ब्राह्मणेन तुल्यमधीते ब्राह्मणवदधीते क्षत्रिय 
इति । अध्ययनक्रियाविशेषणत्वात्त.ल्यमिति द्वितीया नषुःसकत्वं च । ब्राह्मण/ध्ययनेन च क्षत्रः 
याध्ययनस्य तुल्यत्वसंमवात्सामथ्यादब्राह्मण शब्दस्य ृत्तिरित्युपपद्यते तृतीयासम्थस्य क्रिया- 
वाचित्वम्‌ । ननु भिन्नकरतृकयोरध्ययनयोस्तुल्यत्वे आश्रीयमाणे5न्यः सावारणो धर्मो$पेक्षणीयः, 
कत्रेरिव तूपमानोपमेयल्वेडध्ययनमेव सावारणी धर्म इति नास्ति धर्मान्तरापेक्षा । उच्यते 
शब्दानुपात्ता अपि यथा चन्द्र इव मुखमस्या इत्यादो कान्त्यादयः प्रतीयन्ते तथ्रावा$पि सौछवादयः 
प्रत्येष्यन्ते । 

नलु चोक्तः साधारणधर्माधारत्वात्सत्त्वरूपापत्त्या क्रियारूपहानिरिति । एवं तहि सामर्थ्या- 
रभूतपूवगत््याश्रयणं, -यस्याऽगरस्यक्रियारूपताऽभुत्‌ सम्प्रति क्रियाूपाऽतीतोपि सत्त्वभावापन्नः 
स्तृतीयान्तशब्दवाच्यः परिग्रहीष्यते । अत एव ब्राह्मणादयः शयितव्यादयश्च भूतपूर्वक्रियाख्यार्थ- 
वाचित्नेन तुल्या इति संप्रति क्रियाख्यार्थवाच्यप्ंमवाद्वभूतपूर्मगतिरम्युमेयते । अविशेषित इति । 


उ०--अम्यन्तरान्‌ ब्राह्मण्ये इति । एते सर्वे ब्राझणराज्दजब्रोधप्रकारतया मासन्त इत्यर्थः । नन्वन्यत्रा5न्य- 
शब्दस्य दृत्तौ शान्दर्थसम्बन्धनित्यत्वदानिरत आ्ाह-सम्नुदायरूपेति । 'पूर्व पञ्चाला' इत्यादावारोपे गमकमाह- 
पूवौदिशब्देति । ननु तैलादीनामवयव[5वयविशाधारण जातिशब्दत्वात्कथमिदमत आह - यदेति । सान्ना- 
परिमाणम्‌ । संस्थानप्रमाणनिरपेक्षा इति । 'अ्रवयवा$वग्रविताधारणा इष्यर्थः । ननु देवदत्तवत्पचतीति 
तदनम्यन्तरक्रिययोरप्युपमादर्शनादाह--येवेति । यथा समुदायप्रवरत्तस्य तदन्तर्गतयक्किञ्चिदवयवे बृत्तिः, 
एवमन्यक्रियायामपि तदबृत्तिस्तस्यामप्यम्यन्तरच्वारोपेणति भाष्याशयः । सामर्थ्यादिति ¦ द्रव्येण क्रियाया 
उपमाऽसम्भवादिस्यर्थः । कत्रोरेव सिति | च तयोः साहश्येडर्थ वथन्तस्याऽव्ययस्वं न स्यात्‌, ब्राह्मणून 
तुल्यः चत्रियः' इत्यादावित्र द्रव्याऽमिधानादिति वाच्यम्‌, अब्ययप्रक्ररण पाठेन, शब्दशक्तिस्वभावेन च 
चत्युपात्तस्य लिङ्गाद्यनन्वयित्वसम्भवान्चादिवदित्याशयः । साधारणधमोधारस्वास्सर्वरूपापत्येति । तृतीया- 
थोन्वितलेन सत्त्वर्पतापत्तिरित्यपि बोध्यम्‌ । सामथ्योदिति । मुख्प्रक्रियायास्तिङन्तङगष्यप्रव्ययान्तादिवाच्यायाः 
साहर्यान्वयाऽभावात्‌ । भ्रन्यस्याश्च लिज्ञाद्यन्वयित्वेन सक्वभूतत्वादिति भावः | अत एवेति । गोणमुख्य- 
न्यायस्य ठु नाऽयं विषयः, साइश्यसम्मन्धमूलगोणलाक्ुणिकत्वरूपस्य गोणस्वस्य तत्राश्रयणात्‌। न चैवं ब्राह्मण- 
पदादि । लाक्षणिकत्वमात्रेण तु न गौणता, ईडशानामप्रसिद्वत्वमपि गौणत्वं नाऽत्र, अस्य लोकप्रसिद्धत्वा- 
'दित्याशयः । रायितन्यादयरचेति । तैलपाकाद्यश्चेति वक्तुं युक्तम्‌ । 'सम्प्रति क्रियाख्मार्थवाच्यसम्मत्रा'दिति 
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४ अ०। १ पा । २ आ०। ११४ सू. | व्याकरणमहामाष्यस्‌ ७३ 
पुत्त्रेण तुर्यः पिङ्गल इति । अस्तु तहि प्रत्ययार्यविशेषणं--“यत्तत्तुर्य॑ क्रिया चेत्सा 
भचती'ति । 


एवमपि वृतीयासमर्थमविशेषितं भवति । तत्र को दोषः ? दृतीयासमथीदक्रिया- 
वाचिनः क्रियातुर्येऽपि प्रत्ययः प्राप्नोति । 


नेष दोषः। 'यत्तत्तुर्यं क्रिया चेत्सा भवतो'त्युच्यते, तुलया च संमितं तुल्यम्‌, 
यदि च तृतीयासमथमपि क्रिया प्रत्ययार्थोऽपि क्रिया ततस्तुर्यं भवति । 


प्र०--एकेन विशेषणेन द्योः सम्बन्याभावादिति भाव: | गुणतुल्य इति । गुणेस्तुल्य इति 
` तुतीयासमाधः । पुत्त्रेण तुल्यः स्थूल इति । पुत्त्रशब्दोऽत्र श्रृताध्ययननिदेशस्थानादिप्रसिद्धक्रिया- 


PN 


न्तर्भावेण स्वार्थमभिदवातीति संभवति क्रियावाची । अस्तु तर्हीति । समानविभत्तित्वात्रघान- 
त्व प्रत्ययार्थः क्रमबाचेन विशेष्यत इति भाव: । क्रियातुर्येऽपीति । अन्रोदाहरणमृह्यम्‌ । 
कचित्तु, पुस्तके भाष्य एव पठ्यते--“स्थूलेन तुल्यः पुत्रः स्थूलेन तुल्यो याती'ति। तत्र 
पुत्त्रादयो निदेशस्थानादिभिः क्रियावन्तः स्थोल्यगुणयुक्तेन पित्रादिना स्थोल्येनेव गुणेन तुल्या 
इति विवक्षायामपि वतिप्रसङ्गः । क्रियाग्रहणं च क्रियावत उपलक्षणं निष्क्रियनिवृत्तिफलत्वात्तः 


्येत्यभिप्रायेण पक्षद्वयेऽप्यतिप्रसङ्गचोदना । नैष दोष इति । एकस्मिननप्यर्थे विशेषिते सामर्थ्या- 
दुभयोविशेषितत्वात्‌ । तुलया च संमितमिति । सदृशमित्यरथैः । यथा तुला परिच्छिनत्ति 
द्रव्यविशेषमेवं यत्सादृश्येन वस्त्वन्तरं परिच्छनत्ति तत्तुल्यमुच्यते । ततः प्रत्ययार्थे विशेषिते 
सामर्थ्या ृत्यर्थोऽपि विशेषितो भवति । न ह्यक्रियया क्रिया तुल्या भवतीति सापर्थ्यात्किया- 
वाचिन एव प्रत्ययो विज्ञायते । न च क्रियाशब्देन क्रियावान्गुह्यते, मुख्यार्थसंमवे गोणग्रहणस्या- 
ऽयुक्तत्वात्‌ । न च “स्थूलेन तुल्यः पुत्त इत्यादौ क्रिययोसतुल्यत्वप्रतीतिः, क्रियापदानुपादानात्‌ । 


उ०--पाठे--तद्वाचिनः शब्दस्याऽमावादित्यर्थः । “वाच्यासम्मवा'दिति पाठे बहुत्रीहिः । 'वाचकत्वा- 
ऽसम्मवा'दिति पाठस्तु युक्त एवं तृतीयासमास इति । “पूर्वसहशे'त्यनेनेति मावः । श्च॒ताऽध्ययनं - 
भर तमात्रस्याऽध्ययनं ग्रहणम्‌ । निदेशस्थानं-पितराद्याज्ञायां स्थितिः । क्रियावाचीति । क्रियाधरितार्थवाचक 
त्वादिति भावः । प्रधानत्वाच्चेति । सन्निहितत्वाचेत्यपि बोध्यम्‌ । चेच्छुन्दस्त्वत्न पत्ते यथाकथञ्चिद्योजयितुं 
शक्यते इति भावः । नन्वेवं क्रियावतस्तुल्यलेडपि न क्रियायास्तौल्यमत आह--क्रियाग्रहणज्चेति । ` 
तदुपादाने तर्हि किं फलमत आह--निष्क्रियेति । पचद्वयेऽपीति । पचद्वयेऽपि त्रियाग्रहणं क्रियावदुपलक्षण 

मिति पुत्रेण तुल्यः, स्थूलः स्थूलेन तुल्यः पुत्र इत्यत्रा5तिप्रसज्ञोद्वावनमिति भावः । सासथ्योदुअयोरिति । 
अत्यन्तमेंदे उपमाया असम्मत्रादिति भावः । नन्वध्ययनादि न तुलया सँमितमत आह-यथेति । क्रियावाचिन | 


एवेति । क्रिग्रोपमानत्वयोग्यारथवाचिन एवेत्यर्थः । क्रियात्वलामे दढतरमाना5मावात्‌ । एवं हि ग्रासुराऽतिः र 
प्रसङ्गोऽपि नेत्याह--न च स्थूलेनेति । क्रिय़ावानित्यर्थःपि वस्तुतो नाऽतिप्रसङ्ग इत्याह--अत पुवेति। 


क्रियापदा$नुपादानादेवेत्यर्थ; । निदेशस्थानादयों न पुत्तशब्दप्रत्तिनिमित्तमिति भावः । ननु क्रियापदो- 
१० { 
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अथवा एुनरंस्तु “यत्तत्ततीयासमथ क्रिया चेत्सा भवती त्येव । ननु चोक 
मल्ययार्थोञबिशेपित' इति । तत्र को दोषः ? तृतीयासमर्थात्‌ क्रियावाचिनो गुण- 
तुल्येऽपि प्रत्ययः प्राप्नोति--पुल्लेण तुल्य! स्थूलः, पुत्रेण तुर्यः पिङ्गल इति । 
नैष दोषः । तत्त तीयासमथे क्रिया चेत्सा भवती'स्युच्यते । तुलया च संमितं 
तुल्यम्‌, यदि च तृतीयासमर्थमपि क्रिया प्रत्ययार्थोऽपि क्रिया ततस्तुल्यं भवति । 


कि पुनरत्र ज्यायः ? ्रत्ययार्यविशेषणमेव ज्यायः । कुत एतत्‌ ? एवं चेव 
हि कुत्वाचार्येण सन्नं पठितम्‌ । बतिना सामानाधिकरण्यं कृतम्‌ । अपि च वतेर- 


0०१० १०१० # NAAN 


०9 0० /७ ०००७५/९००,/७/%/%००/%/%/१०१%०७ NOAA »*५५५५/ #५ ०१० ०० ”*/४/१**१*** 


प्र०--अतएव पुत्त्रादेने क्रियावत्त्वप्रतीतिः । स्थूलेन तुल्यो यातीत्यत्रापि न क्रिया तुल्या । 
स्थूलेन यस्तुल्य स्थोल्पेन गुणेन स यातीत्यर्थावगमात्‌ । यदा तु स्थूलेन तुल्यं यातीति क्रियातुल्य- 
त्वविवक्षा तदा वतिर्भवत्येव 'स्थुलवद्याती ति । 

अथवेति । पूर्वोक्तेनैव न्यागरेन प्रकृत्यर्थ विशेषिते प्रत्ययार्थोऽपि विशेषित इत्यर्यः । कि 
पुनरिति। उक्तदोषपरिहार/द्व द्वयोरपि प्रशस्यत्वादन्यतरप्रकर्षविषयः भक्ष: । बतिनेति । वति- 
शब्देन वत्यर्थ उच्यते । तेनायमर्थः--प्रक्ृत्यैविशेषणपक्षे वाक्याध्याहारेण समर्थनीयम्‌ । तिन' 
बक्रियेत्यनयोः पदयोभिन्नविभक्तित्वा"ततल्यं' 'क्रिये'त्यनयोस्तु पदयोरेकविभक्तकत्वात्थुत्येव 
सामानाविकरण्योपपत्तिः । अन्ये तु--वतित्रत्ययेनेव सामानाधिकरण्यं व्याचक्षते-वतिर्भेवति 


स च क्रियावाची । एवञ्च क्रियायां तुल्यायां वतिर्भवतीत्यथः संपद्यते । 


अपि चेति । प्रत्ययार्थविशेषणपक्षे मुख्या क्रिया साध्यमानस्वभावाऽसत्त्वभूता संभवति । 
तस्यां वतिविधीयमानो विनाऽपि गणपाठेनाऽव्ययसंज्ञां प्रतिपद्यते । यन्न व्येति-लिङ्गसंख्या- 
नुपादानात्तदव्ययमिति अव्ययलक्षणं, गणपाठस्तु प्रपञ्चार्थ इति भाष्यकाराभिप्रायः । क्रियामात्रं 


चेह वतिनाऽभिघीयत इति तडिशेषप्रतिपत्तये क्रियाशब्दप्रयोग: । प्रक्ृत्यर्थविशेषरणपक्षे तु भूतपूर्व-_ ... 
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ड०--पादाने तह्म॑तिप्रसङ्गः स्यादत ग्राह-स्थूलेनेत्यादि । “स्थौल्येन गुणुने'ति तुल्यपदान्वयि । अआतिशाय- 
निकोपपत्तये आह--उक्कदोषेति । ननु सूत्रे वतेविधेयतया खरूपपरस्येन कथं क्रियपदेन सामानाधिकरणय- 
मत ग्राह- वतिशब्दैनेति । 'तुल्य'मिति च सूत्रे प्रथमान्त सामान्ये नपुंसकम्‌ । चेदित्युचचारणन्तु पूवोचायो- 
ऽनुरोधेनेति वोध्यम्‌ । | 


अन्ये त्विति । ग्रध्याहारसापेच्त्वमत्रारुखिः । सुख्यक्रियेति । उपमेयमूतेत्यर्थः । नन्वेवं वतेरेव 
क्रियार्थत्वे क्रियापदप्रयोगो न स्यादत आह क्रियामात्रत्वे ति । ननु प्रकृत्य्थविशेषणपत्तेष्यनया रीत्या5व्यय- 


रवस्य सुलभत्वात्कथं प्रत्ययाथंविशेषणपत्ते साघकलेना5स्योपन्यासो5त आ्राह-प्रकृत्य थविशेषणपत्ते स्विति | भूत- 


` पूर्वगतिरिति । प्रकृत्यथेस्येव पर्यया यस्या ऽपि संप्रत्यक्रियाख्पस्य भूतपूव करियाख्पस्य ग्रहणं स्यादिति नियमेना5- 
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व्ययेषु{ः पाठो न कत्त व्यो भवति । क्रियायामयं भवैहिलिङ्गसङ्कयाभ्यां न योक्ष्यते 
॥ ११५॥ 


तत्र तस्येव ॥ ५ । १ । ११६ ॥ 


किमथेमिदमुच्यते न “तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः [ ११५ ] इत्येष सिद्धस्‌ १ 
प्र०--गतिवा5$श्रयणीया क्रियाग्रहणेन वा क्रियावत उपलक्षणे क्रियाद्वारक क्रियावतः सादुश्यमा- 
श्रयणीयम्‌ । तत्र गत्यन्तरसंभवे भूतपूर्वाश्रयणमयुक्तम्‌ । द्वितीये तु पक्षे क्रियावान्त्रत्ययार्थः स्यात्‌- 
'ब्राह्मणेन तुल्योऽध्येते'ति । तथा च लिद्भुसंख्यावदर्थाभिधायित्वादव्ययसंज्ञार्थो वतेः पाठः 
कत्त व्यः स्यात्‌ । पाठसामर्थ्याच सत्त्ववाचित्वे5व्ययसंज्ञाप्रवृत्तिः । तदेवं स्थितमेतत्प्रत्ययार्थ- 
विशेषणं क्रिया । 'ब्राह्मणेन तुल्योऽध्येते'त्येवमादौ क्रियावतोः सादृश्यं विवक्षितं न तु क्रिययो- 
रिति प्रत्ययाभावः । उत्तरसूत्रेणापि वतेविहितस्याऽसत्त्वभूतार्थामिधायित्वमिवशब्दस्येव । 
“तदह मित्यनेनापि क्रियायां वतिविधीयत इति तदर्थोऽप्यव्ययेषु वतेः पाठो न कत्त व्यः ॥११५॥ 


तत्र । किमर्थमिति । 'तुल्य.थे'रिति या तृतीया तयेतेवयोगे सर्वविभक्तथर्था व्याप्ता: । 
यथा ब्राह्मणं इवाधीते, ब्राह्मणेन तुल्यमधीते । ब्राह्मणमिव पश्यति, ब्राह्मणेन तुल्यं पश्यति । 
्रा्मणेनेवाधीतं, ब्राह्मणेन तुल्यमघीतम्‌ । ब्राह्मणायेव वैश्याय ददाति, ब्राह्मणेन तुल्यं वेश्याय 
ददाति । ब्राह्मणादिव वैश्यादधीते, ब्राह्मणेन तुल्यं वेश्यादथीते । ब्राह्मणस्येव क्षत्रियस्य स्वं 
ब्राह्मणेन तुल्यं कषत्रियस्य स्वम्‌ । ब्राह्मण इव क्षत्रिये वत्त ते, ब्राह्मणेन तुल्यं क्षत्रिये वत्त ते इति। 


~ 


ड०--व्ययत्वाउसिद्धिरिति भावः । अन्न पक्ते दोषान्तरमप्याह-गत्यन्तरेति । परेतु प्रत्यया थंबिशेषणेऽपि ब्राह्मण- 
बद्धीत इत्यन्नव स्यान्न तु नृत्यवदूगमनमित्यादौँ, गमनपदवाच्यस्य सत्त्वरूपत्वात्‌ । तस्मात्तत्राऽपि ध्याख्या- 
नेन, स्वरितपाठाश्रयेण वा भूतपूर्वस्या$पि ग्रहणमावश्यकमिति वदन्ति, तन्न, अस्तिक्निंयाऽध्याद्वारेण तत्राऽपि 
क्रियाया एव तुल्यत्वमिस्याशयात्‌ । द्वितीये चिति । क्रियावदुपल'्तणत्वमिति पत्ते इत्यरथः । क्रियावान्प्रत्य- 
यार्थः स्यादिति । क्रियावता क्रियावत एव साहश्यसम्मबादिति भावः । पाठः क्तव्यः स्यादिति । यद्यपि 
शब्दशक्तिस्वमावेनेदम्परिहत्त, शक्यं, तथाऽपि तद्ब्योतनार्थमेव पाठः कत्तं व्य इत्याशयः | न तु क्रिययो- 
रिति । अस्तिक्रियामादाय तु भवस्येव वतिरिति बोयम्‌ । श्रमेन च क्रियावदुपलन्षणत्वपक्षो दुष्ट इति 
बोधितम्‌ । अत एव “अध्येतृत्रह्मणत॒ल्योउसौ चत्रियोऽध्येते'त्यादाचपिं न वतिरिति च्रोध्यम्‌ । ननूत्तरसून- 
विहितवत्यन्तस्य संशार्थ पाठ आवश्यकोऽत आह--उत्तरसून्नेणा ईपीति ॥ ११५ ॥ 


तन्न तस्येव । ननु वृतीयासमथौक्रियातुल्यलने तेन प्रत्ययोऽनेन तु द्रव्यगुणादितुल्ये षष्ठधाद्यत्ता- . 
दिति कथं तेन सिद्धिरत आह--तुल्यायैं रितीति ! इवयोगे ये सर्वे विभक्तथथीस्ते तुल्ययोगे 'तुल्याये'रिति 
तृतीयया व्याप्ताः--सम्बद्धा इ्यन्वयः । यथेति । ब्राह्मण इवाऽधीत इत्यादितो5पि ब्राह्मणेन तुल्यमधीत 


इत्यादित इव ब्राहाधययनहुह्यमध्ययतमिसादि्रेशैव बोध इत्यमिमानः । पेण अत्यय इति। 
_ + स्वरादिनिपातमन्ययम्‌ १ । १ । ३७ इत्यत्र गणे। | हा हर व 


CC-0.Panini Kanya Maha Vid, | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७६ श्रीमगवत्पतञ्जलिविरचित ` [ तन्न तस्येव. 


NNN 


NANA A NAN 


“/४/*./५/१/४/४/४”६/४/*१/४/४/९*/*/*/* ४४/४५/४९४४” ”>”* 


न सिध्यति । तृतीयासमधीत्त्र प्रत्ययः । यदा5न्येन कत्त च्यां क्रियामन्यः करोति 
तदा प्रत्यय उत्पाद्यते । न च काचिदिवशब्देन योगे तृतीया बिधीयते । 
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प्र० तत्र तृतीयया षष्ठीसप्रम्यर्थस्य व्याप्तत्वात्त तीयान्तादेव पूर्वेण प्रत्ययो विधास्यते, क्रियाग्रहणं 
च न करिष्यते, य एव चार्थो मथुरायामिव पाटलिपुत्रे प्राकारा इति स एव मथुरया तुल्याः पाटः 
लिषुत्त्रे प्राकारा इति । तथा देवदत्तस्येव यज्ञदत्तस्य शुक्ला दन्ताः, देवदत्तेन तुल्या यज्ञदत्तस्य 
शुक्ला दन्ता इति । मथुराशब्देन च तदवयवाः प्राकारा उच्यन्ते देवदत्तशब्देनापि दन्ता इति प्रश्न: । 
न सिध्यतीति । पूर्वसूत्रेडवश्यं कर्तव्यं क्रियाग्रहणं गवा तुल्यो गवय इत्यादौ प्रत्ययनिवृत््यर्थ, 
तस्मिन्क्रियमाणे गुणद्रव्ययोस्तुल्यत्वे प्रत्ययो न प्राप्नोतीति षषठीसप्तम्यन्तादिवार्थे वतिविधीयत 
इत्यर्थः । इवशब्दश्च द्योतकत्वान्न व्यतिरेकहेतुः--गोरिव गवय इति। यथा चशब्दो ‘धवश्च 
खदिरश्वे'ति । तुल्यशब्दस्तु वाचकत्वादुपमाने व्यतिरेकहेतुर्देवदत्तेन तुल्यो देवदत्तस्य तुल्य इति 
वा । तत्र दन्तप्राकारादिसम्बन्योपजनितषठीसक्षम्यन्ता दिवार्थेऽनेन प्रत्ययः । 


ननु 'इवे'त्येव सूत्रमस्तु, पुर्वसूत्राच तेनेत्यनुवत्तिष्यते, तदनुवृत्त्या च शेषविषये सर्वा 
विभक्तप इवशब्दप्रयोगे उपमानाड्रवन्तीत्यनुमास्यते इत्याशङ्क्याह-न च काचिदिति । 
अयमर्थः--इवशब्दस्तावदसत्त्ववाचित्वान्न व्यतिरेकहेतुरिति तद्योगे लक्षणेन तृतीया नास्ति 
नापि तद्योगे शेषविषये ज्ञापयितुमिष्टेति हित्वा तृतीयां विमकत्यन्तरमाश्रितम्‌ । नजु चेति । 


= 


ड०--अत एव 'पूर्ववत्सन इत्यादौ पञ्चमयन्तार्थाद्वतिर्विधीयते । न करिष्यत इति । श्तिप्रसङ्गस्त्वन- 
मिघानात्परिहरणीय इत्यर्थः । ननु प्राकारादीनां मथुरादिभिः कथ' तुल्यत्वमत आह--मथुराशब्देन चेति । 
माष्ये--तृत्तीयासमर्थात्तत्र प्रत्यय इत्यस्य--तृतीयासमर्थात्तत्र क्रियातुल्यत्वे प्रत्यय इत्यर्थः । तदेवाह 
यदाऽन्येनेति । क्रियाम्‌-तत्सदृशीमित्यर्थः । तदाह--पूर्वसूत्रे इत्यादि । नन्विवयोगेऽपि 'तुल्याय'रिति 
तृतीया सुलभाऽतः 'तत्र तस्ये!ति व्यर्था, तेनेःत्यनुवृत््येव सिद्वेरत आह--योतकत्वादिति । सममिव्य हुत- 
स्यैव तदर्थकतेति भेदाऽमाव इत्यर्थ; । व्यतिरेकददेतुरिति । मेद्निबन्धनषश्टयादिहेतुरित्यर्थः । रपरे तु-- 
इवादिर्येदनन्तरमुपात्तस्तद्गतोपमानत्वस्य, तदूगतसाघारणधर्मसम्बन्धस्योपमानोपसेयभावसम्बन्धस्य च बोधकः 
एवश्च “चन्द्र इव मुख'मित्यत उपमाननचन्द्राऽभिन्नमाह्णादकं मुखमिति धीः । ९बञचेवार्थस्योपमानत्वस्य 
विशेषणतया घन्द्रादेश्वविशेष्यतया न तत्रोपपद्बिभर्तिरिति वाचकस्वेऽपि न दोषः । तदुक्तं भाध्ये-न च काचि- 
दिवशब्देन योग इति । तदुर्थनिरूपितसम्बन्धे इत्यर्थः | एवञ्च बोधे भेदायेदं सार्थकमिति भावः । एतच्च न. 
चेति चेन सूचितम्‌ । तेन हास्य प्रयोजनान्तरत्व सूचितम्‌ । द्रव्यमुणादितुल्यार्थमित्यपि यदाऽनयेने त्यादिनोक्तम । 
इवार्थस्योपमानविशेषणतयोपमानस्योपमेयेऽभेदाऽन्वयेनोपमेयसमाने षष्टीससम्यौ स्त एवेतिं तातर्यम्‌ । 
एतदाशया5नमिश एकदेशी शङ्कते--नबु चेति । सिद्धान्लेकदेश्याह--एवं तहींति । अन्यथेवार्थनिरूपित- 
 सञ्ननधे षया शपि दुर्लमत्वाच्छुङ्कोचरयोरसङ्गतिः, न हि मवति 'चद्धस्येव सुखमिति । देवेष्व 'तस्योपः 

= मेयं नामेतीति माष्याथमाहुः । कैयटव्याख्या ठु चिन्त्या । अथ कैयटच्राणि व्याख्यायन्ते--यथा च शब्द ` 
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ननु च सप्षम्यपि न विधोयते । एवं तहि सिद्धे सति यदिवशब्देन योगे 
सप्तमीसमथाद्रति शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यो 'भवतीवशब्देन योगे सप्तमी'ति । किमे- 
तस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? 'देवेष्विव नाम? ब्राह्मणेष्विव नाम? एष प्रयोग उपपन्नो 
भवात ॥ ११६ ॥ 


तदर्हम्‌ ॥ ५ । १। ११७॥ ` 
किमर्थमिदमुच्यते] न तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ [ ११५ ] इत्येव सिद्धस्‌ ! 


०--तत्र यथा शेषविषये ज्ञापकात्सप्तमी भवत्येवं तृतीयाऽपि भविष्यतीति भावः । एवं तहींति। 
तृतीयाऽचुवृत््यवेवयोगेऽस्मादेव ज्ञापकादचुमिततृतीयान्ताद्वतो सिद्धे तत्रेति सप्तमीनिर्देशों ज्ञाप- 
यति--शिषविषये भवतीवयोगे सप्चमी'ति । तृतीया तु नेष्यत इति नासौ ज्ञाप्यते । 
देवेष्विति । देवानामिवेत्यर्थः । नन्वसति प्रयोजने ज्ञापकं भवति । अस्ति च सप्रम्यु- 
पादानस्य प्रयोजनं-मथुरायामिव मथुरावत्याटलिपुत्त्रे प्राकार इत्यादौ प्राकाराद्याधेयापेक्षाधि 
करणविहितसप्तम्यन्तःत्प्रत्ययविधानम्‌ । किञ्च ज्ञापकात्सप्तम्यछुमानेऽधिकरणस्षम्यन्ताद्ृतेरचु- 
त्पत्तिः स्यात्‌ । एवं तहि तन्त्रेण सूत्रद्वयमुचारितमितिमाष्यकाराभिप्रायः । तत्रेकेन सूत्रेण 
स्वलक्षणविहितषीसप्षम्यन्ताद्वतिविधीयते, द्वितीयेन त्विवशब्दयोगे तस्येत्यस्यार्थ तत्रेति सप्तमी 
विधीयते । सप्तम्या षष्ठी मा बाधीति 'तस्ये'त्यनेन प्रतिप्रसूयते । महाविभाषाधिकाराद्वा षष्ठी न 
वाध्यते ॥ ११६ ॥ 
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उ०- इति । इतरसमुञ्चयवान्धवस्तथा खदिर इति बोधादिति भावः । वाचकत्वादिति । सत्तभूताथवाच- 
कृत्वेन विशेध्यत्वादित्यर्थः । नन्वेवं कथं षछ्याद्यन्तादिवार्थे प्रत्ययो5त ्राइ-तन्न दन्तेति | अयं मावः-- 
वाक्ये प्राकारादिपदा5ध्याहारेणैव बोधः । प्राकारयोरेव च साइश्यम्‌ । वृत्तौ तु मथुरादिपदानों तत्सम्बन्धि- 
प्राकारादी लक्षणेति । 

ननु तुल्याथेरिति सूत्रमस्सचेत्यत श्राह--इवशब्द इति । असस्ववाचित्वादिति । द्योतकत्वा- 
दित्यर्थः । एवञ्च तद्योगे न तत्मासिरिति भावः । इष्टेतीति । किन्तु प्राकारादिजनितव्यतिरेके एव षष्ठीडेति 
भावः । शेषविषये प्राकारादिजनितसम्बन्धे क्रियासम्बन्धाऽ भावात्सप्तम्पप्राप्तरिति भावः । देवानामिति। देवानां 
नामेवेत्यर्थः | नन्वसतीति । आधारस्याधेयद्वारैव क्रियान्वय इति नाऽसामर्थ्यंम्‌। परे व्वधिकरणसप्तस्यन्ता- 
प्रत्ययो नेष्ट एव भगवतः) उपमानमथुरासम्बन्धिप्राकाराउमिन्रः पारलिपुत्रसम्बन्धी प्राकार इत्येव बोघः | 
भवतीवयोगे सप्तमीत्यस्योपमानविशेषण उपमेयविशेषणे चेत्यर्थः । एवश्च--आइत्तिव्य रेव, देवेष्विवेत्यस्य- 
देवेष्विव मनुष्येषु नामेत्यर्थः । महाविभापा$धिकाराद्वेत्यपि चिन्त्यमेव, तस्यास्तद्वितप्रत्यया इन्वयित्वा- 
दित्याहुः ॥ ११६ ॥ 


† 'तदर्हैमिति नारूधं सूत्र व्याकरणान्तरे |? 
( वाक्यपदीये तृतीयकाण्डे, ५६१ कारिका, ट्राव० सं०, काशीसंस्करणे ५६६ ) EF 
“आपिशलः काशकृस्नाश्च सुन्रमेतन्नाधीयते । अतोऽवसीयते प्रभ्याख्यानमस्य । तथा हिमाष्यः 
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न सिध्यति | तृतोयासमथीत्तत्र यदाऽन्येन कत्त व्यां क्रियामन्यः करोति तदा प्रत्यय 
उत्पाद्यते, इहृ पुनद्वितीयासम्ीदात्माहीयां क्रियायामरईतिकत्त रि निश्चितबलाधाने 
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प्र०--तदहम्‌ । किमर्थमिति । इह क्रियाग्रहणमजुवर्त्तते तेन द्वितीयान्तादहंस्य कत्र्या 

क्रियायां वतिविधीयते-राजानमति वृत्त, ब्राह्माणमईति वृत्त, राजवद्वर्तते, ब्राह्मणवद्तंत इति । 

तत्र राज्ञा तुल्यं वत्तते इति विग्रहाश्रयेण पूर्वेण वतिः सिद्धः । राजानमर्हतिच्छत्रमित्यादो क्रिया- 

5चुवत्तनाठत्ययेन न भाव्यम्‌ । 'राजवद्रवृत्तमस्ये'त्यादावपि (तत्र तस्थेवे'ति सिद्धो वतिः । 

तिन तुल्य 'मित्येतत्त, चोदकेनोपलक्षणायोपात्तम्‌ । इह्‌ तहि 'राजवहतेते राजे'ति भेदाभावा-द्भद- 

निबन्धनसादृश्याभावादप्राप्तो वतिरनेन विधीयते । अत्रापि राजत्वेन प्रसिद्धा ये पृथुभरतभगी- 

रथादयस्त इदानीन्तनानां राज्ञामुपमानानीति सिद्धो वतिरिति प्रश्नः । न सिध्यतीति । यदा 

राजशब्दः सामान्यवचनः, प्रसिद्धविशेषविषयो वा 'राजवदयं वत्त ते पृथुः रिति तदा सादुश्या- 
'भावाद्वतेरप्राप्तिः। तथा 'चिच्छेद कृतहस्तव'दिति,-कृतहस्तम्हति च्छेदनमित्यहणं गम्यते न 
-तु सादृश्यम्‌ । आत्माहायामिति। दवितीयान्तवाच्यस्या मैस्यात्मनोऽ्ा या क्रिया तस्यामित्यर्थः । 
'अद्दतिकत्तेरीति। अहतेः कर्त्तरि क्रियारूपे वृत्तादिक इत्यर्थः । निश्चितरलाधान इति। 
निश्चितस्यार्थस्यान्ययोगनिवृतर्थ बलाधानं -पुनरुपादानेन निश्चयनमित्यरथैः । यदा राज्ञः किञ्चन 
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ड०--तदहँम्‌ । ननु पूर्वसूतवदक्रियार्थमेतत्स्यादत आह-इहेति । द्वितीयान्तादर्हमित्यर्थ प्रत्ययो 
भवति, यदहं सा क्रिया चेदित्यर्थः | अहमिति । फ्चाद्यजन्तम्‌ । राजानमहंतीत्यादेः राजनिष्ठगरोग्यतानिरूपक- 
त्वकत्रेतदूवृत्तमिति बोधः । एवं तर्हि श्रहणक्रियाकत वृत्त मवति । एवञ्च राजउत्ततुल्यमेतदूउत्तमिति फलति। 
तदाह--राज्ञातुल्यमिति । राजवृत्त न तुल्यं वर्त्त नमित्यर्थेः | क्रियानुब्त्तेः फलं दर्शयति--राजानमिति । 
राजवदूवृत्तमस्थेत्यादौ तृतीयासम्थत्वाऽमावाद्‌ वृत्तपदाथंस्या 5 क्रियास्वाञ्च पेन तुल्यः मिस्यस्याऽप्रासेराह- 
तत्र तस्येवेति । शडूने--इहेति । राजपदद्वयमप्येकस्यैव वाचकं, तदाह--भेदा ५भावादिति । साप्तान्यस्थ 
विशेषा$नालिक्षितस्या५मावादाह--प्रसिद्धविशेषेति । राजवद्यमिति पृथुकत्त कवत्त नँ पथुराजयोग्य- 
मित्यर्थः, न तु साहश्यमिति । तदुक्तं 


युक्तमौपयिक राज्ञ इत्यर्थस्य़र निदर्शनम्‌ । 
उपमाना5 विवक्षायां तदर्हेमिति पठयते ।” इति | 


चिच्छेद कृतहस्तवदित्यस्याऽपि-क्ृतहस्तयोग्यमेतदीयं छेदनमिति बोधः । एवञ्चाऽयमपिं 
कुशल इति फलति। नन्वात्माहीयामिस्यत्रा्मपदेन क्रियाग्रहण्‌ऽसङ्गतिं मत्वा आह द्वितीयान्तेति । 


कारस्तन्त्रान्तरादेवावसितमथ खवचनेनादिदेश ।? इत्यत्र हेलाराजः प्रकीर्णप्रकाशे । 
माध्यकारेण “किमर्थमिदमुच्यते? इत्याशङ्क्य येषां पाणिनीयसून्ञाणां सार्थक्यं प्रतिपादितं न तानि 
व्याकरणेषु बभूवुरिति कैक्चिद्नुमीयते । 
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प्रत्यय उत्पाद्यते । 'ब्राह्मणवद्धवान्‌ वत्त ते’ । 'एतववृत्तं ब्राह्मणमहेतीति ॥ ११७॥ 
उपसगांच्छन्दासि धात्वर्थे ॥ ५। १ । ११८ ॥ 


अर्थग्रहणं किमर्थ नोपसर्गाच्छन्दसि धातावित्येवोच्येत ! घातुर्वे शब्द; । शब्दे 
० he ९ ~ ~ 
का्यस्याऽसम्भचादथे कार्य विज्ञास्यते । कः पुनघोत्वर्थः ? क्रिया । 


इदं तहि ग्रयोजनम्‌--उत्तरपदलोपो यथा विज्ञायेत, धातुक्ृतोऽयों धात्तर्थ 
इति । कः पुनर्घोतुकृतो5थैः । साधनम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? साधने ऽयं मर्वेस्लिज्ञ- 
सङ्काभ्यां योच्यते--उद्गतानि उद्वतः । निगतानि निवत इति । 
प्र०-उुत्त प्रसिद्धमेवान्यनिवृत्त्यर्थ षुनरुपादीयते- -*राजानमेतदर्हति वृत्त न त्वराजान मिति 
तदाऽऽर्थवदेततपूत्रम्‌ । यदा त्वेकमेव वस्त्ववस्थामेदमरिकल्मित भेदमुपमानोपमेयत्वेन विवक्ष्यते तदा 
नाथोंऽनेन योगेन । तथा चेवशब्दस्थाऽपि प्रयोगो दृश्यते--'राजेवायं राजा युध्यतेः 'वैयाकरण 
इवायं वेयाकरणो बूते' “त्वमिव त्वं बुध्यस्त्रेति । तथा सदृशस्त्व॑ तवैवे'ति ॥ ११७॥ 


उपसर्गात्‌ । अर्थग्रहणमिति । धातावित्येव धात्वर्थो लम्यत इति भावः। धातुर्व शब्द्‌ 
इति । तत्रार्थग्रहणमन्तरेणार्थस्य ग्रहणं न स्यादिति भावः । येनाभिप्रायेण प्रश्नस्तमेवाविष्कर्त्त - 
माह - शब्दे कार्यस्येति । नहि वतिप्रत्ययस्य धातुवःच्य उपपद्यत इति सामर्थ्याद्धातुसह- 
चरितोऽर्थं आश्रयिष्यत इत्यर्थः । अथवा 'धातुर्वे शब्दः, शब्दे कार्यस्ये'त्येकग्रन्थ एवायम्‌ । उत्तर 
पदलोप इति । गम्यमानार्यैत्वादप्रयोग एव शब्दस्य लोपः। धातुकृत इति । धातुशब्देनाऽत्र 


० >>> 
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उ ०--द्वितीयान्तवाच्यार्थस्यात्मपदेन ग्रहणमिति भावः । अहंतेरिति । ्रह॑धातोश्च योग्यतानिरूपकत्वमर्थ: । 
तत्र वृत्तस्य कतत_त्वम्‌, ब्राह्मणस्य योग्यताभ्रयत्वा्कर्मष्वम्‌ । ननु सर्वेणाऽपि खयोग्यक्रियाकरणादीहशम्रयोगो 
निष्फलोऽत उक्तं-निश्चिबलाधान इति । तद्व्याचष्टे निश्चितस्येति | तदेवोपपादयति-यदेति। 
तदा नाथे इति । तदुक्तम्‌ 


तदृईमिति नारब्ध सूत्रं व्याकरणान्तरे। . 
सम्मवत्युपमाऽन्राऽपि भेदस्य परिकरपनात्‌ ।।? इति। 


इदं चिन्त्यम्‌ । स्वमिव त्व'मित्यत्र द्वितीयसददशव्यवच्छेदप्रतीतिरेव, न तु साइश्यमिति सूननभाष्यः 
कृतोरमिप्रायात्‌ ॥ ११७ || 


उपसगोच्छ । घातावित्येवेति । वच्यमाणरीलेत्यर्थः । 'वाररुच काव्य'मित्यादी शब्देऽपि काय: 


दर्शनादाह-न हीति । एकग्रन्थ इति । एकवक्तको ग्रन्य इत्यर्थः । लोपविघायका5मावादाह-गग्यमानेति। 
ननु घातुकृतो्थ; क्रियैवेति पूर्वस्मादविशेष इत्यत ग्राह--घातुशब्देनेति | ननु साधनकृता क्रिया, न दु 
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स्त्रीपुंसाभ्यां वत्युपसङ्क थानम्‌॥ १ ॥ 

ख्रीपुसाभ्यां बत्युपसङ्कयानं कत्त व्यम्‌ । ख्रीवत्‌ पुंबदिति । कि पुनः कारणं 

न सिध्यति ? इमौ नञ्स्ननौ प्राम्मबना'दिद्युच्येते] तौ विशेषबिहितौ सामान्य- 
विहितं वतिं बाधेयाताम्‌ । 

नैष दोषः । आचार्य्रवृत्तिज्ञॉपपति “न वत्यर्थे नञ्स्ननौ भवत? इति, यदर्य 

(खिया; पुवः दिति; निदेशं करोति | एवमपि “्रीव’दिति न सिध्यति । योगापेक्षं 

ज्ञापकम्‌ ॥ ११८ ॥ 


~“ 


न्यक 
प्र०--्ात्वर्थ उच्यते । क्रियाकृतोः्थ आश्नयिष्यत इत्यर्थः । क्रियया कारकं कर्मा दिव्यपदेशयु 


क्रियते, क्रियापेक्षत्वातकर्मादिव्यपदेशस्य । बहुब्रीह्याश्रयाचायमर्था गुह्मते। धातुर्घात्वर्थः क्रिया, सा 


अधेः प्रयोजने यस्य साधनस्य तस्मिन्वर्तमानादुपसर्गात्स्वार्थे वतित्रत्ययः । वृत्तिविषये चोपसर्गः 
क्रियाविशेषे विशिष्टशक्त्याधारे च द्रव्ये वत्तते इति तस्यार्थे विधीयमानस्य वतेः सत्त्ववाचित्वा- 
दन्वर्थसज्ञा विज्ञानादलिङ्गाऽसंख्यस्य विघीयमांन(ऽव्ययसञ्ञ्ञा न प्रवत्त ते । खाथनशन्देनाऽत्र 
जञकत्याघारो द्रव्यं विवक्षितम्‌ । उद्‌गतान्युद्धत इति । षु स्त्वमत्र नषु'सकप्रसङ्गे च्छान्दसम्‌ । 
बत्युपसङ्गघानमिति । वतिप्रत्यये विधीयमान इत्यर्थः । इमौ नडङल्लञाविति। प्राग्भवना- 
देषर्थास्तानपेक्ष्य प्रकृतिविशेषाद्विधीयमानो प्रक्ृतिसामान्याद्विधीयमानस्य पूवस्य सर्वस्य प्रत्ययस्य 
सर्वैष्वर्थेपु नऽस्तत्रौ बाधको, ततो वत्यर्थे वतिरुपसङ्खथायते । तेन चोपसङ्खथानेन विशिष्टा 
शविषयेणाऽर्थान्तरे सावकाशो नञ्स्तत्रौ बाध्येते । योगापेक्षमिति । 'स्त्रीषु साभ्या'मिति योगो 
व्यर्थ न प्रवत्तते इत्यस्यार्थस्य 'घु व'दिति ज्ञापकमित्यर्थः ॥ ११८ !। 


Me नारि 
उ०--क्रियाक्ृ्त साघनमत आह--क्रियेति । घातुशब्दस्त्र धात्वर्थकते लक्षणायां बीजाइभावादाह--बहुन्ी- 
ह्याश्रयाचेति । क्रियाविशेषशक्तीति । क्रियाविशेषनिरूपितशवस्याघार इत्यथः । कचित्‌, “क्रियाविशेषे विशिष्ट- 
शकत्याधारद्व्ये'चेति पाठः । तत्र क्रियाविशेषे-उदूगमनरूमे, तन्निरूपितशाक्त्याधारद्रवय चेत्यथं; । ननु साधनं 
शक्तिरिति पयौयौ तत्कथं लिङ्गादियोगोऽत आह--साधनशब्देनेति । ननु “चतेरुपसङ्कयान' मिस्यनेन विहितो 
वतिः सर्वार्थ खार्थे एव वा स्यादत आह--वतिग्रत्यये इति। ननु नञ्स्नआावप्यर्थमादाय सामान्यो, 
बतिरपि प्रकृतिमादायेति कथ बाध्य्ाधकमावोऽत आइ--प्रास्चनादिति । तान्सवोनिति । तत्तद्र पेणेत्यर्थः 
॥ ११८॥ 


` $ स्त्रीपुंसाम्यां नञर्नओ भवनात्‌ ४ । १ । ८७; धान्यानां भवने चेत्रे खञ्‌ ५। २ । १ 
¦ ज्ञियाः पुंबदूमाषितपुस्कादनूङ्समानाधिकरणे छियामपूरणीप्रियादिपु ६ । ३ । ३४ 
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तस्य भावस्त्वतलो ॥ ५ । १। ११९॥ 
| स्त्रीएंसाम्यां त्वतलोरुपसङ्कःथानम्‌॥ १॥ 
` सरी साम्यां त्वतलोरुपसङ्कयानं कत्त व्यम्‌ । ख्रीमावः खरतरं ख्रीता । पु'भाव; 
पु स्तेति | किं पुनः कारणं न सिध्यति ? इमौ नञ्स्ननौ 'प्राग्भवना!दित्यु- 
च्यते तौ विशेषविहितो सामान्यविहितो त्वतलो बाधेयाताम्‌ । 
वावचनं च ॥ २ ॥ 
वावचनं च कत्त व्यस्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ! नव्शनञावपि यथा. स्याताम्‌ । 
खीभाव! स्त्रैणस्‌, पु'भावः पौंस्नमिति । | 
09 र अपवादसमावेशाद्या सिद्धम्‌ ॥ र ॥ र 
- अपवादसमावेशाद्वा सिद्धमेतत्‌ | तद्यया-इमनिच््श्तिभिरपवादैः समावेशो 
सवत्येवमास्यामपि भविष्यति । 
| नेवेश्वर आज्ञापयति नाऽपि धर्मसन्रकाराः पठन्तीमनिस्मरभ्रतिभिरपवादैः समा- 
वेशो भवतीति । किं तहि ? “आ च त्वात्‌? | २ । १। १२० ] इत्यस्माद्यत्नादि- 


प्र०--तस्यमा । वावचनं चेति । अन्यथाऽर्थान्तरे सावकाशयोंनेञस्तत्रोरुपसङ्खयानविः 
हिताभ्यां विशिष्टार्थविषयाभ्यां बाधः स्यात्‌ । अपवादसमावेशाद्वेति । वाशब्दः पूर्वोक्तवचनव्या- 
त्यर्थः । वावचनं न कत्तं व्यमपवादसमावेशात्सिद्धत्वादित्यर्थः । यथा प्रक्ृतिविशेषाद्विधीयमाते- 
रिमनिजादिभिस्त्वतलौ समाविशत एवं नञ्स्तञ्भ्यामित्यर्थः । नेवेश्वर इति । ईश्वरभयाद्विरुढधः 
मप्यनुष्ठीयते । नापीति। तेषां हि वचनमवृष्टेऽर्थे प्रमाणम्‌ । एतेन दृष्टाऽदृष्टर्थाऽभाव उक्तः । 
यत्नादिति । नञ्स्नत्रोश्चासौ यत्नो न व्याप्रियते, 'आ चत्वा'दित्यस्मासुत्रादुध्नमा त्वसंशब्दनान्न- 


 उ०_तस्य भावस्व । ननूपसङ्कथानसत्ञाम्यासुमयोः सिद्धौ वावचनं व्यर्थमत आह अन्यथेति । ननु 
युक्तिवचनयोः समत्वा5भावादिकल्यार्थो वाशब्दोऽनुपपन्नोऽत आह--वाशब्द इति। निपातानामनेकार्थ- 
त्वात्त्वर्थो वाशब्द इति मावः । पूर्वोक्तवचनं--'स्री पु साम्यां त्वतलो'रित्येतत्‌ । इघरो-राजा । 'ऋणस्व'- 
इत्येततप्यन्तं त्वलोरधिकार इ'त्या च त्वा दित्यस्याऽर्थः । 

नन्वस्य विधित्वादिमनिजादिसमानदेशत्वमसिद्मत आह--प्राम्भवनादिति । श्रधिकारस्वादिति 


भावः । ननु नदीलोतोन्यायेनाऽधिकारे निश्चिते 'एतच्चैत्र न जानीम' इययुक्तत आह विध्यधिका | ५ न 
रेति | एवञ्च विधित्वस्थाउपि सम्भवान्न जानीम इत्युक्तिः--न निश्चिनुम इत्यर्थिकेति भावः । प्रतिखूत्र पा भट 


प्रत्र्थश्नो ति । भवनात्याक्तनो&्थो यत्रयत्र सन्निहितस्तत्र तत्र परिमाघापच्तऽप्युपस्थाना दित्यर्थः क ह 


न ह्लीपुंसाम्यां नञ्स्नञौ भवनात ४ । १ । ८७; ज ह्ञोपुसाम्यां नब्लजौ सवनात्‌ ४ । १ । 5७4 धान्यानां भवमे चेतरे खन ५. । २ २। 
११ । 2 
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NN 


मनिस्प्रश्रतिभिरपवादैः समावेशो भवति, न चैतावत्रास्यन्तरौ । एतावप्यत्राऽभ्यन्तरो । 
कथम्‌ ? “अपवादसदेशा अपवादा भवन्ती'ति । 

एंतच्चेव न जांनीमोऽपवोदसदेशा अप्यपंबादा भवन्तीति । अपि च कुत एतत्‌- 
एतावध्यत्राम्यन्तराविति, न पुनः पूर्वों वा स्यातां परौ वा ॥ एवं तर्हि वद्यति-आ 
च त्वा दित्यत्र चकारकरणस्य प्रयोजनं नव्स्नन्भ्यामपि समावेशो भवतीति >¢ । 


“ws 


ग्र०-ऊस्तत्रोरसनिधानात्‌ । एतावप्यत्रेति । प्राग्मवनात्‌ प्रतिसूत्रमुपस्थानात्त्वतलापवादेरिम- 
निजादिभिः समानदेशौ नञ्स्नत्रावित्यर्थः । एतच्चेव न जानीम इति। विध्यधिकारपरिभाषारूप- 
संभवादन्यतमरूपनिश्चयाभावात्‌ । तत्राऽधिकारपक्षे कार्यकालपरिभाषापक्षे च प्रतिसूत्रं प्रत्यर्थ 
चोपस्थानात्स्यादनयोरम्यन्तरत्वम्‌ । यदा तु प्राग्भवनाथेऽर्थास्तानपेक्ष्य नज्स्नत्रौ विधीयेते 
यथोहेशं वा परिभाषा55श्रीयते तदा नास्त्यनयोरभ्यन्तरत्वम्‌ । तथा च 'ण्यादयो5र्थविशेष- 
लक्षणादणपवादात्यू॑विप्रतिषिद्ध/मिति पुर्वेविप्रतिषेधो विषियथोदेशपरिभाषापक्षयोरेव संभवति 
न तु प्रतिसूत्रमुपस्थाने । 

न पुनरिति । कार्यकालपरिमाषापक्षेऽपि प्राग्मवनाद्येर्थास्तत्र नञ्स्नञम्यामुपस्थात- 
व्यमु । तत्र यदि तावद्भाव इत्यर्थनि्ज्ञानमात्र एव नञ्स्नत्रावुपतिष्ठेते--'तस्यभावस्त्वतलो' 
'ज्लीषुसाभ्यां भावे नज्स्नत्रा'विति, तदा5स्मिन्प्रदेशे संनियान।'दाचत्वाःदित्येतस्मातसूत्रात्पुवों 
तञ्स्नत्रो भवतो नाम्यन्तरौ । अथ तृस्सर्गापवादविधानोपयोगविज्ञानानन्तरं नञ्स्नत्रोरुपस्थानं 
तदा ब्रह्मणस्त्व' इत्येतस्मात्परौ नञ्स्नत्रौ भवतः--तथापि नाभ्यन्तरौ । 'गुणवचनन्राह्मणा- 
दिभ्यः कर्मणि चेत्यत्र तु प्रकृतिविशेषसम्बद्धस्य कर्मार्यिस्योपादानाठक्कत्यन्तरेण तस्याऽसम्बन्धा- 
त्कर्मणि नस्ञ्नत्रोरनुपस्थानादभ्यन्तरत्वं नाशङ्कनीयम्‌ । एवं तहींति । “च'शब्देन यत्नेन समावेशः 
सिध्यति । एतच्च तत्रेव व्याख्यास्यते । 


उ०--परिभाषात्वेन व्याख्येय इति भावः | ण्यादय इति। दित्यदित्यादिसूत्रविहिता ण्यादयः । प्रतिसत्रमनुदत्ती 
हि उपस्थितिसामथ्योदेव बाधसम्भव इति तस्याऽऽनर्थक्यमिति मावः | यथोद्देशेति । इदञ्चिन्यमि'तीको 
मुणबृद्वी'इत्यत्र निरूपितम्‌ | विधित्वमेव तूचितं, सर्वतस्तस्य लघुत्वात्‌ । अम्युपेत्याऽपि परिभाषात्वं भाष्ये 
दूषणा5न्तरमाह--अपि चेति । तद्व्याच्ट-कायंकालपरिभाषापचेऽपीति । “अर्थनिश्ौनमात्र एवे'ति 
पाठे निज्ञोनर्मापे ज्ञानमेव, सामान्यतो ज्ञानं वा । श्रत एवाऽग्रे 'विशञाने'त्युक्त,--विशिष्ट्ञानेत्यथकम्‌ । 
तत्त्रङ्ृत्याद्पवादाराकाङ्चानिबृत्यनन्तरमन्यस्मरणाऽवकाशः । उपयोगो--लच्यम्‌ । ननु कमणि 
तयोरुपसित्याऽम्यन्तरत्वमत आह--गुणवचनेति । भावशब्दोऽस्त्यमिप्रायवाःची, यथा “अयम्भावः इति। 
पदाथंपात्रेऽपि यथा--'विचित्रा भावशक्तयः इति । श्रस्ति च शज्गारादिस्थायिसञ्चारिषु स्थायीभावः, 
“सश्चारीमाव' इति । | घन्तस्तु | कत्त वर्जितकारके च । “यस्य चमावेने'त्यादौ धात्वथेवचनः । प्रवत्ति- 
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NANAANANNAANANNNNNANNAANNNANNNRNNNANANNNANNNNNNN, हॉल 


नरय ` तस्य भाव इत्यभिप्रायादिच्वतिप्रसङ्ग, ॥ ४॥ 


तस्य भाव इत्यभिप्रायादिष्वतिप्रसङ्घो भवति । इहापि प्राप्नोति--“अभिप्रायो 
देवदत्तस्य मोदकेषु भोजने' । ये नो भावास्ते नो भावा!-पुत्त्रा! पुत्रेशेष्टन्त इति । 


सिद्धं तु यस्य णुणस्य भावाद्‌ द्रष्ये शव्दानिवेशस्तदाभिधाने त्वतलो ॥५॥ 


NANNN, 


NNANANANANANNNANNNNNN, 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? “यस्य शुणस्य भावादद्रव्ये शब्दनिवेशस्तदभिधाने- 


NNN 


कि की कं की की 


NON '४/*/९.”*”९.”४/*.”९/९/९”९/४.”९./४.””९/"९./१./ “१.” >.” 


भ्र०--अभिप्रायादिष्विति । अनाश्रितप्रवृत्तिनिमित्तविशेषो भावशब्दवाच्यों यावान्कश्चि- 
दर्थस्तस्य सर्वस्य विशेषानुपादानाद्वग्रहणस्य न्याय्यत्वादतिप्रसङ्ग; । ये नो भावा इति । अस्माकं 
येऽभिप्रायास्ते नित्यमेवास्माकं भवन्तीत्यर्थः । भवन्तीति भावा । भवतेश्चेति वक्तत्य'मिति 
कर्तरि ण: । यस्य गुणस्येति | गुणशब्देन यावान्कश्चित्पराश्रयो भेद गं जात्यादिररथेः स सर्व 
इह्‌ गुह्मते । 'यस्य भावा!दित्येतावत्युच्यमाने पुत्त्रस्य भावात्पितरि पितृशब्दप्रवर्त्तनालितृत्व- 
मिति पुत्त्रेभावप्रत्ययः स्यात्‌; पुत्त्रत्वमिति च पितरीति,--गुणग्रहणम्‌ । भावात्‌--विद्यमान- 
त्वादित्यर्थः । द्रव्यशब्देन विशेष्यभूतस्स्वभावापञ्नोऽर्थं उच्यते । तस्मिन्द्रव्ये राब्दनित्रेशः- 
शब्दस्य प्रवृत्तिर्यस्य गुणस्य--शब्देन वाच्यस्याऽवाच्यस्य वा-भावात्स त्वतलाद्यमिघेय इत्यर्थः । 
तत्र ये रूपादयः शब्दा गुणमात्रवृत्तयस्तेभ्यों गुणसमवायिनि सामान्ये भावप्रत्यय:-खूपत्वमिति । ये 
तु शुक्लादयो गुणगुणिवृत्तयो गुणगुणिनोरभेदोपचारान्मतुब्लोपाद्वा, तेम्यो गुणवृत्तिम्यो गुणसमवा- 
यिनि सामान्ये भावप्रत्ययः, गुणिवृत्तिम्यस्तु गुणे । अणुमहददीर्घादयो नित्यं परिमाणिनि वर्तन्ते 
न तु परिमाणमात्रे, तेन तेभ्यः परिमाणे गुणे भावप्रत्ययः । षत्वं णत्वमिति भिन्नवरणव्यक्तिसमवेते 


NANA १० :/०/%/१%,१%,१%,/%,/% /%,१%,/%,/% SANNA, 


NN 


०-_निमित्तवाची चेत्यमिंप्रायेणाह माष्ये-अभिम्रायादिष्विति । तद्व्याचष्टे-अनाभ्रितेति । थे नो भावाः 
इति माष्येण “भाव शब्द्स्याऽभिप्रायवाचित्वे लौकिकः प्रयोगः प्रमाणत्वेन दशितः । श्रमिप्रायमवनमेव 
दर्शयति माष्ये-पुत्नाः पुत्रेश्चेष्टन्त इति । 

ननु घटल्वमित्यादौ स्वाऽनापत्तिः नाऽयं मुणप्रत्तिनिमित्तको5त 'ग्राह--शुणशब्देनेति। न तु 

तैयायिकादिसम्मत एवेति भावः । विद्यमानत्वादिति । बुद्धावित्यादिः । तान्त्रिकद्रव्यणे ख्पत्वमिति 
भावप्रत्ययाऽनुपपत्तिरत आह--द्रब्यशब्देनेति विशेष्यभूतत्वस्य क्रियायामपि सत्त्वात्तदब्याचष्टे--सत्स्वभावा 
पन्न इति । लिङ्गस्कघादिविशेष्यभूतइप्यर्थः । प्रवृत्तिः । 'तद्वोधना्थ मिति शेषः वाच्यस्येति । इदञ्च 
“बिशिष्ट शक्तिः रिति मते, "धमे एव शक्तिरिति मते च । व्यक्तिमात्रं पदार्थं इति मत आह--अवाच्यस्य 
चेति । तत्र तत्र शब्दे प्रवत्तिनिमित्तानि स्पष्टप्रतिपत्तये दश॑यति-तन्न ये इति । सामान्ये रूपत्वादौ । 
मुणबृत्तित्वमुपपादयति--भमभेदेति । सामान्ये मुणगतशुक्कप्वादिजातौ । नित्यं परिमाणिनीति। परिमाण 
'चतुदधी, अणु महदभस्वं दीर्घञ्चेत्यादावण्वादयः शब्दा अण्वादिउत्तै लाचणिका बोध्याः। भिन्नवर्णेति| 
उच्चारणमेंदेन भेदं वणीनां मत्यते, पाधिकमेदेन वा । जातिमन्नेति । 'जात्याख्यायाःमिति सूझबलात्तदवाः 
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तस्मिन्‌ गुणे वक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्यं न चाऽभिप्रायादीनां भावादद्रव्ये देवदत्त- 
शाब्दो वत्त ते । 


>” 


प्र०--सामान्यविशेषे प्रत्ययः । गवादयो यदा जातिमात्रवाचिनस्तदा तेभ्यः शब्दस्वरूपे प्रत्यय: । 
तथा हि-अर्थे जातौ शाब्दस्वरूपमध्यस्यते,-यो गोशब्दः स एवार्थ इति, ततः शब्दस्वरूपमेव तत्र 
प्रवृत्तिनिमित्त' नात्यत्‌ । द्रव्यवाचिभ्यस्तु गवादिभ्यो जातौ प्रत्ययः । समासक्कत्तद्धितास्तु यद्यपि 
केवलं सम्बन्धे नाभिदधति तथापि सम्बन्धिनि वर्त्तमानाः सम्बन्ध प्रवृत्तिनिमित्तमपेक्षन्त इति 
तेभ्यः सम्बन्धे भावप्रत्ययः । तथा च--“राजषुरुषत्व'मिति स्वस्त्रामिभावः प्रतीयते । “पाचकः 
त्व'मिति क्रियाकारकसम्बन्धः । औपगवत्व”सिति--अपत्यापत्यवत्सम्बन्धः । 


केचिदौपगवत्वमित्यपत्यप्रत्ययान्ताड्भावप्रत्ययस्य जातिमभिधेयामिच्छन्ति, तन्मतेऽर्था- 
न्तरवृत्तिस्तद्धित उदाहार्यः । उक्तञ्च--समासक्कत्तद्धितेषु सम्बन्धाभिधानमन्यत्रढरूढभिन्नरूपा- 
ऽव्यभिचरितसम्बन्धेभ्य' इति । रूढिशब्दा गोरखरसप्तपणनोहितशाल्यादयो जातिविशेषावच्छि 
न्द्रव्यवाचिन इति तेभ्यो जातावेव भावप्रत्ययः । एवं कुम्भकारत्वं हस्तित्वमिति । अभिन्नः 
रूपाः-शुक्लादयो मतुब्लुकि विज्ञायमाने यद्यपि तद्धितान्तास्तथापि तेभ्यो भावप्रत्ययो 
गुण एव भवति न तु सम्रन्धे- । गुणगुणिनोर्जातितद्वतोरिव सोऽयमित्यभिसम्बन्धेन 
लोकनिरूढेन भेदसम्बन्धस्य न्यग्भावाद्रगुणवचनेभ्यो लुगिति लुग्विधानद्वारेणाऽभेदेनेव 
गुणिनोऽभिधानं न तु भेदं कृत्वा मत्वर्थोत्पत्तिरित्याख्यायते । अव्यभिचरितसस्चन्धात्‌- 
सतो भावः सत्तति जातावेव भावप्रत्ययः । नहि सद्वस्तु सत्तासम्बन्धं व्यभिचरितीति सत्तासम्व- 


4 


उ०--चिता बोध्या। अध्यस्यत इति । श्रनादिलोकपरम्परयेत्यर्थः । श्रध्यासमेव दर्शयति-यो गोशब्दः स 
एवार्थ इति । प्रबृत्तिनिमित्ततदाश्रययोश्रं सवंत्राध्यासिकं तादात्म्यमेव सम्बन्ध इति भावः । केवलमिति । 
जातिसुणप्रवृत्तिनिमित्तकशब्देषु यथा केवलो जातिगुणौ वाच्यौ, आश्रयस्य त्वाक्षेपादिना लाभस्तथा नाऽत्र, 
सम्बन्ध्यनालिङ्गितसम्बन्धमानाऽभावादिति भावः । सम्बन्धं प्रवृत्तिनिमित्तमिति । राजसम्बन्धञ्ञानादेव 
पुरुषे राजपुरुषपदप्रबृत्तिरिति तस्य प्रबृत्तिनिमित्तत्वम्‌ । एवं नामवाच्यक्रियाय भेद्स्यैव प्रतीतेस्तत्र सम्बन्ध- 
शानादेव शब्दस्य प्रबृत्तिः । जातिसुणयोस्दु खरूपशानादेवेति भावः! क्रियाकारकसस्बन्धः--कत्त त्वादि- 
रूपः । 'पाचकपद॑ पाकसम्बद्धकत्त रि शक्त मिति--शस्तम्रहात्कृससवेका थींमावाङ्गीकारात्‌ । न - चैषां क्रिया- 
अबत्तिनि मित्तकत्वव्यवहाराऽनापत्तिः; क्रियासम्बन्धप्रबृत्तिनिमित्तक इत्येव तदथोत्‌ । क्रियापदळ्च सम्बन्ध- 
प्रइत्तिनिमित्तकशश्दमात्रोपलच्षणं, तेन “चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति'रित्यस्य न हानिरिति बोध्यम्‌ । 

केचिदिति । “गोत्रञ्च 'चरणैः सहे'्यनेन तस्यापि जातित्वबोधनादिति तद्भावः । तथा ज 'जाय्या- 
'ख्याया मिति सूत्रे ओपगवादयोऽष्युदाह्ृता भाष्यकैयय्योः । जातावेवेति । सम्मन्धस्याऽभावात्‌ । जातेस्तु 
व्यकत्यमेदेनेब भानमिति न तत्सम्बन्धस्याऽपि प्रतीतिरिति भावः । जातितद्वतोरिवेति इष्टान्तः । भेदः 
सम्बन्धस्य-तन्मूलकसम्बन्धस्ेतयर्थः । न्यग्भावादिति । नीलोत्पलमित्यादावपि तन्न्यग्भावेन तदुत्तर'त्व'- 
अत्ययेन नीलख्पमुतलत्वं चोच्यत इति बोध्यम्‌ । ननु 'परस्य शुङ्गः इतिवद्भेद्विवक्षायां मत्वर्थीयोडपि तेभ्यः 


ह “स्यादिति वात्तिकसते ससन्थाऽमिधानमेव स्यादत श्राह--जुखिधानद्वारेणेति । न हीति । 'सत्‌'पदं हि 
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नाऽन्यच्छब्दादिस्य उपलभ्यते । 
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प्र०--न्धानपेक्षणान्न सम्मन्वे प्रत्ययः। राजषुरुषयोम्तु सम्बन्धस्य कादाचिकत्वात्तदपेज्ञो राजपुरुष- 
शब्दः स्वार्थमभिधत्त इति ततः सम्बन्धे प्रत्ययो युक्तः । तस्मात्सत्सु सर्वेषु पदार्थेषु नित्यसमवा- 
यिनी शब्दप्रवृत्तिहेतुः सत्तेव भावप्रत्ययवाच्या न तु सत्सत्तयोः सम्बन्धः समवायाख्यः । 'घवख- 
दिरत्व'मिति जातिद्वनद्ाज्ञातिसमुदाये । 'कुत्व'मित्यादौ सञ्ज्ञास्वरूपे सञ्ज्ञिष्वध्यस्ते प्रत्ययः । 
अन्ये तु सञ्ज्ञासञ्ज्ञिसम्बन्ध इत्याहुः । 


कि पुनरिति । प्रकृतिप्रत्ययार्थयोभेदप्रतिपत््यर्थः प्रश्न; । शब्दस्पर्शेति । एतचोपलक्षणं- 
पराश्रयस्य सवैस्य भेदकस्य जात्यादेरिह गुणत्वेनाभिमतत्वात्‌ । विशेष्यस्य सर्वनाम्ना प्रत्यवमुश्यस्य 
्रव्यत्वेनाऽभिमतत्वात्‌ । तत एतदुक्तं भवति, यथा शब्दादय आश्रिताः संसर्गिणो गुणा एवम- 
न्योपि जात्यादिधर्मो गुण इति । किं पुनरन्यदिति--भेदावगतिहेतुप्रमाणप्र्तः । अयमिति। 
,तात्विकभेदाभेदचिन्तपरिहारेण लोकप्रसिद्धं भेदमाश्रित्य प्रत्ययार्थं आचार्येण व्यवस्थापितः 
इत्यर्थः । न ह्यन्यदिति । असत्यपि भेदे लोके भेदव्यवहारदशनान्नास्ति ततो भेदनिश्चयः। न च 
ख्यादिव्यतिरेकेण द्रव्यं प्रत्य ्ेणोपलम्यते, रूपादिसन्नितरेशमात्रे घटादिव्यवहारात्‌ । पशोः खर्वः 
पीति । उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य द्रव्यस्यानुपलम्भादसत्त्वनिश्चयो युक्त इति भावः। पणेशते 


उ०--सत्ता5मेदेनैव बोधकं, न तु सत्तासम्बन्धेन । शतृप्रत्ययस्तु कतृ व्वारोपेणोपपाद्य इति भावः । तस्मात्सर्वे- 

स्विति । सत्पदार्थेष्वित्यर्थः । क्कचित्त “सत्सु स्ेष्वित्येव पाठः । जातिसञ्चुदाये इति । तस्याऽनुद्भूताऽऽ ` 
वयवमेदत्वविवच्यैकवचनम्‌, उद्मूताऽवयवमेद्वे तु द्विवचनादिकमपि बोध्यम्‌ । संझिष्वध्यस्ते इति । 
शन्दार्थयोरमेदाऽध्यवसायाजातिवद्विशेषणतया मासमाने इत्यपि बोध्यम्‌। तदभेद्शानादेव हि तत्र तत्र 
छादिशब्दमबृत्तिरिति तस्य प्रवृत्तिनिमित्ततेति मावः । इत्याहुरिति । शब्दार्थयोमेदवादिमत इदम्‌ । वाचकः 

त्वमेव सम्भन्धस्तरश्ञनाद्वाचकस्वग्रहाऽसम्मव इतयत्राऽसुचिः । “नानाख' 'सहत्व' “यौगपद्य मित्यादौ 
“नानारशब्दोऽसहभूते, 'सहःशब्दः सहभूते इत्तौ वत्ततेऽतोऽसहमावादौ प्रत्यय इति बोध्यम्‌ । एवञ्च 
यज्जञानादये शब्दस्य प्रवृत्तिः स 'प्रत्ययार्थ: । प्रकृतिरथपरैव । प्रबत्तिनिमित्तवेन च तच्छक्यम। 

बोधस्तु समभिव्याहाराद्विशिष्यैव, तयैवाऽतुमवात्‌, वात्तिकखारस्थाच, शक्तताऽवच्छेदकञ्च त्वतर्स्वादीत्यादि टी 
बोध्यम | मेदप्रतिपत्त्यथ॑ इति | 'ल्लिया'मिति सूत्रमाष्योक्ते 'मुणसमूहो द्रव्य'मिति मते समृहृसमूहितोः 
भेदा5मावादिति भावः | माष्ये--ततो5न्यदिति । प्रत्येका$तिरिक्तसमुहुर्पमित्यथः । पतुदुक्तिति। 
“शब्दे ्यादिमाष्यं संसर्गिमेदकपरमिति तात्पर्यम्‌ । 'ततो$न्यद्द्रव्य मित्युक्ते पुनरन्यत्वाऽनन्यस्बविषये प्रभो 
युक्तोऽत 'ग्राह--हेतुप्रमाणेति । तेम्यो5न्यदूदव्यमिति प्रमाणसिद्धं वोताऽनन्यदिति प्रमाणसिद्धं वेति 
प्रश्नमाष्यार्थ इति भावः । माष्ये-युणस्माऽयम्मावादिति । अयम्‌-चातिककारः । कुन्‌ वद्न्‌। .: 
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५ फक अन्यच्छब्दादिभ्यो द्रव्यं तत्वनुमानगम्यस्‌ । तद्यथा,--ओषधिवनस्पतीनां 


चाञ्न्यत्त लाग्र भवति लोहस्यान्यत्कार्पासानां यत्कृतो विशेषस्तदृद्रब्यमम । तथा | 


a की 


प्र०- न्यस्तस्येति । बहुधा विभक्तस्येत्यर्थः | एतेन भागानां परस्पराव्यवधानेन व्यवधानस्याऽ- 
नुपलब्धिकारणस्याऽभावः प्रतिपादितः । नन्वयवविभागात्संयोगनिमित्तावयविद्रव्यस्य विनाशादनुः 
पलभ्भः स्यातु। एवं तह्य पलब्त्रिलच्षणप्राप्तस्य सर्वदाऽनुपलम्भादसत्त्व निश्चयो ऽस्तु । अचुमानगस्य- | 
मिति । यद्यपि गुणव्यतिरिक्तद्वव्यवादिभिः प्रत्यक्षप्रमाणग्राह्य द्रव्यमभ्युपगतं, रूपाद्यालम्बन- | 
प्रत्ययविलक्षणपदार्थालम्बनप्रत्ययोत्यादातु, तथापि प्रत्यक्षे विप्रतिपन्न॑ प्रति साक्षिस्थानीया- 
ुमानोपन्यासः । प्रत्यक्षापलापिनं प्रति प्रत्यक्षपुर्वकालुभानासम्भवात्सा मान्यतोदृष्टमनुमानमुपन्य- 
स्यते-ओषधिवनस्पतीनामिति । भाष्यकारवचना“जञातिरप्राण्ना'मित्येकवद्धावो न भवति । | 
ओषध्यादीनामुपचयापचयपुर्वको देशविशेषसम्बन्धों दुष्ट इति वनस्पत्यादीनामडकुराद्यवस्थासु | 
दष्टानां कालान्तरे देशविशेषसम्बन्धदर्शनादुपचयापचयाचुमानम्‌ । ज्योतिषां गतिरिति । गति- 

पूविकां देशान्तरप्राप्षिमः्वादीनामुपलभ्याऽऽदित्यादीनां देशान्तरप्राप्त्या गत्यनुमानम्‌ । कोऽसा- 

वचुमान इति । अनुमीयतेऽनेनेत्यनुमानशब्देन हेतुरुच्यते। समान इति। वष्मे--उच्छाय: । 


उ०- ननु तद्वाक्याऽवगतेऽर्थे प्रमाणं पन्छन्तम्प्रति तद्वाक्यस्यैव प्रमाणखेनोपन्यासोऽयु्तो ऽत आह-- 
तास्त्विकेति । एवञ्च त्वदीयोऽयम्प्र्षो निर्विषय इति भावः । ल्ोकप्रसिद्धमिति । लोकव्यबहारार्थे शास्त्र 
लोकप्रसिद्वपदार्थत्यैवाश्रयणं युक्कमिति भावः । वास्तवमेदस्तु नासस्येवेति तात्पर्यम्‌ । असत्यपीति | यथा 
मृद्घय्योर्वास्तवभेदाऽभावेऽपि लोके “मृदो घट” इति भेदव्यवहार इत्यर्थः । एवञ्च श्रान्तलोकव्यबहारेण्‌, 
न पाप इति भावः । न च रूपादीति। एवञ्चाऽनुपलब्धिप्रमाणेनाऽन्यस्वाऽभावनिश्चय- 

अनुपलब्धिप्रमाणमेव द्रढयति माष्ये-पशोरिति । तद्‌व्याचष्टे-उपलब्धीति । एवश्च विविक्त- ध्व 

तथा ग्रहणामावादसत्वनिश्चय इत्यर्थः । उपलब्घिलक्षणं प्रमाणमेव सत्वनिश्वायकम्‌, उपलब्धिलक्षणा- | 
प्रमाणाप्प्रापतस्य प्राप्तसत्वनिश्चययोग्यस्याइनुपलम्माद्सल्वनिश्रय इत्यर्थः । पतेनेति । भागानां मेलने हि | 
तत्कृतब्यवधानादनुपलब्धिः सम्भाव्यत इति भावः । एवन्तर्हीति । श्रतिरिक्तद्रष्यस्य तन्नाशस्य च कल्पना- / 
3पेक्षयाइनन्यत्व॑ं लब्धमिति भावः । विलक्षणेति । 'रूपं' 'रस' इत्यादितो विंलक्षुण॒रूपवद्रसवदित्यादिंद्रव्य- | 
रूपपदार्थविषयग्रत्ययेत्यथ: । विप्रतिपन्नमिति । पुरषप्रतीपेश्रीन्तस्वसम्भवादिति भावः । 


सामान्यतो इष्टमिति । द्रव्यं सुणेम्यो५न्य त्‌, विशेषवत्त्वात्‌, यद्यतो विशेषवत्तत्ततो५न्यत्‌, यथा र 
लोहुकापीसे परस्परस्मात्‌’ । यदि प्रत्येकं द्रव्यत्वं रयात्‌, उच्छायविस्तारयोः साम्यात्तयोरेकत्वा उत्त्या | 
तुलाग्रादिविशेषा५नुपपत्तेः । प्रत्येकाऽतिरिक्तस्य तत्तद्मुणविशेषधटितगुरसमूहुरूपस्य नानागुरुत्वादि- । 
मिरघिकमुरुत्वादिमत्वेन भाष्यप्रदर्शितविशेषसिद्विरित्यतिरिक्तसमूहरूपद्रच्यसिद्धिरिति भाष्याऽभिप्रायः । 
भाष्यकारेति । द्रव्यप्राधान्यविवक्षयेत्याशयः । 'कुड्यादीनामुपच्चया5पचयपूर्वक' इति पाठः । 

- व्योषध्यादीना'मित्यपपाठः । तेषामपि पक्तत्वेन भाष्ये उपन्यासात्‌ । येऽश्वादिक्रियायाः प्रत्यक्षत्वं 
मन्यन्ते, तन्मतेऽप्यनुमानविषयत्वं 'ज्योतिप्रां गते रिति तदुपन्यासः । प्रमाणवाच्यनुमानशनब्दस्य नपु'सकत्वा- 
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कश्चित्स्पृशन्नेव च्छिनत्ति कथिल्लम्बमानो पि न च्छिनत्ति यत्कृतो विशेषस्त- 
दद्रच्यम्‌ । तथा कश्चिदेकेनेव प्रहारेण व्यपवगे करोति कश्चिदद्राभ्यामपि न करोति 
यत्कृतो विशेषस्तद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ अथवा यस्य गुणान्तरेष्वपि प्रादुर्भवत्सु तत्त्वं न विहन्यते 
तद्‌दूव्यस्‌ । कि पुनस्तत्वम्‌ ? तद्भावस्तत्त्वम्‌ । तधथा-आमलकादीनां फलानां रक्कादय! :` ~ - 
पीतादयश्च गुणा! प्रादुभवन्ति) आमलकं’ “बदर मित्येव भवति | ९७ जी ˆ | 
अन्वर्थं खख्ख्रपि निवेचनं--गुणसंद्राबो द्रव्यमिति । 
ग्र०—-परिमाणं-पारिमाणडल्यम्‌। कचित्परिणाह इति पाठः । परिणाहः पारिमाणडल्यमेव। अन्यः 
तुल्लाग्रमिति । तुलाग्रस्यान्यथात्वं नामोन्नामलक्षणं, गुरत्वभेदात्‌ । गुरुत्वस्य च समवायिकारणं 
द्रव्यमिति रूपादिव्यतिरिकतद्रव्यसिद्धिः । विशेष इति । तुलाग्रस्य नामोन्नामलक्षणो भेद इत्यर्थः । 
सपृशन्नेवेति । खड्गादिः । लम्बमानोऽपीति । कार्पासादिः। ब्यपवर्गेमिति । विभागम्‌ । 
तत्त्वमिति । एकाकारबुद्धि: । निमित्तत्व मित्यर्थः । यदि ख्पाद्यालस्बनैवामालकादिबुद्धिः स्यात्तदा 
, पूर्वख्पादिविनाशादपुर्वेखुपादिप्रादुर्भावाच 'तदेवेदमामलकः मिति प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययो नोत्पद्येत, अस्ति 
च भिन्नाकारबुद्धयुत्पत्तिस्तस्मादस्ति रूपाश्रयो द्रव्यम्‌ । एतच पाकजख्माद्युत्पत्तौ ये द्रव्यविनाशं 
नेच्छन्ति तन्मतेन द्रव्यप्रत्यभिज्ञाश्चयेणोक्तम्‌ । ये तु पाकजख्पायुत्पत्तो पूर्वद्रव्यविनाशमपूर्वद्रव्या- 
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ड०--पपु'स्स्वाऽनुपपत्ते राह-अचुमीयतेऽनेनेति। प्रकृते को हेतुरिति माष्याच्रार्थः। पारिमा एडल्यं- विस्तारः । 
ननु तुलाग्रस्य भेदाऽमावादाह-नामोन्नामेति । नमनोन्नमनेत्यर्थः । युरुत्वभेदादिति । तद्भेद्श्च समवायिः 
कारणमेदाऽधीन इति द्रव्यमतिरिक्तं सिध्यति । माष्ये-तदूद्रन्यमित्यस्य तदाश्रयो द्रव्यमिति भावः । अत्र 
वद्न्ति-एवं हि रूपादिसमवायिकारणतयैव द्रव्यतिद्वावेतत्पर्यन्तघावनचैफल्यापत्तिः । किश्चऽति रिक्तस्यैकः 
गुरुत्वाश्नयस्याऽमावेऽपि दशगुल्लामिरल्पसुल्ञाम्योऽधिकाभ्यश्च नामोन्नामोऽनेकसुरुतैरेव इष्टः, तद्वदत्राऽपि 
तैरेव द्रव्याऽनतिरिकस्तदुपपत्तौ न तदतिरिक्तद्रव्यसिद्धाविद मानम्‌ । किञ्चैवं पयदौ सून्नादिम्योऽधिकसुसः 
त्वाद्युपलम्मापत्तिः । तस्माद्यव्कृतो विशेष इति माष्यस्य कापीसादघिकसुरुत्वसमूहकृतो विशेषः, तत्समूहो 
द्रव्यमित्यक्षराथः । एवञ्च तुल्यन्यायादरूपादिसमूहृ एव द्रव्यम्‌ । प्रध्येकञ्च मुणत्वमिति द्रव्यमुणयोभेदसिद्धौ 
प्रकृतिप्रत्ययार्थयोभेदोपपत्तिरिति भावः । किञ्च तेषामेव प्रत्येक द्रव्यलेऽनेकद्रव्यप्रतीस्यापत्तिरिति । एवञ्चाः 
ऽयुतसिद्वरूपादिपरमाणुरूपाऽवयवाऽनुगतः समूहो द्रव्यमतो वनादेने द्रव्यत्वम्‌ । स्पष्टञ्च "स्यामिति 
सूत्रे भाष्ये उक्त--द्रव्ये च भवतः कः सम्प्रत्ययः १, गुणसपुदायो द्रव्य मिति | तथा तपरसूत्नेऽपि भाष्ये= 
“कूं 'च प्रत्यवयवो मुणः १ समुदायमिती'ति दिक्‌ । 


नन्वत्र पचे ्रामलकादौ पाके पूर्वरूपादिबिनाशे तत्तद्घरितसमुदायस्याऽपि नाशात्तदेवेदमामलकः 
मिति प्रतीत्यनापत्तिरिति चेन्न, केषाञ्चिदूगुणानां नाशेऽपि बहोसु णसमुदायस्य सत्त्वेत प्रत्यमिशोपपत्ते; । 
तदेवाह--अथवा यस्येति । 'सङ्गावा'दिति शेषः | यस्याऽचयवसमूनुस्य सद्भावादित्यथ; | कैयरस्तु वैशः २ 
षिकादिनयाऽनुसारेण भाष्य व्याचच्षाणः-कथं 'ल्निया'मिति सूतस्थमाष्येण न विरुध्यत इति चिल; 


कयं 'च 'किं पुनद्रेव्य, के गुणा” इति प्रक्षत्य न नि्दतेति च चिन्त्यम्‌ । तन्मतेनेति। ते हि व्यक्ति- यु 
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यदि तहि पष्ठीसमथाद्गुणे प्रत्यया उत्पद्यन्ते किमियता खज़ेण । एताबट्रक्व्यं 
बष्ठीसमथीदगुण इति ।। 'पष्ठीसमयोद्युण” इतीयत्युच्यमाने द्विगुणा रज्जुखिणणा 
रब्जुः-अत्रापि प्रामोति ॥ नैष दोषः । गुणशब्दो5यं बहुर्थः । अस्त्येव समेष्वव- 
यंवेषु वत्त ते । तद्यया,--द्रिगुणा रज्जुखिगुणारज्जुरिति । अस्ति द्रव्यपदायक । 
तद्यथा,--'गुणवानयं देश'इत्युच्यते यस्मिन्‌ _ गावः सस्यानि च बतत न्ते । अस्त्य- 
प्रधाने वत्त ते । तद्यथा--यो यत्राऽग्रधार्न भवति स आइ- “गुणभूता वयमत्र ति । 
अस्त्याचारे वर्ताते। तद्यथा- “गुणवानय ब्राह्मण इत्युच्यते यः सम्यगाचार 
करोति । अस्ति संस्कारे वत्ते । तद्यया--संस्कृतमन्न' 'गुणव'दित्युच्यते | 
अथवा सबैत्रैवाञ्ये गुणशब्दः समेष्ववयवेषु वत्त ते | तद्यया--द्विगुणमध्ययन 
त्रिगुणमध्ययनमित्युच्यते । चर्चायुणान्कमगुणांश्राःयेच्य भवति, न संहितागुणांश्रचो- 
गुणांश्च । बन 


यमा स 27:०८ 
प्र०--रम्मञ्चाम्युपगच्छन्ति तन्मतेन द्रव्यभेदेडपि जातेरेकत्वाज्ञातिप्रत्यभिज्ञाश्रयेणोक्तम्‌ । जाते- 
श्वाधारो द्रव्यं, ततो जातिमन्तरेण प्रत्यभिज्ञाया अभावाद्रद्रव्यमन्तरेण जात्युपलम्भाभावाइब्रव्यस्थ 
सद्भावनिश्चयः । अन्वर्थमिति । अर्थान्विताद्रद्रव्यव्यपदेशादेव रूपादिव्यतिरिक्त द्रव्यं सिद्ध- 
मित्यर्थः । गुणसंद्राव इति । संद्र यते-_सडकम्यते-_आश्रीयते. इति संद्राव: । “समि युद्रुदुवः 

_इति चत्र्‌ । गुणानामाश्रयो द्रव्यमित्यर्थः । _ ह 

किमियतेति । 'यस्य गुणस्य भावा' दित्यादिना गुरुणा सूतरेणेत्यर्थः । द्विगुणा रज्जुरिति। 

विषयप्रदर्शनमात्रमेतत्‌ । रज्जुशब्दात्त षष्ठ्यन्तादवयवलक्षणे गुणे त्वतस्प्रसङ्गः । कथं प्रसञ्च- 

इत्याह युणुशब्दोऽयमिति । कचित्तु पाठ:-'नेष दोषो गुणशब्दोंऽय' मिति । तत्रायमर्थः-यतोऽयं 
गुणशब्दो बह्नर्थस्ततों यस्थ गुणस्य भावा'दित्यस्मनत्यासेऽतिप्रसञ्गी न भवति, गुणराब्देन 


विशिष्टस्य गुणशान्दप्रवृत्तिनिमित्तरूपस्योपादानात्‌ । 
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उ०- विषयामेच प्रत्यमिशां मन्यन्ते । ये स्विति । ते हि परमाणुपर्यन्तद्रव्यनाशे परमागुष्वेव पाकजरूपाद्युसत्तौ 
पुनः पूर्वँचदुद्वव्यारम्प॑ वदन्ति । जातेश्वाधारो द्रव्यमिति । यद्यपि गुणोऽपि जात्याघारस्तथापि प्रकृता$- 
भिप्रायेणेदम्‌ । गुणानामश्रय इति । समूहस्य भेदकल्पनयैव '्चाऽभ्रयत्वव्यवहारोऽपीति भावः। एवश्च 
'मुण्समूहो द्रव्यमिति पतञ्जलि'रिति योगमाष्येण न बिरोध इति मब्जूधायां निरूपितम्‌ । माध्ये-षष्टीसमथो- 
द्गुणे इति । 'तस्य युणे'इति वक्तव्यमिति मावः । ननु 'द्िमुणा रञ्जु'रित्यत्र मुणशब्देनेवाउमिधाना- 
लानत मर र एल पा । कथम्परसज्ञ इति । 
पराश्चयस्य मेदकस्य सुणपदार्थः भावः । क्चित्त्विति । ठ एव युक्तः, त्र पाठेऽथ॑साम- 
झस्याऽमावादित्याहुः । संहितामधीत्य यः पदान्यधीते तदीयमध्ययनं द्विसुणमित्युच्यते । ते अधीत्य यः 
क्रममप्यधीते तथ्य त्रिसुणम्‌ । संहिताऽध्ययनकालेऽपि नान्तरीयकतया पदाऽध्ययनसत्त्वादाह-पदविच्छेदेति । 


१--'भ्रस्यप्राधान्ये’ इति कीलहार्न पाठः । 
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यदेव॑ “गुणवदज्नमिति गुणशब्दो नोपपद्यते, न ह्यन्नस्य पादयो गुणाः 
संमा भवन्ति । नाथ्वश्यं वष्मतः परिमाणत एव वा साम्यं भवति । किं तर्हि १ 
युक्कितोऽपि । आतश्च युक्कितो यो हि मुदगप्रस्ये लवणग्नस्थं प्रच्िपेन्नाऽ्दो युक्त 


स्यात्‌ । यदि ताबददेरन्न' नादोऽत्तव्यं स्यात्‌ । अथाउनितेरन नाऽदो जम्ध्वा 
प्राण्यात । 


शुक्लादिषु तर्हि वत्त्पेमावादवृत्तिन प्राभोति;--शुक्‍्लत्वं शुक्लतेति ॥ किं पुनः 
कारणं शुक्लादय एवोदाहियन्ते न पुनवृ ज्ञादयो5पि,--जृक्षल्व॑ वृक्षतेति ? अस्त्यत्र 
विशेषः । उभयवचना होते द्रव्यं चाहु्गुणश्च, यतो द्रव्यवचनास्ततो वृत्तिभविष्यति । 


SISSY SAA SY AAA AAA SASSY IS IAAI ISS ७ ७/९./९५/९/९/४/९४/९/४/४/ IAS IIIS AAA A 


प्र०--अथवेति । पूर्वोक्तविषये सर्वस्मिन्नित्यर्थ: । त्रिगुणमध्ययनमिति । पदक्रमसंहिताल- 
क्षणावयवत्रययोगात्‌ । चर्चागुणाः-पदविच्छेदगुणाः । पदक्रमाध्यायी 'द्विगुणमधीत? इत्युच्यते । 
न संददितागुणांश्वर्चागुणांश्चति । वेदान्तरसंहितां वेदान्तरपदानि वाधीयानो द्विगुणमधीत इति 
नोच्यते । अध्ययनक्रमभेदादेकस्याऽध्ययनस्य द्विगुणत्वाभावात्‌ । यद्यपि क्रमपाठे पदावृत्त्याधिक्यं 
भवति तथापि युक्तितः साम्योपपत्ति. । “गुणत्रानयं देश'इत्यत्रापि गोसस्यादयो युक्तितःसमा देशा- 
वयवत्वाइगुणा उच्यन्ते । गवादीनां देशावयवत्वमुपचरितम्‌ । गुणभूतावयवमित्यत्रापि गृहाद्यवयव- 
सद्शात्मनिर्देशः । 'गुणवानयं ब्राह्मण इत्यादावपि ब्राह्मण।दिशब्दार्थगुणसमुदायेकदेशाचारवाची 
गुणशब्दः । युक्तितश्चा चारस्य साम्यम्‌ । यद्येवमिति । यथा {द्विगुणा रज्जुः रित्यादौ प्रमाणतो- 
ऽवयवस्य साम्यं न तथाऽन्रेति प्रश्न! । युक्तित इति । अर्थक्रियाया यद्योग्यं तत्सममित्यर्थः । 
यदि ताबदिति । युक्तितः साम्यामात्रेऽन्नमेव तन्न स्यात्‌ कुतः षुनस्तस्य गुणवत्त्वमित्यथे: । 
तदेवं षष्ठीसमर्थाद्वगुण इत्युच्यमानेऽतिप्रसङ्गाद्यस्य गुणस्य भावादित्याश्चयितव्यम्‌ । अत्राप्यव्याप्ति 
चोदयति-शुङ्कादिष्त्रिति । "पटस्य शुक्ल’ इति व्यतिरेकदर्शनाद्रगुणमात्रव॑चनाः शुक्लादयः । 
“पटस्य शुक्लत्व'मित्यादौ गुण एव त्वतलादिप्रत्ययो दश्यते न च गुणे वत्तेमानानां तेषां गुण एंव 
प्रवृत्तिनिमित्तमिति मत्वा प्रश्नः । गुणसमवायिनि तु सामान्ये स्यात्‌ प्रत्ययः, किन्तु 'पटस्य 


उ०--भाष्पे--“चचोगुणा नित्यादेः 'समा'नित्यादिः । पदक्रमाध्यायीति । पदानां क्रमेण विच्छेदेनाध्या- 
यीयर्थः । भाष्ये समाउवयवेषु दत्तो युक्तिमाह--न संहितेति । अस्य बिघमा'नित्यादिः । तढुवनयन्नाह-- 
वेदान्तरेति | अध्ययनक्रममेदादिति । श्रध्ययनविषयवणौं 5नुपूर्वीमिदादित्यथः । युक्तित इति । बोध्यमान- 
पदखल्पमेदामावादिति मावः । युक्तितः समा इति | देशस्य समा अवयवा इत्यर्यः । तदाह देशाऽ- 
चयवत्वादिति । 'समानदेशा5वश्रवत्वा'दिति पाठेऽत्रयबान्तरेण तुल्यतया देशावयवत्वादित्यथेः । ननु 
तेषां देशाऽवयवत्वं कथमत आह--गवादीनामिति । यथा देशाऽतरयवोऽ्क्रियाकारी तथा गोसस्यादि- 
कमपीत्यर्थः । युक्तितः--ब्राह्मणब्यवहारप्रयोजकल्लेनेत्यथः । ननूक्तरीत्या युक्तितः साम्यादेव 'मुणुवद्न्न'- 
मित्यादयः प्रयोगा अत आह--यथेति । अर्थक्रियायामिति । सा च प्रकने मोजनरूपा। ननु सुशिपरेु 
शुङ्कादिषु सुण एव वत्ती, गुणपरेषु तदूगतजातिरिति किमुच्यते 'बर्त्यमावा!दित्यत आइ परस्य शुङ्ग 
१२ 0 
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इमेऽपि तहिं उभयवचनाः । कथम्‌ १ आरम्यते मतुब्लोपो “गुणवचनेभ्यो मतुपो 
लुग्मवती'ति+- । यतो द्रव्यवचनास्ततो वृत्तिभविष्यति । 


डित्थादिषु तर्हि वरत्यभावादवृत्तिने प्राप्नोति--डित्यत्व॑ डित्यता डाम्मिइत्व- 
मिति । तत्रापि--कश्चित्माथमकल्पिक्रो डित्थो डाम्मिइश्चेति । तेन कृतां क्रियां 
शुणं वा यः कश्चित्करोति स उच्यते--डित्थस्वं त एतङ्डाभिद्इत्वं त एतत्‌ । एवं 

/ डित्या; कुन्ति, एवं डाम्मिङ्ठाः कुवेन्ति । 


छ यस्ति प्राथमकल्पिको डित्यो डाम्सिद्ृश्च॒ तस्य वरत्त्येमावादवृत्तिने प्राभोति । 
नेष दोषः । यथैव तस्य काथंचित्कः प्रयोग एवं वृत्तिरापे भविष्यति । 
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(( प्र०--शुक्लत्व'मिति पटेन सम्बन्धाभावप्रसङ्गः। वत्त्येमावादिति । वर्त्तनं वर्तो वृत्तिरित्यर्थः । 
£ वत्तोस्मिन्नस्तीति वर्ती प्रत्ययार्थः, प्रकृत्यर्थव्यतिरित्तप्रत्ययार्थाभावादित्यर्यः । न पुनश क्तादय 
इति। तेऽपि जातिमात्रवचनास्ततो जातौ प्रत्ययाऽप्रसङ्गः । द्रव्यं चाहुरिति । विशिष्टजाति- 
युक्तमित्यर्थः । गुणं चेति । जातिलक्षणम्‌ । यतो&#व्यवचना इति । यस्मादरद्रव्यवचनास्तस्मा- 
जातो प्रवृत्तिनिमित्त प्रत्ययः । आरभ्यते मतुब्लोप इति । वृक्ञादयो जातितद्वतोरभेदविवत्षायां 
द्रव्यमाहुः । नहि यथा 'पटस्थ शुक्ल’ इति व्यतिरेको दृश्यते तथा 'घवस्य वृक्ष' इति । तत्र 
-गुणदरव्ययोर्व्यतिरेकद्शनान्मतुप्भ्रवणनिवृत्यर्थो लुगारम्भः । 


डित्थादिष्विति। डित्थादयो यदुच्छाशब्दा अर्थगत न किचित्मवृत्तिनिमित्तमपेक्षन्ते, 
-बुरुषेच्छावशेन प्रवर्त्तनात्‌ । तेन कृतामिति । डित्यसहचरितगुणक्रियादर्शनादन्यत्राप्युपचारा- 
ठावर्त्तमानस्य डित्यशन्दस्यं गुणक्रिये एव प्रवृत्तिनिमित्तमित्यर्थः । काथंचित्क इति । विनया- 
दिपु कथंचिच्छब्दस्य पाठात्स्वार्थ ठकात्ययः । शब्दस्वरूपमर्थे$ध्यस्या5यं डित्थ इति संज्ञासंज्ञि 


CSN AANA SE NAS NSP I A A YS ७०० 


' उ०-_इति । परेन सर्बन्धाऽभावेति । प्रकृत्यथेस्य पठेन सम्बन्धे 'च सापेच््वादबत्यमावप्रसङ्ग इति भावः । 
ननु यथा दृक्षशब्दे मदुन्लोपं विनैव जातिविशिष्टद्रव्यमाह, तया शुक्कादयोऽपि गुणविशिष्टं द्रव्यं वच्य- 

- न्तीति कि मतुब्लोपेनेयत आह वृक्षादय इति । जातिप्रबृत्तिनिमित्तकशब्दनोष्यजातेः स्वाश्रयेणाऽमेद्‌- 
विवक्षेवेति भावः | ्रत्रत्यं तत्वं प्रागेवोक्तम्‌ । ननु तत्राऽपि शब्दरूपं प्रदृत्तिनिमित्तमस्तीत्यत आह-- 
डित्थादय इति | भाष्ये--तन्ना5पि कश्चिदिति । “तत्रापी व्यस्योत्तरमाहेति शेषः । 'कश्निः दित्यादि 'इती- | 
सन्त वा्तिकोक्तसुत्तरम्‌। तद्व्याचष्टे-तेन कृतामित्यादि | शब्दस्वरूपमर्थऽध्यस्येति । तादात्म्याऽध्या- 
सोऽत्र बोध्यः । तदेवाह--अयं डित्थ इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धः क्रियत इति | यथा डित्थशब्द्स्येति। | 
अन्यथा शब्दान्निर्विकल्पकाऽमावेन, निर्धर्मितावच्छ्रेइकशक्तिग्रहाऽमावेन च प्रयोग एव न स्यादिस्यर्थः । 
' जात्यतिरिक्तपदार्थे विशेष्यताप्रकारतयोः सावच्छिन्नत्वनियमादिति भावः । ्रन्ये तेवं व्याख्याने घटादिपदः 
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यद्वा सर्व भायाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावस्तदभिधाने ॥६॥ 


किमेभिस्त्रिभिभावग्रहणें! क्रियते ? एकेन शब्दः प्रतिनिर्दिश्यते द्वाम्यामर्थः । 
यद्वा सर्वे शब्दाः स्वेनार्थेन भवन्ति स तेषामर्थे इति, तदभिधाने वा त्वतलौ भवत इति 


प्र०-सम्बन्धः क्रियते । ततः शब्दस्वखूपासङ्गाद्यया डित्यशब्दस्याऽ्भ प्रयोगस्तयैव शब्दस्वरूपे- 
ऽथऽध्यस्ते प्रत्यय इत्यर्थः । अन्ये तूतमत्तिप्रभृत्याविनाशात्कौमाराद्यवस्थाभेदभिन्नद्रव्यसमवायितीं 
जातिमिच्छन्ति । यदर्शेनादवस्थान्तरेऽपि स एवायं डित्थ इति प्रत्यभिज्ञाप्रत्यय उत्पचते तस्यां 
प्रत्ययः । 


in 


यद्वेति । पूर्वत्र लक्षणे जातिगुणद्रव्यलच्षणार्थाभिधायिम्यो गवादिभ्यः शब्दस्वरूपगुण- 
सामान्यादिषु प्रत्ययः । इह्‌ तु शब्दाभिधायिम्यः पुवक्तिष्त्रेवार्थष्विति प्रङृत्यर्थभेदेऽपि प्रघानप्रत्य- 
यार्थाऽमेदापेक्षों विकल्प: । किमेभिरिति । भावशब्दत्रयस्याऽयभेदं पृच्छति । एकेनेति। 
भवन्तीति भावाः शब्दाः । 'मवतेश्चेति वक्तव्य'मिति कर्त्तरि णः । द्वाभ्यामिति । स च द्विविधो 
वाध्यप्रवृत्तिनिमित्तरूपः । अत्र तु करणसाधनो घत्र, । तत्र शुक्लस्य भावः शुक्लत्वमिति शुक्लः 
शब्दस्य गुणे वर्तमानस्य भावो गुणसमवायिसामान्यं, तस्माद्धि निमित्ताच्छुक्लशब्दः स्वस्मिन्नर्थ 
गुणलच्षणे भवति प्रवर्तत इत्यर्थेः। द्रव्ये तु वर्तमानस्य शुक्लशब्दस्य गुणों भावः । तथा 
गोंशब्दस्य द्रव्ये वत्त मानस्य जातिर्मावों; राजषुरुषशब्दस्य सम्बन्ध इत्यादि बोद्धव्यम्‌ । स्वेना- 
थेंनेति । शब्दानां स्वार्थो वाच्यस्तेन भवन्ति- तत्र वाचकत्वेन प्रवर्तन्त इत्यर्थ: । वाच्योऽर्थः 
शब्दभवने करणत्वेन विवक्षितः । अर्यैप्रत्यायनाय शब्दप्रयोगाद्भवत्यर्थस्य करणत्वम्‌ । स 
तेषामर्थं इति । यत्तदोनित्याऽभिसम्बन्वाद्यस्मादित्यपेक्षते । यस्मातृ-यत््रवत्तिनिमित्तात्स्वेनाः 
न प्रयुज्यन्ते सोऽर्थस्तेषां प्रवृत्तिनिमित्ततया सम्बन्बीत्यर्थः । एतेन प्रकृतिप्रत्ययार्थयों: सम्बन्यो 
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उ०---सहशत्वादस्य कथञ्चिपदप्रयोगा5सामङ्स्यमतो व्यक्तेरेव प्रकारताविशेष्यताख्यविषयरताद्र्‍येन भानमिति 
शक्तिग्रहप्रयोगयोरुपर्पात्तः । एवं प्रकारस्य 'चाऽन्यत्राऽदष्टस्वात्कथञ्चिदित्युक्तिः समझता । एवञ्च प्रकारता- 
विशिष्ट व्यक्तिस्त्वप्रत्ययाथ इत्याहुः । जातिमिच्छुन्तीति । अत एवाऽत्राऽतिप्रसङ्गबारणायराङृतिग्रहण्‌- 
त्यादिपरिभाषा खशास्त्रे आश्रिता । पूर्वन्यासादत्र प्ते विशेषमाह--पूर्वन्न लक्षणे इति । शब्दस्वख्पेत्यादि । 
यदा गोशब्दो गोत्वमात्रवचनस्तदा शब्दस्वरूपे, डित्यादयो$पि शब्दस्वरूपे उदाहरणम्‌ । सुणिवाचकेम्यः 
शुङ्कादिम्यो गुणे । गुणवचनेभ्यस्तदूगते सामान्ये इत्यर्थः । गवादिभ्यश्च सामान्ये । शब्दा भिधायिभ्यः- 
शब्द्खरूपमात्रपरेम्यः । गोत्वमित्यादो गोशब्दसम्बन्धी धर्मं इत्यादिग्रकारेण बोधः । नन्वर्थमेदे विकल्पो5- 
युक्त, एकाथीनां विकल्पादत आह- मरङय्थमेदेऽपीति । अवन्तीति । उचचारणविषया भवन्तीत्यर्थः । 
द्विविध इति । वाच्यो--विशेष्यरूपः । प्रवृत्तिनिमित्तम-प्रकाररूपन । यमत्र वार्तिकार्थः--स्े शब्दाः 


स्येन अर्थेन-वाच्येन करणेन यस्माऊदृत्तिनिमित्ताद्ववस्ति-वाच्याथंबोधनाय प्रयोगं प्राप्नुवन्ति स फ्रवृत्ति- ० 
निमित्तर्पोड्थस्तेषां शब्दानां मावः । अतस्तदमिधानेऽ 5 थोच्छुब्दपरेभ्यः प्रत्यय इत्यथः । प्रथसमावशब्दस्य 


शब्दपरतायां 'यद्वा सर्वे भावा' इत्यादिनोक्तं लक्षणं यादृशं.सम्पद्यते तदनुवदति भाष्ये--यद्धा सवै शब्दा- 
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बक्कव्यम्‌ ।। नेवमन्यत्र भवति । नहि तेन रङ्गः रागात? [ ४। ३ । १ | इत्यत्र 
शब्देन खते प्रत्यया उत्पद्यन्ते । शब्देऽसम्भवादर्थेन रक्ते प्रत्यया भविष्यन्ति । 
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तत्तह्म न्यतरत्फत्त व्यं सत्रं च भिद्यते ॥ यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक “तस्य 
भाव इत्यभिप्रायादिष्वतिप्रसङ्ग' इति ? 
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प्र०--दशितः । नैबमन्यत्रेति । अन्यत्र शब्दार्थसम्बन्धी प्रत्ययार्थो निदिश्यते । न तु शब्दसम्बन्धी- | 
त्यर्थः । अत्रोत्तर-शन्दे५सम्भवादिति । शब्दसम्बन्धित्व प्रत्ययार्थस्य नोपपद्यते । कषायादिशब्देन 
रागाद्यसम्भवात्ततः शब्दार्थसम्बन्धित्वं प्रत्ययार्थस्याश्रीयते । इह तु शब्दस्य तदथः 
स्येव भावसम्बन्धसम्भवात्तद्वा चिनी कामचारात्प्रकृतिराश्रीयते । तथा हि--शुक्लस्य द्रव्यस्य 
गुणो भावस्तद्वशाद्धि शुक्लं द्रव्यं भवति । गोत्वसम्बन्धाच गौद्रव्यम्‌ । एवं शुक्लशब्दस्याऽपि 
द्रव्ये वर्तमानस्य गुणो भावः । तद्वशात्तस्य द्रव्ये प्रवत्त नात्‌ । गोत्ववशाच गोंशब्दस्येत्येवं | 
सर्वत्रावसेयमु । 'नानात्वं' 'योगपद्य मित्यादौ पूर्वत्र लक्षणे नानाभूतार्थाभिधायिनो युगपद्वभूतार्था- | 
भिधायिनश्च द्रव्यघर्मे असहभावे युगपद्भावे च प्रत्ययः । उत्तरत्र तु शब्दाभिधायिभ्यां पूर्वोक्त एव 
1) 
भावे प्रत्ययः। तत्तह्म॑न्यतरदिति। 'यस्य गुणस्य भावा'दिति वा, 'थद्वा सर्व भावा' इति 
त्यर्थः । अनभिधानादिति । न हि गोत्वमश्चत्वमित्याद्युक्तेडभिप्रायाद्यवगम्यते कि तु जात्या- 
दीत्यर्थः । तत्र भवत्यनेनेति करणसाधनेन घत्रन्तेन भावशब्देन जात्यादिके उच्यमाने वाच्य- 


"२५४./५/९/९/४/४/५«*”*/*/*/”४ ”*/*/* NNN 


उ०--इति । नन्वर्थस्य शब्दमवने कथ' कारणत्वमत आहर--अर्थप्रत्यायनायेति । प्रवृत्तिनिमित्ततथेति । 
प्रवृत्तिनिमित्ते न श॒क्तिरित्यभिप्रायः । सम्बन्ध इति । प्रवृत्तिनिमित्तत्वरूपः । प्रकृतिश्ना5त्र पन्चे शब्द्खरूपपरा । | 
प्रबत्तिनिमित्तवञ्च खजन्यब्रोधीयमुख्यविशेष्यतानिरूपितविषयतावत्वस्‌ । | 


भाष्ये शङ्कते- नैवमन्यत्रेति । अन्यत्न- श्रर्थ । क्चिद्पि लच्ये एवं प्रकारो न भवतीत्यर्थः । 

यथा हीति । सुणटिद्रैव्यमावत्वं तददृत्तिघर्मत्वात्‌ । तदशात्‌-मुणवशात्‌ । तद्‌--द्रव्यम्‌ । शुक्लं | 
तदूब्यपदेशवत्‌ । एवं गोस्वसस्बन्धाद-द्रव्यं गौः--तद्ब्यपदेशवत्‌। अतो गुणादेद्रेव्यमावत्वम्‌ । एवं 
तत्तच्छन्दाना द्रव्ये कृत्तौ तेषामेव निमित्तत्वादौपचारिकं शब्दधर्मश्वमिति शन्दमावोऽपि स इति भावः। | 

परे तु संशाशब्दे परबत्तिनिमित्ताऽनङ्गीकारेऽपि प्रत्ययोपपादनायेदस्‌ । अय॑ भावः--शब्दस्य योऽथौ वाच्यः | 
प्र्रत्तिनिमित्ता 5न्यतररूपस्तद्वाचकत्व प्रत्ययस्य । तत्र “घटत्व मित्यादौ जात्यादिरुपं प्रदत्तिनिमित्त तदर्थः । । 
(डित्थत्व'मित्यादौ त्वन्यस्या5सम्मवाद्विशेष्यभूतो5थ एवं त्वाइथः । एवश्च डित्यडित्यत्वशब्द्योः पयोयता । 

इंदशे «थले एव प्रकृतिः शब्दपरा 'त्व'स्य साधुत्वाय कल्पते । एवञ्च कुव मित्यादेः कवग इत्यादिरेवार्थः । 

तत्र 'कुत्वं. कस्मान्न भवती'त्यादौ कुत्वशब्दार्थकुशब्दस्य प्राप्त्यमावात्तस्य खार्थोश्रये लक्षणा55भ्रयणीया 

स्यात्‌ । किञ्चेवं 'डित्यत्व'मित्यादौ प्रकृतिप्रत्ययाथंयोमेदा5मावः । किञ्च सर्वत्र प्रकृनेलक्षणायां न मानस । 

ओ। (डित्यत्व'मित्यादौ त प्रकृतिप्रत्ययाथो5नुपपल्या तत्कल्पनम्‌ । शब्देऽसम्भवादित्यादेरयमर्थः,-- यथा तत्र 
'  शाब्देडसम्मवादर्थन रके प्रत्ययास्तथैतद्विषये डित्यत्वादावर्थस्य भावेडसम्भवात्मझतेः शाब्दपरत्वं कृत्वाउथे 
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उक्त वा ॥ ७॥ 


किमुक्रम्‌ १ “अनमिधाना' दितिः । अनभिधानादभिम्नायादिपूरपत्तिनं भविः 
ष्यति | 


त्वतल्स्पां नञ्समासः पूर्वविप्रतिषिद्धं त्वतलोः स्वरसिद्ध'यथेम्‌ ॥ द ॥ 


त्वतरस्यां नञ्समासो} भवति पूवैविप्रतिषेधेन । किं प्रयोजनम्‌ १ “त्वतलोः 
स्वरसिध्यर्थस्‌? । त्वतलोः स्वरसिद्वियैथा स्यात्‌  । त्वतलोरवकाशः भावस्य 
वचनं प्रतिपेधस्याऽवचनम्‌, ब्राह्मणत्वम्‌ ब्राह्मणता । नब्समासस्पावकाशः--प्रति- 
पेघस्य वचनं भावस्याञ्वचनम्‌-अन्राह्णः अवृषलः । उभयवचन उमयं प्राभोति- 
झन्राह्माणत्वम्‌ अब्राह्मणता । नन्समासो भवति पू्वेविप्रतिषेघेन । 


स॒ तहि पूर्वविप्रतिषेधो वक्कव्यः ! न वक्तव्य! । नाऽत्र त्वतलौ प्राप्तुतः । कि 
कारणम्‌ ? असामध्योत्‌ । कथमसामध्येम्‌ ? 'सापेचमसमथे भवतीति । यावता 
ब्राह्मणशब्दः प्रतिषेधमपेच्चते । 


नञ्समासोऽपि तर्हि न प्राप्नोति | किं कारणम्‌ ? असामथ्यादेव । कथमसाम- 
श्यम्‌ ? 'सापे्ममसमर्थं भवती'ति । यावता ब्राह्मणशब्दो भावमपेक्षते । 


त 


प्र०--सम्बन्धिनि शब्दसम्बन्धिनि च पुर्वोक्तन्याय 
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दृद्रव्यादिवाचिन: शब्दाभिधायिनो वा शुक्ला- 
देस्त्वतलादय इति स्थितम्‌ । त्वतल्भ्यामिति । न ब्राह्मणस्य भाव इति युगप्भावनत्रर्थसस्बन्ध- 
विवक्षायां यदि परत्वात्त्वतलोः कृतयोर्नञ्समासः स्यात्तदाऽव्ययपू्वपदभ्रकतिस्वरेणाऽऽयुदात्तत्वं 
प्रसज्येत । नञ्समासात्तु, त्वप्रत्यये प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तं पदं भवति। तलि तु लित्स्वरेण 
मध्योदात्तमिति तदर्थं पू्वविप्रतिषेष आश्रीयते । यावता ब्राह्मणशब्द इति । प्रत्ययाथस्य 
प्राधान्याद्वब्राह्मणार्थस्य नत्रर्थपिक्षत्वादसामर्थ्यादप्रधानस्य सापेक्षत्वे सति ऋद्धस्य राजबुरुष- 


ड०- वाच्य एव भावप्रत्ययः । सम्भवे ववर्थपरायाः प्रकृतेः शब्दनोध्यप्रबृत्तिनिमित्ते प्रत्यय इत्याहुः । सुणसमु- 
दायस्य द्रव्यत्वेपि तत्तच्छुब्दखमावात्वबचिद्गुणः क्चित्मकार इतरे विशेष्या इति तिमित्तत्वरूपसम्बच्धस्य 
न हानिः । भाष्ये--तत्तह्म'न्यतरदिति । छादिप दानां ककारादिवृत्तिधम्मौन्‌ कत्वादीनुपलक्षणीकृत्य यः 
शुङ्कवासाः स देवदत्त' इत्यादाविव शक्तिम्रहों बोध्य इत्याहुः । वार्तिकद्वयलम्पमर्थ सूत्राक्षरैः साधयति-- 
तन्न भवत्यनेनेति । पूर्वविप्रतिषेघारम्मे फलं दशंयति--न ब्राह्मणस्पेति । युगपदुभाम्याभेकार्यीभावविव्षाः 


लिति ६। १। १९३ 


यामियर्थः । त्वतलोः कृतयोरिति । ततः समासस्वायन्तेन, एकदेशद्वारक॑ च सामर्थ्य त्वादन्तेनापि नम 
MS SE एप ल “कको टम 
त ३।२।१ वा०५. 1 नन्‌ २।२।६ २ आयुदात्तश्न ३। १। ३; 
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३४ श्रीभगवस्पत्ञलिविरचितं [ तस्यभाचस्त्वतलौ 
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प्रधानमत्र तदा ब्राह्मणशब्दो भवति च प्रधानस्य सापे्स्याऽपि समासः । 

CN Cone 

„ इदं तहिंग्रयोजनम्‌। 'नञ्समासादन्यो भाववचनः स्वरोत्तरपदवृद्धयथे मिति 
“र वत्त्यति# तत्र व्यवस्थारथमिदं वक्कव्यम्‌ । 


१. N 


डर ७ 


रे डु वा छुन्दासे ॥ & ॥ 
८4 gS गे टु 
90 ४४.” वा छन्दसि नञ्समासो वक्तव्य! | “निवार्यतां वै यजमान आशास्ते अपशु- 


ˆ ताम्‌ | अयोनित्वाय । अशिथिलत्वाय । अगोतामनपत्यताम? ।। भवेदिदं युक्षपुदा- 
हरणम्‌---“अयोनित्वाय' “अशिथिलत्वाये ति । इदं त्वयुक्कम्‌--“अपशुता'मिति न 
ह्यसौ समासभावमाशास्ते । किं तहि ? उत्तरपदाभावमाशास्ते--न पशोर्भाव इति । 


*४*/१./१.०२ ०५,११५, 


प्र०- इत्यादाविव वृत्त्यभावात्त्वतलोरप्रसद्धः । प्रधानमत्रेति । उत्तरपदार्थप्रधानत्वात्तत्युरुषस्य । 
यंथा “राजपुरुषो$मिरूप' इति प्रधानस्य सापेक्षत्वेऽपि वृत्तिर्भवत्येव भावमपेक्षमाणस्यापि 
ब्राह्मणस्य नञ्समासो भवतीत्यर्थः । 
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इद्‌ तवीति । न्यायेनेव पूर्वं नञ्समासे सिद्धे'त्वतल्भ्या'मिति वचनं नियमार्थम्‌, त्वत- 
लोरेव कर्ततव्ययोः पूर्व नञ्समासो नान्यत्र भावप्रत्यये’ इत्यन्यो भावप्रत्ययः प्राग्मवति पश्चान्न- 
ञ्समासः। न्यायस्य नियमार्थन वचनेन बाधनातु । ततश्च सति रिष्टत्वादप्रथिमेत्यादौ नञ्स्वरो 
भवति । अशोवत्यमित्यादौ च नत्रः प्रक्ृत्यनेकदेशत्वादुत्तरपदवृद्धिः सिध्यति। यदि तु पूवं 
नञ्समासः स्यात्तत “न नञ्यूर्वा'दिति प्रतिषेधात्च्यत्रोऽप्रस ङ्गादशोक्लचमित्यादि न सिध्येत्‌ । 


धा छुन्द्सीति | छन्दोविषये कचित्यूव॑ त्वतलौ पश्चान्नञ्समास', कचित्त्‌, विपर्ययः । 
अयोनित्वायेति । प्रत्ययस्य पश्चान्नञ्समासे सति नञ्स्वरो भवति । भषेदिद्मिति । अत्र हि 
नञ्समासभावप्रत्यययोयु गपत्प्राप्ति। नह्यसौ समासभावमिति । समासशब्देन समासारऽ्रो 
जात्यन्तरयुक्तं वस्तुच्यते । तद्भावमसौ नाशास्ते--अपशुः--पशुसदुशे भूयासमिति । कि 
तहि-उत्तरपदाभावमिति । उत्तरपदार्थस्य पशुत्वस्याऽभावमाशास्ते-पशुर्मा भूवमिति । ततश्च 


~ 


उ०---इति बोध्यम्‌ । उपसजेनश्यैव सापेक्षत्वे दृत्त्यभावेन ब्राह्मणपदार्थश्य यथोपसर्जनत्व॑ तथा दर्शंयति -म्रत्य- 
यार्थस्येति | ननु ग्राहणमिन्न इति बोघादुत्तरपदार्था5प्रधानमेवेत्यत आह-उत्तरपदार्थेति । रोपितो ब्राहण 
इति बोध इति भावः । राजपुरुषोऽभिरूप इति । 'राज्ञः सुन्दरोऽश्व' इत्यर्थ राजसुन्दरोऽश्च इतिवच्ेत्यपि 
बोध्यम्‌ । नन्वनेन वचनेना5न्यमावप्रत्ययस्य पूर्व प्रवृत्ति कथः बोधयितुं शक्याऽशन्दार्थत्वादत आहं 
न्यायेनेचेति । तन्न व्यवस्थार्थमिति_ भाष्यस्य तत्राऽन्यत्वे प्रतियोगिसमपणार्थमित्यर्थः । एवञ्चेतनियम- 
_ सिद्धाथोउनुवाद एव स इति भावः । 'तद्व्यवस्थाथ मिति पाठे तदर्थलामार्थमित्यर्थः । कैयटखरसस्त्वत्रेव 


न 


के ५। १ । ११६ वा० १० 
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04 नञ्समासादन्यो भाववचनः स्वरोत्तरपदवृद्धधयथम्‌ ॥ १० ॥ 


१ . न नन्समासादन्यो भाववचनो भवति विप्रतिषेधेन । किं प्रयोजनम्‌ ! 'स्वरोत्तरपद- 
. 6 
: वृद्ध्यर्थम्‌ ।' स्वराथसुत्तरपदवृद्धचर्थन्व । स्वरार्थं तावत्‌-अप्रथिमा अन्रदिमा] । उत्तर 


पदवृद्धथम्‌--अशौक्ल्यम्‌ अकाष्णयस्‌{ ॥ ११६॥ 
आ च स्वात्‌ ॥५॥ १। १२० ॥ 


. किमर्थश्चकारः ? अनुकपणाथे!,--त्वतलावनुकृष्येते ५ । नैतदस्ति प्रयोज- 
नम्‌ । प्रकृती त्वतलाचनुवर्तिष्येते || अत उत्तरं पठति 


आ च त्वादिति चकारकरणमपवादसमावेशार्थस्‌॥ १ ॥ 


आ च सादिति चकारकरणं क्रियतेञपवादसमावेशाथेम्‌ । इमनिच्प्रभृतिभिरप- 
बादै.-- समावेशो यथा स्यात्‌ ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । आ त्वादित्येवेमनिच्मति- 


प्र०- पूर्व भावप्रत्ययः पश्चा न्नञ्समासो विनापि “बा छन्दसी'ति वचनेन सिध्यति । न पशोर्भाव ` 
इति--भावस्य नञ्सम्बन्धात्‌, पशोरसम्बन्धात्‌ ॥ ११९ ॥ १ 
`आ च त्वात्‌ । वक्ष्यमाणैविशेषविहितेस्त्वतलो मा बाधिषातां, गुणवचनादिम्यः कर्मणि 
च यथा स्यातामिति सूत्रम्‌। किमर्थश्चकार इति । वक्ष्यमाणोऽभिप्रायः । अथ त्वतलोरुत्तर- 
त्राधिकारादेव सिद्धत्वात्सूत्रमेव कस्मान्नाज्षिप्तम्‌ ?, नेतदस्ति, गुणवचनादिम्यः कर्मणि विधानार्थः 
त्वादनुवृत्ते रपवादैरसन्दिग्धेः सन्तिग्धतदर्थोपस्थानौ त्वतलौ बाध्येयातामिति सूत्रमवश्ये कर्त्तव्यमू । . 
किञ्चाऽसत्यस्मिन्सत्रे त्वतलोरुत्तरस्मिन्ननुवृत्तिदु ज्ञाना, उत्तरेषां प्रत्ययनिरदशान्निराकाङ्ञत्वा- 
त्वतलोरपि पुर्वसूवेण प्रातिपदिकसामान्याद्भावे विवानादाकाडू-क्षाया अभावात्‌ । अनुकषणर्थ 
इति । अन्यथा विवेयानुपादानादवधिमात्रनिर्दशो5नर्थकः स्यात्‌ । प्रकृताविति । विधेयमन्त- 


ANALY 


उ०--पाठेऽथे व । दूषणान्तरमप्याह--यदि तु पूर्वेमिति । ननु समासस्वाऽऽशासनस्य क्वापि न सल्बमत 
ाह-समासशब्देनेति । पशोरिति । पशोनंञाऽसम्बन्धादित्यर्थः ॥ ११६ ।। 

आ च त्वात्‌ । '्रह्मणस्त्व? इत्यन्तं त्वतलावधिक्रियेते इति सूत्रार्थ: । तत्फलमाह_ वच्यमाशैरिति। 
इमनिजादिमिरपवादै रित्यथः । युणवचनादिभ्य इति। येम्य एव कर्मणि ष्यञाद्यो विहितास्तेम्य एव 
त्वतलावपि कर्मणि यथा स्यातामिव्येतदर्थीमेदं सूत्रमित्यर्थः । सन्दिस्धतदर्थोपस्थानाविति । सत्द्रघं 

____.____: : 0 SM 


“vw 


+ पश्वादिम्य इमनिज्वा ५ । १ । १२२; तत्युरुषे तुल्याथतृतीयासतम्युपमानाव्ययद्वितीयाकत्या: . 
६।२।२ | वणँडदादिम्यः ष्यञ्‌ च ५। १। १२३; तद्वितेष्बचामादेः ७। २। ११७ 
> तस्य भावस्वतलो ५ । १ । ११६ + पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५ । १। १२२ | 
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६ श्रीमगंवंत्पत्ञलिविरचितं [ आ च त्वात्‌ 


भिरपवादैः समावेशो भविष्यति || इदं ति प्रयोजनस्‌--आ त्वाचा! प्रकृतयस्ता- 
भ्यश्च त्वतलौ यथा स्यातां यतश्चोच्येते | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | आ त्वादि- 
= स्येव आ लाद्या; प्रकृतयः ताभ्यस्त्वतली भविष्यतो यतश्चोच्येते ॥ इदं तर्हि प्रयो- 
जनम्‌--आ त्वादयेऽथोस्तत्र त्वतलौ यथा स्यातां यत्र चोच्येते । एतदपि नारित 
प्रयोजनम्‌ । आ त्वादित्पेष--आ खाद्येष्थोस्तत्र त्वतलौ भविष्यतो यत्र चोच्येते । 


~ 


Do CTS ०: 
ग्र०--रेणाऽवध्युपादानस्यानर्थवयादेव साकाडक्तत्वात्मकृतो त्वतलावपेक्षिष्येते इत्यर्थः। अपवाद- 
, समावेशार्थमिति । नञ्स्नञ्समातरशार्थ मित्यर्थः । भाष्यकारस्तु न्यायव्युत्यादनाय वक्ष्यमाणापवाद- 
समावेशार्थत्वमुपन्यस्य दूषयित्वा च नञ्स्नञ्समावेशार्थत्वं विवरिष्यते । इमनिच्प्रश्रृतिभिरिति। 
असति चकारे प्रावत्वादर्थे त्वतलौ भवत इत्ययमेवार्थः स्यादिति कर्मण्येव गुणवचनादिभ्यस्त्व 
घलोविधिः स्यान्न त्वपवादेन समावेशः । चशब्दात्सोऽपि भवतीति भाव. । नेतदस्तीति । 
'आ त्वाद्या: प्रकृतयस्ताम्यस्त्वतलौ भवत’ इति विज्ञायमाने सूत्रार्थे सिद्धोऽपवादैः समावेशः। 
आ त्वाद्या: प्रकृतय इति । गुणवचनब्राह्मणादिप्रक्ृतयः । ताभ्यश्चेति । कर्मणीति भावः । अनेन 
सूत्रार्थो व्याख्यातः । यतश्चोच्येते इति । अनेन चशब्दस्य प्रयोजनमाछ्यायते । 'यतो विशेष- 
प्रकृतेर्भावे पूर्वसूत्रेण प्रसक्ताविमनिजादिभिश्च बाधितौ ततोऽपि यथा स्याता मित्येवमर्थश्रशब्दोऽ- 
न्यथा कर्मणि त्वतल्विघावस्य सूत्रस्योपयोंगात््वतलोरपवादैर्वाधः स्यात्‌ । एतदपि नास्तीति । 
आ त्वात्पकृतीः सर्वा अपेक्ष्य त्वतलौ विधीयमानावपवादविषये कर्मणि च भविष्यत इति 
नार्थश्वशब्देनेत्यर्थः । आ त्वाद्येऽर्था इति । जातौ बहुवचनम्‌ । कर्मण एकस्यैवार्थस्य वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । अयमर्थः-यद्यवधिमत्यः प्रकृतय आश्रीयन्ते तदाऽ गवादेः समावेशः सिध्यति, प्रतिप्रस- 
वार्थत्वादस्य सूत्रस्य । गुणवचनादिम्यस्तु कर्मणि त्वतलोवियानं न सिध्यति। तस्मादवधिमदर्थ- 
परिग्रहेण कर्मणि त्वतलो सूत्रेण विधीयेते, चकारेण तु भावे अपवादे समावेश्येते । यञ चोच्येते 
इति । भावे विशेषप्रक्तिम्योऽपवादैः प्रसक्तत्राधावित्यर्थः । एतदपीति । अर्थान्रक्तीश्वा5 विशेषे- 
णावधिमत्तेनाउपेक्ष्य त्वतल्विधानान्नार्थश्चकारेणेत्यर्थः । केचित्तु प्रातिपदिकसामान्य,त्करमैणि 
त्वतलाविच्छन्तो भाष्यमन्यथा व्याचक्षते । तत्त्वयुक्तम्‌ । प्रकृतिविशेषसम्बद्धस्थ कमार्थस्योपादा- 
नातु प्रकृत्यन्तरेण तस्य सम्बन्धाऽयोग्यत्वात्‌ । तस्माद्गगुणवचनेत्यतः प्रभृति प्राक्त्वाद्या 
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उ०--तत्तत्सूज्नोपात्तप्रकृतिनिमित्तमुपस्थानं ययोरित्यर्थः । एतस्सूननाऽभावे शुणवचनादिसत्नेऽपि सम्बन्धो दुर्घट 
इत्याह- किन्लोति । ननु तेषामाकाङ्षाऽमावेऽपि त्वतलाकाङढयैव सम्बन्धः स्यादत आह--व्वतत्ोर- 
पीति । विवरिष्यत इत्यस्य-वार्तिकस्य व्याख्यास्यतीयर्थः । नन्वा त्वादित्येव स सिद्धोइत श्राह 
असतीति । इत्ययमेवा्थ इति । 'प्राग्दीव्यत' इत्यादावर्थानामेवा$वधिमतां दर्शनादिति भावः । 'आ 
त्वाद्याः प्रकृतय इति । लक्ष्याउनुरोघादेव॑ विशस्यत इति भावः | गुणवचनेति । “श्रा त्वाद्या प्रकृतयो- 
` 5प्रासत्वतल्कास्ताम्य' इत्यथौदिति भावः । सून्नार्थ इति । सूतप्रये जनमित्यर्थः । आ त्वाखकृतीरिति । 
अप्रातत्वतल्का इत्यर्थ मानाऽमावादिति माधः | जाताविति । “कर्मणां बाहुल्या!दिति वक्ठु युक्तम्‌ । 
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इदं तहि प्रयोजनम्‌--आ त्ताद्याः प्रक्रतयस्ताभ्यश्च त्वतलौ यथा स्यातां, 


. यस्याश्च ग्रकृतेरेतरिमिन्विशेषेऽन्यः प्रत्यय उत्पद्यते । किं कृतं भवति ? ्रीपु साम्यां 


त्वतलोरुपसहुयानं चोदितं# तन्न वक्तव्यं भवति ॥ १२० ॥ 
न्‌ नवपूर्वात्ततपुरुषाद्‌चतुरसङ्तळवणवटबुधकतरसलसेभ्यः 
॥ ५। १।१२१॥ ` | 
कस्याऽयं प्रतिषेध; ! त्वतलोरित्याइ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । इष्येते नञ्पुवा- 
सत्पुरुपात्वतलो, ब्राह्मणत्वम्‌ अब्राह्मणतेति || अत उत्तरं पठति-- 
न नऽपूर्वादित्युत्तरस्य प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 


न नब्पू्वादित्युत्तरस्य भावप्रत्ययस्य प्रतिषेधः क्रियते ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 
परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्य उत्तरो भावप्रत्ययो विधीयते, न च तत्र काचिन्नम्पूर्वा 


प्रकृति ह्यते । तदन्तविधिना{ प्राप्नोति । ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधि 
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प्र०--विशेषप्रकृतयस्ताभ्य एव प्रकृतिभ्यः कर्मणि त्वतलौ भवतः, आपादपरिसमाप्तेर्भावकर्माधि 
कारात्‌ । भावे तु प्राक्त्वादेतस्मातपूत्रादुध्वं याः प्रक्ृतयस्ताभ्यः । पूवैसून्नेण तु ङयाप्प्रातिपदिकादिति 
सिद्धान्तः । यस्याश्चेति । प्रकृति विशेषान्नञ्सनत्रो प्राग्भवनाससर्वेष्वर्थषु विधीयमानो त्वतलोर्बाधको 
प्राप्नुत इदि. तद्विषये त्वतलौ प्राप्येते । प्राग्भवनादित्यवध्युपादःनाचच नञ्स्तत्रावपि भावे भवतोऽ- 
न्यथा प्राम्वते'रित्येव वक्तव्यं स्यात्‌ । वत्यर्थं हि नञ्स्नञ्भ्यां 'षु'वःदिति लिङ्गान्न भाव्यम्‌ 
॥ १२०॥ 
न नडपूर्वा । कस्यायमिति | प्रतिषेध्यस्याचुपादानादनन्तरयोश्च त्वतलोः प्रतिषेघस्याऽ- 
निट्टत्वात्प्रश्नः । आचार्यदेशीय आह--त्यतलोरिति । 'अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेघ्रो 
वे'ति मन्यते । उत्तरस्य प्रतिषेध इति । अधिकारादस्य सूत्रस्पेति भावः । परिगणिताभ्य इति । 


AN 


उ०--न सिध्यतीति । प्रतिप्रसवाऽपेच्ञया विधित्वस्य सुरुत्वात्‌, उभयरूपस्वस्यैकवाक्येऽलामाच्चेति 


. भावः। ननु यत्रोच्येते तत्र विधानं व्यर्थपत ्राह- भावविशेषेति । अथौनिति । अवधिसजातीयल्वस्य . 
क्वाउप्यमावेन विनिगमनाविरहांदिति भावः । अन्यथा ब्याचचत इति । “आ त्वाचे 5थोस्तत्रे'त्यत्य प्राति 


पदिकमात्रादिति शेष? इत्यादिरीत्येत्यर्थः प्रङृत्यन्तरेणेति । निराकाड्ज्षत्वादित्यथः । नन्वेवं माध्ये नञ्लनञौ 
न स्यातामत आह - प्राग्मवनादिति । एतेन तद्वात्तिकशेषभूतं वावचनमपि प्रत्याख्यातम्‌ ॥ १२० ॥ 


न नब्पू। ननु व्वतलोरुपस्थितत्वाकस्थैति प्रश्नो$नुपपत्नो5त आह-प्रतिषेष्यस्ेति । ननु 
प्रतियोगिशानपूर्वकत्वादभावज्ञानस्य कथमुत्तरस्य प्रतिषेधः । अत एवोत्तरप्रतिषेधे नेडवशी'यादौ ग्रतिषेष्यो: . 
पादानमत आह-अधिकारादिति । परिंगणनस्या5दर्शनादाह--एथ्वादीति । ननु पत्यन्तविषयकतिषेधेन . हु. 
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प्रतिषिध्यते । यत्र तर्हि तदन्तविधिरस्ति “पत्यन्तधुरोहितादिभ्यो यक्‌' [ ५ । १ । 
१२८ | इति । यद्येतावत््रयोजनं स्यात्तत्रैवायं ब्र यात्‌ “पत्यन्ताद्यम्भवति) नन पूर्वा- 

_ त्तत्पुरषान्ने'ति । | 
एवं तर्हि ज्ञापयत्याचार्य्य उत्तरो भावप्रत्ययो नन पूर्वादबहुत्रीहवेभवतीशति । 
नेष्यते, त्यतलावेवेष्येते,--ग्रविद्यमानाः पृथवोऽस्य अपथुः, अपथोभोवः---अपृथु- 
त्वम्‌, अपृथुतेति ॥ एवं तहि 'ज्ञापयत्याचाय “उत्तरो भापप्रत्ययोञ्न्यपूर्वात्तत्युरुषा- 
द्धवतीति । नेवेष्यते, त्वतलावेवेष्येते;--परमः थुः परमएथु॥, परमपृथोभीव$--- 
परमपृथुत्वम्‌, परमप्रथुता ।। एवं तर्हि ज्ञापयत्याचाये “उत्तरो भावप्रत्ययः सापेचा- 
द्भवती'ति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ १ “नन समासादन्यो भाववचनः स्वरोत्तर- 
पदवृद्धर्थ'मित्युक्क { तदुपपन्न भवति । 
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प्र-पृथ्वादिप्रभृतिम्यो गणे सूत्रे पठिताभ्यः । यत्र तहीति । एतच्चोपलक्षणमु-'हायनान्तयु- 
वादिम्योञ्ण' इगन्ताच लघुपूर्वात्‌? 'योपधाद्वगुर्पोत्तमाद्रवु त्रित्येते: सूत्रेनंड्यूर्वात्तत्युरुषादस्त्येव 
प्रसङ्ग: । - यद्येताबदिति । अत्र प्रदेशे प्रयोजनाभावात्पत्यन्तसूत्रस्य परतः प्रतिषेधो विधेयः स 

` एवोत्तरत्रानुवत्तिष्यते । एवं तहींति। अत्र प्रदेशे प्रतिषेधाधिकारस्योपादानादिमनिजादीनामपि 
प्रतिषेधों विज्ञायते तत्र तदन्तविध्यभावात्प्रसङ्गा मावात्कि प्रतिषेधेन । कृतश्चासौ नम्पूर्वाहहुतोहे- 
रन्यपुर्वाच तत्बुरुषात््रत्ययविधानं ज्ञापयतीति पूर्वैः पक्ष: । अनिष्टलेन तुत्तरम्‌ । एबं तीति । | 
प्रसङ्गाभावात्रतिषेधो न कर्त्तव्य: । कृतस्तु ज्ञापयति यत्राऽपि विषये उत्तरो भावप्रत्ययो न 
प्राप्नोति तत्रापि भवति न पृथोर्भाव इति । अत्र हि प्रकृत्यर्थस्य नत्रर्थपित्षत्वादसामर्थ्यादिम- 


निज्न प्राप्नोतीति ज्ञापकाद्धवति--अप्रथिमेति । नञ्पुर्वेस्य तत्युरुषस्य प्रत्यासन्ना तदर्थविग्रह- 
वाक्यावस्थेति तद्विषयमेव ज्ञापनमाश्रीयते | त्वतलौ तु कृते नञ्समासे भवतो न तु सापेक्षातू, 
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उ०--कथं हायनान्तादिविषये सिद्धिरत श्राह-अन्न प्रदेशे इति । ननु नञ्पूवो रहुब्रहद्तत्सत्ताज्ञापनेऽपि कथ- 
मस्य सार्थक्यमत आह-अन्न परदेशे प्रतिषेधेति । इमनिजादीनामपीति । तथा च तद्विषये तदन्तविधिशोप्यत 
इति भावः । सापेत्षाद्भावप्रतययोत्पत्तौ ज्ञापकत्वं यथा तथा दशैयति- ग्रसङ्गाभाबादिति । नम्पूर्ये तरपुरुषा- 
नदन्तविध्यभावेन प्रसङ्गामाब इत्यर्थः । यत्राऽपि विषये इति । सापेक्षे इत्यर्थः | श्रयं भावः,--उत्तरपदार्थे 
युगपदुभयसम्भरन्धविवक्षायामसामथ्यौदप्राप्तः प्रत्ययो5नेन शाष्यते । न च शापितेऽपि कथं व्वारितार्थ्य, - 
“नः्पूर्वौत्तत्पुरुषान्न किन्तु ततः प्रागेवे ति सूत्रार्थ इत्याशयात्‌ । ज्ञापयवीत्यस्य प--बोधयतीत्यथः । तद्धव- 
नयन्नाह- त्र हीत्यादि । ननु सापेक्षादित्यर्थशापने "राज्ञः प्रथोमोव! इत्यर्थेऽपि स्यादत आह-- 
अत्यासन्नेति । 
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एतदपि नाऽस्ति प्रयोजनम्‌ । आचागरृत्तज्ञीपयति--“सबे एते तद्विताः 
सापेचाद्गभवन्ती'ति,यदयं “नगो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यहहिताञ्लमथास्तद्धिता 
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प्र०--उत्तरप्रत्ययविषयत्वाज्ज्ञापनस्य । यदयमिति । वत्सेभ्यो न हित इत्यादौ प्रतिषेधापेक्षणा- 
त्तद्धितानुत्तत्तौ नत्रः परस्य संपादयाद्यर्यतद्धित/न्तस्यान्तोदात्तविधान मनुपपन्नम्‌। तत्कियमाणं सामा- ` 
नयेन सर्वस्तद्धितो नत्रर्थपेच्चाद्धवती'ति ज्ञायपति । तदेवं सूत्रमेतत्परत्याख्यातम्‌ । त्वतल्म्यां नञ्स-, 
मास इत्येतदिदानीं विध्यर्थ, न नियमार्थम्‌ । चतुरादिम्यस्तु नत्रपज्षेस्योउनभिवानात्थ्यञ्न भवति। भवति। 
कृते तु नञ्समासे ब्राह्मणादेराक्ृतिगणत्वात्थ्यत्रि स'त्याचतुर्य'मित्यादि भवति । 'यथातथयथा- 
घुरयो: पर्यायेणे'त्येतत्सृत्रं विवक्षाभेदेन रूपद्दयर्सिद्ध मत्वा भाष्यकारेण प्रत्याख्यास्यते | यदा 


पूर्व भावविवक्षा पश्चातप्रतिषेधविवत्षा तदा 'अयाथातथ्यम्‌' 'अयाथाषु्य्यम्‌' इति भवति । पूर्व 
तु प्रतिषेध विवक्षायाम्‌ आयथातथ्यम्‌’ 'आयथापुर्यम्‌ इति भवति । न पत्युर्भाव इत्यन्न पतिशब्द 


उ०-_भाष्ये -सापेचादित्यस्य-नञर्थ॑सापेच्षादित्यर्थः । ननु त्वतलावपि तहिं सापेक्षत्स्याता, ततो 

नञ्समासे स्वरदोषोऽत ग्राह-- त्वतलौ स्विति । चस्सेम्यो न हित इति । अत्र नञमनपेच््य तद्धितं कुत्वा 
नज्तस्पुर॒ुषे उत्तरपदार्थसदृशोऽन्यः प्रतीयते, न तु हितस्वादिणुणप्रतिपेध इति न सूत्रोदाहरणाऽसम्भवः । 
यद्यार्थी तप्प्रतीतिरस्तीत्युच्यते तदा ज्ञापकत्वाऽसम्मवः । पूर्वं नञ्समासे तु तद्धितान्तोत्तरपदाऽमाब इति 
हिताथे ननर्थप्रकृत्यथैयोयु गपद्न्वयं विवत्तित्वा पूर्व तद्धितं कृत्वा पश्चाद्वयवद्वारकसामथ्यीभ्रयेण तद्धितान्ते 
नञ्समासे उदाहरणत्वं वाच्यम्‌, तत्र च हितार्थस्य सापे्षत्वादवृत्त्यप्रासो शापकत्वमित्यथः । “वत्साथे 
उभयविवच्षेःति तु न युक्त, गुणप्रतिषेधस्याऽप्रतीतेरिति भावः ।इदं न युक्तम्‌, एवं हि प्रत्ययार्थस्य सापेत्तृत्वं, 
न प्रकृत्यर्थस्येति सापेच्षाद्गवन्तीति शाप्यायोऽसङ्गतिः । किञ्च हितार्थश्य प्रधानस्य प्रतिषेधसापेज्ञलेडप्य 
प्रधानस्य वत्सस्य न सापेक्षतेति कुतस्तद्धिताऽनुत्पत्तिरिति । 'भवति च प्रधानस्य सापेल्ुस्याऽपिं समास?- 
इत्यस्योपमितमितिसूतने न्यायसिद्धतायाः कैयटे उक्तलेन इृत्त्यन्तरे५पि परासेः, न्याया5प्रासी मानाऽमाबात्‌ । 
अत एव "पिपठिषति भोक्तुम्‌? इत्यादौ सम्सिद्धिः, 'भोक्तु'मित्यस्य पठनकर्मकेच्छायामन्वयात्‌ । 'मुणप्रति- 
घेघग्रहणं ज्ञापक मिति तु वतुं युक्तं, तस्य हि “श्रगार्देभरथिक' इति प्र्युदाहर्णम्‌। तत्र हि गदेभरयाह- 
णकत्त भिन्न इत्यर्थः । आ्रार्थिकगुणप्रतित्रेधसत्त्वात्पत्युदाहरणत्वा5सज्ञतिरेव, अन्यथा “अवस्सीय इत्यत्रापि 
हिताद्य्थ नञर्थवत्सयोयु गपदन्वयविवचायामपि हितस्य धर्मित्वेन तत्र नञ थोऽत्यन्ताऽभावाऽन्वये हिताऽ- 

प्रतीयते, न मुणप्रतिषेघः । भेदार्थकृत्व तु न वाच्यद्वत्त्या, अपि स्येति तस्या5प्युदाहणत्वंन स्यात्‌ । 
“वस्सहितत्वाऽभाववा निच्यर्थस्ु न, प्रश्‍त्तिनिमित्तस्या5न्यत्र विशेषणतायास्तदाश्रयस्या5न्यत्र विशेष्यतायाश्वा5- 
इष्टचरस्वादत्यन्तमव्युतन्नत्वाच्च । सूतन्तु गुणप्रतित्रेघगम्ये इत्येवं सुयो जमिति न तद्दलादीहशव्युत्पतत्यन्तरकल्प- 
नाऽवकाइाः । तस्माद्ग्दभरथेन युगपदुभयविवच्षायां परस्वात्तद्ितोत्तरं समासे प्रत्युदाहरणत्व वाच्यं) तदा हि 
वाद॑मरथभिन्नाह॑णकत त्थ इति युणप्रतिषेघाऽभावः । तत्र परत्वापपूर्वतद्धिते कृते5वयवद्वारकसामर्थ्यमाश्चित्य 
तद्वितान्तेनैव समासः, न तु तंदवयबेन, श्रस्मादेव प्रतिष्रेधाज्ञापकात्‌ । अन्यथा तद्धितान्तस्योत्तरपदस्वा २ 
भावाद्विध्यप्रातौ निषेघवैयर्थ्य स्पष्टमेवेति दिक । प्रत्याख्यातमिति । अन्न प्रदेश प्रत्यास्यातमित्यथः । 'प्त्यन्ते- 
त्यस्याऽगने तु “न नञ्पूवी'दिति कततंव्यमेवेति बोध्यम्‌ । इदानीमिति । सापेच्चादपि इतिशापने | 
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[३। २ । १५४ | इत्याह || १२१ ॥ 
पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ॥ ५ ।.१। १२२ ॥ 


बाचन किमर्थम्‌ ? वाक्यमपि यथा स्यात्‌ । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । प्रकृता 
` महाविभाषा % तया वाक्यमपि भविष्यति || इदं तर्हिं प्रयोजनं--त्वतलावपि यथा 


प्र०--कैवलं प्रातिपदिकं न पत्यन्तमिति यगमात्रे 'त्वतल्भ्यां नञ्समास इति वचनान्नञ्समासे कृते 
त्वतलौ भेवतः। न पटोर्भावो, न मनुष्यस्य भावो, न द्विहायनस्य भाव इत्यादो पूर्वोक्तज्ञापकान्त- 
अर्थापेक्षत्रे5पि पूर्व प्रत्ययः पश्चान्नञ्समासः--*अपाटवम्‌' 'अमानुष्यकम्‌' अद्रे हायनम्‌' इति । 
अशुचिशब्दात्तु तत्पुरुषादिगन्तादितीष्यत एवाण्‌ 'आशौचम्‌' ‘अशौच मिति । “नत्र: शुचीश्वरे'ति 
पूर्वपदस्य वा वृद्धिरुत्तरपदस्य नित्यम्‌ । न शुक्लस्प भाव इत्यादौ सापेत्तातष्यतरुतपत्तौ चाऽशौक्ल- 
चमित्यादि भवति । तदेवं सूत्रेऽस्मिस्प्रत्याख्याते लक्ष्यदर्शनवशात्कचिःद्धाव निषेधयोश्रु गपद्विव- 
क्षायां ज्ञापकात्नत्रथपित्तत्वेऽपि पूर्वं यथाप्राप्तं भावप्रत्ययः पश्चान्नञ्समासः । त्वतलौ तु कृते 
नञ्समासे । कचित्यूव॑ भावविवक्षा कचित्पूर्वे निषेधविवक्षा | १२१ ॥ 

पृथ्वादि । बादचनमिति । वक्ष्यमाणोऽभिप्रायः । आचार्यदेशीयः परिहरति--वाक्यम- 
पीति । अरसमावेशार्थमिति । यत्रोत्सर्गापवादो विभाषा तत्रापवादेन मुक्ते उत्सर्गो न प्रवत्तते, 


SS क वी पी कप न यो न न व भय -”/-“. 


उ०--इत्यथः | ननु सापेक्षादपि तद्वितोत्पत्तो चतुरादिम्यो युगपदुमयविवन्षायाम्परस्वासप्रत्ययेऽचातुर्यमिति स्यात्‌, 

सूत्ररीत्या तु आ्राचतुर्यमितीष्यते५त आह--चतुरादिभ्य इति । न भवतोति । “ष्य'ञिति शेषः । त्वतलो 
तु भवत एव, 'त्वतल्भ्या'मिति वचनात्‌ । नन्वेवं कृतनञ्समासाच्यअपि न स्यादत त्राह--छृत्ते त्विति । 
नञ्समासाख्यञिष्यत इत्यत्र भाष्यं प्रमाणखेनोपन्यस्यति-यथातथेति । “श्रचतुरे'त्यादिस्‌त्रशेषो 5प्यन्न 
गमकः । स च ब्राह्मणादेराकृतिगरणत्वात्पत्याख्यातव्य इस्यन्यत्‌ । भ्नन्यथाऽचतुरेत्यादिसूत्रशेपे कृतेऽपि 
व्यञ्चिधौ तदन्तविध्यमावात्तदप्रासिरेव स्यात्‌ । 

न पत्यन्तमिति । 'व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेने’ति निप्रेघादिति भावः | त्वतलो भवत इति । 
नञ्समासे कृते यक्तु न, “न नञ्पूवौरदिति निषेधात्‌ । तत्र तत्कर्तव्यताया उक्तेः । ग्रस्मात्केयरादेतत्पदेशे 
प्रत्याख्याने एव पूर्वकैयटतात्पर्य न सर्वया प्रत्याख्याने इति बोध्यम्‌ । पूव प्रत्यय इति । ङतनञ्समासात्त, न, 
पुर्वोक्तयुक्ते: । बहुब्रीहेस्तु भवत्येव । अशुचिशब्दादिष्यत इत्यत्र प्रमाणमाह नन इति । आशौचशब्दाद्वाव- 
प्रतीतेरिति भाव । | 

तदेवमिति । तदेवमत्र प्रदेशे प्रत्याख्याते इत्यर्थः । (पूर्व निषेघविवत्ते व्यनन्तरम---(एवं व्यवस्था- 
माश्रित्य सर्वथा सूत्रं प्रत्याख्येय'मिति शेषः । लच्यदर्शनवशादिति | एवञ्च 'पयन्ते'्युत्तरमपीदं न 
कार्यमिति भावः । कृते नञ्समासे इति । 'मवत’ इति शेषः । ककचिस्पूर्वमिति । 'लच्यदर्शनवशाः दिव्यत्रा- 
प्यपेच्यते । पत्यन्तादिविषये 'च पूर्व भावविवच्ेवेति न नञ्तप्युरुघात्ते धाम्प्रसज्ञ इति न तत्राऽपि प्रदेशे “त 
नव्पूर्वात्तत्युरुषा'दिति वक्तव्यमिति भावः ॥ १२१ ॥ 


% समर्थाना प्रथमाद्वा ४। १ । ८२ _ 


` 
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स्यातास्‌ । एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | “आ च लात! [ ४ । १ । १२० | इत्येः 
तस्माद्यत्नात््ततसावपि भविष्यतः || अत उत्तरं पठति 
एथ्वादिभ्यो वावचनमणसमावेशार्थम्‌॥ १॥ 


पृथ्वादिस्यो वावचनं क्रियतेऽएसमावेशो यथा स्यात्‌+ पार्थवम्‌ प्रथिमा 
॥ १२२॥ 


गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कमणि च ॥ ५ । १ । १३४ ॥ 
त्राह्मण।दिषु चातुवेण्यादीनासुपसङ्क थानम्‌ ॥ १ ॥ 
त्राझणादिषु चातुर्षएयौदीनाश्लुपसङ्कघानं कत्तं व्यम्‌ । चातुवेण्येम्‌ चातुर्वेद्यम्‌ 
चातुराश्रम्यम्‌ । | 
अहेतो तुम्‌ च ॥ २॥ 
अहेतो सुम्‌ च ष्यञ्च वक्कव्यः । अहतो भावः आइन्त्यम्‌ आहेन्ती% ।। १२४॥ 
्तेनाद्यन्नलोपश्च ॥ ५ । १ । १२५ ॥ 


क्रिमिदं नलोपे वणंग्रहणमाहोखित्सङ्घातग्रहणम्‌ ? कि चातः ? यदि वरणः 
ग्रहणं--स्तेयम्‌ नलोपे कृतेऽयादेशः प्राप्नोति| । अथ सङ्घातग्रहणम्‌, अन्त्यस्य 


घ्र०--वाक्याुज्ञानार्थत्वाद्विमांषायाः । लिङ्गं च 'पारे मध्ये षष्ष्या वा’ “पीलाया वेःत्यादिषु 
विकल्पवचनमस्यारस्येत्यप्समावेशारथमिह वावचनम्‌ ॥ १२२॥ . 

गुणव । चातुवेण्य्रोदीनामिति । प्रत्ययान्तो्वारणं भावकर्मसम्बन्धनिवृतत्यर्थमिति स्वार्थ 
एव प्यञ्भवति-चत्वारो वर्णाश्वातुर्व्ष्यम्‌ । चतुर्वेदमेव चातुर्वेदम्‌ । अथवा चतन्नो विद्या 
अधीते । 'विद्यालक्षणकल्पसूत्रान्तादकल्मादे'रिति ठकः 'सर्वसादेदिगोश्व ल'इति लुक्‌। चतुविद्य 
एव चातुवैद्यम्‌ । अनुशतिकादेराकृतिगणत्वादुभयपदवृद्धिः । अद्देतो नुम्‌ चेति। 'अईः प्रशंसाया 
मिति शत्रन्तोऽहच्छशन्दः पुजाद्र्थाभिधायी । आहेन्तीति । प्रिक्तरणास्ल्ियामपि ष्यत्रन्तः 
प्रयोगः । तथा चौचिती मेत्रीस्यादि प्रयुज्यते ॥ १२४॥ 

स्तेना। अयादेशः प्राम्मोतीति । 'यस्ये'त्यकारलोपस्य पूर्वैविधो स्थानिवद्भावात्‌ । । 
अथैति । 'नानर्थकेऽलोन्त्यविधिःरित्येषा परिभाषा प्रयोजनाभावान्नादृता। आरम्भसामर्थ्या- 


+ इगन्ताच्च लघुपूबौत्‌ ५ । १। १३१ २ षिद्गौरादिभ्यश्च ४ । १। ४१ क 0 | न रट 2 
| यस्येति च ६। ४ । १४८५ अचः परस्मिन्‌, पूर्वेविधो १ । १ । ९७; एचोऽयवायावः 


६ । १ । ७८ सत EF 
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१०२ श्रीऊगवत्पतसल्लिविरचितं [ दायनान्तयुवादिभ्योऽण 


ONAN NNN ९./९//९_/९ /९/९,/९.९./९.५/९/९/९/९/९/९५/९/९/९/९/९/५/९/५/५/५/५/५/५/५/..५/ ०५.९. NAN NN ~~ 


लोपः कस्मान्न भवति ? सिद्वोऽन्त्यस्य लोपो “यस्ये'त्येव; तत्रार-भसामध्यात्सर्थस्य 
भविष्यति ॥ १२५ ॥ 
हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ॥ ५। १ । १३० ॥ 


अण्प्रकरणे श्रोत्रियस्य घलोपञ्च ॥ १ ॥ 
अण्प्रकरणे ोत्रियस्योपसङ्कयानं कत्त व्यं घलोपश्च वक्कव्यः । श्रोत्रियस्य 
भाषः श्रोत्रम्‌ ।। १३० ॥ 


इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरत्िते व्याकरणमहाभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे द्वितीयमाह्णिकम्‌ ॥ पादश्च समाप्तः ॥ 


प्र०--द्ति । अलोऽनत्यस्येत्यनुसंहारो बाध्यत इत्यर्थः ॥ १२५॥ 
हायनान्त । घलोपश्रेति । यदा 'छन्दसः श्रोत्रभावो घंश्च प्रत्यय’ इति पक्षस्तदा घस्य 
लोपो यदा तु “वाक्यार्थे पदवचन'मिति दशनं तदा घशब्देन 'इये'ति रूपं लक्ष्यते । कचित्तु, 
धयलोपश्चे'ति पाठः ॥ १३० ॥ 
इत्युपाध्यायजैय्यटपुत्रकैय्यटक्कते भाष्यप्रदीपे पञ्चमस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे द्धितीयमाहिकम्‌ ॥ पादश्च प्रथमः समाप्त: ॥ 


4०७०७७४१४१७०१०४०४५०५११०४०६०६०६०९०६१६१५०५०६१४६१५/६१४०९०९/४.०९०५ “९५९ ५९/१/९ ८१/९५.”९५९.०१.”९.०१ /१९/१/९”९/९/९./९/”९/९..९./९/९/५/९ ००० ६० ९४५०५ /५./५.५./२.”२./९. ज्र, ~ 


उ ०--हायनान्त यु । कचित्विति । तत्र च 'ये!ति सङ्खातग्रहणं, पश्चादिकारस्य यस्थे'ति लोप | 


॥ १३०॥। 
इति भ्रीशिवभट्टसुतसतीगर्भजनागोजीमट्टकृते भाष्यप्रदीपोइयोते पञ्चमाध्यायस्य 
-प्रथमे पादे द्वितीयमाह्विकम्‌ । पादश्च समास; । 


— 0 कि" ७७ लल 


ज्र १ यस्येति च ६ । ४। १४८ 


८७-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५ अ० | २ पा०। १ आ० | ४ स्‌ ] व्याकरणंमहामाष्यम्‌ १०३ 


SANS ० ५/*”१.”१/९/९/१/९/१९./९/५.,२. 
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विभाषा तिल्लमाषोमाभङ्गाणुभ्यः ॥ ५। २। ४ ॥ 


तिलादिभ्यः स्वश्च ॥ १ ॥ 


तिलादिभ्यः खन्जेति वक्कव्यम्‌ । तिल्यम्‌ तैलीनम्‌ । 


किमर्थेमिदयुच्यते न यता मुक्के “धान्यानां भनने चेत्रे ख? [ ५। २। १ ] 
| 


इत्येव सिद्धम्‌ ? न सिध्यति । किं कारणम्‌ ? 


च 


उसमा अङ्गयोरधान्यत्वात्‌ ॥ २॥ 


“धान्यानां भवने क्षेत्रे ख'जित्युच्यते न चोमाभड़े धान्ये | चमेपु% यत्पठयते 
तद्धान्यं न चैते तत्र पठयेते । 

तत्तहिं खन ग्रहणं कत्त व्यम्‌ ? न कत्त व्यम्‌ । प्रकृतमनुवत्त ते क़ प्रकृतम्‌ ! 
“धान्यानां भवने क्षेत्रे ख'निति । यदि तदनुवत्त ते '्रीहिशाल्योढेक्‌? [ २ ] 'यव- 
यवकषष्टिकाद्यत्‌’ [ ३ ] इति “खन्चे'ति खनपि प्राप्नोति । सम्बन्धमनुवत्तिष्यते । 


प्र विभाषा । न यता मुक्त इति। महाविभाषया वाक्ये सिद्धे विभाषाग्रहणमुत्सर्ग- 
प्राप्तचर्षमेवेति भावः । उमाअङ्गयोरिति । निमित्ताभावात्ताभ्यां खत्रोऽधराप्षिः। विभाषाग्रहणं तु 
तिलमाषाणुभ्य एव खत्रः प्राप्तयर्थ स्यात्‌ । चमेष्विति । 'यवांश्च मे माषाश्च मे' इति चमेशब्दस्य 
पुनः षुनरुचारणाचमेराब्देन तद्दन्तोऽनुवाका उच्यन्ते। अथवा “चमे दब्दस्य 'च'मिति यन्मका- 
रान्तं तदनुकरणं--“च'मिति । आगन्तुना चाऽकारेण चमशब्दों भवति । चमशब्दो विद्यते 
येष्वनुवाकेषु ते चमा; । 'अध्यायानुवाकयोलु "गिति च्छस्य लुक्‌ । सम्बन्धमचुवत्तिष्यत इति । 

उ०--विभाषा ति । खञि प्रासे वचनम्‌ । यत्रोस्सगौऽपवादमिति न्यायात्वञप्रासेराह-- मद्दा- 
विभाषयेति | उमा-ञ्रतसी । भङ्गा-प्रसिद्वा । निमित्तामावादिति । घान्यत्वाऽभावादित्यर्थः । ननु “च मा? 
इति न किश्वित्मसिद्ध, चकारेषु 'च धान्यानां पाठोऽसम्मबीत्यत आह--यवाश्न मे इति । ननु “च मे' शब्देन 
तद्वदनुवाकोक्तौ मत्वर्थप्रत्यय॑ विनाऽसाधुत्वापत्तित आह--अथवेति । एकारान्ताऽनुकरणादेव छलुकि 
सिद्धे, आगन्तुकाऽकारपर्यन्तघावन किमर्थमिति चिन्त्यम्‌ । सम्बन्धस्याऽप्रकृततवात्तद्नुबृत्तिः कथमत 
आह--धान्येति । मावे घञिति भावः | अनुरोत्स्यत इति । खञत्र कतो । घातूनामनेकार्थत्वादनुपूर्वक- 


ॐ ““चमेशब्द्स्य पुनः पुनरुचास्णाचमे शब्देन तद्वन्तोऽनुवाका उच्यन्ते । अथवा ` `` 'चमशब्दो रे 
विद्यते येष्वनुवाकेषु ते चमाः ।” इति कैयटः । ते 'च यजुरवेद्सहितायामशदंशाज्ध्याये द्रष्व्याः | १७ 
“न्रीहय॑श्र मे यवाश्च मे मार्षाश् मे तिला मे मुद्गाश्व भे स्वा मे प्रियङ्गेवश्व भेऽ 


मे श्यामाकांश्र मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌? १२॥ 


74202. 
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१०४ भ्रीभगवत्पतलल्लिविरचितं [ विभाषा तिल- 


NNNNN, 


“धान्यानां भवने क्षेत्रे खन । ब्रीदिशाल्योढ म्भवति 'धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌? । 
यवयवकपष्टिकाद्यद्भवति “धान्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌? भवति । विभाषा तिलमापो 
माभङ्गाणुभ्यः' । “मतने क्षेत्र खन 'ग्रणमनुबत्त ते “घान्याना!मिति निवृत्तम्‌ । 


अथवा मणइ्कप्लुतयोऽधिकाराः यथा मण्डूका उप्लुत्योत्लुस्य गच्छन्ति तहृद- 
घिकारा 


अथवाऽन्यवचनाच्चकाराऽकरणास्रक्गतस्यापत्रादो विज्ञायते यथोत्सर्गेण प्रसङ्घ- 


` स्यापवादः । अन्यस्य प्रत्ययस्य वचनाच्चकारस्य चाऽनुकषणा्थस्याऽककरणात््रकृतस्य - 


खनो ढग्यतो बाधको भविष्यतो यथोत्सगेंश प्रसङ्गस्यापघादो बाधको भवति । 


अथवैतजब्ञापत्यनुत्त न्ते च नाम विधयो न चानुवत्त नादेव भवन्ति । किं 
तर्हि ? यत्नाद्भवन्ति || अथवा यता गुक्क “धान्यानां भवने क्षेत्रे ख नित्येव सिद्धस्‌ । 


~~ 
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०-धान्यग्रहणेन सम्बन्धमचुरोत्स्यत इत्यर्थः। अथवा सम्त्रध्यत इति सम्बन्धः । धान्यग्रह्णसम्बद्म- 
नुर्वात्तष्यते इत्यर्थः। ततो धान्यसामान्यसम्बद्धं खञ्ग्रहणं ब्रीह्या दिभिर्वाक्यवि शेषेर्न सम्बध्यते। भवने 


कषेत्रइत्येतत्त, प्रत्ययेनाऽमिधायकेन सम्बध्यते । अथवेति । यत्रेवाथित्वं तत्रेवाधिकाराः सम्बध्यन्ते 
नान्यत्रेत्यर्थः । यथोत्लगेणेति । उत्सर्गस्याऽन्यत्र चरिताैत्वादपवादविषये प्रवृत्तिः सन्दिग्धेत्य- 


सन्दिग्धेनापवादेनासो बाध्यते । एवं खत्र उत्तरार्थायामनुवृत्तो न,न्तरीयकोपस्थानसंभवातसंदिम्धः 
प्रवृत्तित्वादसन्दिग्धप्रवृत्तिम्यां ढग्यद्र्यां बाधः । 'धान्याना'मित्यनेन प्राप्तस्य खत्रो ढग्यताव- 
पवादो न तु तत्रानुवृत्त्या संनिहितस्पेति साधर््यवेधर्म्यसंभवाद्यथोत्सगेंण प्रसक्तस्येत्युक्तम्‌ । 
अथवेति । विभाषाग्रहणमेव ज्ञापपति--'अनुवरत्तमाना अप्यधिकारा यत्र यत्र यल्लो विभाषा- 
ग्रहणादिक्रस्तु तत्रेव भवन्ति नान्यत्रेति । अन्यथा विभाषाग्रहणमनरभेकं स्यादलुवर्तेनादेव खत्रः 
सिद्धत्वात्‌ । धिनोतेरिति । योगरूढिरियमुमाभङ्गयोरपीति भावः। चमकेषु त्ववान्यान्यपि 


उ०-तृत्तेरनुरोधोऽप्यर्थं इति भावः । अथवेति । कमीणि घञ्‌ । एवश्चा5नुवत्तिष्यत इति यथाभ्रुतमेवेति 
भावः | वीद्यादिमिरिति । तद्वरतै रित्यर्थः । प्रत्ययेनेति । तस्याथीकाङच्षित्वादिति मावः । ्रतएव “विमाषे'ति 
सूत्रे'धान्याना मित्यस्यैव निवृत्तिमोष्ये उक्ता । मण्डूकस्य चेतनत्वेन -तथा गमनसम्मत्रेऽपिं शब्दस्य कथं 
तया गमनमत श्राह--यत्रेवेति | अ्थिंस्वम्‌-्राकाङ्षा । न तुः नदीखरोतोन्यायेनाऽधिकार इति भावः । 

अपवादेनाऽसाविति । यथा केन ञ्णिति भावः । नन्तत्रप्युत्स गीऽपवादमाबसच्चाद्‌ दृष्टान्तदाशे 
` न्तिकमावोऽनुपपन्नोऽत आ्राह--धान्यानामित्यनेनेति | सम्दिरधप्रवृत्तिकत्वारसाधम्यं बोध्यम्‌ । श्रनुद्ृत्त्या 
सन्निहितस्याऽतुब्त्तिसामर्थ्येन बाधाऽसम्मवाद्वै धम्य बोध्यम्‌ । 


नन्वतिप्रसङ्गोऽत आह--योगरूढिरिति । भ्रयते च “धान्यमसि धिनुहि देवा'निति । 
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नलु चोक्ग' “न सिध्यति। किं कारणम्‌ ? “उमाभङ्गयोरधान्यत्वा’दिति । नैष दोषः 
घिनोतेधोन्यम्‌, एते चापि घिनुतः ।॥ अथवा शणसप्तदशानि धान्यानि ॥ ४ ॥ 


यथासुखसमुखस्य दशनः खः ॥ ५। २। ६॥ 
संसुखेति किं निपात्यते ? 
संसुखेति समस्याऽन्तलोपः ॥ १ ॥ PR 
सँग्रुखेति समस्याऽन्तलोपो निपात्यते । सममुखस्य दशनः संमुखीनः ।।६।। 
अनुपद्सर्वाज्ञायानयं बद्वाभच्षयातिनेयेषु ॥ ५। २। ६ ॥ 


“अयानयं नेय’इत्युच्यते, तत्र न ज्ञायते--कोऽयः कोऽनय इति ? अयः 
प्रदशिणम्‌ । अनयः--प्रसव्यस्‌ । प्रदक्षिणम्रसव्यगामिनां शाराणां यस्मिन्परै 


प्र०--कानिचितठ्यन्ते धान्यान्यपि कानिचिन्न पठ्यन्ते । न हि तद्धान्यपरिगणनार्थमिति तत्रा- 
ऽपाठादुमाभङ्गयोरधान्यत्वं न भवति । शणसप्तद्शानीति । धान्यपरिगणनार्था स्मृतिरियम्‌ ॥४॥ 

यथामुख । समस्यान्तलोप इति । समं मुखं यत्राऽऽदर्शादौ प्रतिबिस्बाश्रये सति दश्यते 
स संमुखीन इति प्रयोगद्शनान्निपातनमाशितम्‌ । संशब्दस्य निपातस्यार्यसंगत्यभावादनाश्रयणम्‌ । 
्रत्ययसंनियोगेनाऽकारलोपो निपात्यमानस्तदभावे न भवति । संमुखीनादर्शादिसादुश्याचान्योंऽः 
प्यभिमुखावस्थानः संमुखीन उच्यत इत्याहुः ॥ ६ ॥ 

अनुपद्‌ । तत्र न झायत इति। अयनमय इति गमनमात्रमयशब्देनोच्यते । तत्र 
प्रतिषेधस्त्वनयशब्देनेति विरुद्धार्थाभिधानादरयानयं नेय इत्यसमन्वयाशङ्कया प्रश्नः । अय 
प्रदक्तिएमिति । एकद्यतकारापेक्षया शारस्यः प्रदक्षिणं गमनमयो, द्वितीयापेक्तया प्रसव्यं वामापरः 


~ Noe 


०--ननु धान्यपरिगणनार्थचमकाऽनुवाकविरोघोऽत श्राह-श्रधान्यान्यपीति । अश्मादीनीत्यथः । 
घान्यान्यपीति । कोद्रवादीनि । माष्ये-थिनुत इति । प्रीणीत इत्यर्थः । स्मृतिरिति । उमामङ्गयोरपि शणवि 
शेषणुत्वाद्धान्यस्वमिति भावः ॥ ४॥ दु 

यथामुखस । ननु समुपसर्गपूर्वा्लेनैव सिद्धे निपातनं व्यर्थमत आह--सम॑ सुखमिति । संव 
मुखमित्यर्थः । न घाउच्नार्थ 'सम'मिति निपातस्य सङ्गतिरस्तीति भावः । दशन इत्यधिकरणे ल्युट्‌ । न 
भवतीति । श्रत एव भाष्ये 'सममुखस्य दरशन’ इस्येव विग्रहो दशितः । तेन संमुखस्य दशैन' इति 
वृत्तिकारोक्तमयुक्तमिति भावः । नन्वेवं 'संयुगे संमुखीनः त मित्यादि प्रयोगाऽसङ्गतिरत आह--संमुखीना- 


दर्शादीति ।। ६ ॥ 25 
अनुपद्सवोन्ना । अया5नययोघंटाउघय्योरिवा$थः प्रसिद्ध एवेत्यत झाह-भरयनमिति । एवञ्च 


प्रकृतान्वययोग्यो$र्थो न शयत इत्यथ इति भावः । ननु प्रदक्षिणप्रसव्यगमनमेकस्य कथमत आह -पुक 

खतकारेति । ननु प्रद्‌क्षिणप्रसब्यगमनमात्रे शब्दाज्लम्येते, शारस्थे'ति विशेषलाभः कथमत आह ख्ढीति | 

उच्यत इति । श्रयाऽतयशब्दाम्यामित्यरथः । ० क 
१४ 
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पदानामसमावेशः सोऽयानयः । अयानयं नेयोऽयानयीनः शारः ।। & ॥ 
परोवरपरस्परपुत्रपोत्रमनुभवति॥ ५ । २ । १०॥ 


परोबरेति किं निपात्यते ? 
परोचरोति परस्योतत्वयचनस्‌ || १ ॥ 


परोवरेति परस्योत्वं निपात्यते । यद्येवं “परस्योत््ववचन/ मिति प्राप्रोति । शक- 
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प्र०--पर्यायं गमनमनयो रूढिवशाढुच्यते । परेरिति । द्वितीयद्युतकारसम्बन्धिभिःशारैः पदानां 
स्थानानां गुह|परपर्यायाणामनाक्रमणमनध्यासन मित्यर्थः । 
“सहायस्य शारस्य परेर्नाक्रम्यते पदम्‌ । 
सहायस्तु शारेण परकीयेण बाध्यते’ ॥ 
इति झूतव्यवहारः । अयसहितोऽनय इत्युत्तरपदलोपी समासस्तत्मुरुषः । अथवा अयश्चासा- 
वनयोऽयातय इत्येकदे राडा रेण समुदायस्य कृताङृतादिवद्वव्यपदेशात्समानाधिकरणसमासः, समा- 
हारइन्द्रो वा । अयानयमिति । नयतेद्विकर्मकत्वादयानयमित्यप्रधानेऽपि कर्मणि द्वितीया, प्रधाने 
तु कृत्यप्रत्ययः । तत्र केचित्‌--फलक्रशिरस्थस्पैव स्वशारवर्गमानेयस्याऽयानयीनमित्यभिघानः 
मिच्छन्ति । यस्तु शार एकपाश्व एव संचरति तत्र न भवति प्रत्ययो, यो हि शारः पार्श्वात्पार्श्वा- 
न्तरमानीयते स एवायानयं नीयते । अन्यस्त्वयमेव नीयतेऽनयमेव वा ॥ ९ ॥ 


परोव । परस्योत्ववचनमिति । पररान्दरस्यान्तस्योकारो निपात्यत इत्यर्थः । तत 
“एङ: पदान्तादती ति पूर्वेकादेशः । शकन्छ्चुन्यायेनेति । “शकन्ध्वादिषु पररूपं वक्तव्यमिति परः 
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उ०--भाष्ये-प्रदक्षिणेत्यादि । अनेन गतिविशेषताच्ययाऽनयशब्दाम्यां सब्याऽपसब्यगामि-शाराणां ताइशगत्या 
प्राप्यं स्थलविशेषं शारयुगादिस्थान लक्षणयोष्यते। ये हि परशारभिया युग्मादिस्थान' प्रापणोयास्ते-अयानयीना 
इत्युच्यन्ते इति भावः । पदानां--स्थानविशेषाणां मध्ये यस्मिन्स्थानविशेषे परेद्रितीयद्य तकारसम्बन्धिमिः 
' शारेः,- थणन्त्येमिद्य तकाराः परस्परमिति शारास्तैरसमावेशोऽनतिक्रमणमिस्चषरारथंः । तं स्थलविशेषं 
दर्शयति--ससहायस्प्रेति । श्रयाऽनययोभेंदात्कर्मधारयाऽनुपपस्तेराह--डत्तरपदलोपीति । ससुदायस्य . 
कृता5कृतादिवदिति । यथा तत्रकदेशद्वारा समुदायस्य तत्त्व, तथाऽत्र गतिसपुदायस्य किश्विदपेक्षया 
सव्यत्वमन्याऽपेचयाऽपसव्यत्बं चेति कर्मधारय इति भावः। समाद्वारद्वन्द्वो वेति । इदं चिन्त्यं ‹सोऽयाऽ- 
नय? इति भाष्ये पुँह्लिङ्गनि देशात्‌ । 
फल्षकशिर इति । ्रारम्भकाले यत्र स्थाने शाराः स्थाप्यन्ते तच्छिरः, तत्र स्यितः शारः 
परपाश्वीदात्मपाश्चीऽन्तरमानीयते तत्रैवाऽयं प्रयोग इष्यते इति भावः । अन्यस्त्बयसेवेति । श्रस्योपपत्तिः 
श्रित्या महद्भिः ॥ ६ ॥ 
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न्घुन्यायेन# निदेशः । अथवा नैवं विज्ञायते--परस्यौर्तवं निपात्यत इति । कथं 
तर्हि ? परस्य शब्दरूपस्यादेरुत्वं निपात्यत इति । परांश्राबरांश्रानुभवति परोवरीणः 

अथ परम्परेति कि निपात्यते ? >: 

परपरतराणां परस्परभाव! ॥ २ ॥ पर . 
र परपरतराणां परम्परभावो निपात्यते । परांश्च परतरांश्रानुभवति परम्परीणः 
॥ १०॥ 
समाँ समां विज्ञायते ॥ ५ । २। १२ ॥ 

इइ समांसमीना गो, “सुपो धातुप्रातिपदिकयो$' [ २। ४ । ७१ | इति 
सुब्लुक्‌ प्राम्रोति । “समां समां विजायत इति यलोपबचनादलुग्विज्ञानम्‌ । “समांसमां 
विजञायत' इति यलोपवचनादलुग्विज्ञानं भविष्यति | यदयं यलोपं शास्ति तज्ज्ञापय- 
त्याचायों “नात्र लुग्भवती'ति | 
समां सां विजायत इति यलोपवचनादलुर्विज्ञानमिति चदुत्तरपदस्य 

लुग्वचनम्‌ ॥ १ ॥ 
समां समां विजायत इति यलोपवचनादलुग्विज्ञानमिति चे दुत्तरपदस्य जुग्वक्कव्य; | 


~ 


प्र०--रूपेण निर्देशः । परस्येति । अवरशब्दस्यादेरकारस्येत्यर्ः । तत्राद्रगुणः । तत्र केचित्सामा- 
न्येन निपातनमिच्छन्ति । तेन खप्रत्ययाभावेऽपि प्रयोग उपपन्नो भवति-“पारोवर्येवि? दिति “पारस्य 
मविच्छिन्न!मिति च। अन्ये तु परंपयाशन्दमवयुत्पन्नमाचक्षते तस्मात्स्वार्थ ष्यत्रि पारंपर्यमिति 
भवति । 'पारोवर्यविःदित्यस्यासाधुत्वमाहुः प्रत्ययसंनियोगेतेव निपातनस्य युक्तत्वं मन्यमाना 


॥ १०॥ 
समांसमाम्‌ । विजायते-प्रसूयत इत्यथैः । तत्र समायां समायामित्यस्मात्वदसमुदायात्‌ 


प्रत्ययो वचनाद्धवति । तद्धितान्तत्वात्मरातिपदिकत्वे सति तदवयवस्योत्तरपदवत्वैपदेऽपि सुपो 
लुक्‌ प्राप्रो यलोपवचनान्न भवति । याट: पुडमक्तत्वात्पुब्तुकव यलोगे सिद्धे सूत्रे यलोपवचनं 
नियमार्थ--यकारस्मैव लोपो भवति न तु सर्वस्य प्रत्ययस्येत्यर्यः । उत्तरपदस्य लुग्वचनमिति । 
यलोपनिपातनात्‌ पूर्वपदवदुत्तरपदे$पि लुङ्‌ न प्राप्रोतीति भाव; । न 
व ०---परोवरप । “उत्वं परशन्दान्तस्पे'यर्थ 'परोवरेत्यसिद्धेराह-ओकार इति । मन्यमाना इति । - 
अत एव 'परांश्न अवरांश्व 'परांश्न परतरांख्े'यनादेशेनैत्र विग्रहों दर्शितो भाष्ये । पारोवर्यवि'द्ल्यिष 


निरुक्त हश्यते प्रयोगः ॥ १० ॥ = 
समांसमां । ननु सकृदुत्पनस्य न पुनसत्पत्तिरत आह-प्रसूयत इति । प्रत्ययाऽयोऽयम्‌ । i 


` ननु समुदायस्याऽसुबन्तषवात्कर्य प्रययोडत श्राह--पदसमुदायादिति । वोप्साद्विवेचनसित्यन्ये । ज्ञापकस्य | 
8480 AMR स्स्स Dr 
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सिद्धन्तु पूवपदर्य यलोपवचनात्‌ ॥ ९॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? पूवेपदस्य यलोपो वक्तव्य! 
अनुत्पत्ताचुत्तरपद्स्य च वावचनम्‌ ॥ रै ॥ 


अनुत्पत्तौ पू्ेपदस्योत्तरपदस्य च यलोपो वा वक्ृव्य/ । समा समां विजा- 
यते । समायां सम्रायां विजायत इति ॥ १२ ॥ 


आगवीनः ५ । २। १४ ॥ 


आगवीन इति कि निपात्यते ? 
गोराङ्पूर्वादाऽऽतस्य गोः प्रतिदानात्कारिणि खः || १॥ 
गोराङ्पूवीदाऽऽतस्य गोः प्रतिदानात्कारिशि खो निपात्यते । आ तस्य गोः 
प्रतिदानात्कमकारी आगवीनः कर्मकरः ॥ १४ ॥ 


"“*४/४/४४”४/४/१/*/४/४/*-”४.”*”४”'४”*१.”५”*/”१/*//*-”*१.”.”*. ANNI 


~ 


प्र०- सिद्ध त्बिति । तेन पूर्वपद एव यलोपनिपातनादामः श्रवणं भवति । उत्तरपदे तु 
सुब्नुग्भवत्येवेत्यर्थः । अचुत्पत्ताविति । वाक्ये पुर्वोत्तरपदयोर्वा यलोपो वक्तव्यः । तेन हौरूप्यं 
भवति ॥ १२॥ 

आगवीन; । किं निपात्यत इति। का प्रकृतिः कः प्रत्ययः कः प्रत्ययार्थं इति प्रश्न; । ` 
गोराङपूर्वादिति । यो गवा भूत आ गोः प्रत्य्पणात्‌ कर्म करोति स आगवीन उच्यते । तत्र 
वृत्तिविषथे गोशब्दो गोप्रत्यपणे वर्त्तते । तत्र आङ्गोशब्दयो'राङमर्यादाभिविध्यो' रित्यव्ययीभावे 
ह्वस्वले च कृते खो निपात्यते ।। १४॥ 
उ०_मुपपाद्यति-तद्धितान्तस्वादिति । तदवयवस्य सुप इत्यन्वयः । भाष्ये-सिहन्तु पूर्वपदस्येति--प्रत्यय- 
सन्नियोगरिष्टम्‌ । नन्वेवं सौतरनि देशाऽसङ्गतिरत आह--माष्ये-अनुत्ताविति । तदूव्याचटे-घाक्य इति । 
भाष्ये--समायामिति--अधिकररात्वविवज्ञायां सप्तमी ॥ १२॥ | 

आगवीनः । नन्वस्यैव शान्दस्य निपालत्वात्‌ प्रश्षोऽनुपपन्नोऽत आद्--केत्यादि । भाष्ये-- 


गोरित्यस्य गोशब्दादित्यर्थः | प्रतिदान॑-प्त्य्पणम्‌ । कारिशीत्याबश्यके णिनिः । 'कर्मण' इत्यादिः । 
तस्येवि--'कारिणी त्यनेना5न्वेति । तस्य-गोखामिनः कर्मकारिणीत्यर्थः । खोनिपात्यत इति । खे-- 


` श्रोयुणः॥ १४॥ | 


NANNANNNNNINN 
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शाळीनकोपीने अधृष्टाकार्थयोः ॥ ५ । २ । २० ॥ 


किं यः शालायामधृष्टः स शालीनः; कूपे वा यदकार्य तत्कौपीनम्‌ ? नेत्याह । 
उत्तरपदलोपोऽब्न द्रष्टव्यः । शाज्ञाप्रबेशनमहत्यधु ष; स शालीनः । कूपाऽबतरण- 
महत्यकाय तत्कौपीनस्‌ || २० ॥ 


Rd 


Oe 
2.५ १ 
॥ 00 


ज 


ब्रातेन जीवति ॥ ५ । २। २१ ॥ १. 


'ब्रातेन जीवतो'त्युच्यते, किं ब्रातं नाम १ नानाजातीया अनियतवृत्तय उत्से- 
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प्र--शालीनकोपीने । कि यः शालायामिति । अस्यां कल्पनायां शालाक्रूपशब्दयो- 
मु ख्यायैत्वमाभितं भवतीति भावः । शाल्लायामञ्चए इति । अन्यत्र घुष्टः । कूप इति । लद्धनादि- 
कमित्यर्थः। उत्तरपद््लोप इति । लोकप्रसिद्वार्थाचुवादेन साधुत्वान्वाख्यानादधृष्टाकार्यमात्र च 
शालीनकोपीनशब्दयोः प्रयोगादिति भावः । तत्र वृत्तिविषये ज्ञालाकूपशन्दौ तत्कमिकायां क्रियायां 
वर्तेते इति गम्यमानार्थेत्वादप्रयोंग एवोत्तरपदस्य लोप: । 


शालाध्रवेशनमिति । अन्यत्र प्रागलम्याभावादासितुमशक्यत्वाय्छालामेव प्रवेष्टुमहेती- 
त्यर्थः । कूपावतरणमिति । यदकार्य तत्प्रच्छादनीयत्वातूपावतरणमहंतीत्यर्थैः । अकार्ययोग्यः 
त्वात्युरुषलिङ्गमपि कोपीनमुच्यते। तत्साहचर्यात्तदाच्छादनमपि कोपीनम्‌ । अथवाऽक्कार्यशब्दे 
करोतिः क्रियासामान्यवचनः । तेना ५द्रष्टव्यत्वालज्जाहेतुदर्शनस्वात्युरु्षलिद्ध॑ .कोपीनमस्पृश्यत्वाच 
तदाच्छादनम्‌ ॥ २०॥ 


व्रातेन । किं घ्रातं नामेति । ब्रातशब्दस्तावत्सङ्खवचनः । तत्र यः सङ्घेन जीवति तत्र 
ब्रातीनशब्दो न प्रयुज्यते ब्रातकर्मणा जीवति तु प्रथुज्यते । ब्रातकर्मणि च ब्रातीयशब्देन भाव्य- 
मिति प्रश्न! । नानाजातीया इति । एक्रजातीयच्तत्रियादिसङ्खनिराकरणम्‌ । अनियतब्वृत्तय 
इति । नियतवृत््माऽऽग्रुधजीविसङ्घनिषेधः । उत्सेधजीत्रिन इति । उत्सेधः--शरीरम्‌ । उत्सेघ:--शरीरम्‌ । 


तृदायासेन भारवहनादिना जीवन्ति न तु बुद्धिवेभवेनेत्यर्यः । ब्रातानां कर्मेत्यत एव निपातनाच्छं 


"*/४/४/४/१/४/४”४/४/*/”४/४/”*”४”*”*/४”*/**/४/*" 


` उ०--शालीनकौपीने । नन्वीहगर्थस्य लोके5सम्प्रययाक्तथमीदशार्थविधयः प्रश्नो$त आह अस्या. 
मिति । लद्षणेकशरणोऽयं प्रष्टा । अन्यन्नेति । शालायान्तु मायौजितस्वादधृष्ट इत्यर्थः । लोकेति। लक्षण 
क्वल्नुष्कतयोत्तरमिति भावः । नन्वधृष्टस्य शालाप्रवेशनयोग्यत्वं कथमत आदह--अन्यश्रेति । आासितु'-- 24 | 
स्थातुम्‌ । अद्गश्व्यव्वे हेतुलंबाहेतुदर्शनत्वम्‌ ॥ २० ॥| क 


च्रातेन जी । ननु त्रातशब्दस्य सङ्गै लोकप्रसिद्धत्वाखक्षा5नुपपत्तेराह--ब्रातशब्द इति । ननु | | 
ब्रातशब्देन तत्क्मेव एह्मतामत आइ- त्रातीनशब्देनेति । इदमर्थे छन भाव्यमिति भाबः दे 
निपातनादिति । एवश्च सत्रे योगेन ब्रातशब्दस्तस्सम्बन्धिकर्मवसिरिति भाव: । लक्षणया 
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घजीविनः सङघा त्राताः । तेषां कम त्रातम्‌ । ब्रातक्रमणा जीवतीति व्रातीनः ॥ २१ ॥। 
हेयंगवीनं संज्ञायाम्‌ ॥ ५ । २। २३ ॥ 


“हेयङ्गवीन' मिति कि निपात्यते ! | 

च्योगोदोहस्य हियङ्ग्वादेश; संज्ञायां तस्य विकारे ॥ १ ॥। 

ह्योगोदोहस्य हियङ्ग्वादेशो निपात्यते संज्ञायां विषये तस्य विकार इत्येतस्मि- 
नयें । ह्योगोदोहस्य विकारो हैयङ्गवीनं घृतम्‌ । संज्ञायामिति किमर्थम्‌ ? द्योगोदो- 
इस्य विकार उदश्चित्‌- त्र मा भूदिति । २३ ॥ 


पन्तात्तिः ॥ ५ । २ । २५ ॥ 


“मूले'इति वक्तव्यम्‌ । पक्षस्य सूलं पच्चति; || त्ति चक्नन्यम्‌ ? न बक्कव्यस्‌ । 
मूल इति वर्तते । क्क प्रकृतम्‌ ! “तस्य पाकमूले पीख्वादिकणोदिस्य कुणब्जाइचो' 
[५ । २ । २४ ] इति यदि तदनुवत्तते पाकेऽपि प्राप्तोति । भूल इत्यनुवचेते 
पाक इति निवृत्तम्‌ । कथं पुनरेकयोगनिर्दिश्योरेकदेशो नुवर्तेतेकदेशो था 
निवर्तेत । एकयोगनिर्दिष्टानामप्येकदेशानुवृत्तिभेवति । यद्यया--“सङ्कथाव्ययादेङीप्‌' 


प्र---बाधित्वा5ण्भवति । तेषामेषामन्यतमो व्रातीन उच्यते । यस्त्वन्यस्तत्कर्मणा जीवति स 
नोच्यते ॥ २१ ॥ 

टवैयक्गवीनम्‌ | किं निपात्यत इति । प्रकृतिसन्देहात्मक्षः | ह्योगोदोहस्येति | ह्यःशब्दः ` 
स्य गोदोहराब्देन सुप्सुपेति समासः । दुह्यत इति दोदः--क्षीरमुच्यते । शब्देन कालप्रत्यासत्तिः 
प्रतिपाद्यते । तेनाऽविक्कतरूपगन्धमेवः घृतं हैय ङ्गवीनमुच्यते इत्याहु: ॥ २२॥ 

पततात्तिः | .सूल इति वक्तव्यमिति । अन्यथाऽनिदिष्टाैत्वातस्वार्थं प्रत्ययप्रसङ्गः । 
कथं पुनरिति । एकस्मिन्नर्थे योगः संबन्धस्तेन निदिष््यो: समुदायाभिधायिद्वन्धनिदिश्टयोरित्यर्यः । 
इन्द्रस्य तदर्थस्य चेकत्वादेकदेशानुवृत्तिन संभवतीति भावः । एकसूत्रनिदिष्टानां लेकदेशाञुवृत्ति- 
श्यते । एकयोगनिदिणानामपीति । अर्थाधिकारपन्तेऽर्थस्येकत्वाद्वच्छेदाभा वात्न स्यारेकदेशाञुः 
वृत्तिः । शब्दाधिकारपक्षे तु यस्मैव शाब्दस्य स्वरितत्वं प्रतिज्ञातं तत्सदुशशब्दान्तरसंनिवानं 
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उ०--परल्वेडसाघुत्वमिति तात्पर्यम्‌ । यस्त्वन्य इति । श्रनभिधानादिति भावः । इदञ्च वृत्ती स्पष्टम्‌ ॥२१॥ 
हेयहुवीनं । घृतमिति । नवनीतमिति-हरदत्तः || २३ ॥ 
पक्षात्तिः । नन्त्रेकस्‌उनिरदिश्शानामेकदेशा 5नुदृत्तेरदर्शनादाह--एकस्मिज्ञिति । इश्यत इति । 


| यया5त इ'जित्यादित इज्यदमात्रस्योत्तरत्राडनुतत्तिः । श्रयौ 5धिकारमाभित्य पूर्वपक्षः, शम्दाऽधिकारमाभिः 
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[४ । १ | २६ ] :दामहायनान्ताच' [२७]। 'सङ्कधादे'रित्यतुवत्त ते “अव्ययादे” 
रिति निवृत्तम्‌ || २४ ॥ 


विनज्भ्यां नानाओ न सह ॥ ५। २। २७ 


इइ नानेति सहार्था गम्यते, द्वौ हि प्रतिषेधौ प्रकृतमथे गमयतः । न न 
सइ-सहैबेति ॥ नेष दोषः । नाऽयं प्रत्ययार्थः । किन्तर्हि ? प्रकृतिबिशेषणमेतत्‌ । 
। वि-नग्‌ 'इत्येतास्यामसहवाचिभ्यां नानाऔ भवतः । कस्मिलयें ? खार्थे || २७॥ 


वः शालच्छङ्कटचौ ॥ ५ । २। २८॥ 


कस्मिन्नर्थे शालजादयो भवन्ति १ “न सहेति वत्त ते+ । भवेत्सिद्ध/ विशाले 
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प्र०--योगान्तरे प्रतीयते इति दोषाभावः ॥ २५॥ 

बिनज्‌ । सद्दर्था गस्येतेति । नसहेति प्रत्ययार्थैनिदंशं मन्यते । प्रक्वत्यर्थन प्रत्ययार्थो 
विशेषणीयः । ततः प्रतिषेधस्य प्रतिषेधाद्विधिना भाव्यमिति भावः । नायमिति । लोकप्रसिद्धाः 
थानां शब्दानामिह साधुत्वाख्यानात्‌ । लोके च नानारब्दस्य पृथग्भावाभिधायित्वाञ्न सहेति 
्रक्ृत्र्थैनिर्देशः । यद्येवं सहेत्येव प्रत्ययार्थो निर्देश्यः, विनत्रोः प्रतिषेधार्थत्वात्‌, 'विगार्दभरथिक' 
इत्यादो विशब्दस्य गुणप्रतिषेधवृत्तित्वदर्शनात्‌ । नेतदस्ति। क्रियावाचिनोऽपि विशब्दात्सहार्थे 
प्रत्ययो विज्ञायेत,-विगतो सह, विकृतो सहेति । इह्‌ तु विना देवदत्तेन नाना देवदतेनेत्यस्याऽ- 
सत्वभूतस्याऽप्यर्थस्य व्यतिरेकहेतुत्वं भवति, यथा मातुः स्मरतीति ॥ २७॥ 


NNN E ० 


बे; शा । कस्मिन्नर्थे शालजाद्य इति । वक्ष्यमाणप्रत्ययापेक्षं बहुवचनम्‌ । असहार्थस्य 
स्वेत्राऽसंभवादर्थालुपादान/ब प्रश्नः । विशाले इति । नानादेशगमनादस्त्यत्राऽसहार्थत्वमिति 


उ०--त्योत्तरमित्याइ--अथौ ५घिकारेति । पक्षतिः--प्रतिपत्‌ , पच्चिणा पद्चमूलञ्च || २५॥ 

विनञ्भ्यां | नन्वसहार्थ वत्तमाननअः स्वार्थ प्रत्यये कथं सद्दाऽथोवगतिरत आह-प्रत्ययार्थति । 
प्रकृतिविशेषणत्वे प्रत्ययस्या५थोकाङचा न शान्ता स्यादिति भावः । भाष्ये “न न सहे'स्यस्य व्याख्यानं 
सहैवेति । प्रत्ययाथेत्वा5मावे हेतुमाह--लोके इति । विगार्दभरथिक इति । 'नञो सुणाप्रतिषेध’ इति सूत्र 
ननिव्यस्य प्रत्युदाहरणमिदम्‌ । नन्वेवं 'बिनानानाःशब्दयोरसत्वभूताऽयोऽभिघायित्ेन चादिवद्व्यतिरेक 
हेतुत्वं न स्यादिति. “देवदत्तेन विने व्याद्यनुपपन्नमत आह--इह खिति। द्योतकानामेव तत्स्वमावत्वमिति 
भावः । अत एव 'पृथग्विनानानामि'रिति सङ्गच्छते ॥ २७ ।। 


वेः शाल । वच्यमाणेति । 'सप्रोदश्च कटः जितीत्यर्थः । सवंत्नेति । कटज्विषये इत्यथैः । अनर्थकाः | 9 


एवेति। एवश्च क्रियावृत्तिस्वा5मावात्कथं साधने प्रत्यय इत्यक्रियावाचिनो5पि साधने प्रत्ययो वक्तव्यः | 
| बिनजम्याँ नानाओ न सह ५। २। २७ 
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११२ श्रीभगवर्पतञलिविरचितं [ सम्प्रोदश्च कटच्‌ 


भृङ्गो विशङ्कटे भृङ्गो इति | इह तु खलु“सङ्कट'मिति सङ्घतार्व्थो गम्यते, 'प्रकट'- 
मिति प्रगताऽथो गम्यते, ‘उत्कर’ भिति उदगतार्थो गम्यते; । द 

एवं तहि साधने शालजादयो भवन्ति | कि बङ्कच्यमेतत्‌ ! नहि । कथमनु- 
च्यमानं गंस्यते १ उपसगेभ्य इमे विधीयन्ते; उपसगोश्च पुनरेवमात्मका यत्र कश्चि- 
त्तियाबाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र क्रियाविशेषमाहुयत्र हि न प्रयुज्यते ससाधनां 
तत्र क्रियामाहुः । त एत उपसगेभ्यो विधीयमानाः ससाधनायां क्रियायां भविष्यन्ति। 

एवमपि भवेस्सिद्धः “विशाले शृङ्ग? इति । इदन्तु न सिध्यति-- विशाल) ` 
“विशङ्कट? इति । एतदपि सिद्धस्‌ । कथम्‌ १ अकारो सत्वर्थीयः । विशाले अस्य 
स्तो विशालः । विशङ्कटे अस्य स्तो विशङ्कट इति ॥ २८॥ 


सम्प्रोदश्च. कटच्‌ ॥ ५ । २। २९ ॥ 


कटच्प्रकरणेऽलाबूतिलोमाभ्यो रजस्युपसङ्कयानम्‌ ॥ १॥ 
कटच्प्रकरणेऽलाबूतिलोमाभ्यो रजस्पमिधेययउपसङ्घघान कत्त व्यस्‌ । अलाबूः 
कटः तिलकः उमाकटः । | 


OT ad 


प्र०--भावः । किं वक्तव्यमिति । शब्दान्तरवाच्यक्रियाविशेषस्य द्योतका उपसर्गाः । वाचकामाते 
दोत्यार्थाभावादनर्थकां एवेति भावः । ससाधनामिति । क्रियोपसर्जनं साधनमाहुरित्य्थः । नियतः 
विषयाः शब्दानां शक्तयो दृश्यन्ते यथा द्विदशा इत्यादौ कृत्वोऽर्थाद्यभिधानमिति भावः । डप- 
सर्गेभ्य इति । अन्यत्रोपस्गसज्ञादर्शनाद्विषयान्तरेऽपि योग्यतामात्राश्चयं प्रादीनामिदमभिवानम्‌ । 
विशाल इति । श्वृङ्गयोरेव विगमनंक्रियाकतृ त्व॑ न तु गोरिति भावः। विशाले स्येति । 
मतुप्प्त्ययस्तु गव्यनभिधानात्न भवति । विशालवानित्युक्ते5पि ला 
न तु गोरित्यर्यः । व्युत्पत्त्यनुसारेण चेदमुच्यते । गुणशब्दास्तु विशालादयः, साधुत्वाच्वाख्यानाय 
तु कंचिदुपायमाथित्य व्युत्पत्तिः क्रियते । यथा प्रतिलोमोऽबुलोम इति ॥ सट । सि हे 

संप्रोद । अलाबूतिलोमाभज्भाभ्य ओषघित्वादवयवे5लावूशब्दा दोर त्रित्यञि प्राप्ते 
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उ०--इत्यथः । नन्वेवं सति क्रियाया एव प्राधान्यं स्यादत अाह-क्रियोपसज नसिति । साहित्यमेव सहार्थः । 
एवञ्च क्रियासाधने वत्त॑मानव्यादिम्यः खार्य प्रत्यय इति भावः । नन्वीहृशेऽये ाक्ति्राकाऽभावो ऽत 
आह- नियतेति । नन्वत्र क्रियायोगाऽमावात्कयमुपसगर्विमत श्राह--अन्यन्नेति । क्रियायोगे इत्यर्थ: । 
शङ्गयोरेवेति | विगमनक्रियाकत्त येव तर्साधनादिति मावः । नन्व्प्रत्ययबन्मतुब्रपि कदाचित्स्यादत आह 
मतुबिति । परमार्यमाह--गुणशब्दास्स्विति । बिशालव्वमुणवद्वोधका इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 

सम्प्रोदश्च । रजसोऽप्यवयवत्वं मन्यमान आह--ओषधिस्वादवयब इति । विलोमाशस्दा 


| सम्प्रोदश्च कटच्‌ ५ | २ । २६ 


A FT SA YY 


+ 
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य अङ्गायाञ्च ॥ २॥ 
भङ्गायाश्चेति वक्कव्यम्‌ । भङ्गाकटः । 


_ गोष्ठादयंः स्थानादिषु पशुनामादिम्यः॥ ३॥ 
गोष्ठाद्ंः प्रत्ययाः स्थानादिष्वर्थेषु पशुनामादिभ्यो वक्कव्याः | गो 
Bo ष्वर्थेषु पशुन । गोगोष्ठम्‌ 
र्‌ 
केट वक्कथ्यः । अविकः उष्ट्रकटः ॥ पटँच्च वक्कच्यः | अविपटः उष्ट्रपट; || 
गीयुगशब्दश्च प्रत्ययो वक्कव्य; | उष्ट्रगोयुगम्‌ खरगोयुगम्‌ । 
तैलशब्दश्च' प्रत्ययो वक्तव्यः । इङ्गुदतैशम्‌ सर्षपतैलम्‌ ॥ शाकटशब्दशअ 
त्ययो वक्तव्य । इछुशाकरम्‌ यूलशाकटम्‌ ॥ शाकिनशब्दश्च प्रत्ययो चक्कव्य । 
इन्ुशाकिनम्‌ भूलशाकिनम्‌ । | 
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प्र०--तिलोमाम्यां घृतादित्वादन्तोदात्तत्वादनुदात्तारेश्रेत्यत्रि पराप्ते भ मज्भाया स्तृणवान्यानां च द्वव्य-. 
षा'मित्याद्युदात्तत्वादणि प्राप्ते रजसि कटज्विधिः । गोष्ठादय इति । प्रयोगसमवायिप्रत्ययरूपं - 
निदिष्टम्‌ । चकारस्तु स्वरार्योऽनुबन्ध आसङक्तव्यः । तथा हि--समाताश्रयेण प्रत्ययाः प्रत्या- 
ख्यायन्ते । तत्र चित्स्वरसमासस्वरयोरभेदादेकफलत्वमारम्भप्रत्याख्यानयोरुपपद्चते । सर्वन्नादि- 
शब्दः प्रकारे । गवां स्थानमिति । 'तस्येद'मित्यत्रार्थे 'सर्वत्र गोरजादिप्रत्ययप्रसङ्गे य'दिति यति 
प्राप्ते गोऽप्रत्ययः । अविकट इति । अवीनां समूह इत्यणि प्रते कटच | अवीनां विस्तार 
इत्यत्रार्थ पटचू। अप्रसृते समूहे--अविकट. । प्रमृते त्वविपटः । उष्ट्योयुपमिति । ढावुष्ट्रा- 
वित्यत्रार्थे गोधुगच्परत्ययः । अन्ये त्वाहु:-उट्टस्य ग्रीवाबन्धने याना ङ्गे गोयुगच्परत्ययः । इङ गुदतैल- 
मिति । 'लघावन्तइत्याद्युदात्तत्वात्तस्य विकार इत्यपप्राप्त: | सर्षपशब्दस्य 'सादीनां शाकाना"- 
मित्यायुदात्तल्वे प्राप्ते परत्वादथ द्वितीयं प्रागीषा' दित्यनुवत्तमाने यान्तानां च गुर्वादीना'- 
मिति मध्योदात्तत्वं भवति । तयोरनुदात्तत्वादञ्प्ाप्तः । इच्चुशाकटमिति। इक्षणां भवनं 
क्षेत्रमित्यर्थ शाकटशाकिनी । गवां स्थानमिति । गावस्तिष्ठन्ति यस्मिन्निति 'घडार्थे कविधान- 
मिति कः । तत्र गोऽठसाधम्या दष्रादिस्थानमपि गोश्रशब्देनोच्यते । तत्र वि नेषप्रतिपत्त्यर्थमुट्टादीना- 


नत विशेष्यते । मुंख्यगोष्ठप्रतिपत्तये च गोमिरपि गोऽस्य विशेषणाइगोगोष्ठमित्यपि 
भवति। 
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उ०--मिति । शत्र तिलस्य घुतादित्वे म मान, “तिलाश्च मे' इत्यादावाद्युदात्तपाठादिति चिन्त्यम्‌ । सर्वेत्रादि- 
शब्द इति । अ्रत्र॒त्यादिशब्दविवरणभूतान्येवा5ग्रिमाणिण वच!सि । अप्रसृते इति । उत्तरवा्तिकेष्वर्थनिदेशे;पि 
स्वमावगम्यो5यं विशेष इति भावः । अत एव प्रस्तीण्‌ँ' पटो यथा एवमित्यादि प्रत्याख्यान माध्ये 
वच्यति । द्वाबुष्नाविति । द्वयं युग'मित्यादिवद्‌ द्वथवयवसङ्काऽमिधायित्वादेकवचनमुष्टरगोयुगमिस्यत्रेति 


१--गोष्ठजाद्यः' पा०। _ २--संघाते कट वक्तव्य: पा० । | 
३--'विस्तारे पट्च वक्तव्य पा० | ४-- दिसे गोयुगचशन्द॒ख' पा० | 
५--स्नेहने तैलचू ' पा० । ६--'संमबने चेत्रे शाकटच पा०। 
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उपमानाद्वा सिद्धस्‌ ॥ ४॥ 


उपमानाद्वा सिद्धमेतत्‌ । गवां स्थानं गोष्ठम्‌ । यथा गवां तह्वदुष्ट्राणाम्‌ । 

कट वक्तव्य इति । यथा नानाद्रव्याणां सङ्घातः कट एवसबय। संहता 
अतिकटः ॥ पञ्च वक्तव्य इति । यथा पटः प्रस्तीणे एवमवयः प्रस्तीणों अबिपटः ॥ 
गोयुगशब्दश्च प्रत्ययो वक्कव्य इति । गोयुगं गोयुगम्‌ । यथा गोस्तद्रदुष्ट्रस्य । 
उष्ट्रगोयुगम्‌ ॥ तैलशब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्य इति । प्रकृत्यन्तरं तेलशब्दो विकारे 
वत्तते । एवश्च कृत्वा तिलतेलमित्यपि सिद्ध' भवति ॥ शाकटशब्दश्च प्रत्ययो 
बक्नव्य एव । शाक्रिनशब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्य एव || २६ ॥ 


७ wu ~ 


प्र०—नानाद्रव्याणामिति। रज्जुवीरणादीनामित्यर्य: । तत्साधम्यादन्योऽपि सङ्घात 

कटशन्दाभिधेयोऽविभिविशेषितोऽविकट इत्युच्यते । यथा पट इति । विस्तारसामान्यादन्योऽपि 
सङ्घातः पटशब्दा भिवेयोविभिविशेष्यते--अविपट इति । गोयुगमिति । युगशब्देन द्वयमुच्यते, 
ग्रीवाबच्धने काष्ठ्च । तत्र यानाज्गे युगः पु स्युक्त इति पु स्त्व॑ प्रायिकं बोध्यम्‌ । प्रक्ृत्यन्तरमिति। 
अव्युत्पन्नं विशिष्टस्नेहृद्रव्यवाचीत्यर्थः । तिलतेलमित्यपीति । अपिशब्दात्तेलमपीत्यर्थैः यदि तु 
तैलच्प्रत्ययो विधीयते तदा विशेषविहितेन तेलचा तिलशब्दादञ्ब,ध्येत । ततश्च तेलमिति न 
सिध्येत । यदा त्वब्युत्पन्न एव तैलशब्दो विकारविंशेषवाची तदा तिलानां तैलमिति समासे कृते 
तिलतेलमिति भवति | तिलानां विकार इत्यत्राऽञ्रि तेलमिति । उपमानाश्रयेणाऽपीङगुदतैल- 
मित्यादि सिध्यति । तिलविकारो मुख्यं तेलं, तत्सादृश्यादत्यदपि तेलमिङगुदादिभिविशेष्यते । 
गौणसंभवे च मुख्यतैलप्रतिपादनाय तिलेविशेषणात्तिलतेलमित्यपि भवतीति केचिदाहुः । वयुत्प- 
त्युपाय एव तिलानां: विकारस्तैलमि ति । रूढिशब्दसत्वयं स्नेहद्रव्यवृत्तिः । तथा च सादृश्यानुकरण- 
मन्तरेणेङगुदतेलादयः शब्दा: प्रयुज्यन्ते । यथा प्रकृष्टो वीणायां प्रवीण इति व्युत्पत्तिमात्रं क्रियते; 
कौशलं त्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । तेन वीणायां प्रवीण इत्यपि भवति ॥ २९॥ 


PS 


mm 


उ०--बोध्यम्‌ । यानाऽङ्गे युगे इति । उष्टरथरूपयानेव्यर्थः | प्रत्ययः-गोयुगरप्रत्यय. । नन्वेवं “गोगोष्ठ मिति 
न स्यादत ग्राह-सुख्यगोष्ठेति । यथा हि प्रयुक्त गोपतिशब्दे गवां विशेषणत्वं “गवामसि 
गोपतिरेक इत्यादी । ढयं-युग्ममित्यर्थः । प्रकारान्तरेणऽपि इङ्मुदतैलादीन्साधयन्ति केचिदित्याह-- 


उपमानाश्रयेणाऽप्रीति । nD याला । स्नेहद्रच्यवृत्तिरिति । स्नेहवद्द्रव्यविशेष- 
बृत्तिरित्यर्थः । साइरयाऽनुकरणं--साहश्ग्रत्ययम्‌ । एतिन “न हि 'तैल!मित्युक्के सस्नेहद्र्यर्प विकारमात्र 


प्रतियन्ती'ति हरदत्तः परास्तः ॥ २६ ॥ 
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इनच्पिटश्चिकाचि च ॥ ५ । २। ३३ ॥ 
इनाच्पिटच्क्राः चिकचिचिकादेशाश्च ॥ १ ॥ 
इनच्पिटच्काः प्रत्यया बक्कव्या; “चिक-चि-चिक्‌ स्येते च प्रकृत्यादेशा 
चक्कव्याः । चिकन; चिपिटः चिक्कः । 
क्लिन्नस्य चिर्पिछश्चाऽस्य चक्तुषी ॥ २ | 


लस्य चिस्पिलित्मेतो प्रकृत्मादेशो बक्कष्यौ लथ प्रत्ययोऽस्य “बहुपी 
इत्येतस्मिन्नर्थे । क्लिन्ने अस्य चच्नुपी चिल्लः । पिल्लः ॥ चुल च वक्कव्यः । 
चुल्लः ॥ यद्यस्येत्युच्यते--चिल्ले चल्नुषी पिल्ले चक्षुपी इति न सिध्यत्ति तस्मान्ना- 
थोऽस्पग्रहणेन । कथं चिहलः पिल्ल इति ? अकारो मत्वर्थीयः--चिल्ले अस्य स्तः 
चिल्लः, पिल्ले अस्य स्तः पिल्ल इति || ३३ ॥ 


प्रमाणे इयसञ्दन्नञ्मात्रचः ॥ ५। २।३७॥ 


प्रमाण इति किमयं प्रत्ययार्थः ? 
प्रमाण प्रत्ययार्थो न 
प्रमाण इति नायं प्रत्ययाथः । क्क तर्हि प्रत्यया भवन्ति ? 


प्र०-इनच्‌ । स्त्रे निशब्दस्य द्वावादेशो प्रत्ययौ च विहितावित्यादेशत्रयप्रत्यथत्रयविधाः 
नाय वात्तिकम्‌। तस्मान्नार्थ इति। क्लित्तशब्दाच्तविशेषार्थाभिधायिनः स्वार्थे ली विधेयः । 
अकारो मत्वर्थीय इति। अर्श आदिषु 'स्वाङ्गाद्धीना'दिति पाठात्‌ । मतुप्त्वनभिवानाञ्च 
भवति ॥ ३३ ॥ 

प्रमाणे । किमयमिंति । सप्तमी निटटटिस्येह शास्त्रे प्रकृत्यर्थप्रत्ययार्यत्वदर्शनादु भयसम्भवाच 
प्रश्नः । अस्येस्यनुव त्तेनादिति । नन्त्रेवमपि प्रमेयवाचिनः प्रमाणे प्रत्ययप्रसङ्गः-उदक प्रमेयम- 
स्योरोरिति । नैष दोषः । अनियतप्रमेयविषयत्वात्प्रमाणानामेकेत प्रमेयेण विशेषण दुःसम्बन्धत्वा- 


CO BR £ ~~~ NAAN ME TE EE 


उ०--इनस्पिरच्चि । ननु खूत्रे प्रत्ययद्वयादेशद्वययोर्विधानात्तयोवीत्तिके उल्लेखोऽसङ्गतोऽत श्राह- 
सूत्रे इति । कसन्नियोगेन 'चि किति कान्त आदेशः । नन्बस्मग्रहणाऽमावे ऋस्मिन्नथे प्रत्ययोऽत आह-- 
क्लिन्नशब्दादिति ॥ ३३ ॥ 

प्रमाणे द्वयस । ननु सत्राचरैः प्रययार्य्वस्यैव प्रतीतेस्तस्याऽथोकाङ्च्ञायाः सत्त्वाच प्रश्नो ऽनुपपः 


नोऽत ग्राह - सप्तमीति । 'अतिशायने तम'ब्त्यादौ प्रकृत्यथेत्व, 'कत्तरि दित्यादौ प्रत्यार्थत्वम्‌। 


प्रययार्थले च प्रमेयवाचिनः प्रमाणे प्रत्ययः स्यात्‌, षष्टी च समर्थविभक्तियोग्यतावशादिति बोध्य्‌ । | i 
नन्विति । यत्तदस्थेति निर्दिष्ट प्रमाणञनेद्भवतीतय्थः स्यात्‌ , प्रमाणस्य प्रमेयाऽपेचचवात्तद्वाचितबम््रकृतेरिठि 
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१३६ श्रोभगवरपतङ्ञलिविराचितं [ प्रमाणे द्वयसज 
तहूति 
कुत एतत्‌ ! 
| ___ झस्थेति चत्तनात्‌। 
. अस्येति हि वत्त ते । क प्रकृतम्‌॒ ? 'तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌' 
[४। २। ३६ |] इति । &: 
प्रथमञ्च द्वितीयञ्च ऊध्वेमाने मतो सम ॥ 
उरुद्वयसम्‌ ऊरुदघ्नम्‌ । ह. 
छ प्रमाणे ल! 
प्रमाणे लो वङ्कव्यः-। शमः दिष्टिः वितस्तिः । 
द्विगोनित्यं 


द्विगोनित्यं लो बक्नव्य; । द्विशमम्‌ त्रिशमम्‌ । द्विदिः त्रिदिष्टिः । द्विवि- 
तस्तिः त्रिवितस्तिः || किमथसिदमुच्यते ? संशये विणं वत्त्यति्¥ तस्यार्यं पुरस्ता- 
९ ठे 
दपकषेः । 


NAY 


प्र०--त्प्रमेयस्य तु नियतप्रमाणप्रतिपादनायो रमात्रादयः शब्दा लोके प्रयुज्यमाना साधुत्वेना$न्वाख्या- 
यन्ते । प्रथमश्चेति । यद्यायामवाच्येव प्रमाणशब्दः सूत्र उपात्तस्तदोरध्वमाने5प्राप्तो द्वयसज्दभ्चो 
प्रमाणादपक्कष्य विधीयेते | अथ तु परिच्छेदकमात्रं प्रमाणमिह गुह्यते तदोध्वैमान एव यथा 
स्यातामिति नियमाय वचनम्‌ । 


प्रमाणे इति । प्रमाणशब्दा लोके ये प्रसिद्धा दिष्टिहस्तादयस्तेम्यः परस्य प्रत्ययस्य 
लुग्भवति | स च संमवान्मात्रच एव । इतरयो रूध्वैमान एव हि विधानम्‌ । मात्रचस्त्वविशेषेण 
परिच्छेइकमात्रवाचिनः स्मरणात्‌ । द्विगोनित्यमिति । तदन्तविध्यभावाल्लुगप्राप्तिः । किमर्थः 
मिति | नित्यग्रहणम्प्रति प्रश्नः । नहि विकल्प: प्रकृत इति भावः । ्राविणमिति । श्रवणं श्रावः, 
स यस्यास्तीति आवी -मात्रच्प्रत्ययः । तस्ये परत्वाच्छुवणे प्राप्त नित्यग्रहणाडाधकबाधनार्था- 
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उ०--भावः । दुःसम्बन्धादिति | इतरनिरूपितप्रमाण॒त्वप्रतीतिप्रतन्धादिति भावः | वस्तुतः शङ्केयं निर्दला, 
“ग्रस्थे त्यनुदृत्तिवैयथ्यापत्तेरिति बोध्यम्‌ । ननु प्रस्थमात्र'मित्यादौ मात्रचो दशंनात्‌-प्रमाणशब्देनाऽत परित्च्छे- 
दकमात्रप्रहणद््वमानेऽपि सिद्धावेतावत आह-यद्यायामेति । अत एव 'चोत्तरसूतै परिमाणग्रहणं प्वरिता्थ्‌ । 
श्रत्र पत्ते प्रस्थमात्र मित्याद्यसिद्धिरियरुचबेराह--श्रथ स्विति । उत्तरत्र परिमाणग्रहणप्रयोजनन्तु वार्शिककृदेव 
वच्यति, तक्रकोण्डिन्यन्यायस्या5 पवादविषयत्बेना5त्रा5नाशपणाचच ऊर्ध्वमाने मात्रजपि--उरुमात्रमिति । 
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ऋप।२।३७वा० १ 
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डट्‌ स्तोमे 
डट्‌ स्तोमे वक्कव्य; । पञ्चदशः स्तोमः । 


शच्शनोर्डिनिः । 
शंच्शनो डिनि्षक्रव्यः । त्रिंशिनो मासाः । पञ्चदशिनोऽर्धमासाः । 
विंशतेश्चेति वक्गव्यम्‌ । विंशिनोऽङ्गिरसः । 


प्रमाणपरिमाणाभ्यां सङ्क थायाञ्चापि संशये ॥ - 


मात्रज्वक्कव्य; । शममात्रम्‌ दिष्टिमात्रम्‌ वितस्तिमात्रस्‌ । कुडवमात्रम्‌ । पञ्च- 

मात्राः दशमात्राः । | 
वत्वन्तात्स्वार्थे इय्रसञ्माच्रचौ बहुलम्‌ ॥ १ ॥ 

वत्बन्तात्स्वार्थे द्रयसज्मात्रचौ बहुलं वक्कव्यो । तावदेव तावद्द्वयसम्‌ तावन्मा- 
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प्र०--ल्लुगेव भवति । द्वौ शमौ प्रमाणमस्य स्यान्न वा-द्विशममिति । प्रकरणादिवशाच निश्चयसँशय- 
विषयप्रयोगावधारणम्‌ । डट्‌ स्तोम इति । अत्रायामस्य प्रमाणस्याउसंभवात्सरिच्छेदोंपाधिकायाः_ 
_संख्यायाः स्तोमे डट्प्रत्यय: । पञ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य च्य सोस्य । विशिन 
इति । विशति गन्दात्सङखच।मात्रवाचिन; सङ्खधेये प्रमेये डिनिः । 'तिविशतेडिती'ति तिलोपः, 
तस्य 'यस्येति चे'त्यकारलोर कत्तेव्येऽसिद्धवदत्राभादित्यसिद्धत्वं न भवति भाष्यकारवचनात्तस्य 
सिद्धत्वात्‌ । 'तदस्य परिमाणंं--सङ्घायाः संज्ञेत्यत्र “स्तोमे डविधिः पञ्चदशाय मित्युक्तेडपि 
स्त्रियां डोवर्थमिह 'डडविधीयते, स्तोमसाहचर्याच खयां प्रयोग:--सप्तदशी रात्रिरिति । तत्र तु 
डविधानं टाबर्थं यदि प्रयोगो दृश्यते । तददशंने तु प्रपञ्चार्थम्‌ । डिनेः सामान्यविधानाततत् 
“शन्शतोडिनिश्छन्दसि वक्तत्र्य' इति वचनं प्रपञ्चार्थमेव । प्रमाणपरिमाणाभ्याम्रिति । रूढिशब्दौ 
भेदेनोपात्तौ । शममात्रभिति । शमः प्रमाणमस्य स्यान्न वा, दिष्टिः प्रमाणमस्य स्यान्न वा, 
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उ०--ननु “प्रमाणे ल’ इत्यत्राऽपि सूज्बमाणशब्देन परिच्छेदकमात्रप्रहणे “ऊरुद्वयस मित्याद्यनुपपन्न- 
मत आह--प्रमाणशब्दा इति । सात्रचस्त्विति । अत एव 'प्रस्यमात्र मित्यादिसिद्विः । अतण्वोत्तरसूत्रस्थे 
वार्तिके 'मात्ादी'य़ादिग्रहणं 'चरितार्थम्‌ । आयामा5थेक्पमाणग्रहणाञ्नुइत्तो दष्नादेतीधाप्ासेसदवर्ध्य 
स्पश्मेव । पूर्वेशाउसिद्धि दर्शयति--तदन्तेति । ननु प्रमाणे वर्चमानासरस्य लुगिति तद्य॑स्तत्र कस्तदन्त- 
विभेरुपयोगः, न च द्विमुनेः प्रमाणं, तहि प्रत्ययस्या 5 प्यप्रातिरिति चिन्त्यमिदभ्‌। तस्मात्‌ “किमर्थमिति 
भाष्यस्य- पूर्वेण सिद्धेद्विगोरियादि व्यर्थमिष्येवाशयः। “प्रमाणे वर्ततमानादस्थेत्यर्थ जातस्य प्रत्ययस्य 
लु'गिति पूर्ववात्तिकार्थः । अस्य तु द्विगोः परस्य नित्यं स्ंत्राऽस्येत्यये संशये चोरपन्नस्यः लुः गिस्पर्थ 


सर्वत्र त्यर्थकमुमयों: समानम्‌ । आव’ इत्यत्र बाहुलकाद्‌ । अन्यथा ऋदोरप्स्यात्‌ । ननु 'प्रमाणे इत्यनु- 
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त्रम्‌ | यावदेव याउदद्वयसम्‌ यावन्मात्रम्‌ । 
प्राणं प्रत्ययार्थो न तद्कत्यस्येति वत्तेनात्‌ । | 
- प्रथमञ्च द्वितीयञ्च ऊर्ध्वमाने सतो मस ॥ | 
प्रमाणे लो द्विगार्नित्यं डट्स्तोमे शच्शनोडिनिः। 
प्रध्राणपारिमाणाभ्यां सङ्कःयायाञ्चापि संशये ॥ 
यत्तदतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ॥ ५ । २ । ३६ ॥ 
किमियं परिमाण इत्युच्यते न प्रमाण; इति वत्त ते ? एवं तर्हि सिद्धे स 
यत्परिमाणग्रहणं करोति तञ्ज्ञापयस्थाचार्योऽन्यत्रमाणमन्यत्परिमाशमिति । | 
डावतावर्थवैशेष्यान्षिदेशः एथशुच्यते। ` ` 
नेतजब्ञापकसाध्यमन्यत्रमाणमन्यत्परिमाण मिति । उक्को>त्र विशेषः ?८ । 
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०--कुडवं प्रमाणमस्य स्यात्न वेत्यत्रार्थ मात्रच्‌ । पञ्चमात्रा इति । पञ्च स्युर्न वेति संशय्य 
मानार्यैवाचिनः स्वार्थे प्रत्ययः । अथवा वृत्तिविषये 'ढरयेकयो रित्यादिवत्सङ्‌खयामात्रवाचिनः षष्ठयथ | 
प्रत्ययः । पञ्चत्वसङ्खचा प्रमाणमेषां स्यान्न वेति पञ्चमात्राः । तावदेषेति । तत्परिमाणं यस्य | 
घान्यादेस्तत्‌-तावद्धान्यादिकं, ततः स्वार्थे प्रत्ययः । उत्तरसूत्रे तु 'भावः सिद्धश्च डावतो रित्य 
रथान्तरे वत्वत्तान्मात्रादिप्रतिपादनम्‌ ॥ ३७॥ 
यत्तदे । किमर्थमिति । प्रमाणपरिमाणशब्दयोरेकार्थत्व॑ मत्वा प्रश्नः । न प्रमाण इति 
बत्तेत इति । काका नत्र. प्रयोगाद्वत्तेत एवेत्यर्थः । अथवाऽनेकार्थत्वान्निपातानां 'ननु'शब्दस्याथ 
“न'शब्दो वर्तेते । आचार्यदेशीय आह- एवं तहींति । 


उ०-र्‍वृत्तः 'पञ्चदशे'स्युदाहरणमयुरतमत श्राह अत्रायासस्येति । मात्रचः परिच्छेदकमात्रे स्मरणादिति 
कैयरेक्तेरिदमुपलक्षणम्‌-उन्मानपरिमाणयोरपि, डित्वन्तु, एकविंशे तिलोपार्थ, त्रयत्निंशादौ टिलोपार्थञ्चति 
बोध्यम्‌ | तस्याऽसिद्धत्वादिति । ग्रसिद्धवत्सत्रत्या 5नित्यत्वादित्यथेः । तस्य सिद्धत्वादिति पाठे-टिलोपस्य 
सिद्वत्वादित्यर्थः । भेदेनेति । तेनोन्मानान्न । इत्यन्नार्थ इति । संशयस्य प्रत्यासच्या5स्पेतिप्रत्ययाथंगतधर्म- 
विषयस्यैव ग्रहणमुचितमिति मावः । प्रययार्थगतधर्मैविषयसन्देहाऽसम्भवादाह- संशय्येति || ३७ || 
यत्तदेतेभ्यः । प्रमाणेत्यादि । पूर्वसूते प्रमाणशब्दः परिच्छेदकमात्रवाची, तत्साहचयोत्‌ , “यावान ध्वे - 
्यादिम्रयोगदर्शनाच्चेह परिमाणशब्दोऽपि तथेति तदनुबृत्यैव सिद्धमिति भाव इति केचित्‌ । ्रस्मादेव 
शापकात्तयोमेंद इत्याचार्यदेशीयमतम्‌। शापक विना5प्याहीत्सज्ञोकरीत्या सिद्धोऽनयोमेद इस्याचार्यपच्छः । 
डावतोरप्रसिद्धत्वादाह-पूर्वाचार्येति । उथङनिर्देश इति । अन्न परिमाणशब्देन रूढस्यैव ग्रहणमिति भावः । 


eo 


{ प्रमाणे द्यसजन्नद्ञ मात्रचः ५. । २ । ३७ 
१८ ऊध्वमान किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः । 
आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्या तु सवतः || ५ । १। १६ 


१--इमौ सङ्ग्रहश्लोको छाचित्को । 
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एवं च कृत्वा मात्रादीनां प्रतिघातो न भवति | 
भावः सिद्धश्च डावतोः ॥ 
डावत्वन्ताश्च मात्रजादीनां भावः सिद्धो भवति । 
.'वतुप्पकरणे युष्मद्स्मङ्गयां छन्दासि साहश्य उपसङ्कःयानम्‌ ॥ १ ॥ 


वि र वतुपकरणे युष्मदस्मद्धयां छन्दसि साहश्य उपसङ्कचानं कत्तव्यम । “न 
खांब अन्यो दिव्यो न पार्षिबो न जातो न ज॑निष्यते'। । 'त्वाब॑तः पुरूवसो!] । 
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प्र०--आचार्य़ आह-डावताविति । पूर्वाचार्यप्रक्रियाडयेक्षो निर्देश: । इह तु वतुपं विधायाः 
5सवनाम्न' इत्यात्त्वं विहितम्‌ । पूर्वाचार्यास्तु डावतु विदधिरे । अर्थवेशेष्यादिति । विशिष्यत 
इति विशेषः, विशेषस्थ भावो वैशेष्यमर्थस्य वेशेषयमर्थवैशेष्यम्‌- अर्थभेदः । तस्मासरिमाण- 
शब्दस्य पृथङ्निर्देशः क्रियते । उक्तो5त्रेति । 'आयामस्तु प्रमाणं स्य.त्रिमाणा तु सर्वत' इति 1 
माच्राद्यप्रतिघातायेति । यदि प्रमाण इत्युवृत्त्या प्रमाणोपाधिकेभ्यो यदादिम्यो वतुब्विधीयते 
` तदाऽसौ वि गेषविहितत्वात्साभान्यविहितान्मात्रादीन्बाधेत, परिमाणग्रहणे तु सति भिन्नोपाधिः 
विषयत्वाद्वाध्यबःधकभावाऽमावः । तेन 'तन्मात्रै' 'यन्मात्र'मित्यादि प्रमाणोपाधौ प्रकृत्यर्थे सिद्ध 
भवतीति । भाबः सिद्ध्धेति तत्परिमाणमस्य धान्यस्य तत्तावद्धात्यं' राशीक्कत तावखमाण- 
मस्य कुडयादेस्तावन्मात्रम्‌ । यादुग्राशीकृतस्य धान्यस्य देष्यं तादृगस्यापीत्यर्थः । एकविषयत्वे तु 
ड०--“यावानध्वा” “यावती रज्जुः 'अधिकरणेताबस्त्े चे त्यादिनिदेशास्तु साइश्याद्वोष्या इति तात्पर्यम । ` 
भाष्ये--उक्तो5त्रेति । 'आहो दिति सूत्रे इयर्थः । प्रमाणोपाधिकेभ्य इति | प्रमाणशब्देन परिच्छेदकः 
मात्रम्‌। प्रमाणोपाधौ--श्राय.मपरिच्डैदकत्ववदुपाधी । सर्वतोमानोपाधौ तु 'यन्मात'मिति नेष्यत एव, 
यात्र दियवेष्यत इति भावः । इदमुपलन्षणम्‌--ऊर््व॑मानोपाधौ 'तद्दष्न'मित्यादेः । नन्वेतदर्थमत्र सन्ने 
'प्रमाणे' इति परिष्छेदकमात्रा्थकमनुवर्त्त्य 'यत्तदेतेम्यो वतुप चेति सूञ्यताम्‌ । चेन-मात्रादयः । प्रथमश्च 
्वितीयृरचे'त्यनेनाऽत्राऽपि नाऽव्यवस्था । सर्वप्रयोगा्च लक्षणां विनैव सिध्यन्तीत्यपरमनुकूलम, एवञ्च 
परिमाणग्रहणं व्यर्थमिति चेन्न, सर्वतोमाने 'यन्मात्र मित्यस्या निष्ट स्य त्वन्मते शरापत्ते रिति नोध्यम्‌ । फलान्तर- 
माह-माष्ये-भावः सिद्धशचेति । विशिष्टस्येति । कुडयादिरूपस्थेत्यथ: । तस्यतठामाणमिति । साचात्‌-- टा 
परम्परया वा परिच्छेदकमित्यर्थ:। तावच्छुब्दस्यैवेति । “न कमंघारयान्मत्वथांय' इति न्यायेनेति भावः |. म 
अत एव मात्रजाचन्तान् प्रत्ययमाला, परिमाणग्रहणे सर्वतोमानलेन बोधाय वतुः, तदन्ताकुडयादिजोधाय | 


मात्रजाद्यपीति सर्वमनवद्यम्‌ । ननु साहरपे प्रत्ययं विधाय “्वत्सद्दशस्पे'त्यथेकेथनमयुक्तमत आह-विषयेति | गी. | 
परे तु (उक्तोऽत्र भेद' इयर्यमाष्यासूवसे प्रमाणशब्द आयामार्यक एव, अत्र परिमाणशब्दअ सर्वतोपान 
† श्र० ७। ३२ । २२ 1 ऋ० ८। ४६। १ 
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“यञ बिप्रंस्य मा्वत! > । 'त्वत्सहशस्य? 'मत्सदृशस्ये'ति । 
. डांवतावर्थवैशेष्यान्निदेशः एथणुच्यते । 
माचाद्यप्रतिघाताय भाव! सिद्धश्च डावतोः ॥ 


किमिदंभ्यां वो घः ॥ ५। २। ४० ॥ 


केन विहितस्य किमिदम्भ्यां वतुपो बो घत्वमुच्यते ? एतदेव ज्ञापयत्याचायों 
“भवति किमिदम्भ्यां वतु'बिति, यदयं किमिदम्भ्यामुत्तरस्य चतुपो वो घत्वं शास्ति । 

अथवा योगविभागः करिष्यते--*क्रिमिदम्म्यांः वतुब्मवति । ततो “वो घ' 
इति । वश्चाऽस्य घो भवतीति ॥ ४० ॥ | 


किमः रुङ्कघापरिमाणे डति च ॥ ५। २। ४१ ॥ 


बहुष्विति बक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌--कियान्‌ कियन्ती रौ ति हे 
तत्तहिं वक़॒व्यम्‌ ? न वक़्व्यम्‌ । किमिस्येतत्परिप्रश्ने वत्तेते, परिप्रश्नश्राउनिज्ञोते, 
अनिज्ञीतत्रन बहुषु । द्र्येकयो; पुनर्निज्ञातस॒ । निश्ञातत्वाई दरथेयोः परिप्रश्नो न 


५0०, ह, ५ 
renee Renee savvy 


श्चिन्त्य एवेव्य,हुः ॥ ३६ ॥ 
किमः संख्या , ननु 'कियाःनिति न सङ्कयाप्रश्नः, किन्तु परिमाणमात्रप्रश्नः, तखश्ने तु अत्राऽपि 


बहुवचनमेव "कियन्तः इतीत्यत श्राह--का संख्येति । उत्तराशयमाह--इह्ेति । व्यवहितसंख्यासम्बन्धे 
इति । व्यवहितः प्रश्नविषयसंख्यया सम्बन्धो यसः्यर्थः । यथा प्रकृते वगी5वयवद्वारा वेण सम्बन्ध इति 


भावः । तत्र तदवयवसंख्याप्रशने याहशग्रयोगस्तमाहqृ--कति यावोऽस्मिन्निति । प्रकारान्तरमाह--कति_ 
WSUS RIS SR 30: 727 कट 


| क्रू० १ । १४२ | २ १--श्रय॑ सङ्ग्रहश्लोकः काचित्कः । 
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भवात, परिप्रश्नाभावात्किमेव तावन्नास्ति कुतः प्रत्ययः || ४१ ॥ 
सख्याया अवयव तयप ॥ ५। २ । ४२॥ 


इह कस्मान्न भवति--बहवो5यवा अस्याः सङ्घयाया इति ? अवयवे या 
सङ्कथेत्युच्यते न च काचित्सङ्कयाऽर्ति यस्या बहुशब्दोश्वयवः स्यात्‌ । ननु चेय- 
मस्ति-सङ्कयेत्येव । नेषा संख्या संज्ञे षा । 


अवयवविधानेऽवयविनि प्रत्ययः ॥ १ ॥ 


अवयवविधानेऽवयघिनि प्रत्ययो भवतीति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-पश्वावयवाः 
दशावयवा इति । 

अथाऽवयविनीत्युच्यमानेऽवयवस्वामिनि कस्मान्न भवति-“पञ्च पश्चवयवा देव- ` 
दत्तस्ये'ति | अवयवशब्दोऽयं गुणशब्दः, 'अस्ये’ति च वर्तते], तेन यं प्रत्यवयवो 


DT SIS 


प्र०--ततः कति ग।वोऽस्मिन्वर्गं इति भवति, कति गावोऽयं वर्ग इति वा सद्दुसद्धिनोरभेदा- 
विवक्षायामु । कियानिति तु परिमाणोपाधो प्रकृत्यर्थ प्रयुज्यते । सङ्खचाप्रश्ने तु कियन्त इति 
बहुवचनान्तस्येव प्रयोगः ॥ ४१ ॥ 

संख्याया । बदचो5बयत्रा इति । उत्ृष्टभेदस्य सङखयालक्षणस्याऽर्यस्येकत्वादी न्वि- 
शेषानवयवान्मत्वा प्रश्न, । अवयवे या सङ्कथति। अवयंत्रे यः सङ्खथावाची रन्दो वतते 
तस्मादस्थेत्यधिकारादवयविनि प्रत्ययो भवति । न च सामान्यविशेषयोरवयवावयविभाव 
संभवतीति भावः । बहुशब्द इति । बहुशन्दवाच्योऽ्थे इत्यथ । अथैव॑ कल्प्यते--बहव एकत्व 
गुणा अवयवा अस्य विशतिसङ्खचायास्तत्समुदायस्वरूपायाः सा बहुतयी विशतिरिति) तथापि 
प्रत्ययार्गस्य प्रकृत्यर्थो विशेषणमव्यभिचारादनुपपन्नम्‌ । सद्ठुयेत्येवेति । सङखयाशब्दवाच्या 


*>४/४*”४*”४/५” **/१५५*”४”४”४८५”५/*€' 


ड०--गाव इति । ग्रसमस्तमेतत्‌ । तदुपपत्तिमाह--सङ्घेति । किमेव तावन्नास्तीति--माष्यस्य सद्धया- 
प्रश्नार्थो नास्तीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 

संख्याया अवयवे | ननु संख्याया बहुवयवा5सम्मवो$त आह--उत्सष्ट ति । सक्तमेदस्थेत्यथंः । 
ननु तथोक्तावपि दोषस्तद्वस्योऽवयत्रे एव बहुशब्दस्य बृचेरत आह--अवयवे य इति । शुब्दस्या5- 
वयुवत्वाउनुक्तेराह--शब्दवाच्य इति । पकस्वगुणा इति | एकत्वसङ्कघार्पा गुणा इत्यर्थः । अब्यभि 
चारादिति । विंशतिसङ्कथाया बहेकत्वावयवकत्वाव्यमिचारादिति मावः । इदश्चिन्यं, तत्तदद्वव्यसमुदायरूप 
त्वस्य विंशत्यादीनां पढत्त्यादिसत्रे भाष्ये उक्तल्रेडपि एकत्वसमूइल्पत्वे न मानम्‌। किञ्चं बिंशतिगोव- 


लि +5 पाटाला मा 
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† अत इनिठनौ; तदस्यास्थस्मिन्निति मतुप ५ | २ । ११५; ६४ 
श्द | 
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गुणस्तस्मिन्नवयविनि प्रत्ययेन भवितव्यम्‌ । क॑ च प्रत्यवयवो गुण; ! सञुदायस्‌ । 
यद्येवमवयविनीत्यपि न वक्नव्यम्‌ । अवयवेषु कस्मान्न भवति ! “अस्ये'ति 
वत्त ते} ॥ ४२ ॥ 


उभादुदात्तो नित्यस्‌ ॥ ५. । २। ४४ ॥ 


किमर्षमदात्त इत्युच्यते ? उदात्तो यथा स्यात्‌ । नेतदर्ति प्रयोजनम्‌ । 


OTT 
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प०- सङ्खचावयविनीत्यर्थः । नैषा सङ्घधेति। सङ्खचाविशेषो नाभिधीयत इत्यर्यः! संक्षेषेति । 
एकत्वादीनां सङ्खय।त्वजातियुक्तानां सङ्खचेत्येषा संज्ञा । तत्र सङ्खचाशब्दप्रतिपाद्यस्य सामान्य- 
विशेषस्यावयवित्वासंभव इत्युक्तमेतत्‌ । 'बहुतयं यूथ'मित्येतदवयवावयविभेदविवक्षायां भवति | 
“बहुतयं रूपमित्येत चित्रस्य रूपस्यावयवित्वविवक्षारया भवति । यदा तु रूपसामान्यं विवक्ष्यते 
शुक्ला दिविशेषविषये तदा सामान्यविशेषयोरवयवावयविभावा भावाश्च भवति । अवयविनीति । 
सवार्थे प्रत्ययो मा भूदित्येवमर्थमवयविनीति वक्तव्यम्‌ । अवयअस्वामित्तीति । अवयवाः 
सन्त्यस्येति व्युत्पत्त्या स्वामिनोऽप्यवयविशब्देनामिधानात्तत्रापि प्रत्ययेन भाव्यमिति मत्वा 
प्रश्न: । अबयवशब्दोऽयमिति । सम्बन्विशब्दान्नियत एवं सम्बन्धिनि मत्वर्थीयो भवति । यथा 
'पितृमा निति पुत्त एवाभिधीयते; 'घुत्त्रवा' निति च पितेव । तथेहा 5प्यवयनिशब्देनावयवारन्त 
एवोच्यते न तु स्वामीत्यर्थः । अस्येति च वत्तेत इति। 'अत इनिठना'वित्यत्र 'तदस्यास्त्य- 
स्मिन्निति मतु'बित्यतो ५स्येति वत्तते । सप्तम्यर्थ त्विनिठनोरमावः। सप्चम्याँ च न तौ स्मृता'विति 
वचनातु । अस्येति वत्त॑त इति । 'तदस्य संजात'मित्यतः ॥ ४२,॥ 


उभा । उभयो मणिःरित्यवयतिनोऽवयवंद्ित्वनिमित्तों व्यपदेशः । उभौ पीतलोहिताः 
वर्यवों यस्य स उभयः । उभये देवमचुष्या इति वर्गदवयपेक्षमतिरो हित मेदानां वगिणामभिधानम्‌ । | 


~ ~~ SNe 
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३०- सङ्चयाशब्दस्वेत्यपि बोध्यम्‌ । सांमान्यविशेषस्येति । संख्यास्वस्वत्यः । तदाश्रयश्च एकत्वाद्तिरिक्तो 
न कश्चिदिति भावः । चित्रेरूपस्येति । तच्चाऽतिरिक्त, समूहो5तिरिक्त इति वा । अवयवे वत्त मानो यः 
संख्यासंशकस्तस्मात्तयबित्यर्थ इति भावः । एतेन 'बहुश्दस्य संख्यावाचकत्वा5मावात्कथ तय बित्यपारतम्‌ । 
भाष्ये -अवयवविधाने इति । अवयवे वत्त॑मानाद्विधाने इत्यर्थः । अ्रथी$निदेशादाह-- स्वार्थ इति । 
श्र्बयविशाब्दस्य अवयवारब्घे एव प्रयोगादाह--अवयबा इति । 'कञ्च प्रयवयवो गुणः ?' समुदाय मिति 
भाष्येण श्रयुतसिद्धा ५वयवा$नुगतस्तत्समूह एवा5वयवीति ध्वनितम्‌ । 'खियाञ्चे'ति सूत्रे सप्टमेवैतदुक्तम्‌ । 
नन्वेवमपि स्तम्यरथे इनौ तदाधारभूम्यादावतिप्रसङ्गो५त आहृ सप्तस्यर्थे स्विति ॥ ४२ ॥ 


उभादु | अयजस्तस्थ ययैकवचनान्तत्वं तथा दर्शयति--उभय इति। एवश्जेक्रस्याऽवरयाविनः 
्राधान्यादेकवचन निदेश इति भावः । 'उभये' इति बहुवचनोपपत्ति दर्शयति--वगंद्रर्‍येति । द्विवचनन्ठु न, 


1 तद्स्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ५। २ । ३६ 
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प्रत्ययखरेणाउप्येष खरः सिद्धः# । न सिध्यति । 'चितोञ्न्त उदात्तो भवती त्यन्तो- 
दात्तत्वं प्रसञ्येत{ । 


अथोदात्त इत्युच्यमाने कुत एतदादेरुदात्तत्वं भविष्यति न पुनरन्तस्येति ? 
उदात्तवचनसामथ्यरद्यस्याऽगरापतः स्वरस्तस्य भविष्यति । कस्य चाऽग्राप्तः ? आदेः । 
अन्तस्य पुनथ्रित्खरेणेव सिद्धम्‌ ॥ ४४ ॥ 


तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः ॥ ५. । २ । ४५॥ 


इह कस्मान्न भवतिं---एकादश माषा अघिका अस्मिन्काषीपणशत इति ! 


प्र०--किमर्थमिति । किमप्राप्तमादेरुदात्तत्वं विधातुमुदात्तवचनमुतामन्त्रितस्वरबाधनार्थमन्तस्मै- 
वोदात्तत्वं विधातुमिति प्रश्नः । उदात्त इति । आदेरिति भावः । स्थानिवड्धावातिपत्त्वादनुदात्तत्वं 
प्राप्तं बाधित्वा चित्स्वरे प्राप्ते आदेरुदात्तत्वं विधीयते | प्रत्ययखरेणापीति । खानिवद्धावा- 
त्यत्ययत्वात्‌ । चित्स्वर तु पुर्वेपच्चवादित्वान्न पश्यति । सर्वदर्शत्तरे पूर्वेपक्षमेव न विदधीत । कुत 
एतदिति । स्वरान्तरबाधना मन्तस्प्रेवोदात्तत्वमस्त्विति मन्यते । हे उभयेत्यामन्त्रताद्य॒दात्तत्वः _ 
प्रसङ्गः । उदात्तेति । 'षुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्बाधन्त' इति चित्स्वर एवानेन बाध्यते 
नामन्त्रितस्वरः ।। ४४ ॥ $ 


तदस्मिन्न । अधिके समानजाताबिति। समाना या जातिस्तस्यां सत्यामधिकेडर्थ 
वर्तमानाठात्ययः । प्रक्रतिप्रत्ययार्थयोस्तुल्यजातीयत्वे प्रत्यय इत्यर्थः । न्यायप्राप्षएवायमर्थ 
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उ०-श्रनभिधानात्‌ । तिरोहिताऽवयवमेदव्गेद्वयाऽमिधाने हि तत्सम्मवः । पुर्वेपक्षवादित्वादिति । अये ति 
प्रत्ययान्तरं विधेयं, डीप्तु मात्रजितिप्रत्याहाराश्रयणास्सिध्यतीत्याशयः । प्रत्ययान्तरविघाने गौरवं मन्यमान- 
श्राह-चितोऽन्त इति--इत्याशयमाह कश्चित्‌ । हे उमयेति। 'हे'शब्दा5प्रयोगे इदमुदाहरणम्‌ । 
तखयोगे तु पदात्परव्वेनाष्टमिकनिघातप्रसज्ञ इति चिन्त्यम्‌ । नामन्त्रितस्वर इति । ननूमशब्दस्य “उभे मद्रे' 
इत्यादिग्रयोगादन्तो दत्तस्वमावश्यकम, एवञ्च वित्त्वादन्तो दात्तते5कारस्या 5नुदात्तत्वाद्यस्येतिलोपेनुदात्तस्य 
च यत्रेत्यनेनाद्यदात्तत्वसिद्धेरुदात्तप्रहणं व्यर्थमेवेतिचेत्न; प्रकतेरपि शेषनिंघातेनाऽनुदात्तश्वात्‌ । न चचोभात्‌- 
“न्यः इति निरनुत्नन्धक प्रत्ययान्तरमस्तु किमुदात्तग्रहणनेति वाच्यं, पद्लाघवाऽभावात्‌ । एतेन-“उमात्‌- 

अय इति निरनुबन्धकादेशान्तरमस्तु, तस्यान्तरतम्मेनाऽनुदात्तस्वात्‌, उभयशब्दस्याऽन्तोदात्ततया ऽनुदात्तस्य 
चेत्यनेना ५द्यदात्तत्वसिद्वेरुदात्तग्रहणं व्यर्थमेवेति परास्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 


तदस्मिन्न | प्रत्ययाथपेत्ञया समानजातीये प्रकृत्यर्येऽधिकें सति प्रत्यय इत्यथंस्तदाह--समाना- 
येति । न्यायेति । प्रत्यासत्तिन्यायेत्यथेः । शब्दान्तरेति । 'शब्दान्तरप्रयोगमन्तरेणा5पीत्यपिघयितः पाठो५- 
SSN 2 
क ग्रायुदात्तत्र १) १। ३ 1 चितः ६) १॥ १६६ . 
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अधिके समानजातौ 
समानजातावधिक इष्यते ॥ अथेह कस्मान्न भवति-एकादश कापोपणा-- 
अधिका अस्यां काषीपणत्रिंशतीति ? | 
इष्टं शतसहस्रयोः । 
शतसहस्रयोरधिक इष्यते ॥ अथेहैकादशं शतसहस्रमिति कस्याधिक्ये भवित- 
व्यम्‌ ? 


~ ड 2८: 


यस्य सङ्कथा तदाधिक्ये डः कत्तेव्यो सतो मम ॥ 
यदि तावच्छतानि सङ्घयायन्ते शताधिक्ये भवितव्यम्‌ । अथ सहस्राणि 
सङ्खयायन्ते सह्राधिक्ये भवितव्यम्‌ । | 
डविधाने परिमाणशब्दानामापिक्यस्याऽधिकरणा भावादानिदेशः ॥ १ ॥ 
डविघाने परिमाणशन्दानामाधिक्यस्याऽधिकरणाभावादनिदेशः । अगमको- 
नि्देशोऽनिदेशः । न ह्येकादशानां शतमधिकरणम्‌ । 
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प्र०-उक्तः । तथा ह्या कादशाधिका अस्मिन्‌ गोशत इति वाक्ये शतविशेषणत्वेनाऽप्युपात्ता गावः 
संनिधानाठक्कत्यर्थमपि विशिषन्ति । एवं वृत्तावपि “एकादशं गो गत'मित्युक्त गोत्र: प्रकृत्यर्थतया 
प्रतीयन्ते । शब्दान्त ख्रयोगमन्तरेणाउप्यधिकाधिक्रिभावस्तुल्यजातिविषय एव प्रसिद्ध: । न च. 
वृत्तो भिन्नजातीयसङ्खथेयवाचिना शब्देन प्रकृत्यर्थो विशेष्टु शक्यतेः 'सविशेषणानां वृत्तिने 
वृत्तस्य वा विशेषणं ने'ति न्यायात्‌ । यस्य सङ्लथेति । 'शतानां सहुत्र' शतसहुत्र मिति 
व्युत्पत्ति. क्रियते, 'सहत्राणां शतं शतसहुत्रमिति च। सङ्खयाया अल्पीयस्या' इति इन्द्र 
चा5दन्दे च स्मरणाच्छतस्य पूर्वनिपातः । तत्र शतानां सहश्नमिति शतानि सङ्खधायन्त इति 
' तान्येव प्रकृत्यर्थतया विज्ञायन्ते-- एकादश शतान्यधिकान्यस्मिन्शतसहत्रे तरेकादशं शतसहश्न- 
मिति । 'सहलन्नाणां शतं शतसह त्र'मिति तु सहम्नाणां सङ्खधेयत्वाततेषामेव प्रङृत्यर्थत्वम्‌- एका- 
दश सहत्राणयधिकान्यस्मिन्नेकादशमिति प्रकरणादिवशाच्छतानां सहत्राणां वा सङ्खथयत्वावः | 
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ड०--पपाठः । तत्पयोगे तु शब्दतः सन्निहितेन तेना5थतः सन्निहितं सजातीयं भाष्यते, यथोदाइते "एकादश 
माधा? इत्यादौ । न च तत्र वृत्तिः सम्मवतीत्याह--न चेति। सविशेषणानामिति । इदमुपलक्षणं-- 
सविशेष्याणामित्यस्यापि । श्रन्यया प्रकृते माषाणां विशेष्यत्वात्तदसङ्गतिः स्पष्टैव | वस्तुतः प्रत्यासत्तिन्याय- 
विरोधादनभ्रिधानाच न तथा प्रयोग इति तत्वम्‌। त एव माष्ये 'इष्यत' इत्युक्तिः । माष्ये--काषोपण- 
ब्रिंशतीति--सत्तमी । उत्तरमाह--इृष्टं शतेति । 'कस्याधिक्ये'इति पाठः । प्रत्ययार्थेनेति । “स्मि न्निः 
मैनेत्यथः । माष्येपरिमाणशब्द्ानां-शतसहस्तरूपाणाम्‌, अधिकस्याऽधिकरणाऽभावात्‌ -तल्वाउभावातू - 
` अनिर्देश इत्यर्थः । अनन्तभौवादिति । श्रन्तमीये हि वन्ने शाखा” इतिवत्स्यादघिकरणस्वमिति भावः । 
` झषरलेषिकमिति । उप-समीपे शेषः सम्बन्ध; तत्कृतमित्यर्थः । एवब्चेति । अत एवैतन्निदेशोपपत्तिः । 
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इति तेभ्यः प्रत्ययाऽनुपपत्तित आह--एकर्त्रिशदाद्य इति। सङ्कथान्तरस्य समूहनिशेषस्पस्येत्यथः 
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सिद्धन्तु पञ्चमीनिर्देशात्‌ ॥२॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ ! “पन्चमीनिर्देशात्‌? । पञ्चमीनिर्देशः कत्त व्य+--तिदस्मा- 
दाधिक'मिति ॥ स तर्हि पञ्जमीनिदेशः कत्त व्यः ? न कत्त व्यः । यद्यपि तावदूच्या- 
पके वैषयिके वाऽधिकरणले संभवो नार्ति-ओपश्लेषिकमधिकरणं विज्ञास्यते-एकादश 
कार्षापणा उपछिष्टा अस्मिन्छत एकादशं शतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अंधिके समानजाताविष्टं रातसहस्रयोः । 
यस्य सङ्कथा तदाधिक्ये डः कत्तेव्यो मतो मम॥ 


शद्न्तावंशतेश्च ॥ ५ । २। ४६ ॥ 


किमर्थ शदग्महणेऽन्तग्रहणम्‌ ? 
शद्ग्रहणऽन्तंग्रहणं प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स तदादेरधिकार्थम्‌ ॥ १ ॥ 
शदग्रहणेऽन्तग्रहणं क्रियते । 'प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य 
ग्रहणं भवती'तीह न प्राप्मोति-एकत्रिंशं शतम्‌ । इष्यते चाञ्त्रापि स्यादिति,-तच्चा- 
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प्र०--सायः । 'यस्य सङ्खया तदाघिक्ये'इत्येतत्रत्ययार्थन तुल्यजातीयस्य प्रकृत्यर्थस्याश्रयणाल्ल- 
म्यत इति नायमपूर्वार्थः । न ह्येकादशालामिति । तेषां शतेञ्नन्तर्भावादिति भावः। पञ्चमी निर्देश 
इति । 'यस्मादधिक' मिति निपातनादवबुद्धिप्रकल्पितापायाश्रयण,द्वा पञ्चमी । औपश्हेषिकमिति । 
एवं चाधिकसम्पन्धे पश्चमीसप्तम्यो भवतः। 'अधिका खारी द्रोणेने'ति कत्तरि तृतीयाऽपि 
भवति ॥ ४५ ॥ 

शद्न्त । अन्तग्रहणमिति । केवलस्य शतः प्रातिपदिकस्याऽसंभवात््रत्ययग्रहुणपरिः- 
भाषया वा तदन्तविधिर्भविष्यतीति प्रश्नः । सङ्कुथाग्रहणं चेति । सङ्खयाया अवयवे तय- 


~ ~ 
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उ०-_कत्तेरि तृतीयेति । अधिकशब्दार्ान्तगंताऽध्यारोहणक्रियायाञ्चाऽन्वय इति भावः। एवं च षष्टीव्यावृत्तये 
कत्त कर्मणो'रिति सूत्रे इद्म्हणस्यावश्यकलेन तत्पूतरस्थमाष्यमसङ्गत स्यात्‌ । तस्माढुपछिष्टा इति क्रिया- 
पेन्तमधिकरणस्वमिति भाष्याशयः । कत्त द्वारा चेदमधिकरणं, कत्रीं चेदमुपरिलष्टमिति । तृतीया तु प्रकृत्या- 
दित्वादन्रेति तत्वम्‌ | तद्वनयन्नाह माष्ये--एकादश कार्षापणा उपछिष्टा अस्मिन्‌ शत इति ॥ ४५ ॥। 
शदुन्त । ननु अ्रहणवते'ति निषेघाद्दशान्तादितिवदिदमप्यन्तग्रइणमत आ्राह--केवलस्येति | 
एवञ्ज प्रातिपदिकम्रहणाऽमावान्न निमेधप्रवृत्तिरिति भावः । प्रसग्रहणपरिभाषया वेति । सामर््योपरेो . 
विकल्पः । त्रिशदादिघु निपातनाच्छप्रत्ययः । नन्वेकत्रिंशदादयोऽपि सञ्घथासमूहवाचका न सङ्कथावाचका . 


१--कारिकेयमिह कीलहानंसंस्करणे न हश्यते । 
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न्तरेण यत्नं न सिध्यतीत्यन्तग्रहणम्‌ । एवमर्थमिदमुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ ! किं तहीति । 

सङ्कध्याग्रहणं च ॥ २ ॥ 
सङ्घयाग्रहणञ्च कत्त व्यम्‌ । इह मा भूत्‌--गोत्रिशदधिकाऽरिमिश्छत इति । 
` विंशतेश्च ॥ ३॥ | 

बिंशतेश्चाऽन्तग्रइणं कत्त व्यम्‌ । इहा5पि यथा स्यात्‌-एकविंशं शतम्‌ । 
चकारात्सङ्कचाग्रहणं च कत्तच्यम्‌ । इह मा भूत्‌--गोविंशतिरधिकाऽस्मिच्छत 
इति ॥ ४६ ॥ | 
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छ सङ्कघाया शशस्य निमाने मयट्‌ ॥ ५. । २। ४७ । 


AN निमाने णुणिनि ॥ १ ॥ , |`) 
% 9 निमाने शुणिनी'ति वक़्व्यभ्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? गुणेषु मा भूत्‌ । 

' ग्र०नित्यतः 'सङ्खयाया' इत्यनुवरत्तत इति व्याख्य.नं कर्तव्यमित्यर्थः । एक्रत्रि दादयश्च शब्दाः 
सङ्खधान्तरस्य नरसिहादय इव जात्यन्तरस्य वाचका न तु सङ्खयापमुहस्य | विशतेश्वेति । 
ग्रहणवतेति तदन्तविधिनिषेधात्तदन्तादपि यथा स्यादिति वचनम्‌ ॥ ४६ | न 

सङ्खयाया; । 'तदस्य सःजात'मित्यतस्तदस्येत्यनुवत्त ते । भे प्रणिदःने' इत्यस्माद्धातो: 
करणे ल्युटि निमानशब्द', स च मुल्यवाची । प्रकृत्यर्थविशेषणं चेतत्‌ । निमाने वर्त्तमानात्सडख- 
चावाचिनोऽस्येति षष्ठयर्थे मयट्‌, प्रत्ययो गुणस्य चेन्निमानं भवति । गुणशब्दः समानावयव- 
वचनः। निमातस्य निमेयापेभत्वान्नमेयं प्रत्ययार्थः संपद्यते । निमानस्य च गुणत्वमन्तरेण 
निमेयस्य गुणत्वं नोपपद्यते इति साममर्थ्यान्निमानस्यापि गुणत्वं विज्ञायते । {यवानां हो भागो __ 
निमानमस्योदखिद्धागस्य द्विमयमुदश्वि्यवाना मित्युदाहरणम्‌ । भागविरोषप्रतिपत्तयर्थं यवादेः 
प्रकृत्यर्थविशेषस्योपादानं नित्यसापेक्षत्वाच वृत्तिर्भवति । सङ्खयेति किम्‌ ? 'यवभागो निमानम- 
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ड०--न तु सङ्घथासमूहस्बेति । त्रिशपवैकत्वसमूहस्पेत्य्थः । अत एव 'नान्तादसंख्यादे'रिति चरितार्थः । 
ननु विशतिशब्दोत्तरमन्तग्रहणे व्यपदेशिवरद्धावनिषेधाल्केवज्ञेडप्रा्ताविहापीति माध्येऽपिशन्दोऽनुपपन् इति 
चेन्न; 'अन्तग्रहण कत्त च्य'मित्यस्पर “तदन्ताच्चेति वक्तव्यमिच्ययौत्‌ | ४६ ॥ 
संख्याया गुण । स्पष्टप्रतिपत्तये सूत्राथै पदप्रयोजनानि चाह-तदुस्येत्यादि। समानाऽवयववचन इति। | 
दवसुण त्रिगुण मित्यादौ तथा दर्शनात्‌। व्याख्यानञ्चा5घ शरणम्‌ । सामथ्योदिति | गुणत्व-समाना5- 
वयवत्वम्‌ | तदटकसमानत्व॑ निमेयस्य किमपेक्षमित्याकाडक्षायां स्निधानानिमाना5पेक्षमिति सामथ्योन्निमान- 
स्याऽपि मागतमर्थसिद्धमिति भावः । केचित्त -_'सुणस्ये ति मध्यमशिन्यायेनेःमयाऽन्वयि, तेन गुणस्य 
निमाने वर्त॑मानादूगुणगतसङ्कयावाचकाठत्यय इत्यर्यमाहुः । भागविशेषेति । भागिविशेषसम्बन्धिभाग- 
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भूयसः॥ २॥ 


भूयस इति च बक्कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? भूयसो वाचिकायाः सङ्घयाया 
उत्पत्ति्था स्यादल्पोयसो वाचिकायाः सङ्घयाया उतपततिमो भूदिति । 


एकोऽन्यतरः ॥ ३ ॥ 


`" एक्शचेदन्यतरो भवती"ति वह्यम्‌ । इह मा भूत्‌-दवौ यानां त्रय उदश्वित? 
इति । 
समानानाम्‌ ।। ४ ॥ 


समानानां चेति बङ्गव्यम्‌ । इह मा भूत्‌--'एको यवानामध्यंमुदश्चित इति। 
तत्तहींद॑ बहु वक्कव्यम्‌ £ न वक्कव्यम्‌ । यत्तावदुच्यते--'गुणिनीति वक्तव्य'- ^ “2 
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a 
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मिति, न वक्कव्यम्‌ । गुणेषु कस्मान्न भवति ? अस्येति’ वत्त ते] । ९ (पत 
प्र०--स्योदश्िद्धागस्य' । गुणस्पेति किम्‌ ? 'ौ कार्षापणौ निमान मस्य ब्रीहेद्रिमयो ब्रीहिः कार्षा- 
पणयो'रिति माभूत्‌ । निमान इति किम्‌ ? 'यवानां ह्व भागो समीपे$स्योदश्विद्भागस्ये'त्यत्र माभूत्‌ । 
गुणिनीति । 'द्विमयमुदश्चि'दिति गुणिनि निमेये प्रत्ययो यथा स्या दित्येवमर्थम्‌ । गुणेषु मा भूदिति। 
स्वार्थ मा भूदित्येवमर्थमिमर्थ. । अन्यथा 'द्वौ यवानां गुणी निमानमस्योदश्विद्घागस्य द्विमयौ यवाना- 
मुदखित' इति स्वार्थ मयट प्र उज्येत । भूयल इति । निमेयभागसङ्खंयाया निभानभागसडखया 
यदाधिका भवति तदा प्रत्ययो यया स्यादेको यवभागो निम नमस्योदश्चिद्धागस्पेत्यत्र मा भूदिति । 
एकोन्यतर इति । अन्यतरशब्देन निमेयमेव विवक्षितम्‌ । एक एव यदि निमेयगुणो भवति तदा 
प्रत्ययः, द्वयोर्बहुषु च निमेयगुणेषु न भवति ` डौ यवानां त्रय उद्श्चित इति । नन्वत्र भूयस्त्वा- 
भावान्न भविष्यति, एवं तहिं उदाहरणदिगियम्‌, इदन्त्वत्रोदाहरणं- त्रयो यवानां ठावुदश्चित- 
इति । अथवा 'द्वौ यवानां निमेयौ त्रयं उदश्वितो भागा निमान मिति विवक्षायामुदाह्रणम्‌ । 
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ड०-- विशेषेत्यर्थः । नित्यसापेच्चत्वादिति । वृत्तो दृथादीनां मागर्पसङ्कथेय एव वृत्तरिति भावः । गमकत्वा- 
बत्तिरिति युक्तम्‌ । “तद्स्मन्नधिक' मित्यनेन विच्छेदात्तदस्पति नाऽनुवत्तं त इत्यमिप्रेत्य वार्तिक-गुणिनीति | 
निमेये इत्यर्थः । गुणेषु मा भूदिति । निमानरूपेषु इत्यर्थः । तदाह--स्वार्थ इति । 'भूयस’ इत्युक्तेद्रिमय- 
मिति न स्यात्‌, भूयस्वञ्च किमपेच्षं आरमत आह--निमेयेति । यदाऽधिकेति । आधिक्यमात्रं विवक्षित 
न ठु बहुस्वं नाऽप्यतिशय इत्यर्थ । 

__निमानेऽधिकत्वस्योक्तसवा्समर्थ्यमवलम्ब्याइअन्यतरशब्देनेति । 'दवौ भागौ यवानां निमानन | 
मुदश्चितस्नयो मागा निमेयः मित्यर्थ मत्वा शङ्कतेनन्विति । निमाननिभेयमावस्य वैपरीत्ये तुन शङ्केति 
बोध्यम्‌ । माष्ये-समानाश्वं ति । निमेयमागस्य येन केनापि मिंमातमागेन समानस्वे सति यदा निमेय- 


१--अध्यद्ध उदश्चित'इति पा०। | तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ ५ । २। ३६ 
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१३८ श्रीमगवस्पेतंज्ञलिविरचितं [ सङ्खयाया गुणस्य 
यदहुक्त--'भूयस इति वक्कव्य'मिति, न बक्कव्यम्‌ । अस्पीयसो वाचिकायाः 
सङ्कयाया उत्पत्तिः कस्मान्न भवति ? अनभिधानात्‌ । 


यदुक्रमेकर्चेदन्यतरो भवतोति बक्कव्यमिति, न बक्गव्यभ्‌ । कस्मान्न भवति- 


“थ्रि यवानां त्रय उदश्चित'इति ? तन्त्रं विभक्रिनिदेश! । 
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यदप्युच्यते-*समानानामिति वक्कव्य समिति, न वक्कव्यम्‌ । कस्मान्न भवति- 
(एको यवानामध्यद्ध मुदश्चितः इति ! अनभिधानात्‌ । 
° निमेये चाऽपि इश्यते । 
निमेये चाऽपि प्रत्ययो इश्यते । द्विमया थवा! । त्रिमयाः ।। किं पुनरिह 


निमानं कि निमेय॑, यात्रतो मयं त्यज्यते ? सेत्यमेबमेतत्‌ । क्कचित्त काचित््रसृततरा 
गतिर्भवति । तद्यथा,-समाने त्यागे “धान्यं विक्रीणीते’ “यवान्विक्रीणीते' इत्युच्यते) 
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प्र०--एको य ्रानामध्यद्धसुदश्चित इति । 'भूयस' इत्येतदनपेकष्येदमुदाहरणम्‌ । तदपेक्षायां तु 'दो 
यवानामध्यर्ङ्मुदरवित इत्युदाहार्यम्‌ । अन्ये त्वध्यद्ध॑भब्दात्मत्ययनिवृत्त्यर्थमिदमुदाहरणमित्याहु: । 
तदयुक्तम्‌ । य त्यया त ता समासकनोरेव सङ्खचासंज्ञात्वादन्यत्र_संख्यात्वाभावात्‌ प्रत्ययाऽः 
प्रसङ्गात्‌ । अध्यद्धेपः समास सङखचासंज्ञा नान्यत्रेति तेभ्योऽपि प्रत्ययाऽ- 
प्रसङ्ग: अस्येति बत्तंत इति । ततः स्वार्थ मयण्न भवति । कि तहि ? निमेथे क्षोरादो स्वमागा- 


' पेक्षया लब्धगुणिव्यपदेशे li i । तन्त्रसिति । 
“पशुना यजेते त्यादिवद्वगुणस्येत्येकत्वसङखया विर्वाक्षता । एतदर्थमेव गुण ने” इति लघुरपि 


समासनिर्देशो न कृत. । अनभिधानादिति । अन्यूनाधिकेकगुणमुदश्चिदादिनिमेयं वक्तु प्रत्यया- 
न्तरस्य साभर्थ्यादित्यर्थः । द्विमया यया इति । 'उदखितो दो गुणो निमेयौ येामेकगुणानां 


यवानां ते द्विमयाः । यावतेति । तथा च निमेयस्यापि निंम.नत्वान्निमेये चापि दृश्यत इति न_ 


<वक्तव्यमिति मन्यते । प्रखुततरा 'गतिसिति। आजु ब्रागिति प्रतिपत्तिरित्यर्थः । अथवेति । 


PST] 
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3०- सङ्घथा निमानसञ्कघातोऽधिका तदा प्रत्यय इत्यर्थः । अन्ये स्विति , पूर्वोक्ता5 थवेति प्रकाराऽनुसारेणेति 
मावः । सञ्कयात्वाऽमाबादिति । एतेन 'एको यवानामङ मुदश्चित इति भाष्ये पाठ' इत्यपास्तम । ननूदाहरणे 
(द्विमयमुदशि दित्युक्त, 'द्विमय उदश्चिद्वाग' इत्येबोचितमत आह--निमेयगुणमात्रे त्विति । _ निमेये 
भागमात्रे इत्यर्थः । माष्पे-तन्त्रमिति । विधेयगतत्वाऽभावेऽपि लच्याऽनुधाराद्विवक्षा, ग्रहेकत्ववद- 
विवक्षाकारणा5मावाचेति भावः । अन्यूनेति । अन्यूना 5 घिकैकमःगकमुदखिदादिरुपं निमेयम्‌ । निमेयभाग- 
कमेव वकत साम्यं तस्य, न ठु तं भागं वकतुमिलर्थ: । म्ये ज्यत इति । । ` वक्तं सामर्थ्यं तस्य, न दु तं मागं वक्तुमित्यर्थः । भाष्ये । तदीयमुपादाय 
'खीयं दीयत इतर्थः । एवश्च खवस्तुदानपूर्वक परवस्तूपादानस्योभयसाधारणत्वादुमयं निमानमिति भावः । 


 आशुद्रागिति। । ग्रत्याश्षियरथः । तरबयंमपि व्याख्यातुं पयोयद्वयोपादानन। एवञ्च हे लामार्थिमिर्यद्दीयत. 
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न कश्रिदाइ--कार्पापणं विक्रोणीते'इति । अथवा येनाऽविगम्यते तंन्निमानं, यद 
धिगम्यते तन्निमेयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


तस्य धरणे डट्‌ ॥ ५। २ । ४८ ॥ 
तस्य पूरण इत्यतिप्रसङ्गः ॥ १ ॥ 


4 त र हि हौ गं पूरणो 
| घट! ह पूरण इत्यतिप्रसङ्गो भवति । इहापि प्राप्तोति प्चानाग्नुष्ट्रिकाणा 


सिद्धन्तु सहुयापूरण इति वचनात्‌ ॥ २ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? सङ्घयापूरण इति वक्तव्यस्‌ । एवमपि घटे प्राझोति 
सङ्केयं हसावह्लि! पूरयति । सङ्कथापूरण इति ब्र्‌मो न त्र मः सङ्घपेयपूरण इति । 


TET 
प्र०--येन मूल्येन करणेन सौ सि या 7 प्राप्तुमिष्यते त्चिमान, यस्रेप्स्यते तन्निमेयमित्यर्थः । देशका- 


_लापेक््यव्यवहारापेक्तत्वानिमाननिमेयभावस्वा ज्ञ 5§5§535353छ5 

तस्य पूरणे डय्‌ । तस्येति सम्बन्धमात्रं विवक्षितं नेकत्वम्‌ । न ह्येकस्य पुरणं संभव- 
तीति इधादिस्य एव द्विवचनबहुवचनान्तेभ्यः प्रत्ययविधिः । तस्य पूरण इत्यतिप्रसङ्ग इति । 
सङ्खथावाचिनः शब्दात्पूरणे डद्भरत्यय” इत्येतावानेव सूनार्थः । तथा च लब्बपञ्चत्वसङ्खचानां 
सङ्खयेयानामुष्ट्रिकादीनाँ पुरणे घटे प्रत्ययोऽनिष्टः प्राप्नोति । एवमपीति । आधारघर्मेण 
पुरणेनाऽऽधेयाथाः सङ्खचायास्तदवद्ारेणासंस्पर्शादिति भावः । सङ्कृथापूरण इति ब्रूम इति । | 
` -ह्वे सङ्खचाग्रहणे अनुवर्तेते । तत्नेकं प्रक्तिविशेषणमपरं पुरणविशेषणम्‌ । ततश्च येन पदूत्वा- 
दिसङ्खथा संपद्यते स प्रत्ययार्थः । अथवेकस्मिन्नेव सङ्खघाग्रहणेऽचुवत्त माने प्रत्यासत्त्या 

सङ्खयापुरण एव प्रत्ययो भवति न तु विप्रकृष्टे पञ्चत्वादिसङ्खथासङ्खचेयेऽनन्तभ ते । 


उ ०--तन्निमेयम्‌, तन्मूल्यं निमानमित्याद्यप्षार्थ: । यदपेद्वितं तन्निमेय॑, येन च तंगाष्यं तन्निमानमित्यथवेत्या- 
। देरथः । एवश्च निमेयत्वाद्यनियतमित्याह-देशेति । देशकाला5पेक्षो यः क्रयविक्रयव्यवहारसत दपेक्षत्वादित्यथः । 
। एवश्च यदा यन्निमेयं, तदाऽपि तस्मिन्प्र्ययदर्शनान्निमेये 'चाऽपीत्यावश्यकमिति भावः || ४७ ॥# 
। तस्य पूरणे । 'सुणस्ये'त्यत्रेव सद्धघाविवक्षाभ्रम॑ व्यावत्त॑यति--सम्वन्थमात्रमिति । नत्वेकत्वर्मिति | 
। तद्विवच्षायां कुतश्चिदेव प्रत्ययः स्यान्न सर्वत इति तद्विवच्षेति भावः । - | 
| युक्तथन्तरमाह--न हीति । ननु सङ्गया--त्रयादिसङ्कथाव्याप्यकघमोन्यतंरवाचकासपूरे प्रत्यय 


इत्युक्ते प्रत्यासत्त्या सङ्कथाया इति गम्यते, तस्कथमतिप्रसङ्गोऽत श्राह--सङ्घयावाचिन इति । प्रत्यासत्या 


हि प्रकृतयर्थपूरणे इत्येव लम्येतेति मावः । उ'ष्ट्रिका--चर्मविकारः पात्रविशेषो, सुएमयो वा, यद्घयमितेनीद 
केन पश्चा पूर्वन्त इत्यय । नत 'संख्यापूरण' इत्युक्ः संखेयपूररे कथ प्रसज्ञो$त आह -भाघारेति। | 


१--उष्टिका 'र्मविकारः, पात्रविशेषों मृणमयो वा । 'मसक' 'लोट” 'कुंजा' इति भाषायाग 
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1 आीमधवरपतङलिविरचिसं [ तस्य पूरणे 
MR न यायाम तळ ड 
oR, थस्य वा भावादन्यसङ्कयात्वं तच ॥ ३॥ 


= > आथवा यस्य भावोदन्या सङ्कथा ग्रवत्त ते तत्रेतिं वङ्कव्यम्‌ ॥ एवमपि द्वितीये- 
९ $ऽध्याये अष्टम इति प्राभोति, सर्वेषां हि तेपां भावात्सहहया प्रवत्त ते । चरमोपजाते 


~ 
क्त 


: क पूवेस्मिश्राउनपगते इति वक्कव्यम्‌ । ५ 


ri 
tg 


हि एबमपि 'एकादशीद्वादश्यौ सौबिष्टकृती' दं द्वितीयमिदं दतीयम्‌ दश 


इति भवति. । पमपीति । प्रसिद्धसंनिवेशविशेषस्य ग्रन्थस्य यो द्वतीयोऽध्यायो यथेह “समर्थः 
पदविधिः रित्यादिस्तस्याप्यष्मशब्देनाऽभिधान्‌ प्राप्नोति, तद्भावेऽष्त्वसङ्खथाया भावात्तदभावेऽ- 
भावात्‌ । ्वितीयग्रहणं चोपलक्षणं, न्यायस्य तुल्यत्वा्रथमाध्यायादावप्यष्टमाद्यमिधानप्रसज्ञात्‌ । 
यदा तु व्युत्कमेण गणना क्रियते तदा द्वितीयोऽध्यायः पश्चाद्वगण्यमानो ५॒मादिव्यपदेशत्वेनेष्यत 


एव । तथा च भाष्यकारो वक्ष्यति--भवत्येवेति । पूरणग्रहणे तु क्रियमाणे चरमोपजातस्य 
गणनापेक्षायां पूरणत्वात्संनिवेशमात्रापेक्षया द्वितीयेषष्टमव्यपदेशाभाव: । ढितीयं न्यासान्तरमाह- 
चरमोपज्ञात इति । गणतायां क्रियमाणायां पूर्वस्मिन्सरखचये5नपगते - बुद्धया परिगृहीतत्वा- 


दक्षते यद्दबुद्धो पश्चादुपजायते तत्र प्रत्यय इत्यर्थः । 
फकादशीद्वादश्याधिति । द्वादशीसनिधावेकादश्याश्वरमोपजातत्वाभवः । एवं तृती- 


ADELE 


थ्रसंनिधो द्वितीयस्य चरमत्वाभावः । दश दशमानीति । दाततमस्यैव चरमोपजनान्नवानां 
दवामानां चरमत्वाभावः । सत्रं चेति। न च केवल ।व्याप्तिदोषो यावत्सूत्रभेदो$पीति “च'शब्दस्यार्थः । 
एवं तीति । वृत्तिः परार्थाभिधानमुच्यते । उपसर्जनपदानां प्रधानार्थाभिधानात्‌ । तदयमर्थः 
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उ०--'सङ्कथापूरणे’ इत्यस्य 'सह्ुधानोधकशब्दबोध्यपूरण' इत्ययः इत्याशय इत्यन्ये । नेदमपूर्वमित्याह- 
दे इति । “सङ्घयाया अवयवे' इव्यतः, सङ्कथाया सुणस्ये त्यतश्न । तत्रेकमिति । सङ्गयाबोधकाच्छन्दातष्ठय- 
्ताततदर्थंसङ्कयापूरणे डडिति सूज्ञायं इति भावः | प्रत्यासस्थेति । प्ररत्तिनिमित्तसङ्कयापूरणे तत्सङ्कः 
थेयभूते एव प्रत्ययो न तु सत्सञ्ञघासङ्केयाऽनन्तभूंते पूरणे इत्ययः । RE के 


[1 माध्ये-अन्यंसङ्कयत्वमिति-अहुत्रहिर्वः । अन्या सहुथेत्यथः । ननु व्युत्कमेण गणने तस्याऽः 
प्यध्मत्वसिष्टमेवेत्यत आह--प्रसिद्धेति । यो द्वितीय 'इति। प्रसिदसन्निवेशक्रमीयगणनाक्रमेणेत्यय: | 
एवश्च न्यासान्तरमपि वुष्टमियत्र तातर्यम्‌ । अष्टमादिव्यपदेश्यस्वेनेति । तच्छब्दव्यवददायंत्वेनेत्यथ ¦ । 

ब “झ्ष्टमादिव्यपदेशत्वेने'ति पाठे बहुब्रीहिरूबः । यथान्यासे तु नाऽयं दोष इत्याह- -पूरणग्रहणे स्विति। _ 

Me प्रथमस्वादिना या गणना तदपेक्षायां पूर्वेरमन्‌ बुद्धिस्थे एव यश्ररमधुपजातस्तस्यैव पूरणत्वमित्यथः । | 


७ 
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यथान्यासमेवा5स्तु । ननु चोक्ग--“तस्य पूरण इत्यतिप्रसङ्ग' इति । परिः 
हृतमेतत्‌-'सिद्धन्तु सङ्घयापूरण इति वचना'दिति । तत्तहि सहयाग्रहणं कत्त च्यम्‌ ! 
न कर्त्त व्यम--प्रकृतमनुवत्त ते । कक प्रकृतध्‌ ! “सङ्ञयाया गुणस्य निमाने मयद्‌' 

[ ४७ ] इति । Pe 
| एवं तहिं--नेय॑ वृत्तिरुपालभ्यते । किं तर्हि ? वृतिस्थानमुपालम्यते । वृत्तिरे- 
` “ब्वाउत्र न प्राप्नोति । किं कारणम्‌ १ प्रत्ययाथीऽमावात्‌ । नेष दोष! | वचनार्खार्थिको भविः 


` ष्यति॥ अथवा पूर्स्याः सङ्क्यायाः परापेत्ताया उत्पत्तिवेक्कव्या, उत्तरा च सङ्घया55देशो..: 
वक्तव्य! ॥ अथवा न्यूनेऽयं कृत्सनशब्दो दृष्टव्यः--चतुषु पछशब्दः ॥ अथवा सेः 


एव ट्यादयोऽन्योन्यमपेचन्ते । ययेवं द्वितीयेऽध्यायेऽष्टम इति ग्रान्नोति | भवत्येव । 


AN NAAN AANA AAA ANY ४४४४४४५” 


प्र०--इष्टविषयवदनिष्टेऽपि विषये वृत्तिः प्राप्नोत्येवमुपालम्मो न क्रियते, कि तहि इथे विषये प्रत्ययों 
न सिध्यत्यनिष्ट एव प्राप्नोतीत्यूष्यते । वृत्ति स्थानमिति । प्रत्ययार्थ इत्यर्थः । प्रत्ययार्थं हि स्वार्थो- 
पसर्जने प्रक्नतिर्वर्तेत इति प्रत्ययार्थो वृत्तिस्थानम्‌ । अयमत्रार्थः -अकत्यव्यतिरिक्तेन _प्रत्ययार्थेन _ 


~, शटर. 

FAT ._. ६४ 

{a PRY, 
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त. सा 
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भवितव्यं--यथौपगवमिति । इह तु पचमः पच्चशब्दार्थ5न्तभू तः । तथा हि--'पच्चानीयता-- 


१ मित्युक्त पञ्चमस्याऽप्यांनयनं भवति, ततश्चाऽत्र ्रकृत्य्थैव्यतिरित्तप्रत्ययार्थाभावात्प्चानामु- 
ष्टिकाणाँ पूरणो घट इत्यत्रैवाऽनिष्टेविषये प्रत्ययप्रसङ्ग | बचनादिति । प्रकृत्यर्थान्तर्भावमात्रेण 
स्वार्थिकत्वं न तु सर्वात्मना, तत्र सञ्कयाग्रहणबवयानुवर्तनादन्तर्गतवाद्वा सञ्चयासंप्रतिपत्तिहेतौ 
प्रकृत्यर्थान्तभूति$पि प्रत्ययो भविष्यतीत्यर्थः । पूर्वस्या इति । चतुःशन्दादिभ्यः प्रत्ययो 

_ विधेयः, पञ्चादयश्चादेशा कर्तव्या इत्यर्थः । तेन चतुर्णा पत्चत्वसङखयोपजनद्वारेण पूरणः 
पञ्चमः । न्यून इति । यथाऽ्तृतीया द्रोणा इत्त्रार्डद्रोणोडपि द्रोणशब्देनामिधीयते, तथा च 
द्रौणा इति बहुवचनम्‌; अवयवेन विग्रहः, समुदायः समासार्थः, तथेहापि वृत्तिविषये चतुपु 

उ ०-_सन्निवेशमाश्रेति । सन्निवेशो-निमौण्रमः | भाष्ये-सौविष्टकती इत्यत्र प्रथमाद्विवचनस्य लुक्‌ । 

शततमस्येति । दंशमदशद्दर्गीयदशमस्थेत्यथः । यद्यपि -तत्तत्सङ्कघावस्िननेम्योऽन्येम्यस्तततत्सञ्कघापूरकस्य 

` जरमोपजातत्वान्नायं दोषस्तथापि दोषान्तरमाहमाष्ये- सूत्र चेति । प्रधानाऽयोऽसिधानम्‌- प्रधानार्थं 

| सु्ठस्वायोपस्थापकत्बम्‌ । अतिव्याप्तथा वृत्त रेवोपालम्मान्नेयं इत्तिरुपालम्यते इस्यनुपपन्नमत आह--अयमसर्थे- 
| इति । 'पञ्चानामुष्ट्िकाणा'मित्यनेनाऽतिव्यासिरेब नोच्यते किन्त व्यातिरपीत्यथै: । तदाह--अनिष्टे एवेति । 
ननु प्रकृतिमात्रेणा5प्रतीतस्य पञ्जध्वसङ्कापूरकत्वस्याऽपि ्रतीतेः कथं स्वार्थिकत्वमत तह--प्रकृत्यथी- 

न्तभोवेति । सम्प्रतिपत्तिहेताविति । पद्चत्वादिसम्परतिप्तिहेतावित्यथ: । पञ्चवादिसञ्कथापूरण इति यावत्‌ । 
चतुः्शब्दादिम्य इति । सङ्घयावाचकास्वार्थदतिसङ्घयान्तरपूरण प्रत्यय इत्यर्थः सून्नेस्येति भावः । 


तातम्‌ । भाष्ये--नयूनेऽयं कृतस्नशब्द इति । अधिकवाचक शब्द इत्यथः । | 


| 
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तदाह भाष्ये-परा5पेक्षयेति । परस्कयाऽपेचपूरणे इयर्थः । चतुशा्पञचसवसङखयापूरकः पञ्चम इति | 
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१३२ भीमगवत्पत्ञलिविरराचतं [ तस्य पूरणे 


प्रकृत्यथीदबहिः सवा वृत्ति; प्रायेण लक्ष्यते । 
पूरणे स्यात्कथं वृत्तिवेचनादिति लक्यताम्‌ ॥ १ ॥ 


तस्याः पूवी तु या सङ्कथा तस्या भवतु तद्वित; । 
आदेशश्चोत्तरा सङ्कथा तथा न्याय्या भविष्यति ॥ २ ॥ 


न्यूने वा कृत्स्नशब्दोञ्यं पूरेस्याम्रुचरा यदि । 
सामथ्येन्न तया तस्यास्तथा न्याय्या भविष्यति ॥ २ ॥ 


~ 


प्र०--पच्चशब्दो वत्तैते । तेन न्यूनानां पञ्चानां पूरणः पञ्चमः । न्यूनाश्च पच्च--चत्वारो भवन्ति। 
तथा--पञ्चसु लब्धव्येषु चतुरो लब्ध्वा ब्रवीति--न्यूनानि पञ्च लब्धानी ति । अथवेति । 
सर्वेष्वेव पश्चगब्दो वर्त्तत: इत्येकेकमन्तरेण पश्च न भवन्तीति पञ्चभ्यो बुद्धेथकतमं निष्कृष्य 
प्रत्ययो विधीयते । पञ्चानां पुरणः-पः्चसञ्कधानिमित्तत्वात्पश्चमः । भवत्येषेति । गणनापे 
क्षायाम्‌ । यथा पूर्वं व्याख्यातम्‌ । 

. प्रकृत्यर्थादिति-ूर्वोक्तागसङग्रहश्ञोकाः । बहिरिति । बाह्यार्थे सर्वा वृत्तिर्न तु स्वार्थ इत्यर्थः । 
“बचनादिति । स्वार्थ इत्यर्थः ॥ १॥ 

पूवेस्यासुत्तरेति । यदोत्तरसञ्ञघावाची पञ्चादिशब्दः पूर्वस्यां सञ्चयायां वर्त्तत इत्यर्थः ॥ 

साम्ये चेति। तस्या न्यूनार्थाभिधायिन्याः सङ्खचायाः प्रत्ययार्थन सभ्बद्धत्वं न्याय्यमित्यथ 
॥ ३॥ 
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। --अधिकवाचकत्य न्यूने बृत्ति दृष्टान्तव्यवहाराम्यां दर्शयति--यथेति । नन्वेवं वत्तिपदार्थसमा 
सार्थयोर्मेदाऽमावोऽत आह--अवयवेन विग्रह इति । श्रवयवार्थकेन वत्तिपदार्थशेधनमित्यर्थः । तदाह-- 

समुदायः समासार्थ इति । श्रत्रापि पचते चतुणा पञ्चत्वसंख्यापूरक इत्येव पञ्चमशन्दायोँ द्रष्टव्यः । 'सवेष्वेव 
पञ्चशब्दो वत्तते इती'ति पाठे-इति-हेतोः सर्वं एव हृघादयो5न्योन्यमपेक्षन्त इति भाष्येणाऽन्वयः । 
प्रायेणेतिशन्दरहित एव पाठः । शत्र 'सर्वष्वेवे'--त्युक्‍्त्या प्रत्येक यादिसङ्कथासम्मन्धाऽमावो दर्शितः । 
यथा महतो मारस्योत्थापनशक्तिः प्रध्येकमसम्बद्धा समुदायेनेव सम्बद्धा तद्वत्‌, यथा वा विशिष्टं गुरुत्व॑ 
प्रत्येका$सम्बद्ध॑ समुदाये सम्बद्ध तद्वदित्याहुः । सर्वेष्वेव वृत्तौ हेतुमाह-- एकैकमन्तरेणेति । गणनापेक्षाया 
सिति । ययाकथश्चिद्णनमात्राऽपेच्षायामित्यर्थः | निमौणाऽपेक्षायान्दु द्वितीय एवेति बोध्यम्‌, तदा प्रागुक्त 
पूरणत्वाऽमावादिति भावः । 

पूर्वोक्तायंसडग्रहेति--पचाद्यजन्तसड्ग्रहशब्देन षष्ठीसमासः ॥ १ ॥ 

भाष्ये यदौलसन्दिग्धै सन्दिग्धवचन॑ तदाह--थदेति | यत इत्यरथः । तथा सति तस्याः 
प्कृत्यभिहितसङ्ञघायाः, तया--प्रत्ययाऽमिदितव्यक्तया, सामथ्यै--सम्बन्धः चतुबृ तिपञ्चश्वसङ्कथापूरक 
इत्यर्थोत्‌। एवं हि वृचिन्योय्नत्यर्थः ॥ ३॥ ` 


१--'तस्या',इति कीलहानंपाढः । 
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१ अ० | २ पा० |  आ० | ४३ सू» ] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ १३३ 


ॐ" अन्योन्यं वा व्यपामित्य सबैस्मिनथादयो यदे] | 

परवत्त न्ते तथा न्याय्या वृत्तिभवति पूरणे ॥ ४ ॥ 
बहूनां वाचिका सङ्कया पूरणञ्चैक इष्यते । 
अन्यस्वादुभयोन्याय्या वार्ची शाखा निदशेनम्‌ ॥ ५ ॥ 

नान्तादसङ्कघदेर्मट्‌ ॥ ५ । २ । ४९ ॥ 

सडादिषु यस्यादिस्तन्निदशः ॥ १ ॥ 

मडादिषु यस्यादिः# क्रियते तन्निदेशः कत्त व्यः । “अस्यादिभवती!ति 

बक्ेव्यम्‌ । अक्रियमाणे प्रत्ययाऽधिकारास्रत्ययोऽयं विज्ञायेत । तत्र को दोषः १ 


प्र०--अन्योन्यं वेति । अपेक्षितपरस्पराः सङखचेयाः पच्चादिशब्दवाच्य,स्तेषामन्यतमे 
पञ्चत्वादिसङखथाहेतौ प्रत्ययः ॥ ४ ॥ 


बहूनामिति । पूर्वस्मात्पक्षादयं भेद.-पूर्वस्मिन्पक्षे सवै एवाऽतिरोहितभेदः पच्चशब्दाथः । 
उत्तरत्र तु समुदायः शब्दार्थः । अवयवस्तु नोपात्तो न च त्यक्तः । प्रत्ययेन त्वमिघीयते। अन्य- 
त्वादुभयोरिति । समुदायावयवयोभेदात्समुदायः प्रङृत्यर्थोऽवयवः प्रत्ययार्थः । यथा वार्षी 
शाखेति प्रत्यस्तमितमूलाद्यवयवसमुदायः प्रकृत्यर्थोऽवयवस्तु शाखाप्रत्ययार्थः । 'अनुदात्तादेश्चे- 
त्यञ्प्रत्ययः ॥ ४८ ॥ 


नान्ता | मडादिष्चति । 'षष्ठीस्थाने योगे'त्यत्र षष्ठीति योगविमागातत्र चाद्यन्तो टकिः - 
तावित्यस्यानुवत्तेनात्बष्ठीनिददिष्टस्यागमिनो5भावाचरेष्ट इत्यादिवन्मडादयो डडपवादाः प्रत्ययाः 
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उ०--'आअन्योडन्य वा ब्यपाथिये'ति पाठो माध्ये । अ्रपेच्येत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

अतिरोहितभेदा इति । अवयवमात्रवृत्तिघमेंण भासमानाः पञ्चादिशब्दवाच्या इत्यथेः । नोपात्त- 
इति । अवयवमाऋत्तिधमेण प्रकृया नोपात्त इत्यर्थः । न च त्यक्त इति । साधारणस्पेणोपात्तत्वादित्यथः । 
ऋत एव बहुवपवनम । प्रत्ययेन स्वमिघौयत इति । अवयवमात्रइृत्तिधमेंणाउमिधीयत इत्यर्थः । परे तु-- 
“सर्वस्मिन्‌ प्रत्ययवाच्यसहिते द्वथादयः प्रवत्तन्ते, अतः पूरणे न्याय्या शक्तिः । तदेव न्याय्यत्वमुपपादयति--- 
बहूनां--समुदितानाम्‌ । वाचिका सङ्कथा प्रकृतिः प्रणस्तदर्थश्च तदन्तगत एकः, अत उभयोः प्रकृति 
प्रत्ययार्थयोरन्यत्वान्न्याय्या | 'वृत्तिरिति शेषः । 'पूवंत्र पक्षे' इत्यादि कैयटस्तु चिन्त्यः, पचचद्वयेऽप्यतिरो- 
हितभेद्स्मैव समूहस्य पञ्चादिशब्दवास्यताऽवश्यकस्वात्‌। अंत एव बहुवचनम्‌, एकैकस्मिन्‌ कदाऽप्यप्रः 
बृत्तेश्व । प्रकृत्यथीन्तमीवमात्रेण॒प्रङ्कतिप्रत्यया यैयोर्भेदाऽमावशङ्कायां तमभ्युपेत्य पूवसमाधानम्‌ । प्रकृत्य- 


थता5बन्धेदकप्रययार्थता5बन्छेदकमेदेन तदवच्छिन्नमेदेन 'च मेद एवेल्यबलम्ब्याउन्यः पक्ष इत्येवे ठ | 


युक्तमामातीत्याहुः ॥ ४८ ॥ 4 
नान्ता । ननु यस्माद्विहितस्तस्याद्रिवा५स्तु, न 'ह्याद्यन्ता वित्यत्र षष्टीनिद्दशोस्तीत्यत आह 


# आद्यन्तौ टकिती १ । १ । ४६ 


नट 
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१३४ श्रीमगचत्पत्ञल्िविरचितं [ षट्कतिकतिपयचतुरां 


YC स | 


प्रत्ययान्तरे हि स्वरे दोषः ॥ २ ॥ 


प्रत्ययान्तरे हि सति खरे दोषः स्यात्‌ । विंशतितमः एष खर; प्रसज्येत । 
विंशतितमं इति चेष्यते; 

स तहि तथा निर्देशः कत्त च्यः? न कत्त व्य; । प्रकतं डड्ग्रहणमजुवत्त ते । 
क्क प्रकृतम्‌ ! “तस्य प्रणे डट' [ ४८ ] इति । त्वै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठीनिर्दिष्टेन 
चेहाऽर्थः । "नान्ताः दित्येषा पञ्मी-ड'डिति प्रथमायाः षष्ठीं प्रफल्पयिष्यति-- 
“त्स्मादित्युत्तरस्य' [ १ । १ ६७ | इति। प्रत्ययविधिरयं न च प्रत्ययविधी पञ्चम्यः 
प्रकरिपका भवन्ति । नाऽयं प्रत्ययविधििंहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवत्त ते ॥ ४६ ॥ 


षट्कतिकतिपयचलतुरां थुक्‌ ॥ ५ । २ । ५१ ॥ 


चतुरश्छुयताचाद्यक्षरलोपञ्च ॥ १ ॥ 
चतुरश्छयतौ वक्व्यावाद्यक्षरलोपश्न वक्गव्यः । तुरीयम्‌ तुरम्‌ 
अथ किमर्थ थट्थुकौ > पृथक्‌क्रियेते न सब थडेव वा स्यात्युगेत्र वा ? 


0०००. * TYTN ween ५०१ ०० ००७० ७००० eS 


प्र०--प्राप्लुवन्ति । तत्र मट्थट्थुकामागमत्वप्रत्ययत्वयोविशेषाभावः । तमद्‌ तु प्रत्ययत्वे 
' सत्यायुदात्तः स्यादागमत्वे त्वनुदात्तों भवतीति डट्स्वरेण विशतितम इत्यन्तोदात्तत्वं भवति । 
प्रकृतमिति । स्वरितत्वादिति भावः । विहित इति । न ततो विधानार्था डट इहालुवत्तिरपि 
त्वागमसम्बन्धप्रतिपत्त्यथत्यथः॥ ४९ ॥ 
घटक । आयद्यक्तरलोप इति । अक्षररब्देनाऽच्सहिते व्यञ्जनमुष्यते । छयःद्धां च डट्‌ 
न बाध्यते, डटि चतुरस्थुग्विधानात्‌ । न सबैमिति | सर्वं थकाररूपं थडेव क्रियतां, थुगेव 
वेत्यर्थः । पदान्तविधिप्रतिषेधार्थ मिति । विधिप्रतिषेधौ नलोपादीनां पदान्तकार्याणां विषयः 
विभागेन व्यवतिष्ेयातामित्यर्थः | पञ्चथानीति । थटि सति 'स्वादि’ष्विति पदस्वात्त न्निबन्धनो 
नलोपो भवति । थुकि तु सति थकारान्तस्य भत्वं स्यात्‌ । 
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उ०--पष्टीस्थान इति । मटथद्थुकामिति त्वपपाठः । एवं मटथुको रिति 'च। थुक: प्रययस््े "चतुर्थ; इत्यादाव- 
कारश्रवणानापत्तिविंसगीपत्तिश्न: । मटथटोरित्येव पाठः । मटडडोरिति पाठे तयोर्मध्ये मट इत्यर्थः| ४९ ॥ 

घटकति । नन्वाद्यच्ष्रस्य चकारस्य लोपेऽकारस्य भ्रवणं स्यादत आह--अक्षरशब्देनेति । “व्यञ्जनः 
सहितो5'जिति दु नोक्तं, तकारस्याऽपि लोपापत्तेः । नपुंसकप्रयोगोपफ्तय श्राह--सबै थकारेति । ननु 


1 विंशत्यादिम्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ५। २ । ५६; श्राद्यदात्तश्च ३ । १। ३ 
; तस्य पूरणे डट्‌ ५ । २ । ४८; ग्रायुदात्तत्र ३। १। २ 
१८ यदू च च्छन्दसि; षट्कतिकतिपयचतुरां थुक ५ । २ । ५०; ५१ 


| 
| 
। 
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थट्थुकोः एथक्करणं पदान्तविविप्रतिषेधा्थम्‌॥ २ ॥ 
यट्थुको; प्रथमग्रहणं क्रियते “पदान्तविधिश्रतिपेघार्थम्‌' । पदान्तविध्यर्थ, 
पदान्तप्रतिषेधार्थं च । पदान्तविध्यर्थं तावत्‌--“पर्णमयानि पञ्चथानि भवन्ति? | 
“रथः सप्तथः’ । 'पदान्तस्पोति नलोपो यथा स्यात्‌#। पदान्तप्रतिषेधार्थ- पष्ठः । 
'पदान्तस्ये'ति जश् मा भूत्‌ । इह चतुर्थं इति “पदान्तस्ये’ति विसजेनीयो मा 
भूदिति{ ॥ ५१॥ 
बहुपूगगणसकङ्कश्य तिथुक्‌ ॥ ५ । २। ५२ ॥ 
बंहुकतिपयवतूनां लिङ्गविशिष्टादुत्पातिः ॥ १ ॥ 
बहुकतिपयवतूनां> लिङ्गविशिष्टाहुत्पत्तिवैक्कव्या । इद्दापि यथा स्यात्‌-वह्नीनां 
पूरणी बहुतिथी । कतिपयानां पूरणी कतिपयथी । तावतीनां पूरणी तावतिथी । 
बेहुकतिपयवतूनां लिङ्गविशिष्टादुत्पत्तिः सिद्धां । कथम्‌ ? '्रातिपदिकग्रहणे 
लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवती'ति । 
पुंबद्चनञ्च ॥ २॥ 
ुंबद्धावश्च वक्कव्यः । बह्वीनां प्रणी बहुतिथी ॥। किमर्थम्‌, न “भस्याउढे 
तद्विति पुंबद्भवती'ति+- सिद्धम्‌ ? भस्मेत्युच्यते, यजादौ च मं भवति## न चात्र 


यजादिं पश्यामः । किं कारणम्‌ ? तिथुका व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । 


००" ~ Yur ५० ०००० NANNY ७६ ५८ YS ७० ७०७४७ 


प्र०--षष्ठ इति । यद्यत्र थट्‌ क्रियते ततः षकारान्तस्य पदत्वात्तन्निबन्धनं जश्त्वं स्यात्‌ । 


.थुकि तु तदन्तस्य भत्वात्पदत्वाभावः.॥ ५१ ॥ 


बहु । लिङ्गविशिष्टादिति । लिङ्गसहचरितः प्रत्ययो लिङ्ग, तदधिकारादित्यर्थः । 
तिथुकेति । तिथुकि कृते तदंन्तस्य भसञ्ज्ञा न तु स्रीप्रत्ययान्तस्येत्ययेः । उत्पत्तिसं नियोरोनेति। 


AN ००७० NN AN ASIN SWS AN ANNI ७४४ 


[ उ ०--पदान्तविधिप्रतिपरेधौ नैतदपेच्चावत श्राइ--बिधीति । पदान्तकार्यनलोपादीनां विधिप्रतिषेधौ विषय 


विभागेन व्यवस्थितौ भवेतामित्यर्थ भिन्नाऽनुबन्धकरणमिस्यर्थः । तदन्तस्य भत्वादिति । अत्र “भत्वा. 


दित्यस्योपयोगश्चिन्त्यः ॥ ५१ ॥ 
बहुपूरा । नाम्नां लिङ्गवैशिष्टयस्याऽग्यमिचरितत्वादाह--लिङ्गसद्चरित इति । यंदेवेति । एषां 


% स्वादिष्वसर्वनामस्थाने १ | ४ । १७; नलोपः प्रातिप्रदिकान्तस्य ८ । २। ७ 


| यचिमम्‌ १। ४। १८५ लां जशोऽन्ते ८ । २। ३६ . ‡ खरबसानयोबिसर्जनीयः ८। ३। १५, 
८ षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌; बहुपूगगणसंघस्य तिथुक ; वतोरिथुक्‌ ५ । २। ५१-५३ 
१-_इद्‌ माष्यमिति केचित्‌ । २--इदं वार्तिकमिति केचित्‌ । 
+ ६।३।३५वा० ११ कक यचिमम्‌ १। ४। १८ 
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१३३ श्रीभगवत्प्तं्ञलिविरचितं ` . [ षष्टयोदैश्वासंखेयादेः 


इदमिह सम्प्रधाय तिथुक्क्रियतां पुवद्भाव इति, किमत्र कत्त व्यम्‌ ? परत्वात्पु- 
वद्धाव; । नित्यस्तिथुक्‌, कृतेऽपि पुंवद्भावे प्राम त्यकृतेऽपि । तिथुगप्यनित्य; । अन्य- 
स्य कृते पुंबद्धावे प्राप्रोत्यन्यस्याञ्कृते, ‘शब्दान्तरस्य च ग्रा्नुवन्बिधिरनित्यो भवति! 


.... अन्तरङ्गस्तहि तिथुक्‌ । काञन्तरङ्गता. ? उत्पत्तिसन्नियोगेन तिथुयुच्यते, उत्पन्ने 


_ 9 प्रत्यये प्रकृतिप्रत्ययावाश्रित्य पुंवद्वाव; । पुवद्भावोऽप्यन्तरङ्गः । कथम्‌ ? उक्कमेतत्‌- 
$ “सिद्धश्च प्रत्ययबिघा'विति# । उभयोरन्तरङ्गयोः परत्वारपुवद्भावः, पुंवद्भावे कृते 


~~ ° 


पुन! प्रसङ्गविज्ञानात्तिथुक्‌ सिद्ध*--बहुतिथी || ५२ ॥ 
बष्टधादेश्चाऽसङ्कथादेः ॥ ५ । २। ५८ ॥ 


असङ्घयादेरिति किमर्थम्‌ ! इह्‌ मा भूत्‌-एकषष्टः द्विषष्टः । 

असङ्घधादेरिति शक्यमवक् म्‌ । कस्मान्न भवति--एकपष्टो द्विषष्ट इति । 
षष्टिशब्दास्रत्ययो बिधीयते कः प्रसङ्गो यदेकषष्टिशब्दात्स्यात्‌ ? नेव प्राप्नोति 
प्र०--यदेव प्रकृतयः पुरणविषयाः प्रत्ययोत्पत्तिनिमित्तं तदैवागम इत्यर्थः प्रकतिप्रत्ययाविति । 
भस्येति वचनादुभयमाश्रीयते । सिद्धश्वेति । तेन प्राकात्ययोतत्तेः षु वद्भाव इत्यर्थः ॥ ५२॥ 

बष्ट्यादेः । किमर्थमिति । इह प्रत्यासत्या पङक्तधादिसूत्रनिपातितः षष्ट्यादयो 


` गह्यन्ते न लोकप्रसिद्धा विप्रकृष्टाः, तथा चानर्थकः प्रतिषेध इति मत्वा प्रश्नः । इतरों व्याप्तिः 


च्यायाश्रयाह्लौकिकग्रहणादतिप्रसङ्ग इति मत्वाह--पकषष्ट इति । प्रत्यासत्तिन्यायाश्रयेणाह्‌- 
षष्टिशब्दादिति । षष्टिशब्दस्योपलत्षणत्वात्सक्चत्यादयोऽपि गृह्यन्ते । प्रत्ययइति । प्रत्ययमक्त- 
त्वात्तदवयवत्वादागम एव प्रत्ययशब्देनोक्तः । तदन्तविधिनेति । शा्रीयाणामपि षष्ट्यादीनां 
ग्रहणे तेः सङखचाया विशेषणात्तदन्तविधौ सति षष्ट्याद्यन्तस्य सङ्खयावाचिनो ग्रहणप्रसङ्गः । 
भवतीहेति । इह प्रकरण इत्यर्थः । तत्र यदि लौकिकसङ्खचाग्रहणं ज्ञाप्यते तदेकान्नविशतिशब्दा- 
ततमण्न प्राप्नोतीति भाष्यकारेण शात्रीयग्रहणाभ्युपगमेन तदन्तविधिज्ञागनमुक्तम्‌ । एवं चेकान्न- 
विशतितम इति भाव्यमिति लक्ष्यते। यत्र च ज्ञापकात्तदन्तविधिस्तत्र व्यपदेशिवदद्वावात्केव- 
लानामपि ग्रहणं भवति । ज्ञापकेन सामान्येन “ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति’ 


ड०--तस्य पूरणे’ इस्यनेनं वाक्यैकवाक्यता, षश्न्तात्पूरण इत्यर्थं एभ्यो डट्‌, एषां तिथुक चेत्यर्थ इति 
भावः । तेनेति । मसंशानिमित्ते तद्धिते विवच्चिते पुंबदिति वार्तिकार्थं इति भावः ॥ ५२॥ 


वष्टयादे । ननु लौकिकषष्टयादिग्रहणेन एकषष्टेरपि तस्वास्राप्ता प्रभोऽचुपपन्नोऽत आह--इद्देति । 


नन्वस्यागमविधित्वाळत्ययो विधीयत इत्ययुक्तमत श्राह-प्रत्ययभक्तत्बादिति । प्रत्ययविधिरण्यनेनेवेत्यन्ये | 


औँ ४। १। ७८ वा० ४; ४। २। ३८ वा० १ 
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नाथे! प्रतिषेधेन । तदन्तविधिना+ प्राझोति । ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः 
प्रतिषिध्यते । एवं तर्हि ज्ञापयत्याचास्यो--भवतीह तदन्तविधिरिति । किमेतस्य 
ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? एकविंशतितमः| एतत्सिद्ध', भवति ॥ ५८ ॥ 


मतो उःसूक्तसाम्नोः ॥ ५ । २। ५९ ॥ 


छुप्रकरणेऽनेकपढादपि ॥ १ ॥ 
छप्रकरणेऽनेक्पदादपीति वक्कव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌ अस्यवामीयम्‌ 
कयाशुभीयम्‌ । किं पुनः कारणं न सिध्यति ? अग्रातिपदिकत्वात्‌ । 


| 


सिद्धंतु प्रातिपदिक्रविज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ! भ्रातिपदिकविज्ञानात्‌? । कथं प्रातिपदिकविज्ञानम्‌ ? 


NANA ASS SS AANA ANA 


“wr 


प्र०--व्यपदेशिवद्भावो5प्रातिपदिकेने' ति परिभाषादइयस्यानुपस्थानज्ञापनात्‌ । अथवा सूत्रोपात्तानां 
केवलानां प्रथमं ग्रहणं भवति, ततो ज्ञापकेन ळक्षणविशेषो वाक्यान्तरमनुमीयत इति तदन्तः 
स्यापि ग्रहणं भवति । तेन विशतितम इति भवति। एकषष्ट्यादिम्यो 'विशत्यादिम्यः इति 
विकल्पेन तमड्‌ भवति । केचित््वसङखचादेरिति प्राप्तिमात्रापेक्षया निषेधाश्रयणादसङ्ख्यादेरिति 
योगविभागाद्वा विकल्पितस्यापि तमटो निषेधमिच्छन्त एकषष्टितम इति न भवितव्यमित्याहुः । 
एतत्त भाष्यकोरेणाचुक्तत्वादसम्बद्धम्‌ । अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधों वेःत्येतच त्यागः 
हेतुत्वाभावात्कथं त्यज्येत ॥ ५८ ॥ 

मतौ छुः । मतुशब्देन साहचर्यान्मत्वर्थ उच्यते । तद्विशेषणं सुक्तपाम्नी । । प्रधानानुयायि 
त्वाच गुणानां प्रथमा समर्थविभक्तिरस्त्युपाधिकत्वं च प्रङृतेर्गम्यते । अच्छावाकशब्दोऽस्मिन्नस्ति 
अच्छावाकीयं सूक्तमित्युदाहरणम्‌ । अनेक पदादपीति-कर्मधारयौ, बहुत्नीहिर्वा । पदसमुदा- 
यादित्यर्थः । 'अस्य’ 'वाम' इत्यस्मिन्नस्तीति षषीप्रथमयोरुपलम्भात्पदसमुदायात्मकत्वांत्प्रातिप दिः 
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" ड०--तमयन प्राप्तोतीति । सहस्तादिभ्यः प्राप्तोतीत्यपि बोध्यम्‌ | ननु वैयर्थ्ये सति ज्ञापकं भवति, नहि 
व्यपदेशिवद्गावनिषेधप्रतृत्तावप्यसंख्यादेरिस्यस्य वैयथ्यमत आह--अ्रथवेति। वस्तुतस्तु सन्नोपात्ताऽन्तादिः 
शब्दविषय एव स निषेध इति नाऽत्र तस्य प्राप्तिः । स्प्ञ्चेदं येन विधिः’ इत्यन्न प्रदीपे । लक्षणविशेष 

| इति । विधायक विशेषभूतं वाक्ष्यान्तरमित्यथः । 'लक्षणशेष'इति क्रचित्पाठः । 'विंशत्यादिभ्यस्तमदू 

| तदन्तेम्यश्चे त्येवमिति मावः । “यागे हेत्वमावा दिति पाठः ॥ ५८ ॥ 

ल्क मतौ छः । ्रन्यशब्दस्या5न्यशब्दे दृत्त्ससम्मवादाह-_मत्वर्थ इति । तद्विशेषणे इति । स्सा 

रुमे सम्बन्धिनि प्रथमान्ताच्छ इत्यर्थ इति मावः । नन्वेवमपि समर्थेविमकस्यादिकं न लम्येतेत्यत आइ २. 


१ येन बिधिस्तदन्तस्य १ । १। ७२ 1 विंशध्यादिम्यस्तमडन्यतरस्याम्‌ ५। २ । 
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८स्व रूपं शब्दस्थाव्शब्दसंज्ञा' [ १ । १ । षेद ] इति वचनात्‌ ॥ ३ ॥ 
स्व रूपं शब्दस्याऽशब्दसंज्ञा भवतीति । एवं योऽसावाञ्नायेऽस्यचामशब्दः 
पठ्यते सोडस्यपदाभ ॥ किं पुनरन्य आम्रायशब्दा अन्य इमे ? “ओ'सित्याइ । 


> इत एतत्‌ ? 
नट & कु 
आम्न(यशब्दानामान्य भाव्यं स्वरवर्णानुपर्वीदेशकालनियतत्वात्‌ ॥४ । 
अ... [ आ्नायशब्दानामान्यभाव्यम्‌-अन्यभावः सिद्ध! । कथम्‌ १ स्वरवणानु- 


य 


"~ पूर्वीदेशकालनियतत्वात्‌ । स्वर-] स्वरो नियत आम्राये अस्यवामशब्दस्य । 


“9 [बणोनुपू्वी ] वर्णोसुपूर्वी खल्तप्यञ्नाये नियता अस्यवामशब्दस्य । | देशः 
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प्र०_कत्वामावात्मत्ययो न प्राप्रोतीति वचनम्‌ । सिद्धं त्विति। अस्य 'वामस्पे'ति वेदे यत्पदद्वयं 

` पठ्यते तदेकदेशस्याऽस्यवामशन्दस्य यदनुकरणमस्यवामशब्दोऽनुकार्येणार्थनाऽर्थवत्त्वा्नन्य- 

प्रातिपदिकसंजञस्तस्मादेतत्रत्ययविधातमित्यर्थः । स्वं रूपमिति । दृषटन्तत्वेनाऽस्योपन्यासः । 

यथा 'स्वं छू मिति वचनादग्नेढ गित्यत्रामिरब्दस्वरूपमझिशब्दस्य प्रत्यायकमेवमाञ्जायपठितस्याऽ- 

स्यवामशब्दस्य छप्रत्ययप्रक्ृतिरस्यवामशब्दः प्रत्यायक इ्वर्थवत््वात्पदसमुदायरूपत्वामावाच 

प्रातिपदिकत्वमित्यर्थः । न त्वलुकार्यानुकरणविषये स्वं रूपमित्युपतिक्षते । स्वशाञ्जविषयत्वादस्य, | 
लौकिकत्वाचानुकार्यानुकरणमावस्य'। एवं योऽसाविति । एवं शब्दस्तथाशब्दस्यार्थे । यथात्र 

शास्त्रे वचनात्स्वं रूपं शब्दस्य प्रत्यायकं तथालुकार्यस्याऽनुकरणमित्यर्थः । किं पुनरिति | 

दं मन्यमानः पृच्छति । आञ्गायशब्दानामिति । अन्यस्य 

1 
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मावो5न्यमावः । अन्यभाव एवाऽऽन्यमाव्यम्‌ । ब्राह्मणादिषु प्रतिपदपाठात्स्वार्थे ष्यत्रू । अथवा 
अन्यो भावोऽन्यद्वस्तुः तस्य भाव आन्यभाव्यम्‌ । अन्यवस्तुत्व मित्यर्थः । यद्यप्यनुकार्यानुकरण- 
योरर्थभेदादन्यत्वनिश्चयस्तथाप्यन्यत्वस्य दाढर्थाय स्वरादिभेदोपन्यासः । स्वर इति । अस्ये- 
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उ०_प्रधानेति । प्रधानं प्रत्ययार्थः, सुणाः समर्थविमक्तघादयः। प्रधान उपस्थापिते तद णभूतमुपस्थाप्यत 
एवेति मावः । यथा 'ब्राह्मणा भोज्यन्ता मित्युक्ते५नुक्ता भ्रप्याचमनादय आत्तिष्यन्त इति तात्पयँम्‌ । एकप- | 
दभिन्नादपीत्यये वणंमात्रादपि प्रत्यय: स्यादत आह कर्मधारय इति । पराऽम्युपगमेनेदम्‌। यं भवानने- 
कपद्ख्यं समुदायं मन्यते तस्मादपीत्यर्थः | षष्ठीप्रथमयोरिति । 'शरसेति षष्टी, 'वाम' इति प्रथमा | पदस, = | 
मुदायरूपत्वा5भावाच्चेति । श्रनेन "पदसमुदायस्य चेल्समासस्थैवे!ति नियमा5भातिर्देशिता । पद्घटितस- . 
मुदायख्पस्वाऽमावादिति तदर्थः । शस्यत्यस्याऽपि न पदष्वं ततरत्य'स्य शब्दस्य विभ्तथ्थीऽप्रतिपादकत्वेना- 
$सुप्खादिति भाबः । एवं शब्दस्य “अनेन प्रकारेणेति नाथ, सूत्नस्याऽपराप्त्याऽसङ्गतत्वात्‌; किन्त्वन्य 
इत्याह--तथाशब्दस्पेति । स्वं रूपं शब्दस्येति । “शब्दः स्वरूपस्ये'ति वक्तुमुचितम । वस्तुतो भाष्ये 
द्कथनं तठव्याख्यानप्रकारोपलक्षणम, अर्थे बाधादुपस्थितशब्दस्येव ग्रहण भविष्यतीति व्यथै सूत्रमिति । 
स लोकेड्यर्थवाषवाःनुकर्णवमितेिदिकि। ना लोके5प्यर्थब्राध एवा5नुकरणत्वमिति दिक्‌ । 


१- ईद क्चिन्नास्ति । 
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देशः खस््रप्याञ्नाये नियतः-“श्मशाने नाध्येयम्‌, चतुष्पये नाध्येयःमिति। [ कालः-] 
कालः खब्वप्याम्राये नियतः--नाऽमावास्यायामध्येयं न चतुदश्यामिति । 


पदैकदेशसुबलोपदशनाच ॥ ५ ॥ 


पदैकदेशः खल्वप्या्नाये इश्यते । अस्यवामीयम्‌ । ननु चैष सुञ्लोपः स्यात्‌। 
सुबलोपदशनाशच्च । सुबलोपः खढ्वपि दृश्यते-अस्यवामीयमिति | 
| तस्मादन्ये ' आम्रायशब्दा अन्य इमे । ] यदि तद्येन्य आञ्नायशब्दा अन्यः 
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प्र०-त्यूडिदित्यन्तोद्तत्वम्‌ । 'वाम'शब्दः 'कर्षात्वत' इत्यन्तोदात्तः । अथवा 'ज्वलितिकस- 
तेभ्यो ण' इति णान्तः परत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । अनुकरण त्वस्यवामशब्दः प्रातिपदिकस्वरेणान्तों- 
दात्तः । 'प्रकृतिवदनुकरण'मित्येतत्त, विरोधादत्र स्वरे नाश्रीयते । अनुकरणे एकस्मिन्पदे उदात्त- 
ढृयविरोधात्‌ । वर्णाबुपूर्वीति। अनुकरणं तु व्युक्रमेणा5प्युचार्थमाणं सावृश्यादनुकारयस्यं परतया यके 
भवति। देश इति । अनुकरणस्य तु देशकालनियमामावः। पदैकदेशेति । आञ्ञाये अस्यवामस्येति 
प्रयुज्यते तदेकदेशस्यास्यवामशब्दस्यानुकरणमेकदेश एवास्यवामशब्दो दृश्यते अस्यवामीयराब्दे 
प्रकृति रित्यर्थः । सुबलोपदर्शनाच्चेति। यदि षष्ठया लुकि कृते छ्पमेत ्भवतीत्युष्यते तदा पू्ैपदेऽपि 
लुबप्रसङ्गः। अनुकरणस्य तु विभक्तथर्थात्रतिपादनात्‌ सुप्त्वाभावाल्लुगभावः । मत्वर्था नोपपद्यत 
इति । अनुकार्येण सूक्तसाञ्ोस्तद्वत्ता न न त्वनुकरणेनेति भावः । न संश्नेति । अनुकरणं प्रत्यायकः 
त्वात्संज्ञा । अचुकार्य तु प्रत्याय्यत्वात्संज्ञि । अव्यभिचारश्चावश्यप्रत्याय्यत्वात्संज्ञिनः, तत्र यथा 
गवादयः शब्दाः साल्लालाङगूलवदर्थ प्रत्याययन्तस्तेनार्थन तद्वति मतुपमुत्पादयन्ति-गोमानिति । 
तथा अनुक्रणशब्दाः प्रथमासमर्थाः स्वेनार्थनानुकार्यण तद्वति छप्रत्ययमिति न कश्चिद्दोषः । 


1 चत ह 020 त ० पयस 

उ०---नन्वर्थेदाद्भेदविषयः प्रश्नो$नुपपत्नो5त आह-अभिन्नरूपत्वादिति । एवञ्च भेदनिबन्धना ५थेव- 
स्वाऽनुपपततिरित्यर्थः । अर्थभेदादिति । अनुकार्यस्य बाह्यो्थेः । अनुकरणस्य तु श्रनुकार्यशब्दरुपमेवेत्यर्थ- 
भेदः । अस्येतीति । इत्यस्थेत्यरथः । ननु लोकेऽपि स्वरस्य नियतस्वाद्वेदे एव स्वरनियमकथनं माष्यस्थम- 
सङ्गतमिति चेन्न, लोके एकभ्रतेरपि सत्वेन तदनियम इति म'ष्याशय त्‌ । [ भाष्ये ] बणाऽलुपूरवो नियतेति । 
तत्तत्कल्पे याशी ऋषिभिः कृता सा तश्कल्पसमाप्तिपर्न्त॑ नियतेत्यथः । नियमाऽभाव इति । ्रनुकरणं „ 
श्रण्वतः शूद्स्य प्रायश्षित्ता५माव इत्यपि बोध्यम्‌ । अध्ययनकाले 5 थैपराणामपि आयौ जोघाद्‌, अध्येतयां 
शब्दपरस्वञ्रमः । नाप्यनुकरणत्वं, शब्दतात्पर्यकत्वस्या5मावात्‌ । 'स्वरवणी 5नुपूर्वीमेदा५भावाच तत्स्वबुड्या 
` तद्धमोः संवे$त्रापीत्याहुः । 

आम्नाये या । मा 7. यः है न्‍ 

स छप्रत्ययप्रकृतिभूते$नुकरणे दृश्यत इत्यन्वयः । न सुन्लोपो दृश्यत आहृ-यदीति। | 
नन्वनुकरणस्या5पि कुतो न सुप्त्वं, कुतो वा न लुगत आह अचुकरणस्य खिति । भाष्ये उत्तस्यति- 
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१--इदं कचिन्नास्ति। २--'नामावास्थायां न चतुदेश्यामिति' 'नामावास्यायामधीयीत 
न चतुदँश्यामिति' च पा० । | या 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Col action. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 
लिविरचितं च | 
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इमे, मत्वर्थो नोपपद्यते-अस्यवामशब्दोऽस्मिन्नस्तीतिः । न संज्ञा संज्ञिनं व्यभिचरति 
॥ १६॥ 


अध्यायानुवाकयोल्ुक्‌ ॥ ५ । २ । ६०॥ 


अध्यायानुवाकाथ्यां वा लुक ॥ १ ॥ 
अध्यायाचुवाक्ाभ्यां वा. लुग्वक्कव्य; । स्तम्भः, स्तम्भीयः । गदेभाणडः, 
[१ अनुकः, अनुकीय$ || ६० ॥ 
न 


0 प हिरणयाश्ाने ॥४1२। ६४॥ 0 क | 
फ्रा Mn बीग, ८ 
LA 2. 2.6 घनहिरण्यात्कामांभिधाने ॥ १॥% अत प्रव्यश शग 


हिरण्यात्कामाभिधान इति वक्कव्यम्‌ । 
त्र षष्ठ्यर्थे च्यनिष्टप्रसङ्गः ॥ २ ॥ 
~> ष्ठचर्थे हि सत्यनिष्टं प्राप्नोति--धने कामोऊस्येति ॥ तत्तर्हि वक्कव्यस्‌ ? न 
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०- अचुकरणशब्दश्वाबुकार्य स्वजातिसमवेतं वक्तीति जातिशब्द इति लृकारवार्तिकेऽभिहितम्‌ 
॥ ४६ ॥ 

अध्याय । अध्यायाचुवाकाभ्यामिति । तादर्थ्यं एषा चतुर्थी । अध्यायानुवाकार्थो 
यश्छस्तस्य वा लुग्वक्तव्यः । तेन पक्षे श्रवणं भवति । लुग्विधानमेव च ज्ञापकमध्यायानुवाकयो- 
श्छों भवतीति । तत्र मतुप्प्रकरण एवाऽस्मित्‌ सूत्रे कत्तंव्ये यदत्र छस्य लुग्विधानं तस्मात्पाक्तिको 

लुगनुमीयते इत्याहुः ॥ ६० ॥ 
धन । धनहिरण्यात्कामाभिधान इति । इच्छामात्राभिधान.इत्यर्थः । षष्ठ्यर्थे हीति । 
यद्यप्यत्र षष्ठ्यर्थो न न प्रकृतस्तथापि कामयत इति कामः, कतृसाधनकामराब्दोपादाने धनस्य 
कामयिता देवदततादिरघनकशब्देनाभिधीयत इति सामर्थ्यात्षछ्य्थे एव प्रत्ययः स्यादित्यर्थः । ब्देनाभिधीयत त प्रत्ययः स्यादित्यथः । 
अनभिधानादिति । कामशब्देनेच्छामात्रमभिधीयते न तु कामयिता । ततश्च तत्रेत्यधिकाराद्धन- 
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उ०- न संज्ञेति । संज्ञसंशिनोरव्यमिचारे यथा मत्वर्थापपत्तिस्तथा दर्शयति-तत्र यथेति । स्वजातिसमवेत- 
मिति । अनुक्रियमाणनिष्टजाति सम्बद्वमनुकारये मित्यर्थः ।। ५९ ॥ 

अध्यायाऽचु । नन्वेतो प्रत्ययार्थौ, न स्वाम्याम्परः प्रत्यय इत्यत श्राह तादथ्यं इति । ननु 
पूर्वसूने 'सूक्तसाप्नो' रिव्युक्या तयोऱ्छु एव नास्ति, कस्य छुगत श्राह-- लुग्विधानमेवेति । मतुप्मकरण 
एवेति । तया 'च “मतुपु परत्ययस्यैवाऽनेन लुक्सिद्धेरत्त करणग्पात्षिकत्वार्थम, तत्र न्यासे च प्रत्ययाऽनुमानं 


नेति भावः ॥ ६० ॥ 
। अनभिधानादित्यस्य--कामशब्देन कर्ननमिधानादित्यर्थं इत्याह कामशब्देः 
| तदस्यास््यस्मन्निति मतुप ५ । २। ६४ १--'अनुवाकः, अनुवाकीयः' पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ अ० | २ पा०। १ आ० | ७३ सून ] व्याकरणमहासाष्यस्‌ १४१ 


NANNANANNNANANNNNNAANN 
MNNNNNNNNNNNANNNNANNNNNNANNNANNANNNANNLARNAAAANRNAANANAANAANANNANRNAANRNANNNNS 


शीतोष्णाभ्यां कारिणि ॥ ५ । २ । ७२ ॥ 


किं यः शीतं करोति स शीतकः, यो वा उष्णं करोति स॒ उष्णकः ? कि 
चातः ? तुषारे आदित्ये च प्राप्नोति ॥ एवं तरहि-उत्तरपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः । 
शीतमिव शीतम्‌ । उष्णमिवोष्णम्‌ । य आशु कत्त व्यानथाश्चिरेण करोति स उच्यते- 
शोतक इति । यः पुनराशु क्त व्यानथोनाश्वेब करोति स उच्यते-उष्णक इति 
॥ ७२ ॥ Bh 
अधिकम्‌ ॥ ५। २। ७३ ॥ 


भावः॥ ६५॥ 

शीतो । कि यः शीतमिति । शीतोष्णशब्दयोः स्पर्शविशेषो मुख्यार्थं इति तत्संप्रत्ययेनेव 
भाव्यमिति मत्वा प्रश्नः । उत्तरपद्लोप इति । नाऽत्र समासावयव उत्तरपदमभिप्रेतं समासः 
स्याऽसंमवात्‌ । कि तहि उत्तरं यत्पदं-योतक इवशब्दस्तस्यापि गतार्थेत्वादवृत्तिविषये5प्रयोंग 
इत्यर्थः । यथा मन्दतायुक्तं शीतं, सति शीते कार्यकरणे पाटवाभावात्‌ । तहठन्मन्दकरणं शीत मित्युः 
च्यते, एवमाशुकरणमुष्णम्‌ । तत्र क्रियाविशेषणाम्यां कर्मेम्यां प्रत्ययः शीतंकारी शीतकोऽलस 
इत्यर्थः । उष्णुक्रारी उष्णको दक्षः । प्रयोंगवशाच गौणस्याप्यर्थस्येह कचिःद्भवति ॥ ७२ ॥ 

अधिकम्‌ । किं निपात्यत इति। यद्यधिशब्दात्साधनक्रियावचनात्कन्निपात्यते तदा 
कर्तकर्मणोरन्यतरस्य साधनस्याभिभरानेन भाव्यम्‌ । तत्र कर्तरञ्गीकरणे कर्मणोऽमिधानं न 
पाप्नोति । कर्माश्रयणे कर्त रभिधानस्याऽप्रसङ्ग इति मत्वा प्रश्न! । अध्यारूढस्येति । लोकिके 
प्रयोगे अधिकशब्देन विषयभेदेन कतृ कर्मणोरभिधानदर्शनादनङ्गीक्ृतसाधनभेदमध्यारूढस्येदं 
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३०- नेति ॥ ६५ ॥ 

शीतोष्णा । समासा<भावेनोत्तरपदाइसम्मवादाह--नाप्रेति । समासाऽसम्भवादिति । “इवेन 
समासो विमवत्यलोपशचे'त्यस्य सम्मवाचिन्त्यमिदम्‌ । गतार्थत्वादिति । वृत्तो शीतादिपदं तत्सहशपरपिति 
भावः । मन्दतायुक्त--तत्समाना$धिकरणम्‌। 'मन्दकरणं शीत' मित्यादिना मन्दाद्ययेशीतादिपदं क्रिया- 


विशेषणमिति सूचितं, तदाह क्रियाविशेषणाम्यामित्यादि 1 गौणस्या5पीति \ "झपिःरेवार्थे प 954 


शास्त्रे । 'कचि'दित्यस्य ग्रहणमिति शेषः । सूत्रविशेष इत्यथः ॥ ७२ ॥ 


अधिकम्‌ । ससाधनेति - साहित्यमात्र विवक्षित, तेन क्रियाविशिष्टसाधनवाप्चकादित्यथः । ` 


अनज्ञोहतेति । श्रनाभिताथंरब्द्खल्पमात्रत्यनिपातनमिययः | अ 
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इदं तु न सिध्यति--अध्याख्ढा द्रोणेन खारी, अधिका द्रोणेन खारीति; गत्यर्थानां 
हि कृ! कत्त रि विधीयते । गत्यर्थानाँ वै कः कर्मण्यपि विधीयते| || ७३ !। 
| पाउवनान्विच्छति ॥ ५-। २। ७५ ॥ 
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र एवं तहि- -उत्तरपदलोपो त्र द्रष्टव्यः । पाश्येमिव पाश्वेम्‌ । य ऋजुनोपा- 
हि 0. स उच्यते पाश्वेक इति ॥ ७४ ॥ 


अय;शूलद्‌ ण्डाजिनाभ्यां ठकठओ ॥ ५। २। ७६ ॥ 


किं योञ्यःशूलेनान्विच्छति स आयःशूलिकः १ किं चातः ? शिवभागवते 
प्राभोति ॥ एवं तहि-उत्तरपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः. | अयः शूलमित्रायःशूलम्‌ । यो 
बृदुनोपायेनान्वेष्टव्यानथान्‌ रभसेनान्विच्छति स उच्यते आयःशूलिकः ।। ७६ ॥ 
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प्र०--निपातनं, स चोभयार्थ इति न कश्चिरोषावसरः । खार्यामिति । यदा कत्त रि क्तस्तदा 
कर्मणोऽनभिधानाद्र द्वितीयायां प्राप्तायां 'यस्मादधिक'मिति ज्ञापकात्पचमी भवति । ओपश्लुषिका- 
घिकरणविवत्षायां तु सप्तमी, तथा 'तदस्मिन्नविक'मिति निर्देशः कृतः ॥ ७३ ॥ 
यसम इति । स हि राजा पास म याजक मर पाश्वश्रपेणाऽमिच्छतीति भावः । ऋजुनेति । 
यथा पार्श्व तिर्यगवस्थानादनुजु तथाऽन्योऽप्यनुजुरुपायः पारश्वित्यर्थः ॥ ७५ ॥ 

अयः । शिवभागवत इति । भगवान्‌ भक्तिरस्य भागवतः । शिवस्य भागवत इति षष्ठी- 


समासः । अवयवसंस्पर्शद्वारेण समुदायार्थविशेषणाच्छिवों भगवान्भक्तिर्यस्य स प्रतीयते । एवं 


उ०-- द्वितीयायामिति । र तत ठो द्रोणःखारी'मितिवत्‌ । माष्येऽप्यथ्यारूढपदयुक्तप्रयोगे 'खारी - 
मिति द्वितीयान्तपाठ इति भावः । कर्मणः शेषत्वविवक्षया षष्ठयन्तपाठोऽपि क्कचित्‌ । वस्तुतोऽधिकशब्दार्थस्य 
क्रियात्वाऽमावात्तद्योगे द्वितीयाप्राप्रिश्चिन्येव, अन्यथा 'देवत्तेन शत्यो5श्व' इत्यादौ षष्टीवारणाय “कत्त 
कर्मणो'रिति सूते कृदग्रहणस्यावश्यकतया तत्सूत्रस्थभाष्यविरोधापत्तिः, भाष्यन्तूभयविघाऽभ्याख्ढशब्दा ये 
एतन्निपातन मित्यथमात्रपरमिति स्पष्टमेव तद्विदाम्‌ । किञ्च 'सहिगत्यर्थ' इति “यद्वितुपरः मिति सूत्रे भाष्यम्‌, न 
च सा क्रियाऽधिकशब्दजबोघे भासते, “अस्य परिमाणादस्य परिमाणमधिक'मित्यादाबप्रतीतेः । नाऽप्यन्या, 
तया सति “गत्य्थत्वात्कत्त रि कर्मणि व क्तः? इति भाष्याऽसङ्गतिः । आधिक्यसुण्रइत्तिनि मित्तकश्चाऽयम्‌ । 
पञ्चमी तु षष्ठीबाधिका- शापकादेव । खतन्त्रा सप्तमी तु उपश्लिष्टपदाध्याहारेण आओपश्लेषिकेऽधिकरण 

` इत्यन्ये । औपरलेपिकेति । एतच 'तद्स्मि निति सून व्याख्यातम्‌। 'अधिका खारी द्रोणने ततत्र तृतीया 

म्रङत्यादित्वाद्धेतौ वा, कृतेतिपदाध्याहारेण कत्तरि वा ॥ ७३॥ = 

पाश्वेना । भाष्ये 'राजपुरुषे! इति पाठः । 'राजपुरुषेडपी'ति पाठे “भ्रपि रेवार्थः ॥ ७५॥ 

अयः । शिवमागवते एतद्ाष्यप्रामाण्यादेव गमकत्वादबत्ति,, ्रन्यया भगवसदार्थ्य शिवः 

1 गयथोकर्मकरिलिषशीङस्थासवसजनरुहजीर्यतिम्यञ्च ३ । ४ । ७२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection? 


२ किं यः पार्शवेना5न्विच्छति स पाश्‍्वेकः ? किं चातः ? राजपुरुषे प्राझोति । अन्त 


(4021 
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तावतिथ ग्रहणमिति छुग्वा ॥ ५। २। ७७॥ 
“तावतिथं ग्रहणमिति लुर्या'वचनानर्थक्यं विभाषाप्रकरणात्‌ ॥ १ ॥ 
तावतिथंग्रहणमिति लुग्वावचनमनथेकम्‌ । किं कारणम्‌ ? “विभाषाप्रकरणात्‌? । 


प्रकृता महाविभाषा† तयैतस्सिद्धस्‌ । - | 
तावतिथेन गह्वातीति लुक्‌ च. ॥ २ ॥ 


तावतिथेन गृह्वातीत्युपसङख्यान कत्त च्यं लुक्च वक्तव्य; । षष्ठेन ग्रह्मति 
षट्कः || ७७ || 


८" शुद्ध'लमस्य बन्धनं करभे ॥ ५।२। ७६ ॥ __ त्त्य 
८३, 2 5 कन > हसि 2 ऋस =D 


masa 


n 0 AAI I INNES 
MANNA "*/%/४ २६०७ ०५ ०५०० ०५८/५७/७७६/५/५०६०५०९/६/६०६ NNN NNN SY Y YS YYYYY “NA ~ 


EX) __हपविशेष्यसापेचनलेना5साम्यौदजसिन स्यात्‌ । ननु शिवस्य भगवता सामथ्ये5पिं भागवतेना5साम- 


_ व्योत्कथे समासीउत आह- अवयवेति | भक्तिः-सेव्य:- कर्मेणि किन्‌ । शिवमागवताः--कापालिकाः । 


ते हि शूलहस्ताः प्रयेण भिन्नां चरन्ति । तीण उपाय इति । माध्ये रमसपदेनाउप्ययमेव ॥ ७६ ॥ , 
. तावतिथंग्रह । ताबतिथस्थैब सत्रे निर्देशात्‌ “षट्कः इत्युदाहरणं कथमत आह--प्रणेति । 
अनेनेतीति | अत एव सले सामानाधिकरण्येन तिर्देशः । यदा स्विति । श्रत एव 'घष्ठेन गहाति षट्कः 


इति माध्यं सज्च्छुते । एवञ्चेदं वात्तिक प्रौढयेवेति मावः । 'पञ्चक मित्यस्य व ग्रहणकरणम्पश्वमं दस 


रूपमित्यथेः ॥ ७७ ॥ ह 2 
अडखलमस्य । ननु संयोगविशेषरूपस्य बन्धनस्य शह्कलमपि करणमेवेत्यत आह अस्वतन्त्री- 
०१० 1 ee TD आ ° 


† समयीनां प्रथमाद्वा ४ । १ । ८२ 
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तस्य शृङ्खलं बन्धन मृङ्खलवत्याऽसौ रज्ज्वा बध्यते । 
सिद्धं तु तइ्ननिदेशार्लुक च ॥ २॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? तंनिर्देशः कत्त व्यो जुक्‌ च वङ्कव्यः--शङ्खलव- 
दूबन्धनमिति । न Fr 
fF जर टा 6 स तह तदनिदेशः कत्त व्य; ! न कत्त च्यः । इह यत्नान्तरेण यस्य प्रवृत्ति- 


भवति तत्तस्य नि . कुढ्पते) न चाऽन्तरेण शृङ्खलं बन्धनं प्रवत्त ते | 
हक: अथवा साइचयोत्ताच्छब्दर्य भविष्यति --श॒ड्खलसहचरितं बन्धनं शुदखलं बन्धन- 
I ३॥ 

रा मिति ॥ ७ डे 5 
ै तदस्मिज्नज्नं प्राये संज्ञायाम्‌ ॥ ४.। २। ८२॥ 


प्राये संज्ञायां वटकेस्य इनि; ॥ १॥ 
राये संज्ञायां बटकेस्य इनिर्वक्तव्यः | वटकिनी पौर्णमासी ॥ ८३ ॥ 


श्रोत्रियँरछन्दो ऽधीते ॥ ५। २। ८४ ॥ 
किं निपात्यते १ जव 
ओत्रियरछुन्दोञ्धीत इति वाक्यार्थे पद्वचनस्‌ ॥ र ॥ 
छन्दो5धीत इत्यस्य वाक्यस्यार्थं श्रोत्रिय ित्येतत्पद निपात्यते । 


AAAI Se 


~ 
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प्र०-मुच्यते । बालं उट्ट:-करभः । इहेति । यद्यपि रज्जोः करणत्वं तथापि म्पङ्खलस्थ करण- 
त्वमस्त्येव तदन्तरेण बन्धनस्याभावात्‌ । अथवेति । रज्जुः श्ड्खलशब्देन तत्साहच्याइच्यतं 


इत्यर्थ: ॥ ७९ ॥ 


तदस्मिन्नन्नम्‌ । वटकेभ्य इनिरिति । कनि प्राप्ते वचनम्‌ । मत्वर्थीयस्त्विनिः “सप्तम्यां 
च न तौ स्मृता'विति नास्ति ॥ ८२॥ 

ओजियन्‌ । वाक्यार्थे इति । वात्रयार्थस्य सम्बन्धरूपस्य क्रियाख्पस्य वाऽसत््वभूतः 
त्वात्‌ श्रोत्रियशब्दस्य च सत्त्वमुतार्थाभिधा यित्वाद्वात्र्यार्थग्रहणेन तदाश्रयश्छत्दोंडघ्याय्युपचाराद- 
भिहितः । तत्रा$विद्यमानप्रकृतिप्रत्ययविभाग: श्रोत्रियशब्दो निपात्यते । नकारः स्वरार्थः । 


PY asd MOSS) NN किउ क 


उ०--क्रियत इति । व्यतिषज्यते-रज्ज्वादिना बध्यते इत्यर्थः । “शङ्ग ल' मिति कचित्पाठः । माष्ये-यं नान्तः 
रेणेति | य॑ विना यस्य प्रवृत्तिनेत्यथः ॥ ७६ ।। 

त्रियं । ननु वाक्यार्थ इत्तावसस्वभूतार्यकत्वादव्ययस्वापत्तिरत आहृ वाकयार्यस्येति र 
सम्बन्धस्य न वाक्यार्थत्वं 'वाक्याये' इत्यस्य 'तजन्यभोधविशेष्ये' इत्यथौद्त आह- क्रियारूपस्य के 
व्यपवगौ 5भाबे5पीति । निति परे इस्यर्थं इत्यभिमानः ।बस्तुतस्तु निदन्ते पदे इत्यथोद्दयपदेशिवद्धा 


~ 


के 
i? 
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छुन्ड्सों चा श्रोत्र भावस्तदघीत इति घंख्च ॥ २॥ 


छन्दसो वा शोत्रभावो निपात्यते तदधीत इत्यस्मिन्नर्थे, घश्च प्रत्ययः । 
छन्दोऽधीते श्रोत्रियः ॥ ८४ ॥ न 


श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनो ॥ ५. । २। ८५९ ॥ 
इनिठनो; समानकालग्रहणम ॥ १॥ 


| इनिठनो; समानकालग्रहएं कत्त व्यम्‌ । अद्य्चक्ते श्वः आद्विक इति मा भूत्‌ । 
| उक्तं या ॥ २॥ 
| किमुक्तम्‌ ? अनमिधानादिति† || ८५ ॥ 


साचादू द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ ॥ ५। २ । ९१ ॥ 


संज्ञायामिति किमर्थम्‌ ? त्रिभिः सात्ताद इष्टः भत्रति--पश्च ददाति यस्मै च 
| प्र०-तेनायुदात्तत्व॑ नित्करणसामर्थ्यदवव्यपवर्गाभातेऽपि भवति । छुन्दसो घेति । तस्समिन्पक्षे 
॥ घनाऽणो बाघप्रसङ्गाच्छान्दसशब्दो न सिध्यतीति 'तावतिथं ग्रहण मित्यतो ववा'ग्रहणमनुवर्त्य॑म्‌ । 
अथवा विशेषतः छन्दोऽध्यायिनि तदर्थालुडायिनि श्ोत्रियशब्दस्य निय्ातनादध्येतृमाते 
छान्दसशन्दस्य नास्ति बाघ: ॥ ८४ ॥ 
थ्रांद्ध । समानकालग्रहणमिति | भुजिना समाने काले प्रत्ययप्रयोगो यथा स्यात्‌ । 
यस्मिन्काले भुजिक्रिया55हिततृप्िजक्षणविशेषाइुवृत्तिस्तस्मिन्नेव श्राद्धिश्वाद्धिकशब्दयोरुचारणं न 
तु कालान्तरे । स च समानः कालो लोकप्रसिद्धधनुसारेणाञ्यतन एव द्रष्टव्य:, तेन यदा द्वितीये- 
5हनि कस्यचिदन्नमपरिणतं तदा प्रत्ययाभावः॥ ८५॥ i 
साक्षात्‌ । संज्ञायत इति संज्ञत्यर्थ एव व्यपदिश्यमानोऽभिधीयते । अथवा सज्ञायतेऽतः 
येति संज्ञा । निपातनाल्ल्युडभावः । ततः शब्द एव संज्ञाशब्देचोच्यते । संज्ञायां विषये काय 
उ०--सिद्वम्‌ । विशेषे छन्दो ऽध्यायिनीति | छन्दोऽध्यायिर्वं-तदयी ऽतुायित्वरूपविशेषवतीभ्यर्थः । विशेषत जर 
इति पाठे 'निपातना' दित्यनेना 5न्वय; । विशेषमेव दर्शयति--छन्दो5ध्यायिनीत्यादिना । ८४ ॥ . : 
श्राद्धमनेन । द्वयोः प्रत्यययोः समानकालत्वा5सम्मवादाह--भुजिनेति । ननत्यं भोजनोत्तर 
तद्विनेऽपि प्रयोगो न स्यादित्यत आह--यस्मिन्निति । 'लोकप्रसिद्वयनुसारेण्‌'ति पाठः ॥ ८५ ॥ र 
साक्षाद्‌ | एवं ब्यपदिश्यमान इति | 'संशायत' इत्यर्थकसंशाशब्देन साज्षाद्दष्टस्वेन व्यवहि 
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दीयते यश्चोपद्रष्टा, तत्र सर्वत्र प्रत्ययः प्राप्तोति । संश्ञग्रहणसामथ्या द्वनिकाऽम्ते- 


\ ०% चासिनोन भवति ॥ ६१ ॥ 
रळ nse ह ् 
> नेत्रियच्परक्षेत्रे चिकित्स्यः ॥ ५॥ २ । ९२ ॥ 


किं निपात्यते ? | 
लेतरियः श्रोत्रियबत्‌ ॥ १ ॥ 

क्षेत्रियः श्रोत्रियवन्निपात्यते > । परक्षेत्रे चिकित्स्य इत्येतस्य वाकयस्याऽ्थे 
'्ञेत्रिय जित्येतत्पदं निपात्यते । 


Sees 


परचेतराह्वा तच चिकित्स्य इति परलोपो घच ।। २॥। 


परचेतराद्वा तत्र चिकित्स्य इत्येतस्मित्नर्थ परलोपो निपात्यते घं प्रत्ययः । 
परक्षेत्रे चिकित्स्य? षेत्रियः ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीभगवर्पतज्ञलिबिरचिते व्याकरण महाभाष्ये पञ्चमाध्यायस्य 
द्वितीये पादे प्रथममाह्विकम्‌ | री 


~ 
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ग्र० भवतीत्यर्थः । लक्ष्यानुसारिप्रतिपत्रमेक्षया प्रश्नः संज्ञाग्रहणं किमर्थमिति । लक्षणालु- 
सारिप्रतिपत्रपेक्षया तृत्तरम्‌--त्रिभिरिति । अन्तेवासिशब्देन शिष्यसाधर्म्यात्पारतन्त्यादवमणे 
उच्यते ॥ ९१ ॥ 

क्षेत्रि । परक्षेत्रे--जन्मान्तरशरीरे चिकित्स्यो व्याधिरसाध्यत्वात्क्षेत्रियः । तथा परक्षेत्रे 
धान्यार्थे क्षेत्रे यानि तृणानि जातानि विनाश्यानि तानि क्षेत्रियाणि । तथा परदारेषु निग्राह्यः 
क्षेत्रियः । तथा परशरीरेषु संक्रमय्य यद्वयं चिकित्स्यते त्क्षेत्रियम्‌ ॥ ९२ ॥ 


इत्युपाध्यायजेयटबुत्रकैय्यटविरचिते महाभाष्यप्रदीपे पञ्चमाध्यायस्य 
द्वितीये पादे प्रथममाह्निकम्‌ । 

उ०-माणोऽ्थोऽभिधीयत इत्यर्थ; । एवं व्यवहियमाण<र्थ इति प्रत्यय इत्यर्थः । अनयेति । शब्दव्य- 
क्तयेत्यर्थः | तदाह- शब्द एवेति । संज्ञायां विषय इति । तदर्थप्रतिपादकशन्द्विषय इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीशिवमट्टसुतसतीगर्भजनागोजीभइ्क्ृते भाष्यप्रदीपोहयोते पञ्चमाऽध्यायस्य 

द्वितीयपादे प्रथममाह्निकम्‌ । 
विव. न मम 
> ५. । २ । ८४ वा० १ १-धंश्र पा० । 
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NANA 


तदस्यास्त्यस्मिन्षिति मतुप्‌ ॥ ५। २। ६४ ॥ 


किमर्थमिमाव्थाबुभो निर्दिश्येते--अस्याऽस्मिन्निति, न यद्यस्य भवति 
तस्मिन्नपि तद्भवति, यञ्च यस्मिन्भवतिं तत्तस्याऽपि भवति? नेतयोरावश्यक्ः 
समावेशः । भवम्ति हि देवदत्तस्य गावो न च तास्तस्मिन्नाघृता भवन्ति | भवन्ति 


अ०--तद्स्य । 'शाखावान्वृक्ष इत्यादो वृक्षादेराधारभावोऽप्यस्ति, तत्युर्वकं सम्बन्धित्वं 
चेत्यन्यतरोपादानेनेरेष्टविषये सिद्धि मत्वा पृच्छति-किमर्थेमिति । कस्मा इदं किमर्थम्‌ । कोऽर्थो- 
ऽस्पेति वा किमर्थम्‌ । एतञ्च निर्देशक्रियाविशेषणां न तु निदिश्यमानविशेषणमिति नघु सकेकवचन- 
निर्देश: । न यद्यस्येति । नशब्दः काका प्रयुक्तो भवत्येवेति विधि गमयति । नेतयोरावश्यक 
इति । अवश्यंभाव आवश्यकम्‌ । मनोज्ञादेराक्ृतिगणक्वादोरावश्यक इति नियातनाद्वा वुञप्रत्ययः । 
'अव्ययानां भमात्रे'इति टिलोपः । आवश्यक्रमस्मिन्तस्तीत्यावश्यकः । अर्शआदेराकृतिंगणत्वाद- 
च्प्रत्ययः । इह्‌ यदा सम्बन्धः सवैकारकपूर्वेकः नाधारपुर्वक एव, यथा देवदत्तस्य गाव इति क्रयप्रति- 
ग्रहादिक्रियाविषयकतृत्वपूर्वकः स्वस्वामिसम्बन्धः, तदा ` सपम्युपादाने कारकान्तरपूर्वेसम्बन्था- 
ग्रहणादस्येति पष््यर्थोऽप्युपपादनीयः । तथा षष्ठचर्थमात्रनिर्देशे यत्राधिकरणं शेषसम्बन्थनिमित्त- 
सम्बन्धित्वेनाऽविवक्षितम्‌--वृक्षा झस्मिन्मयेते सन्तीति; तत्र प्रत्ययो न स्मरात्‌ । न छात्र क्रिया- 
कारकपुर्व: शेषसम्बन्धो दृश्यते, वृत्तेः पर्वतस्यानारम्मात्‌ । नावयवावयविभावः-आणन्तर्यादिः 
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सम्बन्धसम्भवेऽपि तत्र मत्वर्थयिने भाव्यं, तस्मादुभयोपादानम्‌ । ननु किमुच्यते--न तास्तस्मिन्ना- 


उ०--तदस्या5स्त्य | नन्वाघारत्वसम्वन्थित्वयोभेदात्यश्ना5नुपपत्तराह-शाखावानिति । “बच्ने शाखा? 
'बृत्तृस्य शाखे'व्युमयदशंनादिति भावः । तप्पूवेकै सन्बन्धित्वन्चेति । सम्बन्धित्वं-सम्बन्धः । अवयवा- 
उवयविभावरुपमिति भावः । बोधविषयभम॑मेद्सरवेन 'मत्वे स्युक्तम्‌ । द्योरर्थयो विंशेध्यववान्नपु'सकैंकवचन- 
निर्देशा5नुपपत्ते राह--पुतच्चेति । नो निघेधाथत्वेडसज्ञतेराह--“न शब्द इति | भवत्येवेति । तस्मिन्नपि 
तद्भवस्येवेत्यर्थः । 


भावप्रत्यय्रास्तस्य नपुंसकत्वद््शनादन्वया5 सम्मवादयाह--अवश्यम्भाव इत्यादि । श्रवश्यं यद्भवति 
तस्य भावस्तद्वोधकशब्द+, स चा5वश्यं शब्द एव, सो&थेद्वारा यत्राऽस्तीस्यावश्यकः । एवञ्च,-'श्रावश्यक' 
इत्यस्थ--अवश्यंसमावेश इत्यर्थः । वृक्षणाखयोस्तत्समावेशदशंनादाह-इहेत्यादि । यदेति । यत इत्यय: । 
तद्वेति च)--तत इत्यथ': । करते त्वपूंक इति । कमंत्वस्याःप्युपलक्षणम। सम्बन्धचिमित्तेति । सम्बन्ध- 
निमित्ते सम्बग्धनिस्पक्रे सम्बन्धित्वेनाविवक्तितम्‌, किन्वधिकरणत्वेन विवद्वितमित्यर्थ; । | 


तत््ेनाऽविवन्षा च सम्मन्धाऽसम्मबादेवेत्याइ--न झत्रेति । कारकाणां शेषत्वविवच्या हि तः्पूव- 
~ = १ जन 
कसम्ब्स्धसत्वे, न 'च प्रकृते कश्चित्तादशः सम्बन्धोऽस्तीति भावः | तदेवोपपादयति--दृक्षरिति । आन्तः 


यौदिसम्बन्धेति । श्रनन्तरादिसममिव्याहार विना तेषां घष्ठयाद्ययंत्वा$मावः, तत्समभिन्याहारे तु सापेच- 
स्वान्मत्वर्थायी नेति भावः । कारकप्रकरणे इति । 'साघकतम'मिति तमप्मरहणादिति भाव; । अयन्त्विति | 


न चेह गोणग्रहण शपकमस्तीति भावः । शनये त्वेवं दि 'थोषवती गङ्गा' “काकवद्पह' लानि 
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१४८ श्रीभगवत्पतञ्ञल्िविरचितं [ तदस्यास्त्यस्मिन्‌ 
च पवते वृक्षा न च.ते तस्य भवन्ति । [ तस्मादेस्याऽस्मि्भ्रहणम्‌ । | 
~ [a 
अथाऽस्तिग्रहणं किमर्थम्‌ ? सत्तायामर्धे प्रत्ययो यथा स्यात्‌ । नेतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ । न सत्तां पदार्थो व्यभिचरति। “ 


प्र०--धृता भवन्तीति-यावता “यस्य चेश्वरवचन' मित्येतत्मरत्याल्यानायाधिन्नह्मदत्त पञ्चाला इति 
सप्तमीसिद्धचर्थ भाष्यक्रारेणाभिहितं--'परिग्रहीतव्यं परिग्रहीत्रवीनःमित्यादि । तथा च 'देवदत्ते 
गाव” इत्यपि भवितव्यम्‌ । कारकप्रकरणे हि गोणमुख्यन्यायस्यानाश्रयणाद्रीणस्याधारस्याप्यघि- 
करणसंज्ञया ` भाव्यम्‌ । यथा 'गङ्गायां घोष? 'कूगे गर्गकुल'मिति । ततश्च सप्चम्युपादानेऽपि 
“ोमान्देवदत्तः इति सिध्यत्येव । नैतदस्ति । सप्तमीमात्रनिर्देश मुख्य एवाबिकरणे मत्वर्थीयाः 
स्मु:-वृक्षवान्‌ पर्वत' इत्यादो, न तु गोणे “गोमात्‌ देवदत्त इत्यादो । कारकप्रकरणे हि 
गोणमुख्यन्यायानाश्रयणम्‌, अयन्तु प्रत्ययविधिरिति स्यान्त्यायाश्रयणमिति षष्टीनिदशोऽपि कृतः । 


अथास्तिग्रहणमिति व्यमि न विवि ता संभवे व्यभिचारे च विशेषणविशेष्यभावो भवति, यथा नीलो- 


य ल जड c 
सलमिति । सत्तां तु पदार्थो न व्यभिचरति, तामन्तरेण पदोबारणाऽसंभवात्तस्या एव स्वशब्दः 
= er — 


वृत्ती कारणत्वादिति प्रश्न; | खत्तायामर्थ प्रत्ययो यथा रः यथा स्यादिति । सत्तायां वत्तेमानात्सत्तोपा- 


जकषक्राथामिधायिनः प्रत्ययो यथा स्यादित्यर्थः । न सत्ता पदार्थों व व्यभिचरतीति । यावद्बुद्धया 
"पदाथा न विषयीकृतस्तावत्पदस्य प्रयोगाभावः । तस्मःदबुद्धिसत्तासमाविष्टोःर्था विधिनिषेथजनना- 
दिभिः सम्बध्यते,-वृक्षोऽस्ति वृक्षो नास्ति वृत्तो जायत इति । अत्यन्ताऽसतोऽपि बहिः शशविषा- 
णादीनर्थान्‌ बुद्धया विषयीकृत्य शशविषाणादिप्रयोगः, तस्माद्वबुद्यारूढोपचरिता सत्ता शाब्दः 
३०- व्यापकाधारस्बैव मुख्याधिकरणत्वमिति 'स्वरितेन' 'साधकतमः मित्यादौ माध्ये स्पष्टमुक्तेः, तस्मादघि- 
्रहदत्त पञ्चाला इत्यादौ “श्राताः इत्यष्याहारेण तरौद्धमाधारस्वस्‌, तन्न यत्र तया बुद्धिरस्ति तत्राऽस्तु, सा 
'चाधिशब्दयोग एव, नाऽन्यत्रेति माध्याशयः । भाष्ये-भवन्ति च पचते इति । न च तेऽपि तस्य संयोगबन्तो 
भवन्तीति वाच्य, संयोगसम्बन्धेन सम्त्रन्धिनि मतुपः षष्ठयाश्राउनज्ञीकारात्‌ | न हि क यश्चिरसंयुरूयो टयोः 
“घटान्‌ घट'इति 'घरस्येःति वा मवति | संयोगविशेष एव 'च भवति, तत्र च त्राधाराधेयभाव एव 
इत्याहुः । अस्तीति प्रङगत्र्थविशेषणत्ततर, प्रश्नाशयमाह- सम्भवे इति । तामन्तरेण--बुद्धौ पदार्थसत्ताम- 
्तरेणार्थत्रोधाय पदोच्चारणाऽसस्भवादित्यर्थः । तस्या एव- बुद्धिसत्ताया एव । परबृत्तौ- प्रयोगे | न 
सत्ता प्रक्रयर्थ इति “सत्तायां वत्तमाना'दित्यसङ्गतमतस्तदर्थमाह-= सत्तोपाधिकेति । वृत्त प्रकनेस्तदर्थी- 
इन्तर्मावेण वृत्तिरिति भावः। | | 
ननु वर्त्तमाना$र्थशत्रन्तप्रकृतिकसत्तापदार्थो न भूतभविष्यतोरिति कथं पदार्थस्ता न व्यमिचरतीत्यत 
श्राह--यावदिति । सग्बध्यत इति | “बहिः सत्त्वा5सत्वादिप्रतिपादनायेति शेषः । नन्वत्यन्ताञसन्‌ 
शशविषाणादिः सत्तां व्यमिचरतीत्यत आह-- अत्यन्तेति । उपचरितेति । बाह्मसत्ताया एव 


—— 
त — नमन नाना मनन 
— 
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` १-्यं पाठो न सावेत्रिकः । 
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इदं तह प्रयोजनम्‌, सम्प्रतिसत्तायां यथा स्यादभूतभविष्यत्सत्तायां मा 
भूत्‌,-“गावोऽस्यासंन्‌? “गावोऽस्य भवितार’ इति । न तहीदानीमिदं भवति. 


~ 
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प्र०--प्रयोगाश्रयश्ष्वादव्यभिचा रेत्यर्थ: । सेव तु बुद्धिसत्ता प्रथोक्त्ृप्रतिपत्तणां वही रूपतयाउव- 
भासते । यदि तु वृक्षादीनां बाह्मसत्तासमाविष्ट वस्तु वाच्यं स्यात्तदा “वृक्ष इत्यतः सत्तावगमादः 
स्तीत्यस्य गतार्थत्वात्‌ प्रयोगो न स्यात्‌ । नास्तीत्यस्य च सत्ताविरोवात्प्रयोगाऽभ्रसङ्ः । 'अइकुरो , 
जायते? इति च प्रयोगो न स्यात्सतो जन्मविरोधात्‌ । उपचारसत्तायां लेते दोषा नावतरन्ति । 
बुद्धिसत्तासमाविष्टस्य बहिःसत्त्वाऽसत्त्वजननप्रतिपादनायास्तिनाऽस्तिजायत इति प्रयोगात्‌ । 
अन्ये तु वर्णयन्ति, यत्र क्रियापदं न श्रूयते तत्राऽस्तिर्भवन्तीपरः प्रथमपुरुषो5प्रयुज्यमानोप्य 
स्तीति गम्यत इत्येतदाश्रयणेन'न सत्तां पदार्थो व्यभिचरती '्युक्तम्‌ । तेपां “संप्रतिसत्तायां 
यथा स्या'दिति परिहारग्रन्थो नोपपन्नः। “राजपुरुषः इत्यादौ च सबन्ब्रतिपादनेऽस्तेराक्षेपाः 
भावादतैकान्तिकमेतत्‌ । संप्रतिसत्तायामिति | वर्त्तमानसत्तायां--वाह्यायाँ सत्तायामित्यर्ये: । 


भूतभविष्यत्सत्तायामिति । भूतभविष्यतोर्या सत्ता अतीतानागतवस्तुपरामशिबुद्धित्तवोत्परक्ि 
तोपचरितरूपा तस्यां मा भूदित्यर्थः। या तु मुख्या सत्ता सा भूतभविष्यत्सत्तेति व्यपदेष्टु 
न शक्यते । 'सःदित्यस्य लडन्तस्य वर्तमानकालव्रिषयत्वादभूतभविष्यतोः सत्तेति सम्बन्धा5- 
योगात्‌ । नापि "भूता सत्ता’ भविष्यन्ती सत्तेति सामानाधिकरण्येन सम्वन्धोपपत्तिः । 


CE « = 


उ०--मुख्यत्वादियं गौणीत्यर्थः, तयैव सर्वव्यवहारात्‌ । शब्दरपरयो गाश्रयस्वात--तप्रयोगनिमि- 
तत्वात्‌ । ननु तस्या' न शम्दजनोधविषयस्वं, तद्विशिरस्य नयनाद्यसम्मवाद्‌त आह-सैव त्विति । बहिः 

सत्तासत्ले तु तत्समानाऽधिकरणतयाऽसत्म्रे तु केबलायास्तस्या एव बही ल्पत्वेन भानम्‌, श्वत एब 

घरशूत्यादपि गेहादूघटमानयेत्युक्ते आनयने प्रवर्तते, पश्चत्तद्मावतिर्णुये वक्तशानस्य मत्वं कल्पयतीति 

भावः । श्रन्तःकरण॒स्य रागादिदोषवशेन तश्या एव तत्वेन भानमिति, तात्पर्यम्‌ । बाह्मसत्ताय़ा एवं _ 
प्रयोगनियामकस्वे दोषमाह-- यदि थिति । सतो जन्मविरोधादिति । 'सदमल्पेण स्थितस्यैव स्थूलरूपाप- 
त्तिर्जन्मे ति मतेऽपि अङ कुरशब्दोपात्तर्थूलरूपा5वच्छिन्नस्याउसत एव जन्मेति भावः । उपचारसत्ता- 
यान्त्विति । उपचारसत्तायाः शब्दप्रयोगनिमित्तत्वाभ्रयणे त्वित्यर्थः । नन्तेवं बुद्धिसत्तायाः सवत्र भाने 
धग्रस्तीःत्यादिप्रयोगो न स्पादत श्राह्‌-ुद्दीति । तया च बाह्मसत्ताऽभावस्य जननस्य म्चाऽविरोधादिति 
भावः । नोपपन्न इति । श्रस्तिना सम्प्रतिसत्ताया एव प्रतीतेरिति भावः । दोषान्तरमप्याह--राजपुरुष 
इत्यादौ चेति । आच्षेपा5भावादिति । 'राजपदार्ये' इति शेषः । ननु बुद्धिसत्ता सवो व्यवहारकाले 
सम्प्रतिसत्तेवेत्यत भ्राहु--बाह्यायामिति । मुख्यायामित्यर्थः । वस्तुपरामर्शि--वस्तुप्राहकम्‌ | बुद्धितत्वसु-- 
श्रन्तःकरणग्‌ । तदुष्पेज्षिता--तद्‌बत्तिविषयीक्ृता । ननु मुख्यायामेव वर्तमानायाँ यथा स्याद्‌ भूतभनिष्यन्त्या 
मा भूदित्येव भाष्यं कुतो न व्याख्यायते$त आह--या त्विति । सम्बन्धाऽयोगादिति । सत्तावत्तंमान-- 
कालर्बस्या5५श्रयगतभूतत्वादिना विरोधात्‌ । सत्तावतेमानत्वस्थाभ्रव्त॑मानत्वनियतत्वात्‌ । सामाना$ 
करण्येना5पि न सम्बन्धः, स्वगतवर्तमानत्वस्य स्वगतभूतत्वादिना विरोधादिति भावः । अथ 


LS 


समर्थयते --अधाश्यस्वेति । सत्ताशन्दश्च केवलख्द एव, न तु वर्त्तमानकालाअबच्छिजषसत्ताप्रति 
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१४० श्री भगवत्पंतक्ञलिविरप्यितं [ तदस्यास्थस्मिन्निति 


NNN, ~, न्य 
NN: ANIONS NNN ७७/५९/१७४६ १०/%०%१० ASS NNN NINN NANA ५०५, ०००१ IANNIS, 


` 'गोमानासीत? “गोमान्भविते'ति | भवति, न त्वेतस्मिन्वाक्ये । यंच तस्मिम्बाक्ये 
स्याद्ययेद्ाऽस्तेः प्रयोगो न भवति“गोमान्‌! 'यवमा'निति, एवमिहापि न स्यात्‌-- 
“गोसानासीत्‌’ “गोमान्भविते'ति । सति चास्तेः प्रयोगे यथेह बहुवचनं श्रूयते 


४*./९.”२/*/९/४/४*/४५/१ /९ ८१५ “५ “४५/१०/९८०५ ५ 75 


कह वि ~ अ०- अथाश्रयस्य भूतभविष्यत्त्वादभूता सत्ता भविष्यन्ती सत्तेत्युच्यते तथाऽप्यसौ. 
'व्व्तमाना न भवती “तत्र प्रद्यपामाव | A गोड -] माका 
he वर्तमाना न भवतीति तेत्र प्रत्ययाभावः 1 तेन' गावोउस्यासन्‌' 'गावोऽस्य भवितार’ 


5 इत्यत्रा्थे गोमानिति प्रयोगो न भवति । न तहींति । विद्यमान एव देवदत्ते तद्ववी- 
नामतीतानागतत्वप्रतिपादनाय 'गोमानासीद्रगोमान्भविते ति प्रयुज्यते । तत्र प्रकृत्यर्थस्य सस्प्रति- 
सत्ताया अभावात्प्रत्ययाऽप्रसङ्गः । गुणधर्मस्य च प्रधान आरोपादासीद्धवितेति प्रत्ययार्थेस्याती- 
तानागतव्यपदेश इति चोदको मन्यते । अदतीति । अवस्थातुविद्यमानसेऽप्यवस्थावि शेषस्य 
भूतमविष्यस्वादासी-द्कवितेति व्यपदेशो यथेश्वरोऽयमासीदिति सिद्धान्तवादिनोऽभिप्रायः । न 
त्वेतस्मिन्याक्य इति । “गावोऽस्यासर्‌' ‘गावोऽस्य भवितार इत्यत्रार्थ "गोमा निति न प्रयुज्यते 
इत्यर्थ: । यधेति । प्रत्ययान्तेनेव प्रकृत्यर्थोपाधेः प्रतीतत्वादुपाधिवाचिनः प्रयोगाभावः, यथा 
दाण्डा क्रीडेति प्रहरणशब्दस्येति भावः । खति चेति । सामान्यामिधाने विशेषावगमाय दुश्यते 
प्रयोगो यथोत्युच्छयत इत्यादावसनविशेषप्रतिपादनाय व्युत्परीणाम्‌, अभिमनायत इत्यादौ 
च प्रत्ययार्थभवनविश्ेषावगमाय सुदुरुदभीनामिति, भावः । एबमिहापीति । प्रकृत्यर्थेसत्ता 


कालविरेषावधारणाय वाक्यवद्टहुवचनान्तस्याऽस्तेः प्रयोगप्रसङ्गः । का तर्हीति । 


उ. एवेति भावः । तथाष्यसाचिति। तथाऽपि न दोषो यतोऽसावित्यन्वयः । 'सम्प्रतिसत्ताया'मिति भाष्यस्य- 
वर्तमानाश्रयकसत्तायामित्यर्थेक्ररणादिति भावः । ननु 'गोमानासी' दित्यादौ सम्बन्धिनो5तीतादिसत्ता 
ग्रतिपाद्यते न गवामिति नाऽयं दोषोऽत श्राह विद्यमान एवेति । ननु गवां सत्ताया एवाऽतीतस्वादि- 
प्रतिपादने “आसन न्नित्यादि बहुवचनं स्थाद्वावोऽस्यासन्नितिवदत श्राह--युणध्स॑स्य चेति । विशेषणगोग- 
ताऽतीतन्वस्थेत्यर्थः । प्रधाने--गोमति । '्सीद्ववितेतिशब्दाभ्या'मिति शेषः । प्रत्ययार्थस्य । मतुपप्रत्य- 
यार्थगोसम्बन्धिकर्तृकसत्ताया इत्यर्थः । | 

ननु गोमतो विद्यमानत्वेन कथं भूतादिम्रयोगोऽत आह--अवस्थातुरिति । अवस्थाविशेषस्थ-- 
बाह्यसत्ताविशिष्टगोसम्बन्धस्य | यथेति । यथा च विशेष्यस्य विद्यमानस्वेऽपि शिखासम्त्र्धरूपविशेषणनाशादवि- 
शिष्टनाशमादाय “शिखी नष्टः? इत्यादिव्यवहारः, तद्वदेव 'वाऽ्ाद्विशिध्वेषेण मस्वन्तार्थस्य सम्मन्धिनोऽ- 
तीतस्वादिग्रतीतिरिति बोध्यम्‌ | 

ननु मतुपः सम्बर्धिमात्रार्थकत्वेन तत्राऽष्स्तेः प्रयोगः कुतो नेत्यत ग्राह--प्रत्ययान्तेनैवेति । 
्रत्ययान्तप्रकृसेत्यर्थः । ननूक्तत्वादप्रयोग एव न्याय्यो5त श्राह--विशेषाऽवगमायेति । सत्तागताऽतीतस्वा- 
द्यवगमायेत्यर्थः । प्रत्ययेन हि प्रकल्यर्थोपाधितया सत्तामात्राऽवगतेरिति भावः | असनविशेषेति । व्यसनो- 


दसन पर्यसनस्पेत्य्थ; । प्रत्ययाथंभवने इति । “मनस्वी सुष्ठ भवती त्यांयर्यप्रतीतिरित्यभिमानः । भाष्ये-- - 


का--किपर्थिका, वाचोयुक्तिः, -वाचः--शब्दस्य, युक्तिः--प्रयोग इत्यर्थः । अलुक्समासः । ननवर्थतो- 


ऽतीतगोसत्ताया भ्रपि प्रतीतेनैषित्यनुपपन्रमत आहु--साद्ादिति । अवस्थाविशेषस्येति । उक्त एवाऽ्थः । 
| 1310 येय णय Bese 
- १--“यदि त्वेतस्मिन' पा» । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


NN 


Pia 0 2250९. dd. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


< अ०। २पा०। २ आ० | ३४ सू» ] ब्याकरणमहाभाष्यम्‌ १२१ 
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गाबोञ्स्यासन्‌ “गावोऽस्य भवितार' इति, एवमिहापि स्योत्‌--'गामानासीत्‌ः 
'गोमान्भविते'ति । का तहीयं वाचोयुक्तिः--“गोमानासीत” “गोमान्भविते?ति १ 
एपेषा वाचो युक्तिः--नेपा गवां सत्ता कथ्यते । किं तहि ? गोमत्सत्तेषा कथ्यते । 
अस्त्यत्र वत्त मानकालोऽस्तिः । कथं तर्हि भूतभविष्यत्सत्ता गम्यते १ “घातुसन्बन्धे 
प्रत्ययाः [| ३। ४ । १ | इति । 


on 
Ss ses यक 


प्र०--गोमतो वर्ततमानत्वादासीद्भवितेति प्रयोगालुपपत्तिरिति मत्वा प्रश्नः । एषेषेत्ति। 
या एषा रिष्टः प्रयुक्ता सेपेव वाचोयुक्तिः, यथास्माभिर्व्याख्यायते न त्वन्यथेत्यर्थः .। नेषेति । 
साक्षादित्यर्थः । गोमत्सत्तेति । 'अतीतानागता वे'ति शेषः । अवस्थाविशेषस्यातीतानागतत्वाः 


दवस्थातुरतीतानागतत्वमिति प्रागेवोक्तम्‌ । अस्त्यत्रेति-चोदकः । गोमानित्यादौ वत्तैमानस- 
त्तायुक्तः प्रकृत्यर्थः प्रतीयत एवाऽस्तिर्भवन्तीपर इत्यन्त रञ्गत्वात्सत्तायास्तथा च प्रत्ययान्तादेव 
शब्दशक्तिस्वाभाव्यात्‌ प्रङगत्यर्थेसत्तावगमात्‌ सत्तावाचिपदाऽप्रयोगः । तस्मादड्धीकृतसत्तः 
प्रकृत्यर्थ: प्रत्ययार्थमवच्छिनत्तीति न कत्त व्यमस्तिग्रहणम्‌ । 


चोदक एव-कथं तहींत्याशङ्कय धातुसम्बन्ध इति परिहरति । तत्रारम्भपत्षे प्रत्ययाः 
धिकारे प्रत्ययग्रहणस्येदं प्रयोजनम्‌-अधात्वधिकारविहितानामपिं तद्धितानां कालान्तरे धातु- 
सम्बन्थे साधुत्वं यथा स्यादिति। यदा तु तत्सूत्रं प्रत्याख्यायते तदा हि स्वकाल एव प्रत्यया 
विधीयन्ते । तत्राम्निष्टोमयाज्यस्य पुत्त्रो जनितेति विरुद्धकालक्रियासंबन्धाद्निष्टोमयाजित्वस्येव 


वाक्यार्थवशाद्भावित्वं गम्यते तथेहापि 'गोमानसीद्रोमान्‌ भवितेःति विरुद्धकालक्रियासम्बन्धाद्रो 
मत्सत्तालक्षणावस्याविशेषविययातीतानागतत्वप्रतीतिरवस्थातुः सत्त्रेऽमत्त्रे च । तत्र प्रकृत्यर्थस्य 


~ * 


उ०--तस्माद्वाह्मसत्तायामेव यथा स्यादित्यर्थमस्तीत्यरे तख्रत्यास्यानाय चोदक आह--भाष्ये-अरत्यन्नति । 
तद्व्याचशे-गोमानित्यादाविति । प्रतीयत एवेति । सूत्रे अस्ती'ति पद विनाऽपि शब्दशक्तिस्वभावादिद्यथ: । 
यथा सुजयें बहुव्रीहिरित्यनुक्तावपि 'द्विदेशा' इस्यादौ सुजर्थे बहुत्रीहिरिति भाबः 


तत्र हेतुमाह--श्रस्तिभेवन्तीति । अअन्यनिद्ृत्तिपरवाक्येऽपि प्रथमायाः साधुस्त्राय॒ तत्सम्भन्ध 
आवश्यक इति भावः । श्रसति बाधके शानसामान्यसामग्रदेव वत्तमानसत्तामासिकेति तापपयंम्‌ । सत्ताया 
इति । वत्तमानसत्ताया इत्यर्थः । इत्याशङ्केति । 'गोमानासी!दित्यादो वत्त॑मानसत्ताया अतीतत्वादिना 
विरोधाद्वरोसत्ताऽतीतव्वस्याऽप्यर्थतस्ततः प्रतिपत्तेरिति भावः । ननु 'घातुसम्त्रन्ध” इत्यत्र धात्वधिकःरास्कथं 
मतुश्रियामकता5स्येत्यत श्राह तत्रेति । विरुद्धकालक्रियासरबन्धादिति । घर्माण विशेषणगतकाल- 
विरुद्धकालक्रियासम्बन्धाद्यया तद्धे यागे भावित्वप्रतीतिः, अ्रतीततद्यागकत्त रि भावित्वान्ययवाधेन तद्वोद्या- 
यौ$नुपपत्तिवशादित्यर्थः । तथेहाऽपीति । अतीते सम्बन्धिनि विद्यपानगोसम्बश्धस्प वक्तमशक्यप्वाद्वोसत्ता- 


मप्यतीतत्वप्रतीतिरित्यर्थः । ग्रयम्माव:,- -वाक्याथौ5नुपपत्तिवशाद्विशुपणगतकालस्य शब्दाबोधेऽभानन 


0 पि नि जम जनम 


१-- भू येत' पा० । 
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१४२ श्रीमगषत्पतझल्लिविरचितं [ तदस्यास्त्यस्मिन्‌ 


इद तहि प्रयोजनप-अस्तियुक्ताद्यया स्यादनन्तरादियुक्वान्मा भूदिति,-गावो5- 
स्पानन्तराः, गावोऽस्य समीप इति | अथ क्रियंमाशे5प्यस्तग्रइृण इह कस्मान्न 


प्र०--वर्त्तमानसत्तामावप्रतीत 
० त्ता दए द्‌ कति ड्‌ 
अस्तियुक्तादिति । अस्तिनेव युक्तादितयर्थः । पुर्वक्तिन न्ययानास्त्यूपाधिकत्वे लब्धे पुनरः 
1 न न न विव 00 ै 
स्तिग्रहणं विशेषणान्त रयुक्तप्रः 0 वि ॥ न्तर ्रकृ्यर्थनि राकरणार्थम्‌ ९ र्थ ट्‌ गायों र्स्येति । अनन हितं है ४ 

स्तिग्रहणं विशेषणान्त स्युक्तप्रकृत्यथनि राकरणार्थम्‌ । गाज ऽस्थेति । अनन्तरमव्यवहितं, समीपं तु 
व्यवहितमपीति भावः । गावोऽस्य सन्त्यनन्तराइति । केवलानामनन्तरादीनां भवत्वस्तिग्रहणा- 
न्निरासः, इह तु सत्तासद्भावात्प्रप्नोत्येव प्रत्यय इति भावः | असाभर्थ्यादिति | इह तु यः 


. प्रकृत्यर्थापाधिः प्रत्ययान्तेनाऽन्तर्भावयितु शक्यस्तदुपाथेरेव प्रत्ययेन भाव्यम्‌ । न च गोमानिः 


त्येतत्‌-प्रकृत्यर्थस्थानन्तर्य गमयितु' शक्कोतीति तदभिधानाय वाक्यमेव प्रथुज्यते । स्वस्वामि- 
भावस्तु सत्तयैवान्तर्भावित इति तत्मतीतिर्भवत्येव । क्रियमाण इति । प्रकृत्यर्थविषयपदापेक्षं 


' तृतीयत्वं-गावः सन्त्यनन्तरा अस्येति । तत्राऽस्तिग्रहणे क्रियमाणे केवल एवाऽस्त्यर्थं उपाधिः 
भावेत प्रत्ययान्तेऽ्तर्भवति न त्वानन्तर्यादिविशिष्ट इति प्रतीतिर्भवति । असति त्व स्तिग्रहणे 


उ०-_मिति । यदाऽपि गोमति विद्यमाने “गोमानासी?दिति प्रयोगस्तदापिं विशिष्टाऽवस्थाबिशिष्सयैव 
गोसम्बन्धित्वादवस्थानाशे ५पि तत्र विद्यमानगोसम्बन्धो बक्तुमशक्य इति तदतीतत्वप्रतीतौ न बाधकम्‌ । ननु 
गोमति गोषु च विद्यमानासु तत्सम्क्धाऽतीतस्रेऽपि 'गोमानासी'दिति प्रयोगो हश्यते इति कथं तत्र तदतीतत्व- 
प्रतीतिरत ग्राइ-गोमत्सत्तालक्षणेति.। गोमत्सम्ब्न्धलच्तणस्य गोनिष्ठस्या5वत्थाविशेषस्या5तीतत्वेन तत्राऽपि 
गवामतीतत्वादिप्रतीतिर्गोमत इव | अवस्थातुरिति । गवाटेरित्यर्थः । श्रसच्वेन तु स्फुटैव तत्राउतीतत्व- 
प्रतीतिरिति बोध्यम्‌ । नन्वेवं सत्ताया बर्तमानच्वप्रतीतिनिबत्तौ तन्चित्र्धनमतुपो5पि निदृत्तिः स्यादत श्राह 
प्रकृल्यर्थस्प्रेति । अन्तरङ्गस्येति । 'श्रस्ती' तस्य प्रत्याख्यानेऽपिं शब्दशक्तिस्वभावबलात्तस्य तत्संस्कारनि मित्तस्वं 
बोध्यम्‌ । अस्तिनैचेति । 'श्रस्तिना युक्तादेवेति वक्तमुद्धितम्‌, “श्रथ क्रियमाणे5पी'त्युत्तरभाष्यस्वरसात्‌ । 
नन्बत्राऽस्तितैव न योगोऽतः कथम्प्रातिरत श्राह केवल्लानामिति । “अस्तियुक्तादेवे'ति नियम इति 
भावः । ननु 'गाव' इत्यस्थ सत्तारूपविशेष्याऽन्त्ये यथा मतुपः साधुत्वं तथाऽनन्तराऽन्बगेऽपिं भविष्यती- 
त्यत आह इहदेति । 'इह त्वि'ति पाठे तुशब्दारय्रिन््य: । प्रकृत्यथोपाधिरिति । ननु तस्य षष्ठयर्यत्वा- 
स्ययार्थेत्वं वक्त युक्तं न तु॒प्रकृत्यथोपाधित्वमिति चेन्न; आनन्तयोदीनामनन्तरादिप्रयोगा5मावे षष्ठयभै- 
त्वाऽमाबात्‌) न ह्यनन्तरादिप्रयोगमन्तरा 'ब्राह्मणस्य़र कम्बल’ इत्यादी सत्यपि प्रकरणादावानन्तयंप्रतीतिरस्ति 
अस्तेरनन्तरे समीपे वेःस्वादिभाष्यन्स्वनन्तरादिपदाध्याह्दारेण तन्निरूपितसस्त्रन्धायिका घष्टीलेतत्परम्‌ । श्रत 
एवा$सामश्यादवृत्तिनंति भाष्यं सङ्गच्छते | यत्र ठु प्रकरणादिना वाक्यैकदेशन्यायेनानन्तयोदिंप्रतीतिः 
तत्राऽपि “गाव' इति सुबुपत्तिर्गोशब्दास्वार्थपरादेवेति न समर्थप्रकृतिकता सुबन्तस्पेति न मठुनिति 
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णेःस्तिग्रहणे नाञ्न्तरेण तृतीयस्य पदस्य प्रयोगमनन्तरादयो5्थों गम्यन्ते । अक्रिय- 
माणे पुनरस्तिग्रहणे5न्तरेणा5पि तृतीयस्य पदस्य प्रयोगमनन्तरादयो5्या गम्यन्ते । 
८ “हें कस्मान्न भवति) चित्रगुः शवलगुरिति ? बहुत्रीहिणोक्तत्वान्मत्वथेस्ये । 


ए 

_ / झयेह कस्मान्न भवति,- चित्रा गावोःस्ये .सन्तीति ? कुतः कस्मान्न भवति, 
| El किमवयवादाहोसित्सडुदायात्‌ १ अवयवात्कस्माज्ञ भवति ? असामर्थ्यात्‌ । कथमसा- 
क्ति मध्यस्‌ ? 'सापेक्षमसमथं भवती'ति । समुदायात्तहिं कस्मान्न भवति ? अप्रातिपदिक- 
| त्वात्‌ । नलु च भो आकृतौ शाल्नाणि प्रवतत न्ते | तद्यथा,---सुप्सुपेति% वत्त माने- 
ऽन्यस्य चाऽन्यस्य च समासो भवतिं । सत्यमेवमेतत्‌ । आकृतिस्तु प्रत्येकं परिस- 
माप्यते । यावत्येतत्परिसमाप्यते ङ्यापग्रातिपदिकादितिः तावत उत्पत्त्या भवितव्यम्‌ + 
अवयवे चेतस्परिसमाप्यते न सप्नुदाये । 


७, 
AANA NAAN 


प्र--धर्मान्तरावच्छिन्नस्पाप्यस्त्यर्थस्यान्तर्भाव आशङ्कचेतेत्यर्थः तत्र क्रियमाणेऽस्तिग्रहणेऽस्त्यर्थः 
स्पैवान्तर्भावावगमाद्वाक्ये यत्त॒तीयं पदमनन्तरा इति तद्वृत्तौ स्वार्थप्रतिपादनायावश्यं प्रयोक्तव्यम्‌। 
तत्रयोगे चाऽसामर्थ्यम्‌ । अक्रियमाणे त्वस्तिग्रहणेऽनेकस्याप्युपाधेरन्तर्भावसंभावनया' वृत्तावन- 
न्तरपदप्रयोगमन्त रेणाऽप्यानन्तर्यावगमादसामर्थ्यं न स्यादित्यर्थः । 


चित्रगुरिति । सत्ताविरिष्टचित्रगवार्थः षष्ठचर्थश्चास्तीति प्रश्नः । बहुवीहिणेति। 
षष्ठ्यर्थ एव बहुत्रीहिविधानादित्यर्यः । कुतः कस्मादिति । समुदायावयवसंनिधानात्प्र्ः । 


सापेक्षमिति । 'चित्रा' इति गुणपदं विशेष्यापेत्षं, द्रव्यद्वारेणेव चित्रार्थस्य देवदत्तादिना 
संबन्धात्‌, गाव इत्येतदपि गुणापेक्षमित्येकार्थीभावं प्रतिपत्तुः न शक्नोति । तस्माद्वृत्तो चित्रादि- 
गुणानेक्षप्रकृत्यर्थोपसजनत्रत्ययार्थावगमात्तत्समानाथैमेव वाक्यं प्रदर्शयितव्य गावोऽस्य 
सन्तीति । अप्रातिपद्कित्वादिति । यदा सुबन्तात्परत्ययोत्मत्तिः समर्थात्रत्ययः प्रातिपदिकात्त, 
परः श्रूयत इत्येवमाश्रयणं तदा सुबन्तसमुदायस्य समासग्रहणान्नियमार्थादप्रातिपदिकत्वं, सुबन्तः 
त्वमपि नास्ति समुदायात्युपोऽविधानात्‌, प्रातिपदिकसमुदायस्यापयर्थान्तरोपजनाभावादेका 
प्रातिपदिक्रासंज्ञा नास्तीत्यप्रातिपदिकत्वम्‌ । विशेषणविशेष्यभावस्य हि पदावस्थायाँ प्रादुर्भावः, 


ANAM A NAAN 


"२९/९९/११५१ ०० १० १००७ ANNAN, 


ड०--ध्वनित॑ 'कर्मणि चे'ति सूत्रे भाष्य इति बोध्यन्‌ । एवश्चानन्तरा इत्यनेन सविशेषणत्वादन्न न वृत्तिरिति 
भावः । नबूक्तोदाहरणे5नन्तरेत्यस्य 'चतुथेत्वात्तृतीयस्थेत्ययुक्तमत श्राह-मकृत्यर्थेविषयेति । केवल 
एवेति । रिति युक्तादित्यथौदिति मावः | अस्तिं त्विति । तदा हि सूघा5नुपात्ता5स्यथो७न्तमोबेणा5पि ` 
स्यादिव्यर्थः । माष्ये--अक्रियमाणे पुनरिति । वाक्‍यस्य'गम्यन्ते' इत्यस्य गम्येरनित्ययेस्तदाह 


ष्य) Sr UT RR 
१--'मतुपपरत्ययार्थस्य' पा० । २--'गावो यस्यः पा० । 


२० | 
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१२२ श्रीमगवत्पत्ञलिषिरचितं [ तंदश्यास्थत्यर्मिन्‌ 
शिका NNR 


अथेह कस्मांञ भवति,--पञ्जगावोऽस्य सन्ति पञ्चशुः दशणुरिति ? प्रत्येकम- | 
0 सामय, समुदायादग्रातिपदिकत्वात्‌, समासात्समासेनोङ्कत्वात्‌ । नेतत्सारम्‌ । | 


DR 


~ . 
2८6४ उक्केऽपि हि प्रत्ययां उत्यते द्विगोस्तद्धितः । तद्यथा;-- द मातुरः । पाञ्नापिति- | 
2. रितिः। नेष द्रियुः । कस्ति ? बुत्रीहिमं । अपवादत्वाइ द्विशः प्रप्नोति | अन्तर- | 


प्र०--न प्रातिपदिकावस्थायाम्‌ । आकृताविति । जातौ कार्यमुच्यमानमनपेक्षितव्यक्तिगतस- 
रुचाविशेष॑ सर्वत्र प्रवत्तते। यथा-'ब्राह्मणे न हन्तव्य इति । ततश्च प्रातिपदिकसमुदाथादपि | 
प्रत्ययोत्पत्तिप्रसज्धः । अन्यस्य चाऽन्यस्य चेति । अनेन जात्याश्रयत्व॑ कार्याणां समर्थयते। यदिहि ' 
व्यक्तिः पदार्थस्तदा कस्यचिदेवैकस्य सुबन्तस्य समासः प्रसज्येत न तु सर्वस्येत्यर्थः । प्रत्येकमिति । | 
आश्रयगतैकत्वसंख्याविशिष्टा जातिः कार्य आश्रीयते, यथा पशुना यजेतेति भावः । 'ड्याप्प्रा- | 
तिपदिका' दित्यत्रेकवचनान्तानां समाहारनिर्देशाइगुणे सङ्कघाया विवक्षितत्वादेकेकस्मात्प्रातिपदि- | 
काठत्ययोतत्तिर्न तु तत्समुदायादित्य्थः । उक्त ऽपीति । डिगोलु ग्विधानात्तद्धितार्थेत्यत्र॒ स्यादर्थ- 
स्याऽर्थशब्दस्य ग्रहणाद्वा तद्धितार्थाद्ग ढिगोस्तद्धितो भवति । पः्चगुराब्दःच द्विगु मन्यते न 
बहुव्रीहिम्‌ । अपवादत्वादिति । अन्यपदार्थमातरे सुबन्तमात्रस्य विधीयमानस्य बहुत्रीहेः 
सङ्खघायास्तद्ितार्थे 'पतचगुः रित्यादौ विधीयमानो द्विगुविरोषविषयत्वाद्वाघकः प्राप्नोतीत्यर्थः । 
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ड०--असामथ्य न स्यादिति । 'अस्तिनैव युक्ता दित्यनेन श्रस्तिसहितेतरयुक्तः, केवंसेरयु्तश्च वारित इति 
बोध्यम्‌ | तस्मान्नियमाया5स्तिग्रहणमिम्युक्ते पूर्वपक्षी चोद्यान्तरे ्ावश्यकेन परिहारेणा५स्यापि परिहारादेतदर्य 
तत्रावश्यकमिति वक्त चोदयति माष्ये--अथेह कस्मादिति । यद्यपि 'चित्रा गावो यस्य सन्तीत्यत्राऽनव- 
काशेन बहुव्रीहिणा बाधो5पि वक्त शक्यस्तथापि तदप्रासिमेव दर्शयितुमाह--कुत इत्यादि । उभयोरप्यव- 
यवयोय॑ था सापेक्ष॒त्ब॑ तथा दर्शयति- चित्रा इतीति । एकार्थीभावमिति । 'मत्वर्थने!ति शेषः । ननु प्राति- 
पंदिकप्रकृतिकसुंबन्ताठत्यय इति “अ्रप्रातिपदिकत्वा दित्ययुक्तम, “श्रसुबन्तत्वा दिति वक्‌ युमत आह-- 
यदेति । उकतार्थेऽप्यदोध इत्याह--सुबन्तरवमपीति । नन्वेवमपि प्रातिपदिकसमुदायादेकसुपि स्यादेव दोष 
इत्यत श्राह- आतिपदिकससुदायस्याऽपीति । एवश्च न ततः सुरिति भावः । ननु विशेषणविशेष्यमावरू- 
पसम्बन्ध एवाऽधिको ऽयं उपजायतेऽत ्ह--विशेषणविशेष्यभावस्येति । प्रातिपदिकससुदायादपीति | 
सुत्रन्तसमुदायादपीत्यपि बोध्यम्‌ । ननु जातेः प्रत्येकं समासव्वेऽपि एकत्वस्या5विवक्षणेन तस्समुदायास्स्या- 
देवेष्यत श्राह- थाश्रयगतैक्वेति । ननु 'ङथाप्परातिपदिका' दित्यस्य समाहारे एकवचनस्य सत्त्वात्कथं 
तद्विद्या निंवोहोऽत आह--ङ्याबिति । श्रत्र यद्वक्तव्यं तत्समर्थसत्रे उक्तम्‌ । उक्तऽप्युत्प्तौ बीजमाह 
द्विगोरिति । स्यादर्थस्येति । “तद्धितः स्यादिति समासः कार्यं इति तत्सूत्राथ॑ इतिः मावः । अन्न पचे 
तद़ितार्थश्य दविसुनाऽमिधाने मानं चिन्यम्‌ । तस्मादाद्यमेव युक्तम्‌ । मन्यत इति । समासान्तस्तु अनित्य- 
त्वाज्ञेति तदाशयः । 'ह्विगोलुगिति तु मतोन लुक्‌, श्रप्राग्दीव्यतीयत्वादिति बोध्यम्‌ । वस्तुतो न ढ्विसुरतर, 
MER न रे 


४ 1 तढितार्थोचरपदसमाहारे च २। १ । ५१; अत इन्‌; मातुरुत्संख्यासंमद्रपूवोयाः ४ । १ । 
९५,११५ † श्रनेक्मन्यपदार्थे २ । २ । २४ 
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ङ्गत्वादबहुव्रीहिभविष्यति । काऽन्तरङ्गता ? अन्यपदार्थे बहुत्रीहिवेत्त ते, बिशिष्टेञ्न्य- 
पाय तद्वतां दविः, तस्मास्य तद्धिते ऽस्त्रं कियते । 


दी eA \ क 
A द तह्य तिश्रसङ्गाः सन्ति [ ईति तद्भितविधावर्तिग्रहणं क्रियते | बहुत्रोहा- 


>> व्यस्तं कत्त च्यम्‌, अस्तियुक्वाद्यया स्यादनन्तरादियुक्कान्मा भूदिति । 
॥ शि अथे न सन्ति, तद्वितविधावपि नार्थोऽस्तिग्रहणेन । सत्यमेवमेतत्‌ । क्रियते 


- व त्विदानीं तद्वितविधावस्तिग्रहणम्‌ । तद्रे क्रियमाणमपि ्रस्ययविध्यर्थं नोपाध्ययम्‌+= 


58 6 अस्तिमानिति मतुब्यया स्यात्‌ । किं च कारणं न स्यात्‌ ! अप्रातिपदिकत्वात्‌ । नेष 
Se NO 
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\ 


स 


and 
प्रर -अन्तरज्गत्वादिति । ननु चाऽनवकाशेनाऽन्तरङ्गमपि बाध्यते । नेष दोषः । यत्नेकनिमित्ता 
ढिगुबहुब्रीहिप्रापिस्तत्र द्विगुता बहुब्रीहिर्बाध्यतामिह तु ढ्रिगुरस्त्यर्यमधिकमपेक्षते । तदाह-- 
तस्मिञ्चास्येति । तेन विशिष्टस्य षष्ठच्ैस्य तद्ितार्थत्वादस्त्यर्थो5वश्यापेक्ष्यो दविगुना, षष्ठयर्थ- 


मात्रापेक्षस्तु बहुब्रीहिः। यदि तहींति । यदि वचनमन्तरेणा5नन्तरादीनाँ निवृत्तिर्नास्तीत्यथः त्तिर्नास्तीत्यर्थः । 
अथ न सन्तीति । अनभिघानादेवानिषटाऽप्रसङ्गादिति भावः । प्रत्ययविध्यर्थमिति । “अस्तीति 


RDN eo Soir MR 
उ०--मत्वर्थे प्रतिषेध इति वचनादिति मावः । 'पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाश’ इतयादी द्विगोः सावका- 
शब्वासरलेन बहुवरीहिरित्याशयः । अत्र परत्येकमित्यादि सिद्धान्तिनोक्ते ूर्वपच्याह-चैतस्सारमित्यादि । ततः 
'सिद्वान्याह--नैष द्विगुरित्यादि । पूर्वपद्याह--अपवादत्वादित्यादि । तमवकाशमसो नाऽसीत्‌ । पञ्चसु 
कपालेषु संस्कृतः पुरोडाश’ इत्यादौ द्विगोः सावकाशत्वात्परत्वेन बहुत्रीहिरित्याशयः । ननु द्विगोरप्यत्यतद्धिः 
तार्थे सावकाशत्वात्कथमपवादत्वमत आह-अन्यपदार्थमात्र इति । (भाष्ये ) सिद्धान्येकदेश्याह-- ` 
अन्तरङ्गस्वादिखादि, अस्तिग्रहणं क्रियते इत्यन्तम्‌ । तत्र शङ्कते--नजु चेति । नैष दोष इति । अ्पवादोऽपि 
यद्यन्यत्र चरितार्थ न्तरङ्गेण बाध्यत एवेति भावः । 'पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपाल इव्यादौ 
तद्वितार्थद्विसुः सावकाश' इति वरुः युक्तम्‌ । पूरवपच्छिणस्तु मतुन्विषयवाक्यविहितो द्विमुरपवाद इत्यभिमानः | 
पृथक्तद्विषयवाक्यकल्पनैव नेस्युत्तराशयः । कैयटस्तु चिन्त्यः, एकनिमित्ताया द्विगुबहुत्रीहिप्रातेरसम्मवात्‌ । 
माष्ये तस्मिश्चास्य तद्वित इति । श्रस्य दिगोरथेद्वारा निमित्तभूते तद्धित इत्यर्थः । एवन्च“पञ्चणु' रिव्यादिन 
दवयुः, किन्तु बहुत्रीहिरेवेति न ततो मतुबिति बोध्यम्‌ । नैषा सिद्धान्त्युक्तिः, तावता5प्यपवादत्वा5हानेः \ 

च्ामान्यापे्यण्ो विशिष्टसबणौं $जपेक्षदीचेण बाधदर्शनात्‌ । यत्त, “समानयत िशेषाऽपचादन्तर्ग - 
मिति-एतद्भाष्येण' सूचितमिति, तन्न; श्रधिकापेक्षत्वेन बहिरज्ञस्व एचैतद्भाष्यतात्पयौत्‌। अत एव 
“सुबन्तसामान्यापेच्षो बहुत्रीहिस्तद्विरेषापेक्षो द्विसु'रिति भाष्ये नोक्तम्‌ । तस्मादुक्तस्थले दिगोः सावकाशत्वेन 

परत्वादत्र बहुत्ीहिरेवेति सिदवान्तितासरय्‌ । अथ न सन्तीति भाष्यस्य-_'बहुत्रीहावतिप्रसज्ञा एक न 
शेषः । तत्र हेतुमाह--अनभिधानादेदेति । भाष्ये--सत्यमेव तदिति । कृते उपायेडनभिषानाअयशमड | 

oO न काका लाका क म्‌ 


१--अ्रय॑ पाठो न सवत्र । 
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दोषः । अव्ययमेषो5स्तिशब्दो नेषाउस्तेलंट | कथमव्ययत्वस्‌ ? “विभक्विस्वरप्रतिरू- 

पकाश्व निपाता भवन्ती/ति निपातसंज्ञा%, निप्रातोऽव्ययमित्यव्ययसंज्ञा+ । एवमपि न 

सिध्यति । कि कारणम्‌ ? अस्तिसामानाधिकरण्ये मतुब्यिधीयते, न चाऽस्तेरस्तिना 
| सामानाधिकरणयम्‌ । 


_ तदेतत्रियमाणसपि प्रत्ययविध्यर्थ, नोपाध्यर्थ, तस्मादद्विगोस्तद्वितस्य प्रतिषेधो 
 वक्कव्यो यदि तन्नास्ति-'सैत्र मत्वर्थे प्रतिषेध’ इति; । सति हि तस्मिस्तेनेव सिद्धम्‌ । 


(“> 


खे टि 


एता ८ अथ मत्वथीयान्मत्वर्थीयेन भवितव्यम्‌ ? न भवितव्यस्‌ । किं कारणम्‌ ? 
अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः । “अर्थ संप्रत्याययिष्यामी'ति शब्दः प्रयुज्यते । तत्रैकेनो- 


प्र०- लुप्पशञ्चमीकः प्रकृतिनिदेश इति भावः । अव्ययप्तिति क्तु विशिष्टसत्तावाचीति भावः । 


तथा चास्तित्वमिति भावप्रत्ययप्रयोगोंपपत्तिः । न चास्तेरिति। गवादीनां संभवव्यभिचाराभ्याम- 
_ स्तीति सामानाधिकरण्यं संभवत सामानाधिकरण्यं संभवति, अस्तेस्त्वव्यभिचारादस्तिना सामानाधिकरण्याभावः। तत्रास्ति- 


आ विषयेऽस्तिक्रियायाः कतृ विशेषे धनेऽस्तिशब्दो वर्त्तते । कतृ सामान्येन प्रत्ययार्थस्य 


ऽयोगातु । तस्मादुद्विगोरिति । उपाध्यनुपादानेऽपि शब्दशक्तिस्वासाव्यान्मतुपो बहुत्री 
'हेश्वास्त्युपाधिकार्थविषयत्वाद्र ड्विगुबह्रीह्योस्तुल्याश्रयत्वादन्तरजुबहिर जु डिगुबहत्रीह्योस्तुल्याश्रयत्वादन्तरङ्गबहिरङ्गभावाभावाद्विशेषविहितेन 


िगुना बहुत्रीहेर्बाधनाद्द ठ्विगोर्मतुबाउस्तद्धितस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । तेनेवेतत्‌ सिद्धमिति। हिगो 
प्रतिषिद्धे बहुतरी हेर्भावातु द्विगुप्रतिषेध एव युक्तः । प्चखट्व इत्यादौ 'बहुत्रीही प्रकृत्ये'ति पूर्वेपदप्र- 


wv 


ड०--क्तमिति भावः । किद्वाउन्यार्थे तदित्याह-तद्वे इति । कत्त विशिष्टेति । कतु सहितेत्यथ; । सत्ताश्रयक 
तं बाचीति ताप्यम्‌ । नन्वेवमस्तिभवतीत्यस्यापिं सम्भवात्कुतो नाऽस्तेरस्तिसांमानाधिकरणयमत आह-गवादी- 
नामिति । '्रस्ती'त्यतः सत्तावत एव प्रतीतेस्तत्सत्ताप्रतिपादनं विफलमिति भावः । अस्तिशब्द इति । 
विशेष्यविशेषणमावव्यत्यासादिति भावः। कत्त सामान्येन--सत्ताकत्त सामान्येन । प्रत्ययार्थस्थ--मत्वर्थस- 
स्बन्धिनः | विशेषणाऽयोगादितिं। व्यभिचारादिति भावः । तुल्याश्रयस्वादिति । उमयोरप्यस्त्युपाधिकत्व- 
स्यावश्यकत्वात्सून्नेऽनुपादानाच्ेति भावः । विशेषविहितेनेति । तदप्राप्रिविषये तद्वितार्थद्विगोश्रारिताथ्यी- 
ऽमावादित्यभिमानः । यदि तु 'पञ्चक्रपाल’ इत्यादो द्विगोश्चारितार्थ्यं, तदोक्तरीत्याऽपवादव्वं मन्यमानस्य 
पूर्वपक्षिण इदं वचनम्‌ । “सवंत्र मन्वर्थ प्रतिषेध’ इति च तस्यैव । वस्तुतो द्योः समानाश्रयत्वेन सावका- 
शत्वेन च परस्वाहवुबरीहिरेय युक्तत्वमित्यन्ये तत्र द्विमुप्रतिषेधवचनमेवावश्यकमित्याह--पञ्चखट्व इति । 
“पश्चलट्च? इत्यादौ डीबापत्तिः, “पञ्चसु' रित्यादौ ट्जापत्तिश्ेत्यपि बोध्यम्‌ । 


१-'नैषो5स्तेलंट' पा० ऋ १ | ४ ५७ गाणासून्नम्‌। 
† स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ १ । १ । ३७ २-“अस्तिना सामा” पा० । 
1 २। १ । ५१ वा०.११ 
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कत्वात्तस्याऽस्य द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम्‌ । किं कारणम्‌ ! 'उक्काथोना- 
प्रयोग’ इति | न तहीदानीमिदं भवति--दणिडमती शाला, हस्तिमत्युपत्यकेति ! 
भवति । अर्थान्तरे वृचादर्थान्तरे वृत्ति; । षष्ठयर्थे वा वृत्त सप्तम्यर्थे वत्त ते, 
ससम्यर्थे वा वृत्त' षष्ठे वत्त ते । 


अथ मत्वन्तान्मतुपा भवितव्यम्‌,-गोमन्तोऽस्य सन्ति, यवमन्तोऽस्य 
सन्तीति ? न भवितव्यम्‌ । किं कारणम्‌ ? यस्य गोमन्तः सन्ति गाग्रोऽपि तस्य 
सन्ति, तत्रोक्को गोभिरसम्बन्धे प्रत्यय इति कृत्वा तद्धितो न भविष्यति । न तर्हीदा- 
नीमिदं भवति--दण्डिमती शाला, हस्तिमत्युपत्यकेति ? भवति । अर्थान्तरे वृत्ताद- 


थोन्तरे वृत्तिभेविष्यति । षष्ठयर्थे वा वृत्तः सप्षम्यथे वत्तते, सप्तम्यर्थे वा वृत्त 
षष्ठयर्थे वत्त ते । 


SSS 


प्र०--कृतिस्वरो भवति । द्विगौ तु समांसान्तोदात्तत्वप्रसङ्गः । अथेति । 'यवमानस्यास्ती त्यादौ । 
अर्थ गत्यर्थ इति । यस्य यवमानस्ति तस्य यवैरपि तत्सबन्धद्ठारेण सम्बन्धोऽस्तीति यवमानि- 
त्यनेनेव यवमत्संबन्धावगमादिति भावः । दणिडमतीति। यस्यां शालायां दण्डिनः पुरुषाः 
सन्ति दण्डा अपि तस्यां सन्तीति दण्डवतीत्यनेनेव पूर्वोक्तेन न्यायेन दण्डिसम्बन्धावगमान्मतुञ्च 
प्राभोतीति भावः । अर्थान्तरे वृत्ता'दिति यदुक्तं तदेव विभजति--षष्ठ अर्थें वेति । एकजातीये 
हि सम्बन्धे मतुम्न भवति । यस्य हि यवमान्विद्यते तस्य यवा अपि सन्ति । इह तु यस्याँ शालायां 
हस्तिनो गोमन्तश्च तस्यां नावश्यं हस्ता गावश्च सन्ति, छिन्नहस्तानामपि हस्तित्वजातिसम्बन्धातु, 
तद्देशासंनिहितगोरपि गोमत्त्वाच । अथ मत्बन्तादिति । पर्वोक्तत्यायस्य मतुप्यपि सद्भावात्प्रश्चः। 
यस्य गोमन्त इति । गावो विद्यन्ते येषु ते गोमन्तो ग्रामास्ते यस्य सन्तीत्यर्थः । गाबोऽपीति । 
द्विविधो हि गोभिः सम्बन्धः, सात्तात्यारंपर्येण वेति भावः । ततो 'गोमा'नित्ययं शाब्दो द्विविधमपि 
सम्बन्ध शब्दप्रवृत्तिनिमित्तलेनान्तर्भावयितु' शक्तस्तत्र पारंपयण गोसम्बन्धेऽभिधित्सिते गोमत्स 


NAS AAAS, ९१5: 


EE ERT 
०- ननु यवसम्बन्धीति'यवमा! निसस्यारथः, यवसम्बन्धिसम्बस्धी ति 'य॒वमानस्या5स्ती'त्यस्या5थे 
इत्यर्थमेदादेकेनोक्तत्वादित्यसज्ञतमत 'आ्राह--यस्येति । साचचात्परम्परासाधारणसम्न्धिनि मतुप्साधुरिति 
भावः । नन्वेवमन्यघष्ट ये वृत्तस्या5न्यषष्ठ्यर्थ;पि वृत्ति प्रापौतीत्यतो माष्येऽयीन्तरं विभज्य दर्शयति-- 
बष्ठयथे वेत्यादिना । तत्र बीजं द्शैयति--एकजातीये हीति । गोमबुल्लेखस्चग्िममाप्यपूवपचोपपादतायेति 
बोध्यम | 'तद्देशाऽसन्निहितगबीमि रिति पाठ; । 'तद्देशाउसब्निहितगोरपी'ति पाठे बहुत्रीहिः । पूर्वोक्तन्या- . 
यस्येति । दरिडमच्छब्दे उपपादितन्यायस्े्यर्थः । नतु गोमद्झामस्वामिनः कथं गोमिः सन्बन्धोऽत आइ >. 
द्विविधो हीति । ननु मतुप एवा55पाद्यत्वादन्यथाजातीयकः प्रत्यय इत्यनुपपननमत आह--भवराम इति 
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१२८ श्रीमगवरपत्ञलिविरचितं [ तदस्यास्त्यस्मिन्‌ 


ANNNIANNANNANNN NNN NAINA, 


इहापि सप्तम्यर्थे वा वृत्त षष्ठच्थे वत्त ते, षष्ठे वा वृत्त' सप्तम्यर्थे वत्त ते । 
अन्यथाजातींयकः खढ्वपि गो मिरसम्बन्भे प्र त्ययोऽन्यथाजातीयकस्तद्वता । येनेच खल्वपि 
हेतुनेतद्वाक्यं भवति--“गोमन्तोऽस्य सन्ति, यवमन्तोऽस्य सन्ती'ति तेनेव हेतुना 
ृत्तिरपि ग्राम्नोति । तस्मान्मत्वरथीयान्मतुबादेः प्रतिषेधो वक्कव्यः। तं चापि ब्रु वता 
“समानवृत्तो सरूप’ इति वक्कव्यम्‌ । भवति हि दणिडमती शाला हस्तित्युमपत्यकेति । 


ANNAN NAN /५७/४५५.३९५३९५/९५/१ ९; १७०९ NG 


प्र०--म्बन्धोडप्याक्षिप्त एव, तद्वद्वारकत्वाद्रोसस्बन्धस्य । न तहींति । न्यायस्य तुल्यत्वादिति 
भावः । इद्दापीति। मत्वन्तादपि मतुप्प्रसङ्गो न्यायस्य तुल्यत्वादित्यर्थः । अन्यथाजातीयक इति । 
सम्बन्धे प्रत्ययः--अवगभ इत्यर्थः । “गोमा'नित्युक्त साज्ञाइगोभिः सम्बन्धः प्रतीयते । गोमत्सम्ब- 
न्घेऽपि गोसम्बन्धो नावश्यंभावी, नहि गोमत्स्वामिना गोस्वामिना भाव्यमिति नियम इत्यर्थः । 
येनैवेति । वृत्तिवाक्ययोस्तुल्यार्थत्वाद्ववृत्तेरिव वाक्यस्याप्यभावः स्यात्‌, वाक्यवद्ा वृत्तिप्रसङ्गः । 


. मत्वर्थीयान्मतुबादेः प्रतिषेध इति । न केवलं मत्वन्तान्मतुब्नेष्यते यावता उत्नन्तादि- 
निठनावपि नेष्येते इति सामान्येनोक्तम्‌ । सामान्येन प्रतिषेधं विधाय विशेषप्रतिपादनायाह--तं 
चापीति । समानवृत्ताविति । समाने प्रत्ययार्थे षछ्यर्थ वृत्तं ष्ठयर्थ न वत्त ते, सप्तम्यर्थ वृत्त 
सप्तम्यर्थे न वत्त ते इत्यर्थः । तेन सप्तम्यां च न तौ स्मृता'विति वघनात्षष्ठधर्थे ईनिठनोविधाना- 
त्समानवृत्तित्वाद्विरूपोऽपीनिषञ्नन्तान्न भवति-“दण्डिका अस्य सन्ती'ति। तथा भिन्नवृत्तावपि 
सरूपो न भवति--'यवमन्तो ग्रामा अस्य सन्ती'ति । अथ हस्तिमान्राजेति समानवृत्तित्वात्कथं 
प्रत्यय: ? हस्तिशब्दस्य जातिशाब्दत्वान्न सम्बन्धः प्रवृत्तिनिमित्तमित्यदोषः, अत एवाऽहस्तीति 
कृते मत्वर्थीये नञ्समासः क्रियते न बहुत्रीहिः । न ह्यहस्त इत्युक्ते जातिपयु दासप्रतीतिः । यत्र 
तु समानारथत्वं तत्र बहुब्रीहिरेव भवति, यथा5गुरन इति, न त्वगोमाननश्ववानिति । यत्रापि 
मत्वर्थीयेनार्थेविशेषप्रतीतिस्तत्रापि तदन्तेन नञ्समासो यथा-अदण्डी अषुच्छी अवाग्मीति। 


उ०--सम्बन्धविषयो बोध इत्यर्थः । परम्परासन्त्रन्धो न मतुब्नियामको नाऽपि षष्ठीनियामक इति भावः । एवञ्च 
ससम्यर्थषषठथर्थमेदात्‌, गोमच्छुब्देन गोसम्बन्धस्येव तद्वत्सम्न्धस्य प्रत्याययितुमशक्यत्वान्, वृत्तिसमानार्थक 
वाक्यदशनाच्चति हेतुत्रयेण मत्वन्तान्मतुपमापाद्य भाष्ये समाधत्ते --तस्मादिति । 


नेष्येते इति । 'सप्त्याञ्च न तौ स्मृती, इत्युक्तः षष्ठय्े वृत्तस्य घष्टथर्थे वृत्त्यमावादित्यर्थः । 
तंचाऽपीति भाष्यस्य--समानवृत्तो मत्वथोन्मकर्थप्रतिषेधो वक्तव्यः, मिन्नव्ृत्तावपि समानाकारस्य प्रतिषेधो 
बह्व्य इत्यथ॑स्तदाह--समाने इति । अर्थचिशेषेति । भूमादिर्पेत्यर्थः | संयोगेति । भूमादिषु संसर्गपदेन 


संयोगो ग्रहीतः । णहाऽवस्थितदणडे दणडस्वामिनि 'दण्डी'सप्रयोगात्‌ । स च न बहुब्रीहिणा बोधयितुं 


१--इतः पूर्वम्‌ “तिस्मान्मन्वर्थीयान्मतुबादे"” इति वार्तिक कचिद्‌ इश्यते । 
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शैषिकान्मतुबर्थायाच्छरेषिको मतुबर्थिकः । 
` सरूपः प्रत्ययो नेः सनन्तान्न सनिष्यते ॥ 
किं पुनरिमे मतृप्मश्ततयः सम्मात्रे भवन्ति ? एवं भवितुमहति । 
_ सतुप्प्रमृतयः संन्मात्रे चेदतिप्रसङ्ग: ॥ १ ॥ 
मतुप्प्रश्रतयः सन्मात्र इति चेदतिभ्रसङ्गो भवति । इहा5पि प्राम्मोति,-त्रीहिरिस्य 
यवोऽस्येति ॥ तस्मादभूमादिग्रहणं कत्त च्यम्‌ । के पुनभू मादयः ? € 
सूमनिन्दाप्रशंसाखु नित्ययोगेऽतिशायने । 
"संसरगेऽस्तिविवच्तायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 


NS 


प्र०दण्डषुच्छसंयोगनिषेघस्य सम्यग्भाषित्वनिषेधस्य च बहुब्रीहेरनवगमात्‌ । 


शैषिकादिति । शेषिकाच्छेषिकः सरूपो नेष्टः । यथा शालायां भवः शालीयो घटः। 
“तत्र भवस्तस्येद'मिति वा छान्ताच्छो न भवति। विख्पस्तु भवत्येव । अहिच्छत्रे भव आहिच्छत्रः, 
तत्र भव आहिष्छत्रीय इति । तथा मतुबर्थीयान्मतुबर्थीयः सरूपो नेष्टः--यथा यवमानस्यास्तीति, 
मत्वन्तान्मतुब्न भवति । 'समानवृत्ता'विति तु श्लोकानुरोधान्नोक्तम्‌ । पूर्वमेव च विषयः 
प्रविभक्तः । सनन्तादिति । 'सरूप’ इत्यपेक्ष्यते । सारूप्यं चाऽव्यभिचारात्‌ । तेन समानत्वं 
लक्ष्यते । तचा5थक्कतम्‌ । तेनेच्छासन्नन्तादिच्छासन्न भवति । अर्थान्तराभिघायिनस्तु भवत्येव, 
जुगुप्सिषते मीमांसिषत इति । 


` कि पुनरिति । विशेषानुपादानात्‌ सन्मात्रस्य सर्वत्र चाऽनिष्प्रसङ्गात्प्र्ञः । अभिधानतो 
व्यवस्थां वक्ष्यामीत्याह--पबं भवितुमद्देतीति । भूमेति। यद्यपि त्रिप्रभृतिषु बहुत्वं व्यवस्थितं 


MR NOON 2s 
उ०- शक्यः, खखामिमावेशपि तद्विधानात्‌। 'अदण्ड' इत्युके हि स्वामित्वा5मावस्या5पि प्रतीतेः । “अदणडी'ति 
तु स्वामिन्यपि दणंडसंयोगाऽभाववतीष्यत इत्यर्थः । छोकाऽचुरोधादिति। तदनुरोघादत्र तन्नोक्त किन्तु 
पूर्व मेवेत्यर्थ: । यत्त्र सख्मपद्स्य--“समानाथो विरूपो5पि न, अर्थमेंदे समानाकारो5पिने'त्यथंदरये तात्पये- 
मिति तन्न, सरूपपदेन समानार्थत्वस्याऽलामादत श्राइ-सारूप्यञ्चाऽच्यभिचारादिति । (विशेषणलेना5- 
न्वया5योग्य'मिति शेषः । एवञ्चाऽयं 'छोकः कस्यचिच्छधात्रस्येति बोध्यम्‌ । “विशेषाऽनुपादानास्सबैत्न '्चाऽनि- 
त्वादिति पाठः । 'विशेषाऽनुपादानाससन्मात्रस्य सत्र ति ककसित्पाठः । तत्र सत्तामात्रप्रतिपादकस्येत्यथंः । 


भूमेल्यादिश्कोकस्य--'येउ स्तिविवज्ञायां मतुबादय उ्तास्ते भूमादिषु भवन्तीति वक्तव्य मिच्यथः | भूमादेषि 


संसरीपदेन--संयोगः, स च सम्बन्धान्तरे सत्येव तन्नियामको न ठु केवल इप्युक्तम । 


१--'सन्मात्ने इति चेदति' पा० । २--सम्बन्धे’ पा०। . 
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eS . श्रीमगचत्पतसल्िविरचितं [ तदस्यास्स्मिन्‌ 


क्ल छ भूश्नि-गोमान्‌ यवमान्‌ ॥ निन्दायाम्‌-ककुदावर्ती सङ्घादकी || प्रशंसायास्‌- 
“> रूपवान्‌ वर्णवान्‌ || नित्ययोगे-चीरिणो वृक्ताः कण्टकिनो वृक्षा ईति ॥ अतिशायने- 
उदरिणी कन्या ॥ ससगं-दण्डी छत्री । 

_ तत्तर्हि भूमादिग्रहणं कत्त व्यम्‌ ? न कत्त व्यम्‌ । कस्मान्न भवति--त्रीहिरिस्य 


यवोऽस्येति ? 


उक्त बा ॥ २॥ 


किमुक्कम्‌ ? “अनभिधाना' दिति# ।। इतिकरणः खल्यपि क्रियते ततथ्रेद्रिवचा, 
भूमादियुक्कस्येच च विवद्षा । गोमान्‌ यवमान्‌;--भूमादियुक्तस्येव सत्ता कथ्यते; 
न हि कँस्यचिद्‌ यचो नास्ति । सङ्घादकी ककुदावत्ती,-निन्दायुक्कस्येव सत्ता कथ्यते; 
न हि कश्चिन्न सङ्घादकी । रूपवान्‌ वर्णतरान्‌,-प्रशंसायुक़्स्येब सत्ता कथ्यते, नहि 
कस्यचिद्रपं नास्ति । घीरिणो वृक्षाः कण्टकिनो वृक्षा इति,--नित्ययुक्तस्येव सत्ता 
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प्र०-तथाऽप्यभिघानमाश्रयणीयम्‌ । न हि यस्य त्रयो यवाः सन्ति स यवमानित्युच्यते। 
इतिकरण इति । इतिशब्दस्य बहुर्थत्वादिह विवक्षार्थत्वमिति भावःध्.नहि कस्यचिदिति । 
मत्वर्थीयान्तानभिधेयस्यापि सम्बन्धोऽस्यास्तीत्येवं परमेतत्‌ । 


न हि कश्चिन्न संखादकीति । सङ्कादको-दशनः स च सर्वैस्याप्यस्तीति विशेषणो 
पादानाचनिन्दाप्रतीतिः । न हीति । ख्पमात्रसम्बन्धेऽवगते रूपवानयमिति । विशेषणोपादानात् 
शंसाप्रतीतिः । यावतीभिरिति । क्रियमाणेऽपि भूमादिग्रहणे विशिष्टमेव बहुत्वम भिधानवशादाश्र- 


%०००१%/१००/१%,/१०,०१०./१%/०,/०/%/०/%/%,/%,/० NNN SAYIN 


/५/५/५/५/५/५/६/५/*/५/९*/”६/१/१/४/*/४४%”*/*/४*/४४४*/४४*€*४१*/४/४/४/४/”*”* 


उ०--बहुर्थत्वादिति । निपातत्वादिति भावः | ननु यवनामा पि यत्र नास्ति ताहशदेशानामपि 
सत्वान्न हि कश्चिदित्यनुपपन्नमत आह-मत्वर्थीयान्तेति | संखादक इति-दन्त्यादिपाठः । दशनः-'अरश्वस्ये ति 
शेषः । तदाह--सवंस्याऽश्वस्येति | क्कचित्‌, “स 'च सर्वस्या५स्ती!त्येव पाठः । विशिष्टमेवेति । लोकब्यवः 


` १-~इति क्वचन्न। 
२--'अस्तिविवच्षायाम्‌--श्रस्तिमान! इत्यधिकमुदाहरणं काशिकावृत्ती इश्यते । 
किद्वृत्तौ ग्रन्थः - -अअस्तिविवक्षायामस्तिमानिति, तत्र भूमादिष्वस्तिविवक्षायां 'च भवन्ति मतुबा 
दय इति समुचयो व्याख्येयः, श्रस्तिशब्दो विभर्तिप्रतिख्पको निपातः कतृं विशिष्टसत्तावाची नैषोऽस्तेलट , 
कै जये प्रत्ययान्तरमपि इश्यते “अस्तित्वम्‌? “श्रस्तिते'ति, श्रब्यभिचारादस्तिसामानाधिकरण्य॑ नास्तीत्यस्तिविवच्छाया 
ओ। प्रत्ययो विधीयते, एतन सूत्रे “श्रस्ती' तितन्त्रेण लुतपद्चमीकनिदेशाज्ञम्यते ।' इति पदमझयीं हरदत्तः । 
च । ३।२। १ वा०५ ३-'कस्यचिदू गोनोस्ति! पा० । 


~ 
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कथ्यते, नहि कस्यचित्वीरं नास्ति । उदरिणी कन्येति)-अतिशायनयुक्कस्येव सत्ता 
कथ्यते, न हि कस्यचिदुदरं नास्ति । दण्डी छत्री, -संसर्गयुङ्गस्यैव सत्ता कथ्यते, 
न हि कस्यचिद्दण्डो नास्तिं। 
| यावंतीभिः खरबपि गोभिवाहदोइप्रसवाः करंपन्ते तावतीषुं सत्ता कथ्यते | 
| कस्यचिञ्चतसुभिः करपन्ते कस्यचिच्छतेनापि न प्रकल्पन्ते । 


५ सन्भात्र चषिद्शेनात्‌। 


। ` सन्मात्ने च पुन! ऋषिदेशेयति मतुपम्‌-- यवमतीभिरद्भियू पं प्रोक्षती/ति । 
! Ce झुणवचनेभ्यो मतुपो लुक ॥ ३॥ 


| ep 


गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगवक्कव्य; । शुक्लः कृष्ण इति ॥ अव्यतिरेकालिद्धस्‌ द्धम्‌। 
5 न गुणो गुणिनं व्यभिचरती'ति । मुण डोक अइ 


हे व्यतिरेकात्सिद्धसिति चेद्‌ रो व्यतिरेक; ॥ ४॥ 
[ अव्यतिरेकास्सिद्धमिति चेईे ] हश्यते व्यतिरेकः । तद्यथा,--पटस्य शुक्ल 


इति । 


| ०--यणीयं, ततश्चाऽकरणमेव भुमादीनां ज्याय इति भाव; । यवमतीभिरिति | संस्कारस्या दृष्टा 
। थत्वाज्ञातिमात्रंसंबस्थोऽत्र विविक्षतः । शुणवचनेभ्य इति । शुक्लांदयं एवाऽभिन्ररूपा गुणे तद्व॑तिं 
च द्रव्ये वंतमाना गह्यन्ते न तु रूपादयः सर्वदा गुणमात्रवचनाः । अव्यतिरेकादिति । गुणगुणिनो 
। 'सोऽय'मित्यभिसंबन्यादभेदाध्यवसायादुत्पत्तिरेव मतुपो नास्तीत्यर्थः । न गुण इति । गुणगुणि 
नोर्जातितद्वतोरिव युतसिद्धयभावात्सोऽयमिस्यभेदात्सस्बन्ध इत्यर्थः । इश्यते व्यतिरेक इति । 
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उ०--हाराऽनुसारादिति मावः । नन्वत्रापि भूस्येव मतुवत आह-संस्कारस्येति । नन्वेवं “रूपवानिति प्रयोगों 
न स्यादत आह--शुक्लादय एवेति। गुणे तद्वति च द्रव्ये ये लोकेऽभिन्नरूपाः समानरूपाः वत्त मांना 
इश्यन्ते ते ग्ह्मन्त इष्यर्थः । वचनग्रहणादिति मावः । नन्वव्यतिरेकेऽपिं मतुपो5श्रंवणं ङुतोऽत अआह-> 
गुणगुणिनोरिति । भेदनिबन्धने षष्ठयर्थे मतुपो विधानात्तस्य चाऽ्राऽमावात्तदनुसत्तिरिस्यर्थः । सोऽयसि 

त्यभिसम्बन्धादिति । एवं्पसम्मन्धादि्यर्थः | श्रमेदाऽभ्यवसाने हेतुभीष्ये--न गुण इत्यादि । ननु यो 


NS CT NSN 


——— 


4 


१--'छुत्र वा? इत्यधिकं चित्‌ । | 
२--यवमतीमिरक्लियू प॑ प्रोक्षतीति जातिमात्रसम्न्धो विवच्षित इति भूमामावेपि भवति, भूमादि- 
ग्रहणं व्वमिधानस्वमावप्रदर्शनार्थ मिति पदमझरी । १ 
. ३--कोष्ठान्तर्गंतः पाठः कचिन्नापि हश्यते । 


२१ † 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalay: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १६२ आऔसगवंत्पतन्जलिविरचितं ._ [ रसादिम्यशे 
तथा च लिङ्वचनासिद्धिः ॥ ५ ॥। 


एवं च कृत्वा लिङ्गवचनानि सिद्धानि भत्रन्ति, शुक्लं व्रम्‌, शुक्ला शाटी, 
शुक्लः कम्बलः, शुक्लौ कम्बलौ, शुक्लाः कम्बला इति । यदसौ द्रव्यं श्रितो 
भवति गुणस्तस्य यह्ञिङ्गं वचनं च तदगुणस्याऽपि भवति ॥ ६४ ॥ 


रसादिभ्यश्च ॥ ५ । २। ६५ ॥ 
किमथेमिदमुच्यते न 'तदस्यास्त्यर्मिः न्नित्येव मतुप्सिद्धः ? 
रसादिभ्यः पुनवंचनमन्यनिव्त्त्यर्थस्‌ ॥ १॥ 


रसादिभ्यः पुनवचनं क्रियतेऽन्येषां मत्वर्थीयानां प्रतिषेधार्थम्‌ । मतुबेच यथा 
स्याद्येऽन्ये मत्वथीयाः प्राप्नुवन्ति ते मा भूवन्निति । _ 


नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । दृश्यन्ते ह्यन्येरसादिभ्यो मत्वर्थीयाई--रसिको नटः । | 


उशी वै रूपिण्यप्सरसाम्‌ । स्पर्शिको वायुरिति ॥ ६५ ॥ 


प्र०-जातिसुतत्तिभृत्याऽऽविनाशाद द्रव्यं न जहाति, तदात्मैव प्रतीयते शाब्देन चाभिधीयते 'गोः 
झ्ञाबलेय'इति, न तु 'शाबलेयस्य गौ'रिति । . गुणाः पुनरुपायिनश्चापायिनश्चेति द्रव्याद्रेंदेन 
प्रतीयन्ते, शब्देन चाऽभिधीयन्त इत्यर्थः । पटस्य शुक्ल इति ततश्च भेदविवक्षायाः सद्भावा- 


न्मतुपः श्रवणं स्यादिति लुम्वक्तव्य एव । तथाचेति । य॒स्माद्वद्रग्ये वर्तमाना शुक्लादयो यौगिका _ 


यि दापित तु वरणपचालादिवदढिशन्दास्ततो द्रव्यगतलिञ्गसङखधोपादायिनः, रूढित्वे तु नियतलिङ्गसंः 
ख्यत्वं सवत्र वा सर्वेलिङ्गसङ्खचत्वं प्रसज्येत ॥ ९४॥ पा 


॥ ९५॥ 


रसा । इश्यन्ते हीति। प्रयोगमुलत्वाल्लक्षणस्य नियमार्थत्वायोगात्सूत्रं प्रत्याख्यातम्‌ . 


बिक य Me त त 0000... 
ड०--यदव्यमिचारी स तदमिन्न' इति न नियमः, धूमवह्योव्य॑भिचारादत आ्राह-गुणेत्यादि। 'न सम्बन्ध'इति 
पाठः । “श्रमेदात्सम्बन्ध' इति पाठे ततो विशेष्यविशेषणभावरूपः सम्बन्ध इत्यथेः । एवञ्च मतुष्मतृत्तियोग्यो 
भेदसम्बन्धो नास्तीति भावः । '्रभेदसमाना5धिकरणो मेदो न मतुम्नियामक इति मावः । एतदजानान 
एकदेश्याह--दृश्यत इति । नन्वनयैव रीत्या जातिशब्दादपि मतुपो लुग्वक्तव्यः स्यादत आह-जातिरिति । 
विपक्षे बाधकं दर्शयति--रूढित्वे स्विति । भाष्ये--यदसौ द्रब्यमित्यादिना-मतुन्लोपेऽपि लिङ्गादिसिद्धि- 
ह्यते, तेन प्रत्याख्यानस्येव युक्तत्वं दर्ये, अन्यथाउस्य अन्थस्याऽत्राऽसङ्गतिरित्याहुः ॥ ६४ ॥ 


के तदस्यास्यस्मित्रिति मतुप्‌ ५। २ । ६४ ` 
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प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ॥ ५. । २ । ९६ ॥ 


इह कस्मान्न भवति,-चिकीपोस्यास्ति जिहीपोअस्पास्तीति ? प्राएयङ्गादिति 
'चक्कव्यस्‌ ॥ तत्तर्हि वक्कव्यस्‌ ? न वक्कव्यस्‌ । कस्मान्न भवति--चिकीषोञस्यास्त 
जिहीषोउस्यास्ति १ अनभिधानात्‌ ॥ ६६ ॥ 


सिध्मादिभ्यश्च ॥ ५ । २। ९७॥ 


सिध्मादिषु यान्यकारान्तानि तेभ्यो लचा युक्ते इनिठनौ+ प्राप्नुतः, इनिठनो 
च नेष्येते | [ कथं तो न भविष्यतः । ] 
लजन्यतरस्यामिति ससुचयः॥ १ ॥ 
लजन्यतरस्यामिति सश्ुचयोऽयं न विभाषा । लञ्च मतुप्च | 
कथं पुनरेतज्ज्ञायते--लजन्तर॒स्पामिति समुच्चयो न विभाषे'ति ! 


पिच्छादिस्यस्तुन्दादीनाँ नानायोगकरणं ज्ञापफमसमावेशस्य ॥ २ ॥ 


यद्यं पिच्छादिभ्यस्तुन्दादीनां नानायोगं करोति! तज्ज्ञापयत्याचाय/--सम्रु- 
च्चयोऽयं न विभाषेति । यदि विभाषा स्यान्नानायोगकरणमनर्थकं स्यात्‌ । तुन्दा- 


~“ 
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प्र०--प्राणि । लोकप्रसिद्धशरीरादिसङ्घातः प्राणी, तत्र चेतन्यापगमेऽपि प्राणिव्यवहारस्य 
रूढत्वान्मुतावस्थायामपि चूडालादिव्यपदेशप्रवृत्ति: ॥ ९६ ॥ 

सिध्मा । 'प्राणिस्थादात'इत्यतोऽन्यतरस्यां ग्रहणं विकल्पार्थमनुवत्तेत इति मत्वाह-- 
सिध्मादिष्विति । समुच्चय इति । अनेकार्यत्वान्निपातानां समुचयेऽन्यतरस्यां शब्दः । अथवा 
विकल्पार्थ एव । तत्र लचा मुक्त प्रकृत एव मतुब्भवति न त्विनिठनो, वक्ष्यमाणाज्ज्ञापकादिति 
सामर्थ्यात्समुचयः संपद्यते । पिच्छादिभ्य. इति । 'तुन्दादिम्य इलचे'त्यत्त चत्वारः प्रत्यया 


उ०--प्राशिस्थादा । प्राण्यज्ञादिति । चूडाकरिकाशब्दौ शिखाकणोलड्ञारसददशा$वयववा'चकौ, न 
त्वापीडाख्यालङ्कारकर्णालङ्कारवाचकावित्यथ; ॥ ६६ ॥ 

सिध्मादि । भाष्ये--समुच्चयो:यं न विभाषेति । समुचयारथो न विकल्पार्थं इत्यर्थः | अथवेति। 
अन्नाद्यव्यास्यैव युक्ता । मतुबिति । “श्रत इनी'सत्राप्यन्यतरस्यांग्रहणाश्वुइत्ते रिति भावः । अपर आहेत्याः 


† अत इनिठनौ ५। २। ११५ १-काचिक्तः पाठः । 
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१६४ भ्रीभगवत्पतज्ञलिविरचितं . सिध्मादिभ्यश्च 
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दीन्यपि पिच्छादिष्वेब पठेत्‌ । नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति हन्यज्ञानायोगकरणे 
प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? तुन्दादिषु यान्यनकारान्तानि तेभ्य इनिठनौ यथा स्याताम्‌ || 
यानि तहोकारान्तानि तेपां पाठः किमर्थः ? ज्ञापकार्थ एव । 


अप्र अह तुन्दादिभ्यः पिच्छादीनां नानायोगकरणं ज्ञापकमसमावेशस्य' । 
यदयं तुन्दादिभ्यः पिच्छादीनां नानायोगं करोति तउज्ञापयत्याचारयः-'सश्चु्चयो न 
विमाषे'ति । यदि विभाषा स्यान्नानायोगकरणमनर्थकं स्यात्‌ । पिच्छादीनपि तुन्दा- 
दिष्वेव पठेत्‌ ॥ नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्यन्यज्ञानायोगकरणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ! 
पिच्छादिषु यान्यनकारान्तानि तेभ्य इनिठनौ मा भूताभिति ॥ यानि त्मकारान्तानि 
तेषां पाठः किमर्थः ? ज्ञापकार्थ एव । 


~ 


यस्य, च पुनर्वचनं सर्वविभाषार्थस्‌॥ ३ ॥ 
चस्य खल्बापे पुनषेचनं क्रियते सपैविभाषार्थम्‌-“केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ः 
[१ । २ । १०६ ] इति । एतदेव ज्ञापयत्याचायः--'सपुच्चयो न विभाषे'ति । 
यहुम्यां नित्यारथमेकेऽन्यतरस्यां ग्रहणमिच्छन्ति । कथम्‌ ? विभाामध्येऽयं 


NNN, 


प्र ०--इष्यन्ते-इलजिनिठनौ मंतुबिति। तत्र यद्यन्यतरस्यांग्रह्णालुवृत्त्या पिञ्छादिभ्यः प्रत्ययचतुष्टयं | 


स्यात्तदा तुन्दादिष्वेव पिच्छादयः पठितव्या पिच्छादिष्वेव वा तुन्दादयः । पृथक्‌ पाठात्तु ज्ञायतेऽ- 
त्यतरस्यांग्रहणेन मलुप्समुचीयते न तु यथाप्रापतमभ्यचुञ्ञायते । तेन सिध्मादिपिच्छादिभ्य इनिठनो 
न भवतः। नेतद्स्तीति। ुन्दादिभ्योऽनकारान्तेम्योऽपीनिठनाविध्येते । तत्र यदि तुन्दादिषु 
पिच्छादयः पठ्येरंस्तदा पिच्छादिभ्योऽनकारान्तेम्य इनिठनौ स्याताम्‌ । अथ पिच्छादिषु तुन्दा- 
दयः पठधेरंस्तदा तुन्दादिभ्योंऽनकारान्तेभ्य इनिठनौ न स्यातामित्यर्थः । यान्नि तहींति। 
कानिचिदकारान्तानि पिच्छादिषु.पठितानि कानिचित्त तुन्दादिषु पठितानि, तत्र भेदेन पाठो 
ज्ञापक एव यथोक्तार्थस्येत्यर्थः । वस्य च पुनर्वचनमिति। 'केशाद' इत्येव वक्तव्यम्‌ । तत्र 
प्रकृतान्यतरस्यांग्रहणानुवृत्त्या ठब्निनिमतुपों भविष्यन्तीति किमन्यतरस्यांग्रहणेन ठल्िनिप्राप्त्य- 
थेन । तत्युनः क्रियमाणं पुर्वेस्या5न्तरस्यांग्रहणस्य मतुप्समुचयार्थत्वं ज्ञापयतीत्यर्थः । द्यद्रभ्या- 


रा 
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न स्यातामिति । पिच्छादिसूते तद्सम्बन्धादिति मावः । भाष्ये शापकान्तरमाह--घस्य च पुनर्वचनमिति । 
वस्य विघायके शास्त्रे$न्यतरस्यांग्रहणा5नुदृ्वैव सिद्धे पुनरन्यतरस्यामिति वचनं सर्वेषामिनादीनां विभाषा- 
यंप; प्रार्थ सदेतदर्थशपकमित्यः | तदाह- तत्रेत्यादि । सतीति । वस्तुतस्तु ध्युद्गम्यां मो नित्यः- 


——— तनमन, 


% धद्रुम्य मः ५। २। १०८ | 
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कि, अउ फल चलन तन न 
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योगः क्रियते, विभाषामध्ये ये विधयो नित्यास्ते भवन्तीति | ६७ ॥ 
लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ॥ ५ । २ । १०० ॥ 
नप्रकरणे दद्र्चा हस्वत्वं च ॥ १ ॥ 
नग्रकरणे दद्रवा उपसङ्क्यानं कत्त व्यं हुखत्वं च वक्कव्यम्‌ । ददुण$ । 


अत्यर्पमिदश्ुच्यते । शाक्रीपलालीदद्र्णां हत्वं चेति वक्नव्यम्‌ | शाकिनम्‌ 
पलालिनम्‌ दढुणम्‌ । 


विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाऽक्त न्घेः॥ २॥ 


बिष्वगित्युपसङ्कयानं कत्त च्यम्‌, उत्तरपदलोपश्चाऽक्रतसन्धेेक्कव्यः । विष्व- 
ग्गतान्यस्य विषुणः ॥ १०० ॥ 


नश 


प्र०--मिति । सति प्रयोजने ज्ञापकं न भवतीति पूर्वोक्तमेव ज्ञापकमाश्रयणीयम्‌ ॥ ६७ ॥ 

लोमादि । न प्रकरण इति । प्रकरणं प्रस्तावः । महच्छाकं--शाकी । नानाजातीय- 
कशाकसमाहारो वा शाकी । पल्ाली-पलालक्षोदः । अथवा भिन्नानि शालिकोद्रवादिपलालानि- 
पलाली । विष्यगिति । विषु-नानाऽ्चन्तीति, विषु-अख्ितानि सन्त्यस्य विषुणम्‌ । 
विष्वग्गतानी ति । अर्थप्रदर्शनपरमेतत्‌ । यानि हि बिष्वञ्चितानि विष्वग्गतानि, विष्वग्गतं 
गमनमेषामित्यर्थः । तत्र विषुणशब्देन विषुवदाख्यः काल उच्यते । तस्य हि नानागतानि दिनानि 
सन्ति, तदाश्रयत्वाहिवसान्तराणां न्यूनाधिकभावस्य । तथा वायुमु त्युश्च विषुणः, तथान्योऽप्य- 
नवस्थितप्रकृतिर्मचुष्यादिविषुणस्तत्र वृत्तिविषये गमनन्नियानतर्भावाद्विष्वणमनमस्यास्तीत्येवं 
वाय्वादेरभिघानमित्याहुः ॥ १०० ॥ 
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उ०--मित्येव सिद्ध“ ७न्तरस्यां"ग्रहण्‌ं ज्ञापकमेव ।. इदमेव माष्ये--'एके'इत्यत्राऽर्चिबीजम्‌ ॥ ६७ ।। 


लोमादिपा । ननु नस्योत्तरत्रा५ननुवृत्त नंग्रकरणे इत्ययुक्तमत श्ाइ- प्रस्ताव इति । शाकीपला- 
ल्योमहत्त्वाद्युपाधो लोकप्रयोगान्डीष्गौरादिपाठादित्याहुः । ननु 'विष्वग्गतानी तिमाष्ये “गतानी त्यधिकमत 
आह- -अर्थप्रदशनेति । तदेवोपपादयति--यानि हीति । विष्वगिति । नानाप्रकारमित्यर्थे रूदमपीति 
तद्॒ट्तिन 'विष्वग्गतानी'त्यनेन नानाप्रकारगमनकतररथकविष्वकशब्दस्याऽ्थकथनमिति भावः । वार्ते 
द्वयोरपि विष्वक्शब्दयोग्रहणं, तत्र वाय्वादिविषये विषुणप्रकृतिनौनाप्रकाराथंक इत्यमिप्रायेणाह--गसन- 
क्रियान्तर्भावादिति । केचित्तु भावक्षिबन्तो नानाप्रकारगमनार्थो विष्वदशब्दस्तत्र_प्रकृतिरित्याहुः ॥ १०० || 


5 ०० 
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१६६ श्रीमगचत्पतब्जलिविरचितं [ ््ञाश्रद्धाचौभ्योणः 
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प्ज्ञाश्रद्वाचाभ्यो णश ॥ ५ । २ । १०१॥ 


वृत्तेश्च ॥ १॥ . 
वृत्त श्चेति वक्कव्यम्‌ । वत्तम्‌ || १०१ ॥ 


तपःसहस्राभ्यां विनीनी ॥ ५ । २। १०२ ॥ 
अपच ॥ ५ । २। १०३ ॥ 
किमथे तपःशब्दाद्विन्विधीयते नाऽसन्तादित्येवाः सिद्धम्‌ ! 
तपसो विन्वचनमण्विधानात्‌ ॥ १ ॥ 


तपसो विन्वचनं क्रियते । [ किं प्रयोजनम्‌ ? “अण्विधानात' । ] तपःशब्दा- 
दण्विधीयते स विशेषविहितः सामान्यविहितं विनं बाधेत । 
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प्र०--प्रज्ञा । वात्तेमिति । वृत्तिशब्दो5विच्छेदप्रतिविधानादिषु वर्तते । इह प्रज्ञशब्दात्‌ 
स्वार्थडरिण विहिते राज्ञो व्याकरण'मिति भाव्यमु,--यथा 'कृतपूर्वी कट'मिति । ङृद्ग्रहणा- 
तद्धितप्रयोगे षष्ठ्यभावः । यदा तु प्रज्ञाशब्दान्मत्वर्थीयो णो विधीयते, तदा प्रज्ञावतः प्राधान्या- 
त्यज्ञानक्रियाया उपलक्षणत्वादनाविर्भावाद्वव्याकरणादिभिः कर्मभिः सम्बन्धाभावः । केचित्त्वत्रापि 
गुणभुतया प्रज्ञानक्रियया व्याकरणादीनां सम्बन्धमिच्छन्तः 'प्राज्ञो व्याकरण'मिति भवितव्य- 
मित्याहुः । विषयत्वविवक्षायां तु--प्राज्ञो व्याकरणे' इति ॥ १०१॥ 


अण्च । तामिस्नमिति । तमःसमूहस्तमित्नं, तदत्रास्ति, तमिस्रा रात्रिर्वा यस्मिन्नस्ति,- 


उ०--प्रज्ञाश्रद्धा । अविच्छेदप्रतिविधानेति । अविच्छेदेति छेदः कर्मणि घञ्‌ , घष्ठीसमासः । प्रतिवि- 
घानं-जीविकोपायः । अविच्छिन्नजीविकोपाय इत्यथ; | आदिना ग्रन्थविवरणम्‌ । कत्र थ'क'प्रत्ययान्तप्रशशब्दा- 
स्स्वार्थका5णेव सिद्धे सने प्रश्ञाशब्दग्रहणस्य फलं दर्शयति--इह प्रज्ञशब्दादिति । 'प्रज्ञाशब्दा'दित्यपपाठः । 
केचित्त्विति । इदमेव युक्त, कारकाणां मुणभूतक्रियायामप्यन्वयात्‌ । 'पशे त्यादौ डीभभावार्थमिदमिति 
तन्वम्‌ । 'कत्तकर्मणों रिति सूचस्यमाष्या5तुग्हीतमदुक्तरीत्या तृमयत्राउपि 'प्राशे व्याकरणस्ये स्येव माव्य- 
भिति चिन्त्यम्‌ । विषयत्ववि्यायामिति । वैषयिकाधारत्वविवक्षायामित्यर्थः ॥ १०१ ॥ 


अण्च। तमिस एषोदरादित्वादिल्वम । “तद्विताः' इति बहुवचनाद्रप्रययः। कुण्डलाह इति । पत्वथस्तु 


a पक सा 
१-परशाभ्रद्वा'चौबृत्तिम्योणः' इति सूते वृत्तिपाठो५नार्घः काशिकायाम्‌ ।. वृत्तिशब्दो 
दर्शनात्‌ प्रक्षितः” इति पदमञ्ञरी । पर गयी गाती 
` † अस्मायामेघासजों विनिः ५ | २। १२१ र-कचिन्न | . 
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अण्प्रकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसङ्क थानम्‌ ॥ २॥ 


अकरणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसहृयानं कत्त व्यम्‌ | ज्यौत्स्नः तामिस्रः 
कोण्डलः कौतपः वैपादिकः ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ 


ऊषशुषिसुष्कमधो रः ॥ ५। २ । १०७॥ 


अयं मधुशब्दोऽस्त्येच द्रव्यपदाथेकः, अस्ति रसवाची । आतश्च रसवाच्यपि 
मधुन्येव हि “मध्विदं मधुरः मिति प्रयुज्यते । तद्यो रसाची तस्येदङग्रहणम्‌ । यदि 
हि द्रव्यपदार्थकस्य ग्रहणं स्यादिहाऽपि प्रसञ्येत--मध्वस्मिन्घटेऽस्ति । 


रप्रकरणे खखुखकुञ्जेम्य उपसङ्कःथानम्‌॥ १ ॥ 
रप्रकरणे खञ्चुखङुञ्जेभ्य उपसङ्ख्यानं कत्त व्यम्‌ | खर; मुखरः कुञ्जरः । 


प्र०-तत्तामिस्रम्‌ । कुण्डलाहः-कौण्डल इत्याहुः ॥ १०३॥ 

ऊषशु । द्रव्यपदार्थक इति। माक्षिके माध्वीके च प्रसिद्ध इत्यर्थः । आतश्चेति । 
रसमात्र मधुशब्दस्य प्रवृत्त्यमावाद्व वृत्तिविषय एव यत्नप्रतिपाद्यं रसवाचित्वं मन्यते । मधुन्येवेति। 
न हि तदेव तस्मिन्विद्यत इति सामर्थ्याद्‌ वृत्तिविषये रसविशेषवात्री मधुशब्द इत्यर्थः । तद्यो 
रसवाचीति । अभिधानशक्तिस्वाभाव्यादिति भावः । मतुबपि रसवाचिनोऽनभिधानान्न भवति । 
खर इति । शाब्दनिष्पत्तिकारणं कण्ठविवरं महुदस्यास्तीत्यर्थः । मुखर इति । स्वव्यापारशब्दो- 
चारणेऽप्रतिबद्धं मुखमस्येत्यर्थः । कुञ्जर इति । वृत्तिविषये कु्जशब्देन हस्तिहनुरुच्यते । तेन 
तद्वान्कुञ्जरो हस्तिशब्दवज्जातिशब्दोऽयम्‌। नगरमिति । नगा वृक्षाः पर्वताश्च । नगरशब्दो$पि 
जातिशब्द एव । नगशब्दोऽश्मादिषु पठयते, 'वुञ्छण्कठःजित्यादिना नगरशब्दस्य सिद्धत्वाचगा- 


ड०--कथश्चिदुपपाद्यः । संसक्तकुण्डले तु नेष्यत इति भावः।। १०३ ॥ 


ऊषशुषि । नन्वस्ति च रसवाचीच्युक्ते पुन'रातश्चे'त्यस्य नोपयोगोऽत आह--रसमाश्रे इति । 
“केवलस्ये'ति शेषः । अत “्रातश्चे'ति यत्नेन प्रतिपादनमिति भावः । न हि तदेवेति । व्यपदेशिवद्भावेन 
व्यवहारे तु मधुमात्रे तया व्यबह्दारापत्तिरिति भावः । तद्धवनयन्नाह-भाष्ये-मध्विदमिति । अभिधानः 
शक्तीति । बोधजनकशब्दशक्तीत्यथः । मतुस्त्विति । द्रव्यवाचिनस्दु भवत्येव “मधुमान्नो वनस्पति रित्यादौ । 
मदिति । दाब्दशक्तिखभावान्महत्वस्य इत्तावन्तमीवः । स्वन्यापारेति । स्वव्यापारसाध्यशब्दोच्चाणे 
इत्यर्थः । अप्रतिबन्धमिति । वक्तव्याऽवक्तव्यविवेकाऽमावादि्यर्थः । जातिशब्द इति । अत एव नगरी- 
त्यादौ डीष्‌ । वक्तव्यमिति । तत्र (देशे तन्नामी त्युक्ते--तन्नामकेडपि तस्य साधुलार्थमिदमावश्यकमिति . 
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नगाचं ॥ २॥ 
नगाच्चेति वंक्नव्यम्‌ । नगरम्‌ ॥ १०७ ॥ 


केशादी ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ५ । २ । १०६ ॥ 
वप्रकरणे मणिदिरण्याम्यासुपसङ्क'थानम्‌ । ।१॥ 
बप्रकरणे मणिहदिरणयाम्याशुपसङ्कयानं कत्त च्यम्‌ । मणिवः हिरण्यवः । 
छुन्द्सीवनिपौ च ॥ २॥ 


छन्दसि शवनिपौ च वक्रव्यौ वश्च मतुप्च । “रथीरभून्छुदगलानी गरविष्टो# 1 
“सुमङ्गलीरियं वधूः । ज्रतावानम्‌; । मघवानमीमहे । उद्वा च उद्वती च । 


_ सेधारथाम्यामिरन्निरचौ ॥ ३ ॥ 
मेधारथाभ्यामिरन्निरचो वक्नव्यौ । मेधिरः रथिरः । 


प्र०--बैति न वक्तव्यम्‌ ॥ १०७॥ 


केशाद्वो। मणिव इति। नागविशेषस्येये संज्ञा । हिरण्यव इति । निधिविशेषस्य । 
केचित्तु इञ्जरस्येत्याहुः । छुन्दसीवनिपो चेति । चशब्दो वस्य समुच्ययाडर्थो$न्यतरस्यांग्रहणस्य 
सर्वसंबन्धान्मतुबपि भवतीति मत्वाह--वश्च मतुण्चेति। रथीरिति । रथोऽस्यास्तीत्यर्थः । 
सुमङ्गलीरिति । लाघवाद्रबहुब्रीहिणा भाव्यमिति न्याय: छान्दसत्वादत्र नाश्रितः । मघवेति । 
मघमस्यास्तीति मघवा । मतुपि तु मघवच्छब्दः । 'मघवां बहुल'भित्येतन्न कर्तव्यम्‌ । 'शत्तुक्ष'- 
न्निति निपातनान्मघशब्दान्मतुपा च भाषायामपि शब्दद्वयस्य सिद्धत्वात्‌ । उद्वा चेति। 
उद्रेगतमस्यास्तीति ससाधनक्रियावचनादुपसर्गात्‌ प्रत्ययः । मेघारथाभ्यामिति । एतदपि 
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उ०--चिन्त्यम्‌ || १०७॥ 


केशाद्दो | ननु “ईवनिपौ चे'ति चेन प्रकृतस्यैव समुच्चयः स्यादिति 'वश्च मतुष्चेः त्यथुक्तमत श्राह-- 
शब्द इत्यादि । सर्वेसम्बन्धादिति । सवत्र सम्बन्धादित्यथ; । क्कचित्त्‌ तथैव पाठः । भाषायामपीत्यादि । 


भघोनलछन्तस्य छान्दसत्व मिति 'मधवा बहुलमिति सून्माष्योक्तेः, 'नियतविषया शपि शब्दा? इति 
डा नमन रत स स स कस्य he मल 


१-डंदं वातिकं भाष्यं वेति सन्देहः । उभयथाऽपि पाठदर्शनात्‌ । 


क ऋकसंद्ििता १०। १०२। २ 1 ऋकसंहिता १० । ८५, । ३३ 
‡ यजु० १२ । १११; २६ । २६ साम० उ० ८ । १६ । १; (१७०८); ६।१।६ (१८२१) 
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अपर आइ--“प्रकरणेअन्येभ्योऽपि इश्यत इति वक्कव्यस्‌? । बिम्बावम्‌ 
कुररावम्‌ इष्टकाचस्‌ || १०६ | 


रजःकृष्यासुतिपरिषदों बछचू ॥ ५. । २ । ११२ ॥ 
वलच्प्रकरशेउन्येभ्योडपि इश्यते ॥ १ ॥ 


वलच्प्रकरणे5न्येभ्योडपि दृश्यत इति वक्कव्यम्‌ । श्रातृवलः पुत्रवलः उत्सङ्गवलः 
॥ ११२॥ 


. अत इनिठनो ॥ ५। २। ११५॥ 
| इनिठनोरकाक्ष्रात्प्रतिषेष! ॥ १ ॥ 
इनिठनोरेकाक्षरात्रतिषेधो बक्कव्यः । स्वान्‌ खवान्‌ ॥ अत्यल्पमिदसुच्यते । 
एकाच्रात्कुतो जातेः सप्तम्यां च न तौ स्खतौ' । 


एकाक्षरात्‌--स्ववान्‌ खवान्‌ । कृत+-कारकवान्‌ हारकवान्‌ । जाते!-वृक्षवान्‌ 
प्लक्षवान्‌ व्याधवान्‌ सिंहवान्‌ । सप्तम्यां च न तो,--दण्डा 'अस्यां शालायां 
तीति | ३ 
यदि “कृतो ने'त्युच्यते--कार्यी कार्यिक इति न सिध्यति | तथा च यदि 
“जातेनें त्युच्यते-तण्डुली तए्डुलिक इति न सिध्यति || एवं तर्हि नाऽयं समुश्चयः- 
` कृतश्च जातेश्चेति | कि तर्हि ? जातिविशेषणं कृदग्रहणं,--कृद्या जातिरिति । क्य 
कारकवान्‌ दारकवान्‌ ? अनभिधानान्न भविष्यति । 


AAAS AAA AAA AAA AA AY IA A ४४/४५/४४४५” ९५ ५३९४ 


०-छन्दोविषयम्‌ । बिस्बावं कुररावम्रिति । ‘अन्येषामपि दश्यत'इति दीर्घ: ॥ १०९॥ 
रजः! श्रातुवल इति | वल इत्यत्राणग्रहणाबुवतंनाहीर्घाभावः । पुत्रबल इति । दीघ॑त्वं 
“वनगिर्योः संज्ञाया'मित्यतः संज्ञानुवत्त्या संज्ञायां विधीयते । तेन षुत्रावल उत्सङ्गावल इति 
संज्ञायां भवतीत्यसंज्ञायां दीर्घाभावः ॥ ११२॥ MS 
-ड०-तत्रैव स्वोक्तेश्च चिन्त्यम्‌ । प्रत्यय इति । वो मतुष्चेत्यथ॑ः ॥ १०६ ॥ धज 
अत इनि । भाष्ये--एकाक्वरात्कृतो जातेरिति । दरडशब्दस्तु दप्नकरणलेन बोधक इति न | 


१-श्लोकवार्तिकस्य पूवीर्घम्‌ । 


६१ 
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यथेबं नार्थोऽनेन । कथं स्ववान्‌ खबान्‌ वृक्षवान्‌ 'प्लक्षवान्‌ सिंहवान्‌ व्याघ्रवान्‌ 
'दण्डा अस्यां शालायां सन्तीति ? अनभिधानान्न भविष्यति ॥ ११ ॥ 


त्रीह्यादिभ्यश्च ॥ ५ । २। ११६ ॥ 
शिख्वादिम्य इनिर्वाच्य इकनयवखदादिएुँ ॥ 


किं प्रयोजनम्‌ ? नियमार्थम्‌ । इनिरेव शिखादिभ्यः; इकन्नेव यबखदादिभ्यः । 

शिखायवखदादिम्यो नियमस्याञ्वचनं निवतेकत्वात्‌ ॥ १॥ 

शिखायवखदादिभ्यो नियमस्याञ्वचनम्‌ । किं कारणम्‌ ? “निवतेकत्वात्‌' । 
किं निवर्तकम्‌ ? अनभिधानम्‌ ॥ ११६ ॥ 


एकगोपूवी टुञ्नित्यस्‌ ॥ ५ । २ । ११८ ॥ 


नित्यग्रहणं किमर्थम्‌ ! विभाष मा भूत्‌ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । पूवेस्मिश्षेव योगे 
विभाषाग्रहणं निवृत्तम्‌ । एवं तर्हि सिद्धे सति यज्निलग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्या- 
चार्यः -्रागेतस्माद्योगाद्विभाषे नुवत्तत'इति । 


उ०--जातिशब्द इति तत्र मवत्येवेति भावः ॥ ११५ ॥ 
एकगो । भाष्ये-प्रागेतस्मादिति । एवश्चात्राऽपि वाग्रहणाऽनुबृत््या पक्षे मतुष्स्यादिति तन्निवृत्त्यर्थ 
नित्यग्रहणमिति भावः । समासान्ते कृते इति | न च तत्पुरुष सिद्धावपि बहुव्रीहिदवन्द्वयोने सिध्यतीति 
वाच्यम्‌,, अनमिघानेन तत्रा5 प्रवृत्त: । गोशकरिक इति । शकटिशब्देन समास इति भावः । यद्यप्यकारा- 
न्तशकटशब्देनेद॑ सिध्यति, तथापीकारान्तेन विग्रहे 'गोशकटिमा'नित्यस्यापत्तिरिति भावः | निवुत्तसिति । 


१-श्लोक वार्तिकस्योत्तराध॑म्‌ । तचैवं पठनीयम्‌-- 

(एकाक्षरात्‌ कृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ स्मृतौ । 
शिखादिम्य इनिवोच्य इकन्‌ यवखदादिषु ।।' 

न व्रीह्यादिम्यः सर्वेम्यः प्रत्ययद्व्यमिष्यते, किं तहिं १ तेषु शिखादिभ्यः- शिखा, मेखला, संजा; 
बलाका, माला, वीणा, वडवा, श्रष्टका, पताका, कर्मन्‌ , 'चर्मेन्‌, हंसा इत्येतेम्यः ) इनिरेवेष्यते । 'यवखद, 
कुमारी, नौ! इत्येतेम्य इकनः-ठप्नेवेष्यते । परिशिष्टेम्यो द्वावपि प्रत्ययौ भवतः । 

“इकन्नि तिस्ठन्नित्यर्थः । पूवो'चायंप्रक्रियापेक्तस्तििकनिति निर्देशः श्लोकपूरणार्थः ।” इति पद्मञयौ' 
हुरद्त्त 


॥ 
* “ष्ट्रे येम्य इनिरेव इश्यते ते शिखादयो द्रश्व्याः । ते हि तेभ्य विहितवन्तः ।” इति 
न्यासे जिनेद्धबुद्धिपादः । | 


[ ब्रीह्मादिम्यश्न 


१ ७ नै AANA 
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अथा5त% इत्यनुवत्त ते, उताहो न । किं चातः ? यद्यनुवत्त ते,--एऐकगविको 
न सिध्यति । समासान्ते। कृते भविष्यति । एवमपि गौशकटिको न सिध्यति । अथ 
निवृत्तम्‌,-इहापि ग्राम्ञोति--गोविंशतिरस्याऽस्तीति । निवृत्तम्‌ । कस्माञ्न भवति- 
गोविंशतिरस्यास्तीति । अनभिधानान्न भविष्यति ॥ ११८ ॥ 


NNNNNNANNNN, 


रूपादाहतप्रशंसयोयपू ॥ ५ । २। १२० ॥ 
यप्प्रकरणऽन्यभ्योऽपि हश्यते ॥ १ ॥ 
यप्प्रकरशेऽन्ये्योऽपि इश्यत इति वक्कव्यम्‌ । हिम्याः पेत; गुएया ब्राह्मणाः 
॥ १०२ ॥ 
बहुलं झन्दासि ॥ ५ । २। १२२॥ 


छुन्दोविन््रकरणऽष्टरामेख लाइूयो भयरूजाहृदायनां दीघेश्व ॥ १ ॥ 


छन्दो विन्प्रकरणेऽ्ट्रामेखलाद्रयोभयरुजाहृदयानां दीघश्रे ति वक्कच्यम्‌ । अष्ट्रावी 
मेखलावी द्यावी उभयावी रुजावी हृदयावी । 
समेणश्रै ॥ मर्मणश्चेति वक्कव्यम्‌ । ममौवी । 
सवेच्रामयस्य ॥ २॥ 
सवैत्रामयस्योपसङ्कधानं कत्त च्यम्‌ । आमयावी । 
शृङ्क्न्दाम्यामारकन्‌॥ ३॥ . 
भृङ्गबुन्दास्यामारकन्‌ वक्तव्य । शृङ्गारक+ वृन्दारक} । 
फलबहाम्यामिनच्‌ ॥ ४ ॥ 
फलबहाम्यामिनज्वक्तव्यः | फलिनः बर्हिणः । 


उ०--“इन्द्ोपतापे'त्यादौ तु मण्डका भ्नुवृत्या5त इत्यस्य सम्बन्ध इति भावः । इदं च 'समासान्ता' इति 
सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । इत्तिकृतस्तु प्रमाद इति बोध्यम्‌ ॥ ११८ ॥ 

बहुलं छन्द । भाष्ये-दीर्घेश्रेति द्रयोमयह्ृदयार्थमिदम । चालुचेलू चितावित्येके । अचितो । 
अत एव "वेलु' रित्यत्र कचिसपुस्तके वृद्धिईश्यते । पर्वमरुत्नथां तबिति पिदयम्‌ । नित्पाठस्तु लेखकप्रमादात्‌। 


मरुत्तस्य मध्योदात्तसैेष्टेः । तदेव ध्वनयन्‌ तपं प्रत्याचष्टे--ददाति वृत्त वेति । शत्र पक्ते उपसर्गसंशायां 
% अत इनिठनौ ५। २। ११५ † गोरतद्धितलुकि ५।२।६२ः 


१-अयं क्वाचित्कः पाठः । 
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हृदयाचालुरन्यतरस्यास्‌ ॥ है ॥ 
हृदयाचालुरन्यतरस्या वक्तव्य! । हृदयालु$ हृदयी हृदयिकः हृदयवान्‌ । 
शीतोष्णतृप्रेस्यस्तन्न सहते ॥ ६॥ 


शीतोष्णवृग्नेम्यस्तन्न सहत ईति चाुेक््यः । शीतालुः उष्णालु; वप्राः । 
_ हिमाचेलुः ॥ ७ 


` हिमाचेजुङव्यस्तन्न सहत इस्येतस्मभर्े । हिमेलुः । 


बलाचोल! ॥ ८ ॥ 
बलाब--ऊलो वक्वव्यस्तन्न सहत इत्येतस्मि्नर्थ । बलूलः । 
ः वातात्ससूहे च ॥ ६ ॥। 
` बातात्समूहे च तन्न सइत इत्येतस्मिनर्थे च--ऊलो वक्तव्यः । वातूलः । 
पर्वमछद्भया तप ॥ १०॥ ` 


पर्वैमरुद्वयाँ तप्‌ वक्कच्यः । पवेतः मरुत्तः । 
ददातिवूत्त या ॥ ११ ॥ 
ददातिवृत्त' वा पुनरेतद्भविष्यति,-मरुद्भिदत्तो मरुत्तः# ।। १२२ ॥ 


ड०--मरुच्छुब्दस्योपसंख्याना'द'च उपसगा? दिति तस्वम्‌ । अन्यञ्चोपसगेकार्यमस्य नेति तत्रैव निरूपितम्‌ । शत्र 
पक्षे तृतीया कर्मणी ति पूर्व पदप्रक्गतिस्वरेण मध्योदात्तत्वं स्पष्टमेव । केचिल्वेवं हि तत्वविधावेव मरुत्त इति 
पठेत्‌ । तस्मात्सञ्घाप्रकरणे प्रथमाऽध्याये पाठोऽनेकसञ्ज्ञालामाय । “श्रनेकफलाये'ति तु न युक्तमुपसर्गस्वस्य 
फलान्तराय॒चारिताथ्येऽजन्तत्ववैकल्यात्तत्वाऽनापस्या मस्त इत्युदाहरणपरमाष्यविरोधापत्तेः । एवञ्च 
निपातत्वमप्यस्येति तन्मूलकमाद्चदात्तत्वं दुर्वारमेव । तच्च तत्वविषये एवेति 'मरक्धि!रित्यादिप्रयोगोपपत्तिः । 
एवञ्च नित्पाठ एवोचितः । वेदे ककचिन्मध्योदात्तस्वन्तु छान्दसत्वाद्वोध्यम्‌ । मरुच्छब्दान्मतुप्तु न, ततो 
रूदथयीऽग्रतीतेरिति प्रत्याल्यानाशय इत्याहुः || १२२ || 


१-'इत्यसिमन्नर्थे' पा० । 

२-“पञ्चमेऽपिं “तन्पबमरुद्म्या'मिति निदेव पाठ इस्याहुः | फैयटस्वारस्येन तु स पिदिति बोध्य””- 
मिति १। ४ | ४८ वा० ४ वार्तिकोद्द्योते नागेशमट्टः । 

ॐ मर्घ्छुन्दस्योपसंख्यानम्‌ १ । ४। ५ वा० ४ 
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_आजजाटचौ बहुभाषिणि ॥ ५ २ । १२५ ॥ 


कुत्सित इति वक्तव्यम्‌ । यो हि सम्यग्बहु भाषते वाग्मीत्येव स भवति ॥ 
तत्तहिं वक्व्यम्‌ ? न वक्कव्यस्‌ । नानायोगकरणसामथ्योच्न भविष्यति । १२५ ॥ 


स्वासिन्नेउवर्य ॥ ५ । २। १२६ ॥ 


इह कस्माक्न भवति,--समस्यास्तीति ? नेप दोषः । नायं प्रत्ययार्थः । कि 
तहिं ? प्रक्ृतिविशेषणमेतत्‌--“स््ामिननेश्वरयेःनिपात्यत' इति ॥ १२६ ॥ 


MN 

प्र०- खामिन्नै । मस्येति । घनवाच्यत्र स्वशब्दः । नायं प्रत्ययार्थं इति । प्रत्ययाथे- ` 
विषयत्वात्परत्ययार्थ उच्यते । ऐश्वर्य इति यदि विषयसप्तमी स्यात्तदेशितरि घनवाचिनोऽपि प्रत्ययः 
स्यात्‌, प्रकृत्यस्त्वैश्वर्यमिहोपात्तमिति वृत्तिविषय एव च स्वशब्द ऐश्वर्य वतते, तेन घनवािर्घनो 
वेशिता स्वामिशब्दाभिधेयः ॥ १२६ ॥ 


उ०--आलजाटचौ । नानायोगेति । पूर्वसत्रेपि 'बहुमाषिणी'ति सम्बध्यत इति भावः।' १२५. ॥ 

स्वामिन्ने । 'स्वशब्दादामिनण्मवतयस्ेत्यये, घष्टयर्थभ्ेदैश्वयविपयो 5थौदैश्वयंवान्मवती'ति सूतार्थ 
मत्वा पूर्वपक्षः यस्य धनमस्ति स तदैश्व॑बानिति माव: । नन्वैश्वरयवान्प्रयया5र्थो न त्वैश्वयमत आह-- 
प्रत्ययार्थविषयादिति । प्रत्ययार्थ विशेषणत्वादित्य्थः । भाष्ये-प्रकृतिविशेषणमिति । प्रकृत्यथत्रोधकमित्यथः । 
स्वाभिन्ने. इति । ऐश्वये वत्त'मानस्वशब्दस्य 'स्वामि'न्निति निपात्यत इत्यर्थः । यदि विषयेति । प्रत्ययाथे- 
विशेषणं यदि स्यादित्यर्थः । नन्वन्यत्राऽपि खशब्दस्थैश्व्यं प्रयोगापचिरत आह- जत्तिविषये इति। स 
वैतद्वृत्तिविषये एव । अत एव “घनस्य खामी'यपि भवति । घनवाचिनस्तु मतुनेव ॥ १२६ ॥ 

† वाचो ग्मिनः ५। २। १२४ “वाच्‌्शब्दात्‌ ग्मिनिः प्रत्ययो मवति मत्वथे। वाग्ग्मी । 
वाग्रिमनौ । वासिनः |” इति बृत्तिः | _ 


“चो मिनि: प्रययो भवति मत्वर्थे, गकारशमादेशः' इत्यप्यथोपयन्ति राकारदयाऽमावार्थम्‌ । 
“यरोऽनुनासिके प्रत्यये भाषायां नित्यवप्चन मित्यनुनासिकस्तु गकारादेशविघानसामथ्योन्न भविष्यति । अथवा 
व्यवस्थितविमाषा विज्ञाष्यते । द्रष्टव्योऽत्र न्यासः । 


१-'बहुमाधिणी यस्य पूर्वसूने5पि सम्बन्धात्‌ मिनिरालजाय्चो च समानाथोः प्रत्यया भवन्ति, ते 
बेकयोगेतैव विधेयाः । नानायोगकरणसामथ्यौदुत्तरयोगस्य कुस्सता्थत्वमबगम्यते । “योराविमाग इष्टसिद्धर्य' 
इति विपरीतं तु नाशङ्कनीयम्‌ । सम्यग्‌ यो बहुभाषते तत्र 'वाग्मी,' यश्च कुस्सितं बहुभाषते तत्र वाचाल- | 
वाचारावि'ति दिक्‌ | व 
व्ाचोयुक्िपटेरबीग्मी वाववूको४तिवक्तरि । स्याज्जल्पाकस्तुवाचालो वाचाये बहुगहा वाद ? इयमरः । 
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वातातीसाराभ्यां कुकूच ॥ ५ । २ । १२६ ॥ 
पिशाचाच्चेति वक्कव्यम्‌ । पिशाचकी वैश्रवणः ॥ १२& ॥ 
पुष्करादिभ्यो देशे ॥ ५ । २ । १३५ ॥ 


इनिप्रकरणे बलाइाइरुपूर्वपदादुपसङ्कथानस्‌॥ १॥ 


इनिग्रकरणे बलादबाहूरुपू्ेपदादुपसङ्कधानं कत्त व्यम्‌ । बाहुबली ऊरुषली । 
सवादिश्च ॥ २॥ 


सवादेश्चेनिवेक्च्यः । सर्वधनी सर्वबीजी सबैकेशी । 
अथोच्चाऽसन्निहिते ॥ ३ ॥ 


अर्याचाञ्सन्िहिते इनिर्वक्व्य; । अर्थी । असैनिहित इति किमर्थम्‌ १ अर्थवान्‌ । 
तदन्ताच ॥ ४ | 
तदन्ताच्चेति वक्गव्यम्‌ । धान्यार्थी हिरण्यार्थी || किमर्थं तदन्तादित्युच्यते न 
तदन्तविधिना} सिद्धम्‌ ? ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते । एवं 
तहीनन्तेन सह समासो भविष्यति,-धान्येनाऽथी धान्यार्थी । स हि समासो न 
प्राप्नोति ॥ यदि पुनरयमर्थयतेशिनिः स्यात्‌ ? एवमपि क्रियामेव कु्वाणे स्यात्‌ । 
तृष्णीमप्यासीनो यस्तत्समर्थान्याचरति सोऽभिग्रायेण गम्यते--अध्ययमनेनेति । 


प्र०--पुष्करा। अर्थाच्चेति। विरोधादस्तीति न संबद्धयते ।अर्थोसनिहितो5स्मेतयर्थेव्याप्न 


एवेनिविधीयते । तक्रको ण्डिन्यन्यायेना5स्त्युपाधिकादिनेरभावः । थान्यार्थीति । घान्यमर्थ इति 
कर्मधारयो घन्यार्थोऽसप्निहितोऽस्येति प्रत्यय: । एबं तंद्दीति । धान्येनार्थी धान्यार्थी तृतीया- 
समासो भविष्यतीत्यर्थः। स हीति । “तृतीया तक्कतार्थने'त्यनेनार्थशब्दैन समासो विधीयमानोऽ- 


ANNANNNNAN: 


उड ्करादि । असन्निहित इति । श्रसन्निघानमत्र कालकृतम्‌, अत एव विरोधादस्तीस्यस्याऽ- 
सम्बन्ध» अ्रसनिहितकत्त कवत्त मानसत्ताया श्रसम्मवात्‌ । ननु सन्निहितेऽ्यर्थशब्दाःदत इनिठना' विति 
दुर्बारमत शाह-तक्रेति । 'अर्थी समर्थो विद्वानिति तु छान्दसस्वाद्वोध्यम्‌ । माष्ये-धान्येनार्थीति । नन्वत्र 
कथं तृतीया ! न करणे, अर्थिशब्दस्या5क्रियावाचित्वात्‌ , नाऽपि प्रइत्यादित्वात्‌, प्रयमाथे एकदेशानवयेऽपि 
विशिष्टेना5सामथ्यौत्समासा5प्रातेः, “धान्येने'यस्थैकदेशा न्वया5नौचित्याचेति चेन्न; ददतौ सत्त्वात्‌ । अर्थवत्तवे 


व 


च धान्यं हेतुः | एतेन 'सापेज्ञत्वादीहशे विषये तद्धितस्य न प्रातिः, द्रव्यवाची तु न नित्यसाकाइन्ञ 


पाती मे मात, 
र येन विधिस्तदन्तस्य १। १।७२ `. . ई 
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एवं तह्य यमर्थशब्दोऽस्त्येव द्रव्यपदार्थकः । तद्यया,-अर्थवानयं देश इत्युच्यते 
यस्मिन्गावः सस्यानि च वत्त न्ते । अस्ति क्रियापदार्थको भावसाधनः--अर्थनमथे 
इति । तद्यः क्रियापदार्थकस्तस्येदं ग्रहणम्‌ । एवं च कृत्वाऽ्थिकम्रत्यर्थिकावपि सिद्धौ 


OO NNN A AA AAAS AS SS AAA I ७०" 


NANNIES, «४४ 


ANAND ANAS AANA १० ९९१७३ ९० «८ 


प्र०--थिशब्देन न प्राप्नोतीत्यर्थः । सुप्सुपेत्येतन्नाश्रितम्‌ । न्याय्यस्य परिहारस्याउभिधास्यमानत्वात्‌ । 
एवमंपीति । कृतामुद्वभूत क्रियासाधनाभिधायित्वात्‌ । नह्यगच्छन्‌ गन्तेत्यभिवीयते । तद्यः क्रिया- 


` पदार्थक इति । नन्वत्रापि निरीहे न प्राप्रोति। नेष दोषः। णिनिपक्ष एव दोषस्यावतारो 


णिनेः कर्तरि विधानात्‌ । क्रियां हि कुर्नन्कर्तेत्युच्यते । मत्वर्थीयस्तु शेषसम्बन्धे भवति । तत्र 


Sa NNN NNN NN, 


उ०--इति स्पष्टमेवे'ति परास्तम्‌ । एवमेव “धान्येन धनी प्याद्यपपत्ति: । अर्थ॑यतेरिति । एवञ्च करणतृतीयान्तेन 
“कृत्ते करण! इति समास इति भावः । तत्समथोनीति । प्रार्थना हि-लामानुकूलः स्फुटं लामेच्छाव्यक्षको 
व्यापारो 'देही'त्यादिशब्दप्रयोगादिरूपः। तल्कतेंव 'च णिन्यन्तार्थः । यस्तु तददुर्वस्तत्फललामजनकक्रिंया- 
न्तरमाचरति, तत्राऽपीष्यतेऽयम्प्रयोग इति न णिन्यन्तस्याऽयं प्रयोग इति भावः ॥ एतेन “तस्समथोचरण- 
कृत्त रि 'पञ्चमिर्हेलैः कृषती'ति प्रयोगवद्त्राऽप्ययं प्रयोगः सुलम' इत्यपास्तम्‌। णिनिविग्रहरूपे अर्थयते? 
इति प्रयोगे ताइशब्यापारस्यैव प्रतीतेणिनन्तोऽपि ताहशार्थक एवेति तात्परयम्‌ । अर्थनमथ इत्यत्र तु 
लामेच्छार्थ इति न दोष इप्युत्तरम्‌ । कैययेऽष्येतत्तातयंक एव । माष्ये-सरोऽभिम्रायेणेति । सोडपीत्यथः । 
तस्येदं अहणसिति । तद्धटितस्येदं ग्रदवणम्‌ । 


अयं प्रयोगः । घान्यार्थीति प्रयोग इत्यथंः। एवश्च घान्यशब्दस्य उक्तार्थकाऽर्थंशब्देन समास 
कृत्वा घान्यार्थशब्दा'दत इनिठना'वितीनौ सिद्धः प्रयोगः। 'अथौच्चेति वार्तिके तु खूढत्वादूद्रव्यवाचिन 
एव ग्रहणम्‌ । एवञ्च क्रियावाचकादत इनिठनौ भवत एवं अत एव “अर्थिनश्च राजानो हिरणयेने'ति 
भाष्यप्रयोगः सन्नच्छुत इति भावः। तद्धवनयन्नाह्‌--एवञ्च इस्वेति। यद्ययोचा5सञ्चिहिते इत्युच्यत 
इति । अन्न वार्तिके यद्युभयोरर्थशब्दयोग्रहणमुच्यत इत्यर्थः । यद्वा एतदेवोच्यते । क्रियापदारथकस्त्वथंशन्दो 
नास्त्येवेति यद्युच्यत इत्यर्थः । उन्न स्यादिति । श्रथोदिनिरेव, स घाऽसन्निहित एवेत्याश्रयणादिति 
भावः । अथापि णिनिनेति। 'बहुलमामीच्ये' इति “बहुलग्रहणास्सुन्तोपपदाऽमावेऽपीत्यर्थः । एतदुप- 
योगश्चिन्यः | न च 'भ्रथोच्वे?ति वार्तिकप्रस्याख्यानमफलम्‌, अनिच्छधोरष्यसन्निहितधनस्याऽयिशुब्देनाऽ- 
मिघानाथ तदावश्यकत्वादित्याहुः - । अत एव माष्येऽपिनाऽरथीतीनन्तसङ्ग्रहः । नन्वेवं क्रियाशन्दान्मतुबपि 
स्यादत आाह- -मतुप्चिति । तदेवं भाष्ये “तदन्ताच्वे'ति वार्तिकं प्रत्याख्यातम्‌ । नन्वेवं धनवा'चकादस्त्यु-. 


पाधिकादिनिठनौ स्यातामेव, ततश्च क्रियपदार्थकाऽमावेऽपि अर्थिकः सिद्धोऽत श्राह--धनेति । इनिग्रहण 


दृष्टान्तार्थम । तन्ऋकौणिडत्न्यायेनेनेरेवाऽनमिधानाद्वनोऽमाव इति तातपयंग्‌। अन्ये तु तक्रकौशिडन्यत्यायस्य 
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भवतः% ॥ १२५ ॥ 
इति श्रीमगवत्पत अलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य 
द्वितीये पादे द्वितीयमाह्िकंम्‌। पादश्च समाप्तः । 


NNN WA ANNA 


Yu 


NAA AN, 


प्र०--क्रियाकारकभावस्य न्यर्भावान्निरीहेऽपि सिद्धः प्रत्ययः । एवं च कृत्वेति। यद्र्थाचाऽसंनिहित 
इत्युच्यते तदा-इनेरेव विधानाुन्न स्यात्‌ । अथापि णिनिनाऽर्थीति साध्यते तथा$प्योथक इति 
न सिध्येदिति] न्नियापदार्थकलरे'ऽत इनिठना'विति प्रत्ययद्वयं सिध्यति । मतुप्तु क्रियापदार्थका- 
“ दनभिधानाच्न भवति । धनवाचिनोऽप्यनभिधानादिनिठनोरभावः ॥ १३५॥ 
इत्युपाध्यायजेय्यटपुत्र-केय्यटकृते महामाष्यप्रदीपे पञ्चमस्याध्यायस्य 
द्वितीयपादे द्वितीयमाह्विकम्‌ । पादश्च समाप्त; । 


FANNIN AAS NS MASI SANA SSE ५७४७० 


AAAI AY 


ड०--विधेयविषयत्वादनुवाद्योपाधिबाघे मानाऽमावाद्चेननाऽप्राप्त्यमावाच्च, उमयोरण्यनभिधानेनाऽमाव 
इत्याहुः १३५ ॥ 
इति श्रीशिवमइसुतसतीगर्भजनागोजीमइविरचिते माष्यप्रदीपोद्दयोते पञ्चमाऽध्यायस्य 
द्वितीये पादे द्वितीयमान्हिकम्‌ । पादश्च समासः । 


i 


कॅ अत इनिठनौ ५। २। ११५ 
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प्राग्दिशो विभक्तिः ॥ ५ । ३। १ ॥ 

विभक्तित्वे किं प्रयोजनम्‌ ? 


विभक्तित्वे प्रयोजनमित्प्रतिषेधः॥ १ ॥ 


इदानीस्‌# । “न विभक्ती तुस्माः [ १ । ३ । ४ ] इतीत्सप्रतिषेधः सिद्धो 
भवति ।। यथ्येषं-*किमोऽत्‌’ [ ५ । ३। १२ ] क प्रेप्स्यन्‌ ` दीप्यसे’ 'काथेमासा!! 
अत्रापि प्राप्रोति । . 
5 तौ चोक्तम्‌ ॥ २॥ 


किमुक्नम्‌ ? 'विभक्नो तवगेप्रतिषेधो5तद्वित' इतिः । 
इदमो वि भक्तिस्वरश्च॥ ३ ॥ 


इदमो विभक्गिखरश्च प्रयोजनम्‌ । इतः इह । “इदमस्वृतीयादिविभक्षिरुदात्त ै 
भवती'त्येष स्वरः; सिद्धो भवति । 


NANANANNNNNN: 


प्र०प्रार्दिशो विभक्तिः । कि प्रयोजनमिति । प्रयोजनमामान्यविवक्षायामेकवचन- 
निर्देशः । इत्प्रतिषेध इति । अन्यथा 'मिदचोन्त्यात्पर'इति देशविध्यर्थाद्दानीमो मकारस्य 'हलन्त्य 
मितीत्संज्ञा स्यात्‌। तो चोक्तमिति । तवर्गस्य चोक्तमित्यर्थः | थमोरितसंज्ञापरित्राणार्थमुक्ारकरण- 


इत इति मुख्यमुदाहरणम्‌। अत्र हि लित्स्वरे प्राप्ते विभक्ते'रूड़िद'मित्युदात्तत्वं भवति । इहेत्यत्र 
तु प्रत्ययस्वरेणाऽन्तोदात्तत्वं सिध्यति । ननु मध्येऽपवादा इति न्यायादचुदात्तो सुप्पितावित्येतं 
स्वरं विभक्तिस्वरो बाधते, न लित्स्वरं, लित्स्वर एव तु परत्वाद्विभैक्तिस्वरं बाघते । नेष दोषः। | 


NY 


उ०--प्राब्दिशो । प्रयोजनानाम्बहूनामग्रे वच्यमाणस्वात्‌ किम्प्रयोजनमित्येकवचनमनुपपन्नसत आह- 
प्रयोजनसामान्येति । ननु फलाऽमावादेव नेत्संशेत्यत आह--अन्यथेति । इददानीसिति स्यादिति भाव: । 
तवर्गस्येत्वनिषेघात्तावित्ययुक्तमत आ्राह--तवगेस्येति । ताविति विषयसञ्तमीति भावः | ननु तद्वितप्रति- 
बेधवचनारम्मे गौरवमत आह--थमोरिति । 'न विभक्ता'वितिसूत्रमाष्ये तु प्रार्दिशीयेष्वस्याऽप्रवृत्ताबुदित््वं 
ज्ञापकम्‌ । दानीमो मस्य 'लोपो व्यो'रिति लोपेन यकारं प्रर्लिष्य इत्संशा नें व्युक्तम्‌ । वात्तिकाऽनुसारेण 
त्र प्रयोजनत्वोक्तिरिति बोध्यम्‌ । ल्षितीत्यत्रानुवत्तेत इति । श्रत्र चेदमेव भाष्य मानम्‌। हरदत्तस्तु-- 


# दानीं च ५। ३ । १८ १-“इत्प्रतिषेघः' पा०॥ २--'दीव्यसे? पा०। 
† १।३।४ वा० १ १ ऊडिद्म्पदादपपुपर्यम्यः ६। १) १७१ | 
२३ {‡ र 
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त्पदादिविधयश्च ॥ ४ ॥ ह 
त्यदादिविधयश्च प्रयोजनम्‌ । यतः यत्र । कुतः इर । विभक्ा विति 


त्यदादिविधयः® सिद्धा भवन्ति ॥ १ ॥ 
किंसवनामबहुभ्योऽद्वयादिभ्यः ॥ ५ । २। २ ॥ 
बहुग्रहणे सङ्ख्याग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 


होरिति । 
बहुग्रहणे सङ्कथाग्रहणं कतव्यम्‌ । इह मा भूत्‌+;बहौ ब 

अथ किमर्थं किम उपसङ्कयानं क्रियते न समेनाम्न' इस्येव सिद्धम्‌ ? 

दुव्यादिप्रतिषेधात्किम उपसङ्घ'यानम्‌ ॥ ९ ॥ 

दव्यादिप्रतिषेधात्किम उपसङ्घयान क्रियते | 'अदच्यादिभ्य” इति प्रतिषेधे 

प्राप्त किम उपसङ्घयान क्रियतेः।। २ ॥ 
एतदोऽन्‌॥ ५। ३। ४ ॥ 
क्काऽयं नकारः श्रयते ? न क्कचिच्छ्रूयते, लोपोऽस्य भवति ‘नलोपः प्राति- 


MRR 9 न त क एम नस 2० 
प्र०--'ऊडिद'मित्येतत्सूत्रं 'लिती'त्यत्रानुवर्तते । तेन लित्स्वरं बाधित्वा विभक्तिस्वरो भवति । 


तृतीयादिग्रहणेन च तृतीयामारम्य प्रारिदिशः प्रत्यया विभक्तिसंज्ञा गुह्यन्ते ॥ १ ॥ 
सर्वनाम। किम उपसङ्कयानमिति । उपेत्य सङ्खचानं, प्रतिपदं सूत्र उचारणमित्यर्थ: । 


(हृ्यादिषु किशब्दस्य पाठे प्रयोजने;-कश्च भवांश्च काविति “त्यदादीनां यद्यत्परं तच्छिष्यते' इति 


किमः शेषः, यादिभ्यस्तु प्रावपाठे भवतः शेषः स्यात्‌ ।। २॥ 
पतदोऽन्‌। इह केचिदशं पठन्ति केचिदनम्‌ । तत्रोत्तरपाठापेक्षया विचारः-क्कायं 


उ०--'ऊडिद!मित्यत्र 'अन्तोदात्ता 'दिति वत्ते तत्र निमित्तमेव लित्स्वरो विभक्तिस्वरस्येत्याह । त विनाऽपि 
अन्तोदात्त एव इदमशब्द इत्यन्ये ॥ १ ॥ 


किंसव | ननु किमः सूत्रे पाठादुपसंख्यानमित्यय 


कमत ग्राह--उपेत्येति । नत दृथादिभ्यः पूवमेव 


एतदोऽन्‌ । केचिदिति । वृत्तिकृतः । “श्रत्र द्वितीयपाठ एव सूतकृत्कृतः, भाष्यसम्मतेः ।? नन्वनु- 
कॅ स्य॒दादीनामः ७ | २। १०२ + पञ्चम्यास्तसिल्‌; सपम्याज्जल, ५ । ३ । ७; १० 


५६ 
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पदिकान्तस्य? [ ८ | २। ७] इति । यदि न कचिच्छरूयते, किमर्थमुश्वायेते ? _पदिकान्तस्थ' [ ८। २। ७ ] इति । यदि न कचिच्छर्यते, विमा १ 
अनेकारिशित्सवेस्य [ १ | १ । ५५ ] इति सर्वादेशों यथा स्यात्‌ । 


क्रियमाणेऽपि वै नकारे सवादेशो न प्राप्तोति । किं कारणम्‌ ? नलोपे कृते 
एकाल्त्वात्‌ । इदमिह सग्रधार्यम्‌--नलोपः क्रियतां सवीदेश इति) किमत्र कत्त व्यम्‌ ? 
परत्वान्नलोपः । असिद्धो नलोपस्तस्याऽसिद्धत्वात्सवीदेशो भवति । परिंगशितेषु 
कार्येषु# नलोपोऽसिद्धो न चेदं तत्र परिगणयते । एबं तहि-आनुपूव्यौ सिद्धमेतत्‌ । 
नात्राऽक्ृते सवोदेशे प्रातिपदिकसंज्ञा प्राञ्मोति, न चाञ्कृतायाँ ग्रातिपदिकसंज्ञायां 
नलोपः प्राप्नोति । तदानुषूच्या सिद्धमेतत्‌ । 


नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । अलोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यकारस्याऽक्ारवचने† 
प्रयोजनं नास्तीति कृस्वाऽन्तरेण नकारं सर्वादेशो भविष्यति । अस्त्यन्यदकारस्याऽः 
कारवचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? येऽन्येऽकारादेशाः प्राप्लुवन्ति तदबाधनायेम्‌ । तद्यया,- 
“मो राजि समः कौ! [ ८ । ३ । २५ ] इति मकारस्य मकारवचनसामध्योदनुस्रा- 
रादयो न भवन्ति । तस्माञ्नकारः कत्त व्यः । | 

न कत्त व्यः । क्रियते न्यास एव । प्रश्‍लष्टनिर्देशो$यम्‌-'अ अ अं? इति । 
सोऽनेकाह्शित्सवेस्येति सर्वादेशो भविष्यति । 


NANANANANNN: 


0000 wr 


प्र०--नकार इति । इत्कार्याभावादित्संज्ञायामसत्यां श्रवणेन भाव्यमिति प्रश्न! । लोपोस्येति । 
ेतसज्ञाद्वारेण लोपः, कि तहि? संपादिताऽनेकाल्व्यपदेशस्य कृतकार्यत्वाह्नत्षणान्तरेणेति भावः । 
क्रियमाणेऽपीति । ननु यावदेतदः स्थाने आदेशों न प्रवृत्तस्तावत्‌ प्रातिपदिकान्तत्वा भावान्न- 
लोपाऽप्रसङ्ः । प्रवृत्तिकाले त्वनेकात्त्वांत्सद्धः सवादेशः । एवं मन्यते--स्वरूपेणार्थार्थवत्त्वाः 
दप्रवृत्तो$प्येतदः स्थाने बुद्धिस्थ इति प्रातिपदिकं भवत्येव, तत्रश्च नलोपे ङ्ृतेऽनेकाल्त्वाभावाः 
त्सवादिशो न प्राप्रोति । आजुपूर्व्या सिद्धमिति । यदुक्तं 'स्वरूपेणार्थनार्थवत््वात्प्रातिपदिक'- 
मिति, तदयुक्तम्‌ । सर्वत्र स्वरूपप्रतिपत्तिसंभवादर्थवदरग्रहणसामर्थ्याद्रव्यतिरिक्तबा्यर्थग्रहणात्‌, 
अन्यथा न कचिन्नकारस्य श्रवणं स्यात्‌ । नात्राऽकृत इति । अर्थवतः संज्ञाविधानात्‌ । स्थान्यः 
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उ०--बन्धानां सर्वत्राऽश्रवणेन किमस्यैव श्रवणविचारोऽत श्ाह-इत्कायोमावादिति । नन्विस्वाऽसावे कर्य 
लोपः १ उचारणसामथ्योचेस्यत आह- नेत्संज्ञे त्यादि । लक्षणान्तरं--नलोपः प्रातिपदिकान्तस्ये'ति । ननु 
प्रयोगार्थं शास्त्र, तत्र यावत्स्याने न जातस्तावय्रयोगेऽनोऽमाबात्‌ कस्य प्रातिपदिकत्वमित्यत आह--एतदः 
स्याने बुद्धिस्थ इति । बुद्धिविषयतया सत्त्वमिति मावः । बाह्मार्थति | अनुकरणानामप्यनुकार्य बाह्म ॒ एवाय थ 


ओ नलोपः सुप्खरसंशातुग्विधियु कृति ८ । २। २ अ 
† यदादीनामः ७। २। १०२; अलोऽन्त्यस्य १। १। ५२२ १-न श्र 
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१६० | श्रीभगवत्पतज्ञत्षिविरचितं [ पञ्चम्यास्तसिल्‌ 


एतद्‌ इति योगविभागः ॥ १ ॥ 


एतदः इति योगविमागः कत्त व्यः | एतदः-'एत? इत्‌? इत्येतावादेशौ भवतो 
रथो} । तत;- “अन्‌? । अंश्र भवत्येतद्‌ इति । 
केन विहिते थकार एतद आदेश उच्यते ? 
एतदख थस उपसङ्कःथानम्‌॥ २॥ 


तत्तर्हि ईतेव्यम्‌ ? न केतव्यस्‌ । एतज्ज्ञापयति-भवत्यत्र थञ्नुरिति, यदयं थकारा- 
„४59 दावादेशं शास्ति । छुतो जु खल्वेतज्ज्ञापकादत्र थद्नुर्भविष्यति न पुनरयं एवाऽसाव- 
० = विशेषविहितस्थकारादिस्तस्मिन्रादेशः स्पात्‌! । इदमा थकारादिं विशेषयिष्यामः 
. “दमो यस्थकारादि'रिति ॥ ५ ॥ 
पञ्चम्यास्तसिळ्‌॥ ५ । ३ । ७ ॥ सप्तम्यात्रल्‌ ॥५।३।१०॥ 


टु उ एतदद् थम उपसङ्घयान कतेव्यम्‌ । एतत्मकारमित्यम्‌ । 


' इदं बिचार्पते-इमे तसिलादयो विभक्नयादेशा वा स्थुः, .परे वेति । कथं 
चादेशाः स्युः, कथं वा परे ? यदि “पञ्चम्याः’ “सप्तम्या!इति. षष्ठी तदादेशा, अथ 
पश्चमी, ततः परे । कुतः सन्देह; ? समानो निर्देश; ॥ कञ्चात्र विशेषः ? 


प्र०_-र्थेनाऽर्थवत्त्वमेष्टव्य मित्यर्थः । अकारस्याकारवचन इति । त्यदाद्यत्वं कृत्वादेशं मन्यते । 
बाध्यबाधकमावमनपेक्येतदुक्तम्‌ । तदपेज्ञायां हि दकारस्य स्थाने त्यदाद्यत्वस्याऽस्य चाऽत्वस्य विशेषो 
नास्तीति वक्तव्यम्‌ | येऽन्य इति । एतच्छन्दाऽक्रारेण सह पररूपं लित्स्वरश्च बाध्येत । योग- 
विभाग इति । अन्बाधनार्थम्‌ । तत्र रेफादिःरनद्यतने हिलन्यतरस्याःमिति हिल्प्रत्ययः । अविः 
शेषविहित इति । "प्रकारवचने था'लिति भावः । इदमेति । एवं च थमुना थाल्बाध्यते॥ ५॥ 
~ पञ्चम्याः । पञ्चमीनिर्देशादिति । `'आदेशपत्तस्य बहुदोषत्वात्प्राथस्याच पञ्चम्थाश्रयेण 


उ०- इति मावः। इदन्तु नाऽनुकरणमनुकार्याऽमावादिति तात्पर्यम्‌ । बाध्यबाधकेति । येन ना5प्रातिन्यायेने ति 
भावः । तदपेद्चायां हीति । अकारस्य प्राप्तावकारवचने फलं नास्तीति भाष्यं व्याचक्षते परे । भाष्ये--इदमो 
यस्थकारादिरिति । इदम इदम्शबदमुच्चार्य विहितो यस्थकारादिरित्यर्थः। तथा च तत्सामथ्यौदेतद्स्थमुरिति 
बचनमनुमीयत इति भावः । नन्वेवमपि थाल्दुबौरोऽत श्राह--एवञ्चेति ॥ ४ ॥ 


. पडम्यास्त | माष्ये-कस्मिन्‌ कुब्रेति । “वा ह घ घ्छुन्दसी'त्यत्र वेति योगविमागाल्लोके पि 
हि... तरुल आ लंदाइबरमिति पिप, छन्तसापसयाऽमधप 


२ १--वक्तव्यम! पा०।  २--'एतदेव झापयति' पा० । 
व ‡ प्रकारवचने थाल ५। ३ । २३ 
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NANANNNANNANNA, 
~, AANANANANANAANANANNANNNANNNNNANANN ANNAN: 


लसिलादयो विभक्त यादेशाश्चेत्सुञ्लुक्स्वरणुणंदीघेस्वौक््वस्मा- 


a Eo यांदिविविप्रातिषेधः॥ १ ॥ 

तसिलादयो विभक्त्यादेशाश्ेत्सुब्लुक्खरणुणंदीघैँत्यौत्वस्मायादिविधीना प्रतिषेधो 
वक्तव्य । सुञ्लुक्‌--ततस्त्यः यतस्त्यः । तत्रत्यः यत्रत्य+# | “सुपो घातुप्रातिप- 
दिकयो१' [ २। ४ । ७१ ] इति सुब्लुक्प्राप्नोति । सुब्लुक ॥ खर--यदा तदा । 
“अनुदात्तौसुप्पिती' [ ३ । १ । ४ ] इत्येष खरः प्राप्नोति । स्वर ॥ गुण-कस्मात्‌ 
कुतः । धेर्डिति' [ ७। ३ । १११ ] इति गुणः प्राप्नोति । गुण ॥ दीघे-तस्मिन्‌ 
तहि । “अतो दीघों यनि' "सुपि चत [७। ३। १०१; १०२ ] इति दीघेत्वं 
प्राप्नोति । दीर्घ || एसत्व-तेषु तत्र । “बहुवचने ऋण्येत्‌ः [ ७ । ३ । १०३ | इत्येत्वं 
प्राभोति । एत्त्व ॥ औत्त्व-कस्मिन्‌ कुत्र । इदुद्भयामौदश्वघे?ः [ ७। २ । ११७- 
११६ ] इत्योत्वं प्राम्रोति । ओत्त्व ।। स्माया दिविधिः-तस्मात्‌ ततः । तस्मिन्‌ तत्र। 
'ङसिङथो१ स्मात्स्मिनो’ [ ७ । १ । १५ ] इति स्मायादयः प्राप्नुवन्ति । 


ip पा 
पश्चसीनिर्देशात्सद्धम्‌॥ २॥ अन्ताः ` 
` सन्तु परे ॥ यदि परे समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्य । तस्मात्तस्यति । 
यस्मात्तस्यति । पञ्चम्यन्तारपरस्य तसेस्तसिल्भवतीति] तसिल्माझोति । 


प्र०- प्रत्ययाश्रयणमित्यर्षः । तस्मात्तस्यतीति । पञ्चमीनिर्देरे'तसेश्चे त्यस्यायमर्थः,-पचचम्याः 
परस्य तसेस्तसिलादेशो भवतीति । 'तपे'रिति निर्देशे चेकार उच्चारणार्थः । ततश्चः घातोरपि 
तस्यतेः पञ्चम्या परस्य तसिलादेशस्तद्धितादेशवत्प्रसज्येत । तद्विधानसामर्थ्याच प्रत्ययस्वरत्वेऽपिः 
लित्स्वरप्रसङ्गः। आदेशपक्षे तु नायं दोषः, ‘अपादाने चाहीयरुहोः रित्यत्राप्यादेशपक्षाश्रयणात्‌, ततश्च 
पञ्चम्याः स्थाने यस्तसिस्तस्य तसिल्विधानादातोः प्रसङ्गाभावः। स्वार्थे वतंमानस्येति । पञ्चम्यः 


ड० - कश्चित्‌ । परे तु छान्दसमेवेदं, छन्दस्यपि न्यायविचारस्य कत्‌ योग्यत्वात्‌ । अत एवं छान्द्सेघु 
शाल्नेषु तततदुपाधिनिर्देशः सार्थक इस्याहुः । ; 

पञ्चमीनिर्देशास्सिद्धमिति । एतल्लन्धा्थस्य दूषणाय 'सन्तु परे! इत्यनुवादः । नन्विकारोचारण- 
सामथ्यीद्धातोनं भविष्यतीत्यत आ्राह--इकार इति । प्रसङ्ग इति--कमोरि घञ्‌, तसिलादेशः प्रसज्यत 
इत्यर्थ: । ग्रसज्येते'ति वा पाठः । ननु षष्ठीपक्षेषपि पश्चमीस्थानिकतसिरप्रसिद्ध इति पञ्चम्या विशेषणा- 
डसम्मवात्सर्वंत्र प्रसज्ञस्तदवस्थ इति “यदि परे” इति माष्या5नुपपत्तिरत श्राह-थादेशपक्ते त्विति। नाऽयं 
दोष इति । एतेन सुन्लुक्स्वरादिदोषाः सन्त्येवेति ध्वनितम्‌ । आदेशपचाश्रयणादिति । अपादाने 


र दादलेत्ोर्र्मादादिविषि पा | पा०। न अव्ययात्यप्‌ ४ । २। १०४ | 
२-'स्मादादिविधिः? पा० । † तसे ५। ३।८ ` 
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१८३ .. श्रीभगवत्पतञ्ञलिविरचितं ` [ तसेश्च 


MANNS, 


८% अनादेशे स्वार्थविज्ञानात्समानशब्दाऽप्रातिषेधः ॥ ३ ॥ 
02 
शक & अनादेशे स्तार्यवि्ञानात्समानशब्दानामप्रतिषेधः | अनेकः प्रतिषेधोउप्रति- 


/ ७4० ` वेधः । तसिढ्कस्मान्न भवति ? 'स्वार्थविज्ञानात्‌! ।पञ्चम्यन्तातःरस्य तसे! स्वार्थ वर्त- 
तते 
मानस्य! तसिला भवितव्यम्‌, न चात्र पञ्चम्यन्तात्परस्तसिः स्वार्थे घतते ।। ७ ॥ 


॥ १०॥ 


A NNAANNANNANANAANNN A ANNAN ANN 


तसेश्च ॥ ५। ३।८॥ 


किमर्थ तसेस्तसिल्ुच्यते ? 
तसेस्तसिल्वचनं स्वराथेस्‌ ॥ १ ॥ 


तसेस्तसिल्वचनं क्रियते' । किं प्रयोजनम ! “स्वरार्थम्‌? । “लिति प्रत्ययात्पूर्व- 

पु मुदात्त' भवती त्येष# स्वरो यथा स्यात्‌ || ननु चायं तसिब्तसिं; बाधिष्यते । न 
% सिध्यति । परत्वात्तति! प्राभोति । तसिलोऽबकाशः--ततो दीयते, ततोञ्चरोइति । 
तसेरवकाश/--ग्रामत आगच्छति नगरत आगच्छति । इहोभयं प्राप्नोति--तत आग- 


प्र०--न्तप्रकृत्यर्थ इत्यर्थः । इह॒ स्वाथिके: साहचर्यात्तसिलादेशोऽपि स्वाथिको हिलाल 
च स्वार्थिकस्य स्थाने भवति ततः स्वाथिको भवति। अथवा तसेरितीकारो विवक्षितो न 
तुबारणार्थः॥ ७ ॥ 


तसेश्च । स्वार्थमिति । ननु त्यदाद्यत्वाद्यर्थत्वाद्वरूपाद्यर्थ तसिल्वचनम्‌ । न च विभक्तया- 
_देशपक्षाश्रयेण त्यदादिविषिसिद्धि, आदेशपक्षस्य सदोषत्वात्परित्यागात्‌ । एवं तहि खान्यादेश- 


NNN, 
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उ०--वत्त॑मानपश्चम्याः स्थाने तसिरित्य्थ इति भावः । ननु तसुधातुरपि स्वस्यैवार्थ वत्तेतेडत आह-- 
पन्चम्यन्तेति । पञ्चमयन्तायाः प्रकृतेरथे इत्यर्थः । ननु 'स्वार्थरइति पदाऽमाबासस्वा थे वत्तमानस्येत्यथो5- 
लामोऽत आह---श्हेति । वाक्यैकदेशन्यायेन तल्लाम इति भावः | अथवेति । स्वाथे वत्तमानस्येत्यनेनेकारो 
विवक्षित इत्येव भाष्ये बोधितम्‌, इकारविशिष्टस्य तथात्वादिति भावः ॥ ७ ॥ १०॥ 


तसेश्च । विअक्यादेशपच्चाभ्रयेणेति । 'श्रपादाने 'चाउह्दीयरहोरिल्यन्रेतति शेषः | सदोषत्वादिति । 
“कुत आगच्छती त्यादौ मुणप्रसक्गो दोषः । परत्वात्तसेर्बाधकस्य तसिलो बाधक इति । परत्वात्तसिलो 
बाधक इत्यन्वयः । अहीयरहो'रिति पर्युदासेन क्रियानिमित्तकस्वाथयणात्स बहिरङ्गः, श्रयन्चन्तरङ्ग इति 
तसेरयम्बाधक इसर्थः । शर्थक्केतबहिरङ्गचाभयणमत्र नेतीद चिन्थम्‌ । श्रत एव भाष्ये 'तसिलः परत्वात्तसि'- 


* ‡ श्रपादाने चाहीयरुहोः ५ । ४। ४४ १--'क्रियते स्वराथ॑म्‌? पा० | 
# लिति ६। १ । १३३ 
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:... ततो दोर्षायुपम । | 
. „` स देवानांप्रियः, तत्र देवानांप्रियः, ततो देवानांप्रियः । तं देवानांप्रियम; तत्र 
` देवानांप्रियम्‌, ततो देवानांप्रियम्‌ । 
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च्छति, यत्‌ आगच्छतीति । परत्वात्तसिः प्राभोति । तस्मात्सुष्ठ्च्यते--'तसेस्तसिल्व- 
चनं स्वराथ मिति ॥ ८ ॥ 


© ७ 
पयमिभ्यां च ॥ ५1३ । ६ ॥ 
पयेभिस्यां च स्वोभयार्थे ॥ १ ॥ 


पर्मभिम्याच्वे ति यदुच्यते तत्सर्बोभयारथे द्रष्टव्यम्‌ । याव्सर्वंतस्तावत-परितः । 
_यावदुभयतस्तावत्‌--अभितः ॥ & ॥ पा 


इतराभ्योऽपि हड्यन्ते ॥ ५ । ३ ।.१४॥ 


इह कस्मान्न भवति--सः, तौ, ते ? भवदादिमियोंग इति वक्व्यम्‌ । के पुनर्भ- 
वदादयः ? भवान्‌, दीर्घायुः देवानांप्रियः, आयुष्मानिति | स भवान्‌, तत्र भवान्‌) 
ततो भवान्‌ । तं भवन्तम्‌, ततो भवन्तम्‌, तत्र भवन्तम्‌ । तेन भवता) तत्र भवता, 
ततो भवता । तस्मै भवते, तत्र भवते, ततो भवते । तस्माद्भवत+, तत्र भवतः, ततो 
व । तस्य भवतः, तत्र भवतः, ततो भवतः । तस्मिन्‌ भवति, तत्र भवति, ततो 
सवाते । 


स दीर्घायु, तत्र दीर्घायु, ततो दीघोयुः । तं दीर्घायुषम्‌, तत्र दोर्घायुषम, 


स आयुष्मान्‌, तत्रायुष्यान्‌, तत आयुष्मान्‌ । तमायुष्मन्तम्‌, तत्रयुष्मन्तम्‌) 
तत आयुष्मन्तम्‌ ॥१४॥ ` ट | 


प्र०--भावः किमर्थे आशितः, तसिश्चेति प्रत्यय एव परत्वात्तसेर्बाधकस्य तसिलो बाघक: कर्तव्य: | तसिलो बाधकः कर्त्तव्यः । 
तस्य च विभक्तिसंज्ञकत्वात््यदादिविधिः सिध्यतीत्याशङ्कच स्वरार्थमित्युक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


NANNY, 


NANNNNNN 


Da 


ड०--रित्युक्तम्‌ । तस्मासू्त्राऽनुक्तं लिल्वफल वक्त" “स्वराथं'सित्युक्तम्‌ । तब पूर्वोक्ततदाद्यस्वादीनाम्‌म २ 

ष्युपलच्ष्णम्‌॥ ८ ॥ | न 
पर्य॑भिभ्यां च । माष्ये--सर्वोसयार्थेति । श्रमिधानस्वमावमूलकमेतत्‌ । ओदनस्परिषिश्नतीतादी 

वावचनाऽनुबृत्तेः पक्के तसिलमावो बोध्यः ॥ ६ ॥ क 
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[तदो दा चे 


AANA YASS YAY SIV YY YY YY ANNAN, 


अधुना ॥ ५। ३। १७॥ 


अधुनेति किं निपात्यते ? इदमोऽश्भावो धुना च प्रत्ययः । इदमो वा 
लोपोऽधुना च प्रत्यय; । अस्मिन्काले अधुना || १७ ॥ 


दानीं च ॥ ५। ३ । १८ ॥ 
इदानीम्‌ । इदमस्तृतीयादिर्विभिककरुदात्ता भवतीत्येष स्वर! पराञ्ञोतिक्ष । 
दानीमिति निपातनात्स्वरसिद्धिः ॥ १ ॥ 


दानीमिति निपातनात्स्वरसिद्विमेविष्यति । आध दात्तनिगातनं करिष्यते) स 
निपातनस्वरो विभक्किस्त्ररस्य बाधको भविष्यति । 


उक्तं चा ॥ २॥ 
| - किमुक्नंस ? आदी सिद्ध मिति] ॥ १८ ॥ 


तदो दाच॥ ५। ३। १९॥ 
तदो दावचनमनर्थकं विहितत्वात्‌ ॥ १ ॥ 


तदो दावचनमनर्थकभ्‌ । किं कारणम्‌ ? “विहितत्वात्‌? | विहितोःत्र प्रेत्यय£-- 
“सर्वेकान्यकिंयत्तदः काले दा’ [ ५ | ३। १४ ] इति ॥ १६ ॥ 


प्र०--दानीम्‌ | केचिदिदानीमिति सूत्रं पठन्ति । अन्ये तु-दानों चेति। एष खर 
इति । 'अलोत्त्यस्ये ति वचनादन्त्यस्योदात्तत्वं प्राप्नोति । आदौ सिद्धमितीति । 'आदेः परस्ये'- 
ति वचनात्‌ ॥ १८॥ | 


तदो । दाबचनमिति । सूत्रकारेण त्वदाप्रत्ययः कृत इत्याहुः । स्वरे च विशेष: । 
| अदाप्रत्यये तदाशब्द आद्युदात्त भवति, दाप्रत्यये त्वन्तोदात्तः॥ १९॥ 


ड०>दानों च | अन्ये त्विति। ्रयमेव पाठो 'न विमक्ताःविति सूत्रस्थमाष्यसंमतः | ननु 
तेनाऽप्याद्यदात्तष्वास्को मेदोऽत श्राह--चल्लोन्त्यस्येतीति ।। १८ ॥ 


तदो दा । इत्याहुरिति । श्रत्राऽरुचित्रीजं माष्यविरोधः || १६ ॥ 
१--'इदानीमिति’ इति पा०।  % उडिदम्पदाद्यपपुग्नेदयुम्य: ६। १ । १७१; अलोऽन्यस्य 
१।१।५२ 1 ६।१।१६१ वा०४ १-'दाप्रत्वयः पा० । 
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तयोदीहिलो च च्छन्दसि ॥ ५। ३ । २०॥ 
तयोरिति प्रातिपादिकानिदेशः ॥ १ ॥ 


तयोरिति प्रातिपदिकनि्देशोऽत्र द्रष्टव्यः ॥ द्वेष्यं बिजानीयाद्योगयोबा प्रत्यय- 
योर्बेति । तदाचार्यः सुहृङभलाऽन्वाचष्टे-तयोरिति ग्रातिपदिकनिदेशःइति || २० ॥ 


_ सद्यःपरुत्परायैषसःपरेद्यवयद्यपूवेदयरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरदयुरपरेद्यरध- 


रद्यरुभयेद्यरुत्तरेद्यः ॥ ५ । ३ । २२॥ 
सद्य इति किं निपात्यते ? 
समानस्य सभावो व्यश्चाहनि ॥ १ ॥ 


समानस्य सभावो निपात्सते दश्च प्रत्ययो5हन्यमिघेये । समानेऽहनि सद्यः । 
परुत्‌ परारीति किं निपात्यते ? 


पूर्यपू्वतरयोः पर भाव उदारी च संवत्सरे ॥ २॥ 
पूरवपूर्वतरयोई परभावो निपात्यते उदारी च प्रत्ययौ संवत्सरेज्मियेये । पूचेस्मि- 
न्संबत्सरे परुत्‌ । पूर्वेतरे संवत्सरे परारि । | 
ऐषम इति कि निपात्यते ? 
इदमः समसण्‌ || २ ॥ 
इदः समसणप्रत्ययो निपात्यते संवत्सर5मिघेये । अस्मिन्संवत्सरे ऐषमः । 


NNN NANNANNANNANANANNA “४१/४४/४११९ /१ ४१ 
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प्र०--तयो ।-योगयोर्वेति । तत्र पूर्वयोर्योगयोविषये दाहिलौ भवतः, चशब्दाद्योगद्दयविहितो 


- प्रत्ययाविति सूत्रार्थः स्यात्‌ । तत्र यदि यथासङ्घयमाश्रीयते तदा इदमश्छन्दसि इदा इदानीमिति 


रूपद्यमेव स्यान्न त्वघुना एतहीति । बिशेषविहिताम्यां छत्दोविषयाम्यां दादानीम्‌ म्यां हिल घुना 
प्रत्यययोर्बाधप्रसङ्गात्‌ । तदस्तु तदानो तदा तहींति रूपत्रयं सिध्यत्येव । अथापि यथासङ्खयाना- 
श्रयणादिदमो हिल्विधीयते तथाप्यघुनेति छन्दसि न स्यादेव । अथ तयोरिति प्रत्ययपरामर्शस्तयो: . 
पूर्वसूत्रविहितयोविषये दाहिलो भवतस्तदानन्तर्यात्तद एव दाहिलो स्यातामिति इद्म इदा इति 
न सिध्येत्‌ । प्रातिपदिकपरामर्श तु चकारेण यथाप्राप्त्यभ्यनुज्ञाने न कश्चिद्देषः ॥ २० ॥ हट 


D0 bh ९४९८" 


ड०--तयोदोर्हिं । योगयोः प्रत्यययोर्वेत्य्थे दोषं दर्शयति--तश्रेति । हिलघुनाप्रत्यययोरिति 
शनद्यतने हिलः प्राप्तिः ॥ २० ॥ 
२४ { 
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rl ENN श्रीभगवरपतश्लिविरचितं [ दिक्शब्देभ्यः । 
वि क. RT 
परेद्यवीति कि निपात्यते. ! 


परस्मादेद्यग्यहनि ॥ ४॥ 


परस्मादेद्यविप्रत्ययो निपात्यतेऽहन्यभिधेये । परस्मिन्नहनि परेद्यवि । 
ऋद्येति कि निपात्यते ? 
इदसो5श्मावों व्यञ्च ॥ २ ॥ 


इदमोऽश्भावो निपात्यते द्यश्च.प्रत्ययो5हन्यभिघेये । अस्मन्नि अद्य । 
प्वेदुरन्येद्युरन्यतरेचयु रितरेचुरपरेबुरधरेचरुभयेदुरुतरेधुरिति कि निपात्यते ९ 


पूर्वान्यान्यतरेतरापर।धरो भयोत्तरेभ्य एचुसुच्‌ ॥ ५ ॥ 


पूर्वान्यान्यतरेतरापराधरोभयोत्तरेम्य एद्युसुच्मत्ययो निपात्यते5हन्यभिथेये । 
पूर्वस्मिइनि पूर्वेशु | अन्यस्मिञ्नहनि-अन्येदयुः । अन्यतरस्मिन्नहनि अन्य- 
तरुः । इतरस्मिक्षइनि- इतरेद्युः । अपरस्मिन्नहनि--अपरेयुः । अधरस्मिन्नहनि- 
अघरेदय ३ । उभयोरह्योः-उमंयेद्य्‌ ¦ । उत्तरस्मिन्नहनि--उत्तरदय ¦ । 


यश्चो सयात्‌ || ७॥ 
उभयशब्दाद्‌ य च वक्तव्य: । तस्मान्मनुष्येभ्य उभयद््‌ १ ॥ २२ ॥ 
दिकशब्देभ्यः सप्तमीपञ्चम्नीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः 
॥५।३।२७॥ | 


अ०--दिकशाब्दे । दिशां शब्दा दिक्शब्दाः, ये रूढ्या दिशो वाचकाः पूर्वादयस्ते गृह्यन्ते । न 
त्वेन्द्रथादयो यौगिकाः तत्र दिश उपलक्षणत्वेनोपादःनादिहापि प्राप्रोति--'पुर्वस्मिन्गुरो वसती'ति। 
अत्र हि देशसम्बन्धात्कालसम्बन्धाद्वा पूर्वशब्दो गुरौ वतते, तदर्थं विशेषणोपादानं 'दिग्देशकाले'- 
ष्विति। विभक्तीनामुपाधीनां चःसाम्येऽपि यथासङ्खथाऽभावः, तदर्थं स्वरितत्वाऽप्रतिज्ञानात्‌ । 
तत्र यथा पूर्वादयः स्वभावाहिरि वर्तन्ते तथा देशकालयोरपि । यथा काले वर्तमाना दिशं 
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उ०-- दिक्शब्देभ्यः । स्पष्टप्रतिपत्तये उत्तरचोद्यावतारणाय्‌ च सूत्रार्थ निरूपयति--दिशां शब्दा इति । 
शब्दप्रहणसामथ्यलम्यमाह- ये रूढधेति। दिश उपलक्षणखेनेति | श्रत एव 'दिकदेशकालेः ष्विति 
तद्विशेषणम्‌ । तथा देशेऽपीति । वरुसंमुलदेशत्वादेस्तसृ्तनि मित्तत्वात्‌ । न च दिश . पूर्वीदयष्टाबन्ता 

` देशकालयोस्त्वदन्ता इति देशकालयोः कथं दिनशब्दस्वेन व्यवहार इति वाच्यं, टापः स्वार्यिकत्वेन 
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इह कस्मान्न मबति,---'पूर्वस्मिन्देशे वसती'ति ? : बर्सती'ति ? नेष देशो देशविशेषणमेतत्‌ 
॥ २७॥ 
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प्र०—नापेत्षन्ते तथा देशेऽपि दिगनपेक्षाः' । यद्यपि भित्नार्थवत्तित्वाद्धिन्ना एव पूर्वादयो दिग्देशकालेषु 
तथापि तत्त्वव्यपदेशनिबन्धनमादश्याश्रयो दिक्शब्देभ्य इति व्यपदेशः । अनिदिष्टार्थत्वाच स्वार्थेऽयं 


प्रत्ययः ।एवं स्थिते चोदकः पृच्छनि--इद्द कस्मान्न भवति पूवैस्मिन्देशे बसतीति । पूर्वशब्दस्य 
दिक्छनदत्वादेशवृत्तत्वाच प्रसङ्ग: । आचार्य आह-नैष देशो देशविशेषणमेतदिति । अयमर्थः 
विशेषणविशेष्ययोः काणख जवत्कामचाराद्यदा पूर्वोऽर्थो विशेष्यत्वेन प्रक्रम्यते देशो विशषणत्वेन 
तदा प्रत्ययो भवति । वृत्तौ विशेष्यं प्राधान्या द्विरेषणमन्तर्भावयितु' शक्नोति । सत्यपि चान्तभवि 
दिग्देशकालानामविशेषेणान्तर्भावाद्विशेषाभिञ्यक्तये देशादिशब्दप्रयोगो भवति,-“बुरस्तादिश 
आगतो' (देशात्कालाहे 'ति । य॒दा तु देशो विशेष्यस्रेन प्रक्रम्यते पूर्वोऽर्थो विशेषणत्वं तदा 


प्रत्ययाभावः । दिग्देशकालेष्वित्यनेन हा पाधिभावो दिगादीनां समर्थितो न तु प्राधान्यं, नापि 
` वृत्तो गुणः प्रधानमन्तर्भावयितु' शक्नोति । नैष देश इति । नेष पूर्वार्थो देशेन विशेष्यत इत्य्थः। 
यो हि देशेन विशेष्यमाणो देशो भवति ततः प्रत्ययो न तु विशेषणादित्यर्थैः। अन्ये त्वाहुः 
` अवध्यपे्षार्थाभिधायिभ्यः पूर्वादिभ्यः प्रत्ययेन भवितव्यम्‌, इह तु पूतैदेशेऽवधिनिरपेक्ष एव 
पूर्वशब्दः प्रयुज्यते । तथा हि- पूर्जदेशादृक्षिणापथं गच्छन्कुतश्च.गतस्त्वमिति पृष्टः 'पूर्वदेशादाग- 
तोऽह मिति प्रतिवक्ति । प्रत्यागच्छंश्च ‘दक्षिणापथाः दिति । तत्र 'नेष देश'इत्यस्यायमर्थो नायमव 
घिमन्त्रेन देश उपात्तः, कि तहि? अवविनिरपेच्षदेशस्पेतद्विशेषणम्‌ । वास्तवी तु व्यवस्था 
विद्यत इति सवेनामसंज्ञा प्रवर्तत एव ॥ २७॥ 


NNN 
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उ०--द्योतकतया वाचकरूपे भेदामावान दोषः । देशकालाम्यां व्यपदेशस्तु न कृतो, गोरवापत्तेः। तस्वब्यपदे 
शेति । तश्वव्यपदेशः -प्रत्यमिश्ञाप्रस्ययः) तस्य निबन्धनं यत्साइश्यं तदाश्रयस्तन्निमित्तक इत्यथः । समानाऽ- 
धिकरणविशेषणखेन देशार्थकच्वमस्सेवेत्यत आह--विशेषणविशेष्ययोरिति । श्रतरेदं चिन्त्यं) सुणशब्दयोः 
क्रियाशब्दयोबिंशेषणबिशेष्यमावे कामचारेऽपि मुणद्रव्यशब्दयोस्तत्वे कामचारा5मावः । “पुरस्ताद्देश इद्‌ 

नित्यादौ देशस्य “विशेषणत्वाऽननुभवाच, बहुत्रीह्मादौ प्रधानान्तभीवेणाऽपि वृत्ते देशंनाच । तस्माद्यमत्र 
मष्यार्थः नैष देशः--न देशस्रेन देशत्रोधकः, किन्तु देशविशेषणस्य पूवोर्जितत्त्रवतः पूवो ऽध्युषितत्ववतो 
वा बोधकः । ईहशे 'चार्थे 'पुरस्तात्‌'शब्दस्याऽसाशचुत्वं स्पष्टमेवे'ति । ननु वत्तौ देशाद्यन्तमोवे “पुरस्ताद श* 
इति प्रयोगो न स्यादत आह--सत्यपि चेति । देशो भवतीति । देशवाचको भवतीत्यथः। अन्ये स्विति । 
मतन्वच्व्रस्वारस्या 5ननुमुणच्वादरुचिप्रस्तमिति स्पष्टमेव । किंञ्च वास्तबव्यवस्थामादायोपात्तव्यवस्थापदकं 
सर्वनामत्वं भवति, श्रतुपात्तव्यवस्थापदकः प्रत्ययो न प्रवत्त त इत्यत्र माना$मावः ॥ २७॥ 


_ द्त्वा इति एब दिस्त देखि 
पूवौदिः, तत्कथमुच्यते--दिंगनपेक्षेति चेत्‌; उच्यते । देशाऽवस्छिनञा दिगेव पूवोद्रिति विनिगमनाविरहात्‌ 
ुषछूक्त देशेऽपि दिगनपेच्चा इति ।” इत्यधिक प्रदीपे कचिद्‌ इश्यते । र 
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दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ॥ ५ । ३ । २८ ॥ 


किमर्यमतसुच्‌ क्रियते न तसुजेव क्रियेत ? तत्रायमप्यर्थः--सरार्थश्षकारो$ 
न कतेव्यो भवति, प्रत्ययस्वरेशेत्र। सिद्धस्‌ । का रूपसिद्धिः--दक्षिणतो ग्रामस्य, 
उत्तरतो ग्रामस्य ? दच्षिणोत्तरशब्दावकारान्तौ तसुशब्दः प्रत्ययः । भवेस्सिद्ध यदा 
अकारान्तौ, यंदा तु खल्वा55कारान्ती तदा न सिध्यति । तदापि सिद्धस्‌ । कथम्‌ ! 
पु'वद्भावेन । कथं पु वद्भावः ? “तसिलादिष्वाकृत्वसुचः' [ ६ । ३ । ३५ ] इति । 

न सिध्यति भाषितपु स्कस्य पु'वद्भावः, न चैतौ भाषितपु'स्कौ । नलु च भो 
दक्षिणशब्द उत्तरशब्दश्च पु'सि भाष्येते । समानायामाकृतौ यद्भाषितपु'स्क' मित्युच्यते, 
आकृत्यन्तरे चैत्तौ भाषितपु'स्को । द्षिणोत्तरेति दिक्छन्दौ, दक्षिण उत्तर इति व्यव- 


aN 
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प्र०-दक्षि । आङत्यन्त॑र इति। मन्या दिगाकृतिरन्या व्यवस्थाक्कतिरिति भावः । दिशि 
वर्तमानाः पूर्वादयो निमित्तान्तरनिरपेत्ताः । देशकालयोस्तु व्यवस्थापेत्ताः । यदि पुनरिति । 
सर्वत्र व्यवस्थाशब्दाः सन्त्विति भावः । 

व्यवस्था--मर्यादेत केचिदाहुः । एवं तु--'उत्तरा: कुरव’ इति संज्ञायां मर्यादानपेक्ष- 
णालुख्नुत्तरेणाप्यासीनानामुत्तराः कुरव इति प्रयोगाद्व व्यवस्थाभावादसंज्ञायामिति प्रतिषेधान- 
थक्यप्रसञ्चाद्यावद्दद्वव्यमनपायो व्यवस्थेत्यपरे मन्यन्ते । दक्षिणा गाथका इति,--सत्स्वेब गाथकेपु 
्रावीप्यलक्षणस्य दाक्षिण्यस्य कादाचित्कत्वाद्र व्यवस्थाऽभावो, दिग्देशकालसंज्ञातु तु व्यवस्था- 


सद्भावः । मर्यादालभ्षणव्यवस्थावादिनस्तु उत्तराः कुरव इत्यत्रापि मेरु' जम्बूद्वीपं वाउपेक्ष्योत्तर- 


ड०--दक्षिणोत्तरा माष्ये-कारान्ताविति । यदा दिग्वाप्वकावित्यर्थः | अन्येति । दिशि वाच्यायामन्या 
आक्ृतिः, व्यवस्थाविषयदेशादौ वाच्येऽन्या आकृतिः प्रवृत्तिनिमित्तमित्यर्थः । श्राकृतिभेदमेव दर्शयति-- 
दिशीत्यादि । ्रवधिसपेच्षत्वाऽसापेत्षत्वाम्यामाङ्गतिमेदो गम्यत इत्यर्थः । निमित्तान्तरपेक्षा इति । श्रवघि- 
निरपेक्षप्रवत्तिनिमित्तकाः, प्रत्तिनिमित्ता५भाव एव वेत्यर्थः । ब्यवस्था 5पेच्चा इति । ञ्रवधिसापेच्प्वृत्तिनि- 
मित्ता इत्यर्थः | तत्तद्वधिकोदयाचलसननिहितदेशात्वादिसमनियतं. पूर्वदेशत्वादि दिग्वाचकेषु शब्द एव 
प्रृत्तिनिमित्तम, तद्भाव एव वा “तस्य भाव! इति सूत्रोक्तरीत्या डित्थादिशब्देष्विव, न्यं्रत्ववधिसाकाङ्च- 
घर्म इति तातर्यम । माष्ये-दिकशब्दावित्यस्य दिग्वोघकपूर्वादिशब्दप्रवत्तिनिमित्तकावित्यरथः । सर्वत्र व्यवस्थेति । 
देशे इव दिश्यपि पथ्वीमध्याऽवधिकोदयाचलसन्निहितष्वादिकमेव ्रबृत्तिनिमिसमित्यभिमानः । 


मयाँदा-्रवघिः | यावद्द्रव्यमिति । द्रव्योत्पत्तिक्तणमारम्य नाशपर्यन्त यत्र पूर्वादिव्यवहारानपाय इति 


हि तदर्थः । दिग्देशकालसंज्ञासु स्विति । तद्वाचकेष्वित्यर्भः । इदमपि “ग्रधेरे ताम्बूलराग' इत्यादावतिव्यासं, 
देशकालयोरव्यासञ्च, तदृध्वनयन्पुनः प्रामुक्तमेव लक्षणमाभ्रयति-मयादा्नचणेति । मे जम्बूद्वीपं चेति । 
'ये केचन परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरकुरब उत्तरमद्रा'इति भतिविरुद्धमेतत्‌ । नन्वेवं तस्प्रयोगोऽपि स्यादत 


नि आरो या † (आद्युदात्तश्च ३। १। ३ 
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स्थाशब्दौ । यदि पुनर्दिकशब्दा अपि व्यवस्थाशब्दाः स्युः, कथं यानि दिगपदिष्टानि 
कार्याणि ? दिशो यदा व्यवस्थां वत्त्यन्ति । 


यदि तर्हि यो यो दिशि वर्तते स स दिक्शब्दो रमणीयादिष्वंतिप्रसङ्गो भवति- 


४ 


NN 


NNN, 


प्र०-त्वविज्ञानात्प्रयोगकाले तु निरूढत्वाहयवहारस्य प्रयोक्तृभिरनमेक्ष्यमाणापि वस्तुतो व्यवस्थाः 
ऽस्तीति मन्यन्ते । 


अन्ये तु--परस्परापत्षात्मस्थितिव्यवस्थेत्याहः. । कथं यानीति । 'दिवशब्देम्यः 
सप्तमी त्यादिविहितानि । व्यवस्थाशब्दत्वे हि दिश उपलक्षणत्व॑ न स्यात्तस्या निमित्तत्वाभावादिति 
भावः । दिशो यदेति । निमित्तवतोऽप्यर्थस्योपलत्षणत्वात्‌ । तथा च सङ्खयाराब्दाः कालवृत्तयः 
कालशब्दत्वात्कालाधिकारविहितप्रत्ययमाजः, षष्टिवर्षाणि भूतः षष्टिक इति भावः । 

एततपतताश्रेऽतिप्रसङ्गमाह-यदि तर्हीति। रमणीयादयो गुणक्रियानिमित्ता दिशि वर्तमाना 


दिवशब्देनव्यपदिश्येरत्चित्यर्थ: । दिशं यो न व्यभिचरतीति । व्यवस्थानिमित्तो यो न भवति, 
स्वभावेत एव यो दिशि वर्त्तत इत्यर्थः । दिशि ष्ठ इत्यर्थप्रदर्शनं, दिशां शब्द इति तु षष्ठीसमासः । 
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र _ग्राह-निरूढत्वाद्व्यवदारस्येति । परस्परेति । यावर्सुमेरुव्यवहारमेत्र पूवौदिव्यवहारः, सुमेरुस्थिति- 
पर्यन्तमेवोत्तराः कुरवः, दक्षिणा दिगित्यादिव्यबह्दारा इति भावः। आत्मा व्यवहार" । एवं यावद्दिरव्यवहारमेव 
सुमेरुव्यवहार इति मन्यन्ते । देशादिवाचकेषु कथमस्योपपत्तिरिति चिन्त्यम्‌ । इदमेवाऽत्रारचिबीजम्‌ । 


व्यवस्थाशब्दत्वे हीति । दिवशब्दानामपि व्यवस्था5पेक्षप्रवृत्तिनिमित्तकत्वे इत्यर्थः । ्यम्भावः, 
प्रवृत्तिनिमित्तमादाय हि तत्तच्छुब्दत्वव्यवहारः । यथा जातिशब्दो मुशशब्द इत्यादी । एवद्व'दिकशब्दस्व - 
मित्यस्य 'दिमुपलक्षितः शब्द इत्यर्थो वाच्यः, स 'च न सम्भवति, तदेवाह--उपलक्षणल न स्यादिति । 
तत्र हेतुमाह-निमित्तत्वा 5भवादिति । प्रबृत्तिनिमित्तत्वा5मावादित्यथः । प्रवृत्तिनिमित्तस्य हि शब्दोपलक्षुणव्व॑ 
ष्टम्‌ । एवञ्च व्यवस्थाशब्दत्वे दिवशब्दस्वाऽमावात्तानि कायोणि न स्युरिति मावः । माष्ये- दिशो यदा 
व्यवस्थां वततयन्तीति । आकाशावदेकस्यैव दिवंपदार्थस्य स्ववस्थामौपाधिकं भेदं यदा वच्यन्तीत्यथः । 
उपाधिश्च ्रधयाहससंयोगिदेशावधिको दयाचलाऽस्ताचलसनिहितदेशतातालिकदर्थम्मुलयावददेशतास्कालिः 
कतत्यृषठस्थयाबद्देश इति वदन्ति । मध्याह्ने सर्यस्योदङ्सुखत्वात्‌ । एवञ्च तत्राऽपि उद्याचलसल्षिहितत्वादि- 
कमेव प्रवृत्तिनिमित्तमः श्रवधिः परम्पुथिवी मध्यमेकमेवेति समानायामाकृतौ माषितपुंस्कत्वमक्षतमेव । एवञ्च 
विशेष्यतया दिरबोधकशब्दस्वमेव दिवशब्दत्वमिति मावः । तदेवाह--निमित्तवतो5पीति । विशेष्यभूतस्या- _ 


अपीध्यर्थ: । ननु ब्यवस्थाविषयप्रतत्तिनिमिचकस्यापि याबन्तस्य दिश्येव बृततेस्तस्यापि दिरव्यभिचारामावात्‌- | 
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१३० श्रीभगवरपतञ्जशिविरचितँ [ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ 


पु वज्ञावस्तु न प्राभोति ॥ एवं तहि स्वनास्नो वृत्तिमात्रे पुवद्भावो वक्तव्य+-- 


दक्षिणोत्तरपूर्वाणामित्येवमथेम्‌ । 

विशेषणार्थस्तहिं । “क विशोषणार्थेनार्थः ? 'पष्ठ्यतसथप्रत्ययेन' [ २। २। 
३० ] इति । “ष्ठो तसर्थपरत्ययेने'त्युच्यमान इहापि स्यात--ततो ग्रामात्‌, यतो 
ग्रामादिति ॥ २८ ॥ 


प्र-स्वरूपव्यतिरिक्तप्रवृत्तिनिमित्तनिरपक्षी दिशो यो वाचकः पूर्वादिशब्दः स दिक्शब्द आश्रीयते 
शब्दग्रहणात्‌, अन्यथा 'दिग्म्य' इत्येव ब्र यादित्यर्थः । यद्येवं 'दिशः पूर्वादीनि नामधेयानी'त्यसंज्चाया- 
मिति सर्वनामसंज्ञानिषेधातूर्वस्यां दिशि वसतीत्यादि न सिध्यति । पौरुषेयसंज्ञाश्रयणादिह च तद- 
भावाददोषः। पु'बद्भावस्त्विति | दिशि वर्त्तमानानां प्रवृत्तिनिमित्तानपेक्षणात्समानायामाकृतौ 
भाषितषु'स्कत्वाभावात्‌ । सवैनाञ्न इति । यद्यपि दिशि वर्त्तमानानां व्यवस्था न प्रवृत्तिनिमित्त 
तथापि वास्तवी व्यवस्था विद्यत इति सर्वनामसंज्ञायाः प्रवर्तनात्‌ । तदेवं 'व्यवस्थाया'मिति विषयो 
निदिश्यते न तु प्रवृत्तिनिमित्त', सर्वनाम्न' इत्येतचावश्यं कर्ततव्यमित्याह-द्क्षिणोत्तरपूर्वाणा- 
मिति । अयं समानाङ्गतित्वानपेक्षः षु वद्भावः । दिग्वाचिनां त्वयं द्वन्द: । वृत्तिमात्र इति । 
तद्धितवृत्तिः समासवृत्तिश्च । ततो ग्रामादिति । अन्यादियोगे पञ्चमी बाधित्वा पडी स्यात्‌ । यदा 
ग्रामस्यापादानत्वं तदोपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबंलीयसीति न्यायादप्रसङ्गः षष्ट्याः ॥ २८॥ 
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उ०---दिगतिरिक्तप्रवृत्तिनिमित्तभूता थौ5नपेक्षयेव्यर्थः । एवञ्ज {दिशं यो न व्यभिचरती' ति माष्यस्य - दिगति- 
रिक्तमर्थ प्रवृत्तिनिमित्तत्वेनाइपि यो नाश्रयत इत्यर्थः । दिशि दष्ट इति भाष्यस्य-दिशि रूट्था दृष्ट इत्यर्थ; । 
तदाह-स्वरूप॒च्यतिरि्त ति । स्वरूपं-वाचकशब्दस्वरूपम्‌ । यद्वा-स्वरूपं-वाष्यदिवस्वरूपम्‌ । तस्यैव विषय- 
ताइयेन भानमिति बोध्यम्‌ । पौरुषेयेति । दिछु श्वरः सङ्केत इति भावः । अत एव 'विश्वेषां देवाना'मिति 
सिद्धम्‌ | एवञ्च दिग्वाचकानां व्यवस्थापेक्षप्ररत्तिनिमित्तकत्वा;भाव इति स्थितम्‌ । नन्वेषा व्यवस्थाप्रवृ- 
तिनिमित्तकत्वे5पि 'दिशमेव यो विशेष्यतयाऽऽह स दिकशन्द? इत्याश्रयणान्न रमणीयादिष्वतिप्रसङ्ग, 
पुवल्वस्य च सिद्धिरिति चेन्न ्रतिरिकतार्थर्पपरतृत्तिनि मित्तप्रकारकरोधाऽननुमत्रेन तथा वरूमशक्यमिति 
माध्याशयात्‌ । किञ्च ताइशप्रवृत्तिनिमित्तमाभ्रित्य देशकालयोरपिं बोघास्वदुक्ताथों वक्तमशक्यः । मम तु 
स्वरूपब्यतिरिक्तप्रदृत्तिनिमित्तनिरपेच्चो दिस्बोधको दिक्शब्दः । न हि तथा देशादिबोधः, किन्तु प्रवृत्तिनिमित्ता- 
न्तरसापेक्ष एवेति न दोषः । प्रवृत्तिनिमित्ता5नपेक्षणादिति । दिग्व्यतिरिक्तार्थरूपप्रत्ृत्तिनिमित्तान पेक्षणादि- 
त्यर्थः । छ कलर नेति । ल न॒प्रइत्तिनिमित्तमित्यर्थ: | तथापि वास्तवीति । पृथ्वीमध्यमागादु- 
दयाचलपयन्तदेशरूपोपाध्याद्यवण्छिन्नाया दिशि गीकारदित्यर्थः 
5 व रि रूढिखीकारादित्यर्थः । ताइशोपाघिविशिष्टाया दिशो 
न तु प्रवृत्तिनिमित्तमिति । व्यवस्या 5पेचूप्रवृत्तिनिनित्ते सतीति नाथं इति भाव! । ननु भाघितपुंस्क- 
त्वा5मावे$यमपि पुंवद्भावः कथमत श्राह--अयमिति | तत्र बीजं दशैयति---ढिम्वाचिनास्त्विति । ननु 
“ततो आमाः दित्यस्य “श्रागष्छती' त्यादावन्वये5पादानत्वात्पञ्चमी सिद्वा, न च तदा ष्याः प्रसङ्गः 
पञ्चम्याः कारकविमक्तित्वादत आह-अन्यादीति ॥ २८ ॥ 
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a 


उपर्युपरिष्टात्‌ ॥ ५ । ३ । ३१ ॥ 


उपयुपरिष्टादिति किं निपात्यते ? 
ऊध्वेस्थाप भावो रिल-रिष्टातिला च ॥ १॥ 


ऊध्वेस्योपभाबो रिल--रिष्टातिलौ च प्रत्ययौ निपात्येते । उपरि उपरिष्टात्‌ 

॥ २१ ॥ 
पश्चात्‌ ॥ ५ ।३ । ३२॥ 
पश्चादिति कि निपात्यते १ 1 
'अपरस्य पश्चमाव आतिश्च प्रत्ययः ॥ १ ॥ 
अपरस्य पश्चभावो निपात्यते, आतिश्च प्रत्ययः । पश्चात्‌ । 
दिकपूवेपदस्थ च ॥ २॥ 

दिक्पूवेपदस्य चा5परस्य पश्चमावो वक्कव्य;, आतिश्च प्रत्ययः । दक्षिणपश्चात्‌ , 

उत्तरपश्चात्‌ । ह्‌ 
अर्घोत्तरपद्स्य च समास ॥ ३॥ 
अधोंत्तरपदस्य च समासे--अपरस्य पश्चभावो बक्कब्यः । दब्षिणपश्चाधेः 


उत्तरपश्चार्धः । . 
अघे च॥ ४॥ 


अर्धे च परतो5परस्य पश्चभावो वक्तव्य! | पश्चार्धः ॥ ३२ ॥ 
एनबन्यतरस्यामदूरेंऽपञ्चम्या॥ ५. । ३ । ३५. ॥ 


अपञ्चस्या इति प्रागस; ॥ १॥ 
अपन्चम्या इति यदुच्यते प्रागसेस्तदद्रष्टव्यम्‌त ॥ द्वेष्यं विजानीयात्‌--अवि 
शेपेणेत उत्तरमपञ्चम्या इति । तदाचायेः सुहृदभूत्वाञन्वाचष्टे--अपन्चम्या इति 
प्रागसरिति ॥ २५ ॥ 
उ०--पश्चात । माष्ये-अपरस्येति । लिङ्गविशिष्टपरिमाषया ५परशन्द्स्या5पि । दक्षिणपश्चादिति । 


दक्षिणाया अपरस्या्राऽम्तरालं दिगिति बिग्रहः । तस्यामित्यातिप्रययः । समासे इति । “दिरवाचकै'रिति 
शेषः । अर्धे चेति । “विनाऽपि दिस्वाचकपूर्वपद्‌ मिति शेषः ॥ ३२ ॥ न क ती 5 
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१३२ औभगवरपतस्ञलिविरचितं [ संख्यापा विधार्थे घा 


AAAI) ५ 


दक्षिणादाच्‌ ॥ ५ । ३ । ३६ ॥ 
किमपीश्चकारः ? स्रार्थः । “चितोऽन्त उदात्तो भवती त्यन्तोदातत्वं यथा 


स्यात्‌! । | 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । एकाजयं, तत्र नार्थः स्वरार्थेन चकारेणाञ्चुबन्धेन । 


प्रत्ययस्वरेणेव# सिद्धम्‌ ॥ विशेषणाथस्तर्हि । क विशेपणार्थनाथः ! “अन्यारादित- 
रतेदिकशब्दाब्चूत्तरपदाजाहियुक्ते [ २ । ३ । २६ ]॥ २६ ॥ 


| संख्याया विधार्थे धा ॥ ५। ३ । ४९ ॥ 
A 
(2 


oe SN ६/९/९४०००७०५३६/ 


; “विधाय? इत्युच्यते को विधार्थो नाम? विधाया अर्थो बिधाथे! | यथेवमु- 
७ एएका गोबिधा' 'एका इस्तिविधा' अत्राऽपि प्राप्नोति || एवं तहिं-- 


_घाविधान घात्वर्थएथगभआवे ॥ १॥ 


` घाविधानं धात्वथप्रथग्माव इति वक्॒व्यम्‌ । कः पुनधोस्वर्थपृथगभावः ! कि 
यत्तद्वदत्तः कंसपात्र्यां पाणिनौदनं भुडक इति ? नेत्याह । कारकणथवत्वमेतत्‌ । 
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प्र०--दक्षिणादाच। विशेषणार्थं इति । वाक्यस्मरणयोर्य आकारोऽनचुबन्धकस्तदरवया- 
वृत्तय इत्यर्यः ॥ ३६ ॥ वत. न्‍ 
सङ्घ-या । यदा विधाशब्दः ख्रीलिङ्ग उपादीयते तदा तस्यानेकार्थत्वादनिष्टेऽपि विषये 
प्रसङ्गः | यदा तु विधाने विध इति “घत्रर्थ कविधान'मिति के कृते षु लिद्धनिर्देशस्तदा तस्ये- 
कार्थतवान्नानिध्प्रसङ्गः | विधाया अर्थ इत्याचार्यदेशीयवचनम्‌ । गोविधेति । अन्न विधोच्यते । _ 
कः पुनरिति के युतो इति कारक मव तम कि घातुक्रतोऽथो धात्वर्थ इति कारकं विवक्षितमरथंवा धातोरर्था. - 
धात्वर्थः क्रिया विवक्षितेति प्रश्नः । कल्य इति। कल्यमहमु खमुच्यते । कालपृथग्भावा- 


NP 
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उ०-दक्षिणादाच । वाक्येत्यादि । यद्यपि स श्राकारो न प्रत्ययस्त थाप्यन्यादिसाहनयोदप्रययस्य 
तस्यैव ग्रहणापत्तिरिति भावः ॥ ३६ ॥ 
संख्याया वि । विधाशनब्दार्थः प्रकार एव प्रसिद्ध इति संशयाऽनुपपत्तेराइ--यदेति । एकार्थेत्वा- 
दिति । प्रकारख्पपृथग्भावमात्रार्थकत्वादित्यर्थः । एथम्भावः--मेदः । घातुक्कत इति । घाव्वर्थक्कत इत्यर्थः । 
तेन कारकं कर्मादिव्यपदेशयुक्त क्रियत इति तदूधापवर्थ्कतमिति मावः । अन्न कारककालगुणेषु खतो मेद्‌ः, 
 क्रियायान्तु खतो ५सम्भवास्रकारकृतः, क्रियाया धातुना निवृत्तभेदाया एवोक्तेरिति बोध्यम्‌, | पृथम्मावं 
मन्यत इति । 'क्रियाया' इत्यादिः । उत्तरन्तु कालस्यैव पृथक्त्वं भेदो गम्यते, न तु तत्कृतः--क्रियाया | 


mr 
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यत्तर्हि तत्के भुङ्ते सायं अुङक्क इति ? नेत्याह । कालप्थक्लमेतत्‌ । यत्तर्हि 
शीतं अुङ्क्क उष्णं सुडक्क इति ! नेत्याह । गुणगयत्त्रमेतत्‌ । कस्तर्हि घालवर्थप्रथ- 
ग्भाव; १ कारकाणां प्रवृत्तिविशेषः क्रिया ।। यद्येवं क्रियाप्रकारेऽयं भवति । विधयुक्क- 
गताश्च प्रकारे भवन्ति । एवंविधम्‌ एवंयुक्तम्‌ एवङ्कतम्‌ एवंग्रकारमिति ॥ ४२ ॥ 
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०-तृथगभावं मन्यते । कारकाणामिति । पूर्वपदार्थविषये एव प्रश्नप्रतिवचने । पृथग्भावस्य 
सुज्ञनत्वात्तद्विषयप्रश्नाऽयोगात्‌ । तत्र पञ्चधा गच्छतीत्येकस्या गमनक्रियायाः शब्देन निवृत्तभेदायाः 
प्रकारलक्षणपृथगभावप्रतिपत्तिः । यद्येत्रमिति । सूत्रन्यासेनेव सिद्धे वात्तिकं नारम्भणीयमित्यर्थः । 
तथा हि सामान्यस्य भेदको विशेषः प्रकार उच्यते । न च गुणकालकारकपृथक्त्ते किचित्सामात्य- 
मुपात्तं यस्य प्रकारः स्यात्‌ । ननु सूत्रम्यासे 'पश्चवा श्लोका इत्यादावपि प्रत्ययेन भाव्यं, वात्तिक- 
न्यासे तु न भाव्यम्‌, एकधा भुङक्ते इति च पृथग्मावाभावात्प्रत्ययस्य न प्रसङ्ग इति भिन्नं फलं 
सूत्रवातिकयो: । नेष दोषः । 'पश्चधा श्लोका’ इत्यादौ क्रियापदाऽप्रयोगेऽपि अस्तीतिक्रियापदा- ` 
नुषङ्गादस्तिक्रियापृथग्मावः । 'एकधा भुङ्क्त इत्यादावनेकप्रकारभुजिक्रियापेक्ष एकप्रकारस्य 
भुजेरस्त्येव पृथग्भावः। 'एकः पाक’ इत्यादौ प्रकारस्याऽविवक्षितत्वात्प्रत्ययामावः । प्रकार 


विवक्षायां तु भवत्येव एकधा पाक इति । “प्च पाका’ इत्यादो भिन्ना एव पाका न ेकस्य 
प्रकारवत्त्वं . विवक्षितमिति प्रत्ययो न भवति । 'पत्चघा पाक’ इत्यःदौ तु भवत्येव ॥ ४२॥ 
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ड०--इति । ननु विशिष्टप्रश्ने विशेषणांशमा्रप्रत्युत्तरमयुरमत आह-_पूवंपदार्थेति । भाष्ये-प्रवृत्तिविशेष 
इत्यस्य विवरणुं--क्रियेति । शब्देनेति । “आख्यातशब्देनोपस्थितायाः इति शेषः । अनेन क्रियाया एकत्वं 
समार्यितम्‌। प्रकारलक्षणेति । पञ्चशब्देनेति भावः । एतेन पञ्चशब्दस्य क्रियाएथग्मावबृत्तित्वमुक्तम्‌। 
ध्वेन्रमैत्रदेवदत्ताः पचन्ती'त्यादौ त्रिधेति न, शब्दत एकस्वेनोपस्थिताया यत्र सङ्भथया भेदप्रतिपाद्नं तत्रैव 
घाप्रत्ययोत्पत्ते रिति बोध्यम्‌ । तदुक्त --निवृत्तमेदाया इत्यादि । भेदको विशेष इति । पञ्चसङ्कयारूपभेद्क- 
घर्मवद्गगनमिति बोधः । 


नन्वेवं कारकादिपरथक्स्वेऽपि 'द्विधा चतुघो भुङ्कते इत्याद्यापत्तिरत आह--न च गुणेति । उक्ते 
ष्विति भावः । पञ्चथा श्लोक इति । अस्य पञ्चप्रकारः श्लोक इत्यर्थः । श्रत्र भेदको विशेषश्छन्द्‌ ्रादिः | 
- क्रियापदाऽनुषङ्गादिति । एवञ्च सत्तायाः पञ्चपरकार्वं क्त : पञ्चप्रकारच्वादेवेति श्लोकस्याऽपि तत््वमर्थ- 
सिद्धमिति भावः । अस्तीति,-योग्यक्रियोपलक्षणम्‌ । एवञ्च सूत्रोऽप्परभिधानस्वाभाव्याक्तियाबिषय एव 
प्रकारो ग्रह्मत इति भावः। दिघा गच्छुती'त्यादावेकस्या एव क्रियाया अ्रवान्तरप्रकारः प्रतीयत इति | 
बोध्यम्‌ । प्रकारस्माऽविवकतितस्वादिति । पाकव्यक्तेरेकत्वमेव विवक्षितं, न स्ववान्तरप्रकारभेदाऽभावेनैकः ' 
प्रकारकत्वमित्र्थः । इत्यादौ स्विति । एकश्यैवाऽनेक्रप्रकारवल्वविवक्षणादिति भावः ॥ ४२ ॥ 
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एकाद्धो ध्यसुञन्यतरस्यास्‌॥ ५ । २ । ४४ ॥ 
सहभावे ध्यसुञ्‌ ॥ १ ॥ 


सहभावे ध्यमुब्बक्तव्यः । ऐकध्यं राशि कुरु ॥ स तर्हि बङ्कव्यः ? न LR | 
अधिकरणविचाल इत्युच्यते#, न चावश्यं स एवाधिकरणविचालो यदेकमनेक 
क्रियते; यदप्यनेकमेक क्रियते सोऊप्यधिकरणबिचालः ।। ४४ ।। 


द्वयोश्च धसुञ्‌ ॥ ५। ३ । ४५ ॥ 


चसुञन्तात्स्वार्थे डदशुनम्‌ ॥ १ ॥ 
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प्र०--एकाद्धो । धाग्रहणेऽचुवर््त माने पुनर्धाग्रहणं घामात्रस्यादेशार्यम्‌, अन्यथानन्तर्याद- 
घिकरणविचाल एव ध्यमुञ्विज्ञायेत । ततश्च विधार्थे न स्यातू-'ऐकच्यं भुङकत इति। सहभाव इति। 
अनेकस्यार्थस्यैकीकरणं सहभावः । इहाधिकरणविचाल; एकस्य द्रव्यस्य विभागेनावस्थापनमु, 
ययैंकं राशि पञ्चधा कुरु इति । ऐकध्यं राशि कुवित्यत्र /त्रेकस्य विभागावस्थापनाभावान्नास्त्य- 
भिकरणविचाल इति मन्यते | वचनं तु विधार्थैमेब स्यात्‌ । धाग्नहणं तृत्तरार्थमेव स्यात्‌-- 
हृयोरर्थयोर्धमुत्रर्थ, दोघं भुङ्ते, एकं राशि द्वेधं कुविति। न चावश्यसिति । अधिकरणं ¬ 
द्रव्यमुच्यते । तस्य विचालोऽन्यथाकरणं) तच्चैकस्यानेकीकरणमनेकस्य वा एक्रीकरणमिति 
सक्रेगैतेष्टसिद्धिरित्यर्ः । अनेकस्य यदेकीकरणं तत्र प्रकाराभावात्तदर्थमेवाधिकरणविचाले चेति 
सत्रम्‌ । एकस्यानेकीकरणे प्रकारस्यापि संभवात्‌ पूर्वेणेव सिद्धत्वादित्याहुः ॥ ४४ ॥ 


NTA 


ङ्विञ्पोश्च । पथि द्वैधानीति । स्वाथिकत्वे$पि स्वभावात्सत्त्ववाचित्वालिङ्गसङ्धा- 

उ०-प॒काद्धो । भातुग्रहण इति । अनुवत्त मानस्य च पूर्वमेव हितस्य पुनविघानाऽसम्मवा- 
त्स्थानित्वमेव बिज्ञास्यत इतिं मावः । धामान्नस्येति । विधार्थे बिहितस्याऽपीत्यर्थः । एतदर्थमेव स्थाम्यादे- 
शभावाश्रयणम्‌ । प्रतययान्तरेऽप्येतद्दोषात्‌ । श्रनम्तरः्वाद्धिकरणविचाल इत्यस्यैव सम्त्रन्धात्‌ । ननु तत्रापि 
“ऋ्धिकरणविचाले' इस्मेवः सिद्धमत आह- इहेति । नास्त्यधिकरणेति। एवञ्च 'श्रधिकरणविचाल' 
इत्यस्याऽसम्मवा दन्रासम्तरन्ध एवेति मावः । तदाह--वचनन्त्विति। नन्वेवं 'घ'इति व्यर्थमत आह-- 
धाग्रहणन्त्विति । 'द्विञ्योश्च धमु'जित्यादी । तत्राथद्रयेऽपि धः सम्मवादिति भावः । इत्याहुरिति । ्रत्राऽ- 
यस्चिबीजन्त्वनेकस्यैकीकरण्‌ऽपि प्रकारसम्भवः, श्रत एव 'एकघे'ति सिद्धिरियन्ये ॥ ४४ ॥ 


द्विजयोश्व थ । ननु धमन्तस्याऽव्ययस्वात्ततः स्वार्थ डे तदन्तस्या5प्यसत्त्वधर्मतया 'द्वेघानी!- 
त्ययुक्तमत ्द-=स्वा्िकत्वेऽपीति । सत्ववाचित्वादित्यस्य--प्रकारवद्दावित्वादिष्य थेः | बहुवचनं कथमत 
ग्राह--एकशेषेणेति । पथि द्वैधानीत्यस्य-तद्विषये द्विप्रकाराणि शानानि । यद्वा पयि राशीन्द्ेधं कुवित्पर्थः । 


% अ्रधिकरणविचाले च ५। ३ । ४३ 


—————— 
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धगुनन्तात्स्वार्थ डो दृश्यते) स च विधेयः । पयि द्वैधानि । संशये द्वे घानि 
॥ ४५ ॥ 


याप्ये पाशप्‌ ॥ ५ । ३ । ४७ ॥ 


पाशपि कुत्सितग्रदणम्‌ ॥ १ ॥ 
पाशपि कुत्सितग्रइणं कर्त्त व्यम्‌ । वैयाकरणपाशः याज्ञिकपाशः । यो हि याप- 
यितव्यो याप्यस्तत्र मा भूदिति । दसे 
अथ वैयाकरणः शरीरेण कृशो व्याकरणेन च शोभनः कर्तव्यो वैयाकरण 598 
पाश इति ? न कत्त च्यः । कथम्‌ ! यस्य भावादद्रव्ये शब्द निवेशस्तदमिधाने-तइणुणे 


चक्कव्ये प्रत्ययेन भवितव्यं, न च काश्यस्य भावाददरव्ये वैयाकरणशब्दः || ४७ ॥ 
_ चतन पूरणाद्भागे तीयादन्‌॥ ५. । ३ । ४८॥ 
74 ठा : र 
लु ““प्रिणग्रहणं शक्यमकत्त म्‌, न ्पूरणस्ती यशब्दोऽरित यत्र दोषः स्यात्‌ । ननु 
चाऽयमस्ति--सुखतीयः पाश्वेतीय इति# । “अथेवदग्रहणे नानथकस्ये'त्येबमस्य न 
भविष्यति ॥ उत्तरार्थं तहि पूरणग्रहणं कतव्यम्‌ । भ्रागेकादशभ्योऽच्छन्दसि' [४६] 
इति पूरशाद्यथा स्यात्‌ ॥ ४८ || ु 
प्र०--योगस्तत्रेकशेषेण बहुवचनम्‌ । कचित्तु 'मतिढ धानी ति पाठ: ॥ ४९ ॥ 
याप्ये । याप्यशब्दो$यमस्त्ययादानसांधनो यापिता अस्माद्वगुणा इति याप्यः-कुत्सितः । 
` अस्ति कर्मसाधनो--यापयितव्यो याप्य , देशान्तर प्रापयितत्य इत्यर्थ: । तत्र विशेषानुपादाना- 
दतिप्रसङ्गं मत्वाह--पाशपीति । तदुणुण इति । कुत्सितत्वेन प्रतिपाद्य इत्यर्थ: । एतच्चाऽन्तरङ्गः 
त्वाह्मम्यते । प्रवृत्तिनिमित्तस्य प्रत्यासन्नत्वात्कुतसाश्रयणस्य च्याय्यत्वात्‌ । थत्र तु प्रवृत्तिनिमित्तेस्य 


कुत्सा न संभवत्यश्वको देवदत्तकः सक इत्यादो, तत्र तत्सहचरितगुणक्रियाकुत्साश्रयेण प्रत्ययो 
भवत्येव । एवं च देवदत्तपाश इत्याद्यपि भवति यद्यभिधानमस्ति ॥ ४७॥ 


उ०--संशये द्विप्रकाराणि शानानीत्यल्याथः ।। ४५ ॥ | र च 

याप्ये पाशपू । भाष्ये--तदमिधानेत्यस्य व्याख्या--तदगुणे वक्ष्ये इति । ननु न र्णत्वरूपे 
गुण $यं प्रत्ययः, प्रकृत्यवेतरनिरपेक्षशक्तोक्तत्वादत आइ--ङस्सितसवेनेति । प्रत्यासक्षत्वादिति। शब्द". 
वाच्यत्वेनेति भावः । कुत्साश्रयणस्येत्यस्य--'तत्रे'त्यादिः । यन्न स्विति । जातौ कुत्साद्यसम्मवादिति भावः । > 5 
देवदत्तक इत्यादौ 'कुत्सितः इति कन्‌ ॥ ४७॥ 


क 2272-22-22: 


—— 


१--“शरीतः' पा० | २--शोमनस्तत्रकर्तव्ये स्यात पा०। ३--कृतेव्यरै पा०। | 
# 'मुखपार्श्वतसोरीयः कुग्जनस्य परस्य च'। ४।३।६०२्छेकवाश्र [| 
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एकादाकिनिच्चा 5सद्दाये ॥ ५ । ३ । ५२ ॥ 
एकादाकिनिचि द्विबह्व्थे प्रत्ययाविधानम्‌ ॥ १॥ 
एकादाकिनिचि द्विबहर्थे प्रस्ययो विधेय! । 'एकाकिनी एकाकिन इति । कि 
पुन; कारणं न सिध्यति ? एकशब्दोऽयं सङ्कयापदं, सङ्कयायाश्च सङ्कथयमथः । 
सिद्धं तु सङ्कथादेशवचनात्‌॥ २॥ | 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? द्विबह्वथोयाः सङ्घयाया एकशब्द आदेशो वक्कव्य; । 
असहायस्य चा ॥ ३॥ 
असहायस्य वा एकशब्द आदेशो वक्कव्य; । असहायः-एकाकी । असहायौ- 
एकाकिनो । असद्दायाः-एकाकिनः । सिध्यति सूत्रं तर्हि भिद्यते । 
यथान्यासमेवास्तु । नतु चोक्कमेकादाकिनिचि द्रिबद्दर्थे प्रत्ययविधानभिति । 


| नेष दोषः । अयमेकशब्दोऽस्त्येव सङ्घयापदम्‌ । तद्यथा,--एको ट्री बहव इति । 
अस्त्यन्यार्थे वत्त ते | तद्यथा,--सधमादों दन्न एकास्ताः । अन्या इत्यर्थः । अस्त्य- 


wes पह टक बट 0०7 


उ०--पकादा । नन्वसदायार्थक्रैकशब्दापपरत्ययविधानेन द्विरह्नोरपि सिध्यत्येवेत्यत श्राह--एकशब्द॒ 


इति । प्रसिद्धतरत्वात्स एवाऽत्र, एकशाब्दा $नुवादे तस्यैव ग्रहणं न्याय्यम्‌, श्रन्यया 'एके५ल्यप्राणाः!, 
“तेनेकदि'गिति माष्यसून्नाऽशनमपि पूर्वपक्षिणः कल्प्यं स्यात्‌ । 


नन्वेवमसहायग्रदणं किमर्थमत थ्राह--श्रसहायग्रहणमिति । तदर्थस्य विशेषणत्वादिति | 
एकशन्दार्थविशेष्रणः्वादित्यरथः । नाभिधेयनिर्देश इति । नेकशन्दार्थनि दश इत्यथः । यस्य 'मा भू!दित्य- 
नेनाऽन्वयः । भ्र्थविशेषणत्वमुपपाद्यति--अविद्यमानेति । श्रविद्यमानस्तुल्यजातीय एककार्य सहायो 
यस्याऽर्यस्य ताइशार्थवाचिन इत्यर्थः | एवञ्च सम्प्रयोगत्रद्विप्रयोगस्यापि विशेषाऽवगतिहेतुत्वादेकमाकाश- 


eee 


_ १--'एकाकी एकाकिनौ एकाकिनः पा० | 


`  मित्यादिव्याउत्तिरिति बोध्यम्‌। इत्याहेति । पूर्ववाचिकमसङ्गतमित्यत शहेत्यर्थः । आश्रयणीयमेवेति । 


\ 
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सहायवाची । तद्यया,-एकाग्नयः, एकहलानि, एकाकिभिः ' छुद्रकैर्जितमिति । तद्यो- 
5सहायवाची तस्यैष प्रयोग; ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीभगवत्पत अलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य 
तृतीये पादे प्रथममाहिकम्‌ । 


अतिशायने तसबिष्ठनौ ॥ ५ । ३ । ७५ ॥ 


अतिशायन इत्युच्यते, किमिदमतिशायन इति ? देश्याः सत्रनिबन्धाः क्रियन्ते । 

प्र०--उपलच्षण चैतदर्थप्रदर्शनम्‌ । प्राथम्ये5पि हि वत्तते 'एकेऽल्मप्राणाः' 'एको गोत्रे इति । 
समानार्थेऽपि वर्त्तते--'तेनैकदि'गिति । साधारणेऽपि वर्त्तते--'देवदत्तयज्ञदत्तयोरेका माते'ति। 
पकाझय इति । अन्नाकिनिचः कनो वा लुग्विज्ञेयः ॥ ५२ ॥ 


FAAS SANE ०० NAAN AN SSNS 


इत्युपाध्यायजैय्थटबुत्रकेय्यटविरचिते भाष्यप्रदीपे प्चमास्यध्यायस्य 
तृतीयपादे प्रथममाहिकम्‌ । 


अतिशायने तमबिष्ठनौ । किमिदमिति । किमयं प्यन्तस्य निर्देश आहोस्विदण्यन्तस्य ? 
कश्चेह शेत्यर्थ इति सन्दिहानः पृच्छति । देश्या इति । देष्टव्या देश्याः, साधुलेन प्रतिपाद्या एते प्रतिपाद्या एते 


NANA 


25 ०९०८३ ०१०१ NAN 


उ०--'ही कालाकाशा'बिद्यादौ व्यादृल्यर्थमित्यर्थः । नन्वेकाझय इति कथं, कनाकिनिचोः प्रासेरत आह-- 
अन्रेति । 'श्राकिनिच्चे'ति चेन 'मानपश्चज्ञयो' रित्यतो लुगप्यनुक्रष्यते, स च कनाकिनिचोरेव । विधानसांमथ्योत्पक्षे 
शवण तञ्च माष्यप्रयोग़ाद्भिधानाच व्यवस्थितमित्याहुः । भाष्ये--तद्योइसहायेति । प्वञ्चा5सहाय 
इत्यभिधेयनिर्देश इति भावः ॥ ४२ ॥ 


इति भ्रीशिवपट्टसुतसतीगर्भजनागोजीभट्टकृते भाष्यप्रदीपोद्दयोते पञ्चमस्याध्यायस्य 
तृतीये पादे प्रथममाह्विकम्‌ । 
-अतिशायने तमबि । यद्यपि वृद्धया ण्यन्तनिर्देशनिश्चयस्तथा5पि तत्रा5 थी $सङ्गतिरित्याशयेन 
सन्देह इत्याह--किमयमिति । ण्यन्ते 5थौ5सङ्गतिभौष्ये स्फुटीभविष्यति । श्रथौ5नुसारान्िणृय इत्याशयेनो- 


eo 


१-०“क्लुद्रका--क्षत्रियविशेषाः । क्षुद्रकाश्न मालवाश्चेति चात्रियद्दनद्व इति । छ्ञुद्रकस्यापत्यानि 
बहूनि । जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादअ (४। १ । १६८ ॥ 0000 तद्राजस्येति (२। ४॥ ६२) बहुषु 
लुक्‌ ।” इति न्यासः ४। २ । ४५ । छुद्रकमालवात्‌ सेनासंज्ञायामिति च खण्डिकाद्रिणसूजम्‌ । 5 
व्लौद्रकमालबी सेना? भारतैतिह्ये प्रसिद्धा । तत्रैकाकिमिः ( मालवरहितैः ) लुद्रकैरेव जितमित्येतिद्यमनेन 

> प्रकरणमिदं १। १। २४ | वा० ३ भाष्ये ( २६७ ५० ) १।४। २१ सूतमाष्ये चापिं शक्यं 
द्रष्टुम्‌ । 2 


२३१ 
॥ कडा काह] 
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याबदब्न.यास्रक्षेतिशय इति ताबदतिशायन इति । 
कस्य पुनः प्रकर्षे प्रत्यय उत्पद्यते ? “इन्याप्मातिपदिकात्‌्' [४। १ । १ ] 


कस्य पुनरिति । दरव्यवाचिनीह्‌ प्रकृतिर्न च द्रव्यस्य प्रकर्षोऽस्तीति मत्वा प्रश्न; । ङथा- 
प्रातिपदिकादिति वत्तेत इति। ननु सुबन्तसमानाधिकरणवृत्तिभिरेतेस्त्वितर्भ वितव्यम्‌ । यदुक्तं- 
प्रियकुत्सनादिषु पुन: परवत्ततेऽसौ विभक्तचन्त' इति, “षकालतनेषु कालनाञ्ञ' इत्यलुस्विधाना छिङ्गा'च। 
नैष दोषः । प्रकृतेरिदमुपलक्षणम्‌ । सा च प्रकृतिः सुबन्ता वा भवतु, ड्याप्प्रातिपदिकं वेति 
विधेषे तात्पर्याभावः । न च शब्दस्येति । शब्दस्याभिधानत्वादभिधानस्य चाभिधेये गुणभावः- 
दृगुणस्य च स्वोपकारं प्रत्यतपेच्षत्वादिति भावः । यदा तु तस्य गुणभावो नास्ति तदा भवत्येव 
प्रकर्षयोग:,--उचतरः शाब्दो, नीचतरः शब्द इति । ननु च यथा शुक्लतरः पट इति गुणस्याऽपि 
प्रकर्ष आश्रीयते द्रव्यप्रकर्षहेतुत्लेन तथा शब्दस्याप्याध्रीयताम्‌ । नेतदस्ति, शुक्लादयो द्रव्यसम- 
वेताः स्वयं प्रक्ृष्टा द्रव्यप्रकर्षहेतवो भवन्तीति युक्तस्तत्र गुणप्रकर्षाश्चयः, शब्दस्तु वाचकत्वाद- 


FTN TINE 


उ०--त्तर॑--देश्या इति । यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपो विधानादाह-- यावदिति । यावत्तावच्छुब्दाविमौ 
निपातावखणडावित्यन्ये | कत्त रि ल्युडिति भावः । अतिशये इत्यत्र कत्तर्यंचू । ननु. शेतेः कथम्प्रकषोऽ योऽत 
आह--अभिभवे इति । स्वाऽपेचषयेतरस्य न्यूनीकरणख्मे इत्यर्थः | श्रत एव “शुक्कमतिशेते'इति सकर्मक 
त्वमुपपन्नम्‌ | तस्यैवा्थंस्येति । तद्गताऽऽत्यम्तिकत्वस्पार्थस्येत्यर्थ; । दृष्टान्तोपपादनबलेन तथैव लाभात्‌ । 


ननूपस्थितत्वापङतयर्थप्रकर्ष प्रत्यय उत्पत्स्यत इति 'कस्य पुनः रिति प्रश्नोऽनुपपन्नोऽत आह-- 

द्रव्यवाचिनी ति । द्रव्यस्य स्वतः प्रकषीऽमावमम्रे स्वयमेव वदिष्यति । ननु सुबन्तेति । सुद्रन्तेन समाना- | 

| घिकरणा दृत्तियेंषां तैरित्यथः । श्रनेन “श्रतिशायने' इत्यस्य प्रकृत्यर्थविशेषण॒त्व॑सूचयति । एतैस्तद्वितेरितय- | 
नेनाऽत्यन्तस्त्।र्यिकानामन्देषाञ्चोक्तानां समानाऽधिकरणबृत्तित्वाऽभावं ध्वनयति । ननु शब्द्स्याऽपि तारतार- 
तरत्वादिप्रकर्षा5स्टेवेत्यत श्राह-- शब्दस्येति । 'अभिधानत्वादिति । ग्रभिधायकत्वादित्यर्थः । अभिधेये 
गुणभावादिति । ्रभिधेयप्रतिपादने व्यग्रत्वात्स्वगतप्रकर्षप्रतिपादने तस्य तात्पयीऽभावादिति भावः । 
उच्चतर इति । श्रस्य हि शब्द एव वाच्य इति न तस्य गुणत्वमिति मावः । वस्तुतस्तरत्राऽपि तद्गतगुण- 
स्यो्चत्वादेरेव प्रको न ठु स्वरूपतः शब्दे इति, बोध्यम्‌ । ननु गुणभूतगुरणादिप्रकर्षे यथा प्रत्ययस्तथा 
गुणभूतशब्दप्रकर्प्‌ऽप्यस््विति शङ्कतेननु च यथेति | शब्दस्याऽपीति । वाचकस्या5पीत्यर्थ: । शुक्लाद्य 

इति । तेषां दि द्रव्याभितत्वेन तत्कर्षस्य द्रव्यप्रकर्षप्रयोजकताया वक्तुं शक्यस्वेऽपि शब्दगतस्य तस्य - 
तत्यकर्ष प्रत्यप्रयोजकत्वादिति भावः। गुणप्रकर्षोश्रय इति । द्रव्यप्रकर्षहेतुत्वेन तदाश्रयणं युक्तमित्यर्थः । 
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ग्रकर्षाःपक्षो स्तः । शब्देऽसम्मवादर्थे कार्य विज्ञास्यते । कः पुनङूयोप्रातियदिकार्थः ? 


_ द्रव्यम्‌ । न वे द्रव्यस्य प्रकृष इष्यते । एवं तहि--गुणः । 


नयेक्ष एव । द्रव्यमिति । यत्किच्चिदिदं तदिति सर्वेचामपरामर्शयोग्यं वस्तु तदद्रव्यत्वेन विवक्षितम्‌ । 
तेन जातिगुणक्रिया अपि गृह्यते । न वे द्रव्यस्येति । यद्वस्तु स्वातन्त्येणामिधीयते तस्य प्रकर्षो 
नास्तीत्यर्थः । तथा हि--'शुक्लतरं रूप'मित्यत्र गुणस्यापि प्राधान्येनाश्रयणाद्वद्वव्यस्याश्चितादेव 
निमित्तान्तरःत्रकर्षः । एवं तहींति। आश्रितो5भिधेयधर्मो गुणः, स च कश्चिच्छब्दप्रवृत्ति- 
निमित्त',-शुक्लतरः पट इति यथा। पटस्य स्वतो न शुक्लस्य नाऽप्यशुकलस्य शुक्लो गुणो 
व्यपदेशेहेतुरेवं स्वगतप्रक्रर्षद्वारेण द्रव्यस्य स्वतोऽप्रकष्टस्य प्रकृष्ट्यपदेशहेतुर्भवति । तदुक्त 
हरिणा 

'द्रव्यस्याऽव्यपदेश्यस्य य उपादीयते गुण: । 

सेदको व्यपदेशाय तत्प्रकर्षोऽभिधीयते ।॥' 


“अरूपं पररूपेण द्रव्यमाख्यायते यथा। 
अप्रकर्ष प्रकर्षेण शुणस्याऽपीष्यते तथा ॥' इति । 


यद्यपि तत्र द्रव्ये बहवो गुणाः सन्ति तथाऽप्यन्तरङ्गत्वात््रवृत्तिनिमित्तगुणाप्रकर्षाश्रयः 
प्रत्ययः । क्रियाशब्देश्यः पाचकादिम्यः क्रियायाः प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्तलकर्ष प्रत्यय; । जातिशब्दे- 
उ०--तत्प्रकर्पस्मति-द्र व्यप्रकर्ष प्रति-अनपेक्ष एव-तदनुपपादक एवेत्ययं । यद्यपि शब्दार्थयोरपि तादात्म्या- 
ध्यासः “तस्य भावः? इति सूत्रे कैयटेनोक्तः, पातज्ञलसत्रतद्धाष्यादौ च स्पष्ट, शब्दालिज्ञितैव 'चा5थंप्रती- 
तिहयीदिमिरुवतेत्यस्तयेव तस्या5प्यमिधेयसमवायस्तथापि खरूपत उद्चत्वादिर्पेण तदूगतप्रकर्षेण द्रव्यस्य 
प्रकर्षो न प्रतीयत इति तालयन्‌ । न च शब्दस्य प्रकषीऽप्रकषोम्यां तदर्थस्य प्रकषो९प्रकर्षो स्तः--प्रतीति- 
विषयौ भवत इति भाष्याक्षराथ': । ननु रूपादिशव्दानां गुणोउ्प्यर्थ इति 'प्रातिपदिकार्यी द्रव्य मित्यनुपपन्नः 
मेवेत्यत ग्राह--यत्क्िश्विदिदमिति | विशेष्यभूतमित्यथ': । स्वातन्भ्येणेति । प्राधान्येन विशेष्यत्वेनेत्यय : । 
ननु “शुक्लतरं रूप मित्यत्र प्रधानस्य स्वतः प्रकर्षो5स्त्यवेत्यत अआह--युणस्याऽपौति । प्राधाम्येनाश्नयुणात्‌ 
रव्यरूपस्य गुण॒स्याऽपि आश्निताद्रपाश्रितादमौन्तरादेव प्रकर्षः । किम्पुनस्तान्त्रिकसम्मतद्रव्यस्येत्यय : | 
निमित्तान्तरादिति । गुणगतशुक्लत्वादिजातिसमानाधिकरणनेर्मल्यादेरित्यथ': । न तु स्वत एवेति भावः । 
“एुचन्तर्हि गुण' इति भाष्यस्य--'ड्थाप्प्रातिपदिकाथ ” इति शेषः । ननु मुणप्रकषे आश्रीयमाण पाचक- 
तरः? इति न स्यादत आह--आश्रित इति | स्वतः--विशेष्यभूनेन स्वरूपेण । न शुक्लस्य--न शुक्ल- 
व्यवहारविषयस्य । नाप्यशुक्लस्य--नाऽपिं तद्रव्यहारविषयस्य । शुक्लो गुण इति । प्रतत्तिनिसितमूत _ 
इत्यर्थ | व्यपदेशहेतु:--'शुक्‍्ल' इत्यादिव्यवहारहेतुः | स्वगतप्रकषंद्वारेणेति । स्वाश्रिताश्रितत्वसम्तरन्धे- | 
नेत्यथ': । प्रकृष्टन्यपदेशहेतु:--प्रकृष्टव्यवहारहेतुरित्यथः । अच्यपदेशयस्य--धर्मयोगमन्तरा स्वरूपेणाऽ 


व्यवहार्यस्य । व्यपदेशाय- व्यवहाराय यो भेदको गुण उपादीयते तत्प्रकर्भस्तरब्रादिभिरभिधीयत इस्ययृ। 


अरूपम्‌-्वतस्तदवपाऽमावबत्‌. स्फरिकादि, जपादिरूपेण रक्ततवादिसुणमाख्यायत इत्यर्थ: । यद्वादैतिमते 
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एवमपि गुणग्रहणं कत्त व्यम्‌ । द्रव्यमपि ङ्या््ातिपदिकायों गुणोऽपि) तत्र 
कुत एतत्‌- “गुणस्य प्रकर्षे भविष्यति न पुनद्रेव्यस्य प्रकष इति ॥ क्रियमाणे चाडपे 
गुणग्रहणे समानगुणग्रहणं कत्त व्यं, "णुल्कात्कृष्णे मा भू'दिति । न तहीदानीमिद 
भवति,--'अध्वर्थुवे श्रेयान्‌? पापीयान्त्रतिप्रस्थाता' “अन्धानां काणतम'इति ? 
समानगुण एषा स्पद्धी भवति)--अध्वयुर्वै भ्रेयानन्येभ्यः प्ररास्येभ्यः? । “पापीया- 
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प्र०--म्यस्त जातेः प्रकर्षामावात्तत्सहचरितप्रसिद्धवाहदोहादिप्रकर्ष प्रत्यय: । उपाधिसंसर्गण तु 
“ना द्रव्यस्य न प्रकर्षो नाऽपि शब्दवाच्यत्वमस्ति । तदुक्तमु-- | 
` सवैस्यैव प्रधानस्य न बिना भेदहेतुता। 
प्रकर्षो विद्यते नापि शब्दस्योपेति वाच्यताम्‌ || इति । 

तत्र वास्तवः प्रक्रर्षो द्रव्ये भवतु मा वा, आश्चितधर्मद्वारकस्तु तठाकर्षः झाब्देना भिधीयते, 
न तु तन्निरपेक्षः स्वगतः । अद्रव्यप्रकर्षे इति निषेध उपचरितगुणक्रियागतप्रकर्षद्रव्यविषयो दरटवयः । 

एबमपीति । यथा गुणस्य नित्यस्य नित्यद्रव्यसमवेतस्य कस्यचिन्महुत्त्वादेः स्वतः 
्रकर्षोऽनित्यस्य तु कारणकृतस्तथा द्रव्मस्यापीति मन्यते । सम नगुणग्रद्वणमिति । इयोः 


c 


परिपूर्णुयोमिन्नजातीययोरेकस्य परिपूर्णतरत्वे सति प्रकर्षसद्भावात्‌ 'कृष्णाच्छ्कलतर' इति मा 


भूदित्येवमर्थमित्यर्थः । अध्वयु वे श्रेयानिति। अध्वर्यो: परिपूर्ण प्रशस्यस्व प्रतिप्रस्थातुरपि पापत्वं) = 


तयोः परस्परापेक्षः प्रकर्ष इति मन्यते । अन्धानां काणतम इति । अन्था नेत्रद्वयेन न पश्यन्ति, 


——— 


कोणस्लेकैनेति तदपक्ष काशस्य प्रकर्ष मन्यते । समानगुण इति । समाने गुणे भिन्नाश्रयवत्तिनि 
व्ववसिते तदाश्रया सत्य । कशिरयमिति । ततश्चाऽच्धानामपि वास्तवं विद्यते न तु_ 
उ०--ब्रह्षेव द्रव्य परर्पेण मायाकार्यर्पादिसम्वन्धेन तत्तदरूपादिमत्ववेन व्यवह्वियत इत्यर्थः । क्रियायाः 
प्रवृत्तिनिमित्तत्वादिति । प्रद्रत्तिनिमित्तसम्बन्धप्रतियोगित्वादित्यथ: । सम्बन्धेषपि स्वतः प्रकर्षा5सम्मवात्तत्र- 
तियोगिगतप्रकषीभ्रयणमिति तातप्यम्‌ । वाहदोहादीति । यथा गोतर इत्यादी । 


ननु द्रव्यस्य खत एव प्रकर्षः किं नाउङ्गीक्रियतेषत आह--डपाधीति । स्वभावादिति भावः । 
शब्देनेति । तरबादिनेत्यथं: । शब्दशक्तिस्वमावादिति भावः । नन्वेवमद्रव्य प्रक्षे इत्यसङ्गतं स्याद्त आह-- 
अद्रव्यप्रकर्षे इति । उपचरितो मुणक्रियागतप्रकर्षण प्रकर्षो यत्र ताहशद्रव्येत्यर्थः । 'उच्चेस्तरस्तरु रित्युदाह- 
रणम्‌ । अत्र उच्चैः शब्द उच्चत्वादिविशिष्टद्रव्यपरः, उच्चेस्तमामित्यत्र त्वघिकरणशक्तिपर इति। अत्र उच्चत्व- 
प्रकर्षेण तदाश्रयस्य प्रकरणेऽपि तस्य न द्रव्यत्वम, अधिकरणशक्तिप्रधानतया शक्तिविशेषणत्वेनैव तस्य 
मानेनाऽप्रधानतया सर्वनामपरामशोऽयोग्यत्वात्‌ । एवञ्च पूर्वाह्न तमा!मित्यादावपीति बोध्यम्‌ । अत्राऽपि 
विमल्कथर्थसम्बरन्धनिरूपिता विशेषणतैव तत्यकृत्यथस्येति वदन्ति । 

महत्त्वादेरिति । "आकाश परममहत्‌’ 'परमाणुःरिस्यादिप्रयोगादिति भावः । कारणक्रृत इति । 
रञ्जनद्रव्यप्रकर्षक्ृत इत्यरथः । ननु मिन्नजातीययोः कयं स्पद्धत्यत ्ह--द्वयोरिति । भाष्ये-शुक्लात्कृष्णे 
इति । कृष्णाऽवधिकप्र कर्ष शुक्लशब्दान्मा भूदित्यर्थः । नम्बभ्वर्योरन्येभ्यः प्रशस्पेम्यः प्रशस्यतरत्वमस्त्येवेत्यत 
आह--अध्वरयोरिति । तदपेक्षमिति । वैजात्येडपि प्रकर्षं मन्यत इति भावः । वास्तवं काणत्वप्तिति । 
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प्रतिप्रस्थाताऽन्येभ्यः पापेम्य/ । “अन्धानां काणतम’ इति, कण्रियं सौच्तम्ये 
बतेते--सर्वे इमे किंचित्पश्यन्त्ययमेषां काणतम इति । 


अद्रविप्रकर्ष इति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-महान्सर्षपः महान्हिमवानिति | 
| जातेनेति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-ृक्षोऽयस्‌ प्लच्ञोऽयमिति । न तहींदानीमिद॑ 
| भवति--गोतरः गोतरा, अश्वतरः अश्वतरेति ? नेष जातेः प्रकर्षः । कस्य तर्हि ! 
| गुणस्य । गौरयं यः शकटं बहति, गोतरोऽयं यः शकटं वहति. सीरं च । गौरियं या 


` समांसमां विजायते, गोतरेयं या समांसमां विजायते ख्रीवत्सा च । अश्वोऽयं यश्र- 
| त्वारि योजनानि गच्छति अश्वतरोऽयं योऽष्टौ योजनानि गच्छति । तथा-*तिङ्श्चः 
[४ । ३ । ५६ ] इत्यत्र क्रियाग्रहणं कत्त व्यम्‌ । साधनप्रकर्णे मा भूत्‌ । 


नेष दोपः । यचतवदुच्यते--शुणग्रहणं कत्त व्यमिति, न कव्यम्‌ । यस्य 
प्रकर्षोडस्ति तस्य प्रकर्णे भविष्यति, गुणस्य चैव प्रकर्षो न द्रव्यस्य । कथं ज्ञायते ! 


NN 


| प्र०--लोकप्रसिद्धमु। तत्र दर्शनप्रकर्षाश्रयः प्रत्ययस्तथा च लोके प्रसिद्धि: अन्धानां काणो राजे'ति। 
| मद्दान्हिमवानिति । सर्षपान्महीयान्‌ हिमवानिति मा भूदित्यर्थः । जातेरिति । आश्रयप्रकर्षाब्बातेः 
| प्रकर्ष मन्यते । कस्य त्हीति--प्रश्नः। गुणस्येति-परिहारः । अभिधेयसहचरितलोकप्रसिद्धः 
गुणपरकर्षाश्रयो द्रव्यस्य प्रकर्षं इत्यर्थः । केचित्तु, गुणसमुदाये शब्दप्रवृत्ति मन्यमानाः शब्दार्था- 
नतभूतस्यैवायं गुणस्य प्रकर्ष इत्याहुः । साधनप्रक्षे मा भूदिति । ननु च साधनस्य गुणमावातु 


प्रधानस्य च क्रियायाः प्रकर्षसंभवात्तत्मकर्ष एव प्रत्ययो भविष्यति । एवं मन्यते, प्रधानानि 
स्वगतेनापि धर्मेण तद्वत्वेन व्यपदिश्यन्ते, गुणगतेनापि । तत्र साधनप्रकर्षाश्रये क्रियाप्रकर्ष प्रत्ययो 


ड०--इष्टिरौचम्यमिप्यर्थः । “अन्ध दृष्युपघाते! 'कण .निमीलने' इति घात्वनुसारादिति भावः । न छु 

लोकेति । तैहिं एकचचुनौशवानेव काणत्वेन व्यवहियते । तत्र अन्धा अल्पद्रष्टारः, काणोऽपि अल्पद्रष्टा, 

तत्राऽयं किश्चिदधिकमल्पद्ररेति काणतम उच्यत इति मावः । अन्धकाणशब्दो पयोयावित्येषाऽपि समानमुण 

एव स्पर्डेति तस्यम्‌ । दशौनप्रकर्षेति । अल्पदशैनप्रकर्षेत्यथः । “शदरशैनग्रकषे'तिपाठेऽपि- श्रदेनशब्देः 

ना“प्यल्पदशैनमेव । माष्ये--जातेर्नेति । जातेः प्रक प्रत्ययो नेत्यर्थः । ननु जातो कथं प्रकषोऽत आइ 

झाभ्रयेति । यथा आभितसुण प्रकषोदूदव्यप्रकर्षः, तथा लब्धप्रकषद्रव्यगतत्वेन जातेः प्रकर्षं मन्यत इति 

भावः । अभिधेयसहृचरितेति । प्र्वत्तिनिमित्तजातिसह्चरित्यर्थः । केचिल्बिति । पातञ्जला इत्यर्थः । 
(ल्लिया'मिति सूत्रे माष्येऽपि सपष्टमेतत्‌ । गुणसमुदाये इति । बाहदोहादिसुणसमुदाये इत्ययः । पु _ 
मन्यत इति । स्वगतप्रकर्षसंम्मवे मुणप्रकर्षण तद्वत्वब्यवहारे न मानमित्यत एवमुक्तः । स्वगे इति| 

खगत एव स्यादित्यर्थः । ननु द्रव्यस्य स्वतः प्रकर्षोंप्ख्वत आह--सम्भवेति । यदि तस्य खत; प्रकँस्तर् 
२६ { 1011 
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RRR RIN ® 
एनं हि दृश्यते लोके,--इह समान आयामे विस्तारे पटस्याऽन्योऽघो भवति 
काशिकस्य) अन्यो माधुरस्य । युशान्तरं च खर््रपि शिस्पिन उ ना द्रव्या; १, 


न्तरेण प्रचालयन्ति, अन्येन शुद्ध धौतकं ` कुचैन्ति, अन्येन शैफालिकमन्येने 
माध्यमिकम्‌ । 


यदप्युच्यते--'क्रियमाशे चाऽपि शुणग्रहणे समानगुण ग्रहं कत्तेव्यं शुकूला- 
कृष्णे मा भू?दिति, न कत्त व्यम्‌ । समानगुण एव स्पर्धा भवति-न ह्याहयामिरूपौ 
स्पर्धेते । वाचकेन खह्वप्यत्पत्तव्यं, न च शुकूलात्कृष्णे प्रत्यय उत्पद्यमानो वाचकः 
स्यात्‌ । 
NNN YY YY TET SASS दोषाणों र 
प्र०--मा भूत्स्वगते यथा स्यादित्येवमर्थ क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ । नेष दोष इति । बहूनामपि दोंषाणां 
प्रक्रमे सामान्यस्य विवक्षितत्वादेकवचननिर्देशः । यस्य प्रकर्षो5स्तीति । संभवव्यभिचारापेक्ष- 
त्वादुपाधिनिर्देशस्येति भावः । काशिकस्येति | काशिपु भव इति ठञ्त़्रिठयोरेकतर: प्रत्यय: । 
गुणान्तरमिति । पूर्व मूल्यान्तरदर्शनाद्वगुणप्रकर्षः प्रतिपादितोऽत्र तु प्रयत्नभेददर्शनादिति 
विशेषः। ` 


' शुङ्कादिति। कृष्णे प्रतियोगिनि विवक्षिते शुवलशब्दातप्रत्ययो मा भूदित्यर्थः । नह्याढ'था- 
भिरूपाविति । स्पद्धहितोगु णस्य शब्देनाऽनाश्रयणात्‌, गब्दाशितस्पद्धहितुप्रकर्ष तु भवत्येव 
प्रत्ययः--'आढयाभिरूपयोराढयः श्रेयाःनिति । शुक्लकृष्णयोरपि तदा भवति प्रत्ययः-“उज्ञ्वल- 
तरोऽयं ष्णा'च्छुक्ल इति । न च शुक्लादिति । शुक्लतर इत्युक्तं शब्दप्रवृत्तिनिमित्तप्रत्यासन्न- 
शुक्लगुणान्तरापेक्ष: प्रकर्षः, शुक्लगुणनिमित्तद्रव्यप्रकर्षावगमादिति भावः । नहि निष्कधन इति । 


NAANANNNNANANNNNNNN NNINNNNNNANNN, 


ड०--सर्वस्या5पीति व्यमिप्चाराऽमावः, अन्यथाऽसम्मव इति मावः । पूर्व मुल्यान्तरेति । यदि खत एव द्रव्ये 


-प्रकर्षः स्यात्तदा देशमेदमात्रेण मूल्यान्तर न स्यात्तदथों यल्लमेदश्च न स्यादिति भावः । तस्माद शभेदकृतगु- 
णप्रकर्षकृतमेव मूल्यान्तरं, गुणप्रकघीय च यज्ञमेद इति तस्यैव प्रकर्षं इति ता्पर्यम्‌ । 


गुणप्रकर्ष इति । देशमेदक्तगुणप्रकर्षं इत्यर्थः । धौतकशैफालिकादयः प्रत्ञालनवैजात्यक्ृता व्रस्य 
गुणविशेषाः । नन्वादथाऽमिख्पयोरपि प्रशस्यत्वे स्पद्धी भवस्येवेत्यत आह--स्पद्धोद्देतोरिति । तत्पशस्य- 
त्वस्य प्रक्षे हि तदा प्रययः | न च तढुपात्तमस्ति । आदथादभिरूपतर इति तु न मव्येवेत्यर्थ; | शब्द- 
प्रवृत्तिनिमित्तेति । न ठु कृष्णा$वधिकप्रकर्षेण द्रव्यप्रकषो5वगम इत्यर्थ: । शब्दप्रबृत्तिनिमित्तभूतमत एव 
प्र्यासन्न॑ यष्छ्ुङ्कसुणान्तरं द्रव्यान्तरीयशुक्लगुणस्तदपेच्षः प्रको यस्य ताइशो यः शक्कगुणस्तन्निमित्त त्यक्ष- 


१--घौतक-घोया हुआ । शैफालिकन्पालिस किया । माध्यमिक-मांडी लगा । यद्वा, धौतक- 
धोती । शैफालिक साड़ी । माध्यमिक-मऊ का गाढा-खादी । इति गुरुप्रसाद-शासत्री । “घौतकशैफालि- 
` कादयः ग्रत्तालनवैजात्यकता वत्स्य गुणविशेषाः” इप्युदृद्योते नागेशः । 
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यदप्युच्यते--“अद्रविश्रकप इति वक्कव्य’मिति, न वक्तव्यम्‌ । अद्रविप्रकर् 
एव स्पघो भवति,--नहि निष्कधनो शतनिष्कधनेन स्पर्धते । 


Fe त यदप्युच्यते--“जातेर्नेति वक्तव्य'मिति, न वक़्व्यमू । जननेन या प्राप्यते 
सा जातिः न चैतस्याव्येस्य प्रकपी5पकर्षौ स्तः । यदप्युच्यते- तिङश्च सत्र 
क्रियाग्रहणं कत्त व्यं साधनप्रकर्ण मा भू'दिति, न कत्त व्यम्‌ । साधन वै द्रव्यं, न च ` 
द्रव्यस्य प्रकपो3पक्रपों स्तः । A रक व्ह प न र 


~~ श्र ळे 


SN NE 


म बा संप्रयारणविषयत्वादिति भावः । जननेनेति । अयन्नलभ्यत्वप्रतिपादनपरमे- 
तत्‌ । नां [दीनां जननाभावात्तद्गगताया जातेर्जननेनाऽप्राप्यत्वात्‌ । अयन्नलभ्यश्चाय- 
मर्थः,-सत्तादिने प्रकर्षापकर्षभाक्‌। घटादिके च द्रव्ये यलेनोत्पाद्यमाने पुरुषप्रयत्नेन विना नित्या 


जातयो व्यक्तिमायान्ति । यद्यपि बलाकादिगतस्य शौल्त्रयादेरयत्नलम्यत्वं तथाप्याश्रयभेदाद्र गुणस्य - 
भेदावगमादस्ति प्रकर्षापकर्षयोगो, जातेस्त्वा्यमेदेऽपि भेदाभावात्प्रकर्षापकर्षाऽयोगः । साधनं 


वे द्रव्यमिति । गत ज सि साबनमासा ज तलक हा जम च शक्तिः साधनमस्ति च तठाकर्षो यदाहसाधकतमं करण'मिति। नेष 
दोषः । पचति देवदत्त इति सामानाधिकरण्यदर्शनाच्छत्तद्रव्ययोस्तिङन्तेन भेदस्यानवगमादभेदः 
माश्रित्य निर्देशः । न च प्रधानस्य क्रियायाः स्वतः प्रकर्षसंमवे गुणभूतसाधनप्रक्पिक्षाऽस्ति । 
'पचतितरा'मिति चोक्ते क्रियापरकर्षो गम्यते न तु साधनप्रकर्ष: ।प्कर्षयुक्तेऽपि साधने कदाचित्‌ 


क्रियाप्रकर्षाभावातृक्रियाप्रकर्ष तु कार्यस्य कारणाव्यभिचारान्नियमेन साधनप्रकर्षा्ुमानात्‌ 
क्रियाप्रकर्ष एव प्रत्ययः । एको द्वौ त्रय इत्यादिकायाः सङ्खथाया; स्त्र परिच्छेदकत्वाऽविशेषा- 


~ १७० 
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ड०--रार्थ: । अदूरान्तरयोरिति । अल्पविशेषयोरित्यर्थः । निस्पगतजाते्ननेनाऽग्रप्यत्वादाह-अयज्े ति । 
प्रमायवादीनामिति । साङ्कथादिमते ` प्रधानाऽवयवसर्वादिपरमाणवो बोध्याः। “प्रकृषीऽपकर्षभाः गिति 

पाठः । व्यक्तिमायान्तीति । तत्राऽभिच्यक्ता भवन्तीत्यर्थः । अयस्नलभ्यत्वमिति | तथा च तद्वाचकादिष्ट- 

स्तरबून स्यादिति भावः । इश्वरयलस्तु सर्वत्राउव्यावत्त क इति मावः । तथापीति । जननेन प्राप्यस्वोक्तपा 

एकरवं नित्यत्वमनेकतृत्तिसवञ्च सूचितमिति भावः । आश्रयभेदादिति । एवश्च शङ्गसुणत्वाऽवच्छिन्नस्याऽयत्न 
लम्यत्वाभावेन क्रचिद्यतेनाउपकर्ष जाते तदपेक्षः प्रकर्षा बलाकाशोकल्ये इति तारपयंम्‌। भेदाऽभावादिति । 
आश्रयमेदकृतारोपविषयमेदस्याऽप्यमाबादितयर्थः । केवित्त--'जननेन ग्राप्यतः इति लक्षणमदे तिमते; 

तेषां ब्रह्माउतिरिक्त सर्वं जन्यमेव । ब्रह्मणस्तु निर्धमकत्वात्तत्र जातिरेव नास्ति । जीवानाम्रप्युपाधिजन्यलेन 
विशिष्टानां जन्यत्वमेवेत्याहुः । भेदस्या5नवगमादिति । द्रव्येणाऽभेदमापन्नेव शक्तिस्तिङषऽभिधीयत इति. 

मावः । नन्बमेदेऽपि द्रव्यामेदाच्छक्तौ प्रकर्षा5मावो वा कल्प्यः, श्तथमेदाद्‌ द्रव्ये प्रकषों वा कल्प्य इस्यन्न ._ 
विनिगमका5माव इति चेन्नः शक्तिप्रकषेण द्रव्यप्रकर्ष 'परशुतरेणे'त्यापत्ति करणे सर्वेकारकेभ्य प्रकर्ष | 
सत्त्वात्‌ । तस्माच्छक्तिप्रकर्षो न द्रव्यप्रकषेकः, सुतरां तद्द्वारा न क्रियाप्रकर्षक इस्याशयात्‌ । स्वयं युक्त्यन्त- | 
रमाह--न च प्रधानस्येति । प्रकर्षेयुक्तेपपीति । साधनप्रक्षैण क्रियाप्रक्षों न नियत इति न तन्प्रकषैव्यव 
हारेण क्रियाप्रकर्षन्यवद्दार इति भावः । डक्तन्यायेति । एकत्वस्पेत्यथः । “वाचकेन खल्वप्युत्पत्तब्यमिति 
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२०४ आीभगवस्पत्ञलिविरचितं [ अतिशायने 


किं पुनरेकं शौक्ट्यमाहोखिनाना ! कि चाऽऽतः ? यद्येक॑ प्रकर्षो नोपपद्यते) 

न हि तेनैव तस्य प्रकर्षो भवति । अथ नाना, समानगुणग्रहणं कत्त व्यं-शुक्लात्कृष्णे 

' मा भूदिति ॥ अस्त्रेकं शौकल्यं तत्त विशेषवत्‌ । किंकृतो विशेषः ! अल्पत्वमहत्त्व- 
कृतः ॥ अथवा पुनरस्त्वेकं निर्विशेषं च । ननु चोक्तं--भप्रकर्षो नोपपद्यते) न हि हि 
तेनैव तस्य प्रकर्षो भवती'ति । गुणान्तरेण प्रच्छादनात्मकर्षो भविष्यति । श के ऋ) 


प्र० -्रकर्षाऽभावः । बहुत्वसङ्खचायास्त्वनियतसङ्खचेयत्वाद्भवति प्रकर्ष:--बहुतरा इति 
एवमुन्मानप्रमाणपरिमाणानामपि प्रकर्षा$भावो$पि विज्ञेयः । भाष्यकारेण तु जातिप्रकर्षाभावोक्त- 
न्यायाचुमारेण गम्यमानत्वान्नोक्त. । कि पुनरेकमिति । ननु समानधर्मोपलम्भाद्विशेषा5ग्रहुणाचच 
संशयो, न चैकानेकयोविशेषा5ग्रहणम्‌ । नेष दोंषः । एकस्यापि भेदव्यवहारो दृश्यते । यथा 
परुद्धवान्पटुरासीत्पदुतरश्चेषमः, अन्य एवाऽयं संवृत्त इति । तथाऽनेकरिमन्नप्येकव्यवहारो दृश्यते, 
यथा भिन्नापि क्रिया निवृत्तभेदा आख्यातेनाभिधीयते इत्येकोच्यते । तत्त्वतो हि भअवद्धियस्यते 
“वन्त आसते' इत्यादौ भिन्नेः कतृ भिः साध्यानि स्वसमवेतानि । भिन्नान्येवासनानि एकत्वं चाश्रि- 
त्योक्त-'न तिङन्तान्येकशेषारम्भं प्रयोजयन्ति क्रियाया एकत्वा' दिति । एवं च किमेकं शौक्ल्यमा- 
श्रयभेदात्तपचरितभेदम्‌, उतानेकमेवेति संशयात््रश्न उपपन्नः । यद्येकमिति। एकत्वे जातिवद्रगुणस्य _ 
्रकर्षानुपपत्तिः । समानणुणग्र्णमिति । तेन तुल्ये भेदे यथा शौत्ल्यस्य शौकल्यान्तरापेक्षः प्रकर्ष. 


“एन कृष्णापेक्ोडपीति तदपेक्षे प्रकर्ष प्तययनिनृत्यर्थ समानगुणग्रहणं क्यषः | 
ननु यस्याऽप्येकं शोक्लचं तेनापि भिन्नगुणापेन्च प्रकर्ष प्रत्ययस्य निवृत्तिविधेया । नेष दोषः। 
सलवा रो यथा शलस्यात्मापेकमरकरषातुपपतिरेव गुणान्तरापेचो पि. यथा शोल्क्यस्पात्मापेक्षप्रकर्षानुपपत्तिरेवं_गुणान्तरापेज्ञोडपि_प्रकर्षो नोपपद्यते; 
यथा गोत्वं नात्मापेक्षया नापि जात्यन्तरापेक्षया प्रकृष्यते। गुणभेदवादी तु भेदनिबन्धन प्रकर्ष 
सर्वत्रेच्छतीति तेनेव समानगुणप्रहणं कर्त्तव्यम्‌। विशेषवदिति । ततो विशेषाश्रयत्वादन्यत्वा- 
दुपपन्नः प्रकर्षः । अल्पत्थमहत्वकृत इति। कचिदाश्रयेऽल्पं शौषलथं कचित्त महदित्यर्थः । 


उ०- न्याय इति वक्त युक्तम्‌ । तत्तत्समूहुरूपद्दित्वस्य भेदो नाऽस्तीति न वक्त' शक्यमित्यन्ये । समानधर्मः- 
साधारणधर्मः | विशेषो--वैधम्यंम्‌ | उक्तसंशयबीजश्चाउत्र नाऽस्तीत्यादृ--न चैकाउनेकयोरिति । एकत्वा- 
उनेकत्वल्पवैधर्म्येस्य स्पष्टत्वादिति भावः । एकत्वाउनेकल्वयोवैधम्येत्वस्थैवाउमाव इप्युत्तरयति--एकस्या 5- 
पीति । एकस्वे इति । आश्रयमेदसत्वे$पि न स प्रकर्षप्रयोजक इत्यभिमानः । भाष्ये--न हि तेनैवेति । 
तत्मतियोगिक एवेत्यर्थः । 'अस्मादयं शुक्कतर' इसस्बैतद चिशुङ्कमुणप्रतियोगिका ऽतिशयवच्छुङ्कसुणवान- 
यमिति बोघ इति भावः । ननु भिन्नयोः कथं प्रकर्षः, अन्यथा आढया5मिरूपयोरपि स स्यादत श्राह-- 
तुल्ये भेदे इति | प्रकर्षा नोपपद्यत इति । एकत्वं स्ववा'चकात्तरबुत्पत्तिनियामकप्रकर्षविरोधीति भाव: । 
तदेव दृष्टान्तेनोपपादयति--यथेति । जात्यन्तरा5पेक्षयेति । जातिवाचकात्तरबुत्पत्तिनियामकस्तदर्थगतः प्रकर्षो 
नास्तीत्यर्थः । एतेन त्राह्मणत्वाच्छूद्रत्वं प्रशस्ततरमिति प्रकर्षो5स्येवेःत्यपास्तम । सर्वश्रेति | सजातीये 
` विजातीये चेतयर्थः । विशेषाश्रयत्वादिति । स च प्रकर्षः सजातीया5पेक् एव, न तु विजातीयकृष्णाद्यपेकष 
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अथवा पुनरस्तु नाना । ननु चोक्तं--“समानगुणग्रहणं कतत च्यं शुक्लास्कृष्णे 
मा भू'दिति । न कत्त व्यम्‌ । समानगुण एव स्पर्धा भवति, न ह्याढ्ाभिरूपो स्पर्धेते । 
. वाचकेन खल्वप्युत्पत्तव्यं, न च शुक्लात्कृष्णे उत्पद्यमानो वाचकः स्यात्‌ । 


किमन्तात्पुनरुत्पत्त्या भवितव्यम्‌ १ दवितीयान्तादतिशय्यमानात्‌ । शुक्लमतिशेते 
शुक्लतरः । कृष्णामतिशेते कृष्णतरः । यदि द्वितीयान्तादतिशय्यमानात्‌, कालोऽति- 
शेते कालीं 'कालितर' इतिः प्रामोति, 'कालतर' इति चेष्यते। तथा काल्यतिशेते कालं 
'कालतरे'ति प्राप्नोति, 'कालितरे'ति चेष्यते। तथा गाग्योंऽतिशेते गान्‌? “गगतर' इति 
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प्र०--गुणान्तरेण प्रच्छादनादिति । संभेदात्‌, मिश्रीकरणादित्यर्थः । यथा जात्युसलादिवासि- 
ताया मल्लिकायाः । 

किमन्तादिति । अतिशायन. इति कि प्रत्ययार्थनिर्देश आहोस्विलाकृत्यथस्थ विशेषण 

“मिति समर्थविभत्तिप्रश्रह्रेण विचारः द्वितीयान्तादिति । यदा तिङन्तेन विस्पष्टार्थ विग्रहवाक्यं 
्रदर््यते तदा द्वितीयान्तादुत्पत्तिः। कृदन्तेन तु वाव्यप्रदर्शने षष्ठया भाव्यं- “शुक्लघस्याति- 
शायन' इति । तदा षड्यादौ सन्देहो भवति,--कर्त्तरि षष्ठी वा स्यात्‌, कर्मणि वा, करणे ल्युट्‌ 
पव कर्त्तरि वेति ! अथवा तोयाग्रहणमुपलक्षणार्यमिति षष्ठ्यपि षष्ठ्यपि गृहते । प्रत्ययार्थसामर्थ्यलम्या 
च समर्थविभक्ति: । कालितर इति । 'घरूपकल्पे'ति ह्वुस्व: । गर्गे तर इति प्राप्नोतीति। वृत्तावपि 
लुग्विधानात्सङ्खचा विशेषसं पत्ययाद्वहुवचनान्तालत्ययोतत्तिरविरुद्धा । अव्यतिरिक्तं बय इति । 


ड०--इति भावः । 'रूपादि सा.वयव'मिति साहुथा5नुसारेणेद्म । अत एवा5ल्पत्वमहत्त्वकृत इत्युक्तिः सङ्ग 
वळते । अग्रे-निर्विशेषमित्यस्थ-निरवयवमित्यर्थ:। सम्भेदादिति । मुणान्तरेण कृष्णादिना प्रच्छादितत्वादपकर्षः! 
ऑऔरज्ज्वल्यादिमुणान्तराच्छादितस्य च प्रकर्ष इति मावः । 'न हि गादयाऽभिखूपौ' इति भाष्यं खमावमूल- 
कतया प्राग्ब्याख्यातम । एवञ्च भेदेऽपि खमावादेव सजातीयभिन्नाऽपेच्चयैव प्रकर्षो न तु भिन्नजातीया5पेचः 
प्रकर्ष:--शुक्लादिभ्यस्तरजुसत्तिनिमित्तमिति भावः । शत्र भगवता शुक्कादिसुणेध्वनेकपचकथनेन व्यवहारो- 
पपादकपदायीनामबास्तवत्वं सूचितम्‌ । किम्मलययार्थेति | आद्ये द्वितीयान्तात्‌, अन्ये प्रथमान्तादिति 
बोध्यम्‌ । नन्वतिशायनशब्दस्य कृदन्तत्वात्तदोगे षष्ठया माव्यमिति {द्वितीयान्ता दित्यसङ्गतमत आह--बदा 
तिङन्तेनेति । कृदन्तेन विग्रहे यथाउस्पष्टाथत्व॑ तथा दर्शयति-तदा बष्ठयादाविति । आदिना ल्युद | 
षश्यादिविषये इत्यर्थः । तत्र यद्यपि कर्त्तारि षष्टी, करणे ल्युडिति पक्ष शुक्ककतत, का5मिमवकरणमित्यर्यः 
स्यात्‌ , स च शुक्कतरशब्दान्नाऽबगम्यते, तथापि लक्षणशरणास्य सन्देहः स्यादेवेति भावः । कपरि हि \ 
क्तरि ल्युट, कमणि ष्टीत्य्थः । अत एव “आढयतमो देवदत्त' इति सामानाधिकरण्योपपत्तिः। अथवेति | 
न्न पत्ते कर्मणि षष्टी कतं रि ल्युडिति निर्णयो व्याख्यानादिति भावः । तदाइ--प्रखयया्थेति । ननु 
बृत्तावमेंदैकरवसङ्कथाऽवगमाकथं बहुवचनान्ताखत्ययो5त आह--ृत्तावपीति । खुरिविधानादिति | यभो 


+ घर्पकल्पचेलडूजूवगोत्रमतहतेष ज्योऽनेक्रारो हल, ६३ । २। 0 
१-क्वचिन्न । | 
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२०६ न श्रीभगवत्पतखलिविरचितं [ अतिशायने 


NAANNANNANMNN, 


NANANNNANNNNN, 


प्राप्नोति, 'गाग्णतर इतति चेष्यते | तथा गगो अतिशेरते गाग्ये “गायत्रा? इति 
प्राप्नोति, “गर्गतरा’ इति चेष्यते । 

एवं तह प्रथमान्तात्खार्थिको भविष्यति--कालोऽतिशेते कालतरः । काल्य- 
तिशेते--कालितरा । गाग्योऽतिशेते गाग्येतरः । गर्गी अतिशेरते गर्गतराः । यदि 
प्रथमान्तात्खार्थिक:--कुमारितरा किशोरितरा, अव्यतिरिक्क' बय इतिं कृत्वा “वयसि 
प्रथमे’ [ ४ । १।२०] इति डीप्प्राप्नोति । तरपोक्कत्वात्‌ 'क्लीप्रत्ययो न भविष्यति। 
टाबपि तहिं न श्राम्नोति । उक्कोऽपि हि भवन्त्येते टाबादयः । उक्कमेतत्‌-- खार्थिका- 
टाबादय’ इति; । डीबपि तहिं पराप्नोति । क्र 


एवं तहि गुणोऽभिधीयते । एवमपि लिङ्गवचनानि न सिध्यन्ति--शुकूलतरस्‌ 
शुकूलतरा शुकूलतरः शुकूलतरो शुकूलतरा इति । आश्रयतो लिङ्गवचनानि भविष्यन्ति | 


003 0030050303000 0 000000 LL LULL ULL कलक य क ल म क्य 
प्र०--प्रत्ययार्थपक्षे त्वार्थ्यवयवप्रतिपत्ति:। वय:परकर्षणैवासो कुमारीमतिशेते न तु गुणान्तरेण, तस्य 
विप्रकर्षातु । शाब्दी तु वय:प्रतिपत्तिर्नास्तीति ङीपोऽप्रसङ्गः । स्वाथिकत्ते तु शाब्येव वयःप्रति- 
पत्तिरिति डीप्प्राप्रिः । तरपोक्तत्वादिति । तरपः स्वार्थिकत्वात्सर्व: प्रकषृत्यर्थस्तेन द्योत्य इति 


अथमवयोविशिष्टार्थगतस्य खीत्वस्यामिव्यक्तत्वात्तरबन्तात्लीत्वमात्रमभिव्यक्तव्यमिति टाबेव भवि- 
ष्यति । यथा यत्र तत्रेत्यादौ त्रला5धिकरणस्यामिव्यक्तत्वात्तदितान्तात्सामयिकरी प्रथमैवोत्पद्यते 
न सप्तमी । भाष्यकारस्तु--निमित्तस्य संनिधानादपवादेनेवात्र ङीपा भाव्यं न तु टापेति पच्चान्तर- 


<माश्रयति--एवं तद्दि यण.इति । अतिशेतेऽनेनेति अतिशायनों गुणोऽभिधीयते । करणे ल्युट। 


SAAS PIN SNP ANNA A NIN 


ड०--छुद्दर्शनादिस्यर्थः । वस्तुतः सङ्कयाबिशेषाऽनवगमेपि गगी ऽपत्यस्रेन बहुव्वप्रतीतिरिति वोध्यम्‌ । भाष्ये- 
परथमान्तादिति | “्रतिशायने’ `इति कत्त ल्युडन्तम्प्रकृत्यथविशेषशमिति भावः । 'काल्यतिशेते? 
इत्यादेदींब्यत्वादिवद्िशेष्यविशेषणभावव्यत्यासादतिशयकर्त्री काली्यादिक्रमेणाऽर्थः । ननु प्रत्ययार्थप्तेडपि 
प्रत्तिनिमित्तगुणप्रकर्ष एव प्रत्ययोत्पत्तेस्तत्रा5पि वयोवा'चकत्वं दुर्वीरमत ग्राह--प्रत्ययार्थेति । तत्र अतिश- 
यितु्विशेष्यत्वेन वयसस्तद्विशेषणास्वाऽभावान्न प्रिति मिततव्वमिति भावः । विप्रकपौदिति । गुणान्तरस्य 
शब्दतोऽनुपस्थित्या विप्रकर्ष इति भावः । भाष्ये-श्रब्यतिरिक्तः चय इति । बयः-प्रकृष्ट वयः केवलवयसोऽ- 
व्यतिरिक्तमु--अनतिरिक्तमित्यर्थ: । तरप इत्ति । वस्तुतस्तरपा-तत्प्रकृतिभूतेन तदन्तघटकेन कुमारीशब्दा- 
दिने्यर्थः । तेन वयोविशिष्टाथंगतल्लीप्वस्योक्तलेन तद्दथोतको डीप्पुननेंति भावः । स्रीत्वस््र। वयोख्पप्रवृत्ति- 
निमित्तविशिष्टा थंगतन्नीसवसयेत्यर्थः | तरन्तस्य तु प्रकर्षः रत्तिनिमित्तमतसतद्िशिष्टायगतश्नीलेन 'वयसी'ति 
ङीबिति भावः । श्रत एव 'गोतरे'त्यादौ.न ङीप्‌, तदाह--स्लीत्वमान्रमिति । नतु वयोमात्रविशिष्टार्थगत, 


१-“लीत्वस्य प्रत्ययो’ पा० । { ४।१। ३ वा० ४ भाधे |. बस्ति पद [उप | 
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:९ अ० | ४ पा० | आ०। २ खू० ] ब्याकरणमहामाध्यस्‌ २०७ 
:४४४४००००ण-ज्थथण्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्््य्श्य््््््््््खय््चख्ल््यख््श््य््श 


गुणवचनानां हि शञ्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति । तद्यथा,- शुक्ल वस्नम्‌, 
शुक्ला शाटी, शुकूलः कम्बलः, शुकलो कम्बलों, शुक्ला; कम्बला इति । यदसौ 
द्रव्य श्रितो भवति गुणस्तस्य यह्वङ्गं वचनं च तदगुणस्याडपि भविष्यति । 

। Ga क छिः [a चनानि a आ ज्र 
| रव 3 T क्रियाऽभनिधीयते | एवसपि लिङ्गबचन न सिध्यन्ति । आश्रयतो . र हया ३ 
कुक चनानि भविष्यून्ति । एनमपि द्विवचन प्राभोति, यश्च हतिशेते यश्चातिशय्यते 


तरल जिया ग< 


ˆ उभौ तौ तस्याभ्रयौ भवत; । नैष दोषः । कयस्‌ ? शेतिरकमकः । अकमंका अपि 


धातवः सोपसगीः सकर्मका भवन्ति । कमीपदिष्टा विधयः कर्मस्थभावकानां मस्व 


> ~ 
क्रियाणां वा भवन्ति, क्दस्थभावकञ्च शेतिः । टन क टी क किशळले 


AA INN SASS AAA AN 


मअ०--आश्रयद्रव्यवाचिनः स्वसमवेते गुणे प्रत्ययविधिः_। ततो व्यतिरिक्तार्थाभिधानाद्धान्ताद्वयो- 
लक्षणेडीबमावः । गुणाभिधाने कालितर इति सामानाधिकरणयाभावाद्धादिष्विति ह्वस्वो न प्राप्नो- 
-तीति चेद्वचनाद्व यधिकरण्येऽपि-भविष्यति । एवमपीति । पष्ठीप्रसङ्गस्तु द्रव्यवचनान्न चोदितः । 
सोऽयमित्यभेदस्य गुणगुणिनोः सर्वदा5त्र विवक्षितत्वात्‌ । सत्यामपि त्वभेदविवक्षायां मञ्चादिव- 
त्स्वलिङ्गसङखचापरित्यागप्रसङ्गः । आश्रयत इति । ' विशेषणानां चाजातेः रिति वचनात्‌ । तत्र 
हि विशेषणशब्देन परोपकारायोंपात्ता--शोषभ्नुताः-शुक्नादयो गुणा गुछान्ते । अथवा क्रियेति । 
अतिशयोऽतिशायनमिति भात्रे ल्युङ्विधानात्‌ । आश्रयो भवत इति । उभयोर्िवै्तक्रत्वादिति 
भावः । अकर्मका अपीति। अर्थान्तरवृत्तत्वात्‌ । कर्मापदिष्टा इति । अतिशयन्निया कर्तर्येव 


NN 


a 
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उ०--तदेव हि “वयसि प्रथमे' इत्यस्य प्रदत्त निमित्तमिति भावः । यथेति। सा हि प्रातिपदिकेनोक्तेऽप्यथे 
भवतीति भावः | इममाशयमजानान श्राह--भाष्ये--टाबपीति । उक्तेनैवाशयेनोत्तरम्‌ । पुनस्तमजानान 
आह- ङीबपीति । भाष्यकारस्स्विति ।. भाष्यकारैकदेशी स्वित्यर्थः । गुणो ऽभिधीयत इति । प्रकृष्टकाल- 
त्वादिगुण इति भावः । करणे ल्युडिति। अतिशायने गुणे प्रत्यय इत्यर्थः । शुङ्कस्याऽतिशायनो सुण 
इति विग्रहः । शुक्कनि्ः स्रेतराऽभिमवकरणंं शुङ्को गुण इत्यशेः । एवञ्च न प्रागुक्ता दोषा इति तासर्यम्‌। 


डीबभाव इति । वयोविशिष्टदरव्यवाचकाद्धि डीप, न 'चाऽयं तथा, किन्तु वयोमात्रवाचक इति 
भावः । वचनादिति । 'घरूपे?ति सूत्रे घेति वम्चनादिव्यर्थः । षष्ठीप्रसङ्गस्त्विति | 'न चोदित’ इत्यत्राऽन्वयः । 
द्रव्यवचनात्‌ परादिशब्दात्‌ परस्य शुङ्कतर इत्येवमित्यर्थ; । तत्र हेतुमाह--सो5यमिति । ननु सर्वथाऽभे- 
दविवक्षायां कथ' लिङ्गवचनाऽसिद्धिरत आह--सत्यामपि त्विति | सज्ञादिवदिति | मञ्चस्थस्रीणां मञ्चपदेन 
मञ्चाऽमेदेन बोधनादिति भावः । 'गङ्ञायां घोष’ इतिवच्चत्यपि बोध्यम्‌ । माष्ये--आश्रयत इति । भेदसम्ब- 
न्धमूलकेन तत्वारोपेण लक्षणायामेव स्वलिज्ञाद्यत्यागः । श्रमेदेनेव तत्मतीती ठु तत्त्याग इति भावः । 
तढुक्तम-“श्रमेदस्य सर्वंदाऽत्र विवक्षितत्वा दिति । विशेपणानाञ्चेति । विशेषणानां-शुणानां, युक्तवत्‌ 
स॒युक्ताभ्रयवल्लिङ्गवचनानीति तदर्थः । तदाह--तत्र हीति । परोपकाराय--परस्य द्रव्यस्थेतरेम्यो 
ब्यवच्छेदाय । तस्यैव व्याख्यानं--शेषभूता इति । भावे ज्युडिति । शुक्ञवत्तिरितरापमिभव इति बोधः । 
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बच । शीसगषत्पतझलिविरचितं _[ अतिशायने 


PSR oS 
अथ यथेब द्वितीयान्ताहु्पत्ति; प्रथमान्ताद्रा खार्थिकः, अथापि शुणोऽभिधीयते; 
अथाऽपि क्रिया; किं गतमेतदियता स्रत्रेण; आहोस्विदन्यतरस्मिन्प्ष भूयः छन 
कत्त व्यस्‌ ? “गतःमित्याइ । कथम्‌ ? यदा तावर द्रितीयान्तादुत्पत्तिः प्रथमान्ताद्वा 
स्वायिकस्तदा 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌ [ २ । ३। ११२ ] इत्येवमत्र न्युड भविष्यति | 
यदा शुणोऽमिधीयते तदा न्यायसिद्धमेव । यदाऽपि क्रिया तदापि न्यायसिद्धमेव । 


-ठट द्रथचाऽतिशाययतीत्यतिशायनस्‌ | कः ग्रयोज्यार्यः ? गुणा गुणिनं प्रयोजयन्ति, ` 


) +R जी वा गुणान्प्रयोजयति । कः पुनरिह शेत्यर्थः ! इह यो यत्र भवति शेतेऽसौ 


i] 


तत्र, गुणाश्रे गुणिनि शेरते । 


Qa शोत्यर्थः कारिताथों वा निर्देशोऽयं समीचित; । 


शेत्यये नास्ति वक्व्यं कारितार्थ ब्रवीमि ते ॥ १ ॥ 


.........५/५/५/५*/४”४४/४५४/४४४* 


०-ऱसमवेता नतु क त? कर्माभ्रयलिद्चसङखचाआव इत्युक्त॑ भवति । कर्मापदिष्टा इति । 
दिवचनमिह कर्मापदिछो विधिः कर्मभितय तस्य चोबितत्वात्‌ । आश्रयतो लिङ्गवचनानीत्यत्र 


समवाय्याश्रयो गुह्यते न तु निर्वेर्तक इत्यर्थ: । ल्युदू भविष्यतीति । कतृ साधनः । कः प्रयोज्यार्थ 
इति । अचेतनत्वादगुणानां प्रयोजकत्वानुपपत्ति मन्यते । गुणा शुणिनमिति । अस्माभिः प्रकृष्टे 
स्त्वमतिशेष्वेति तत्समर्थाचरणलक्षणश्चाचेतनानामपि प्रयोजकव्यापार इति कारकप्रकरणे प्रतिपा- 
दितम्‌ । कः पुनरिति । शतेरनेकार्थत्वात्मर्ः । यो यच्रेति। स्थानार्थः शेतिर्यथा-जलाशय इत्यत्रेति 
भावः । गुणा युणिनीति। अवतिष्ठन्त इत्यर्थः । तान्‌ गुणान्‌ गुण्यतिशाययति अतिशयेनावश्थाः 


NS 


BR NN 0000 
उ०--निर्वेत्तकत्वादिति । तत्त्वमेव चाश्रयत्वमि्यमिमानः । अथोन्तरेति । ग्रमिभवा्थेत्वादिति भावः । 


तरबादिविधेः कमी ऽपदिष्टस्वाऽमावादाहृ-अतिशयक्रियेस्यादि । एवञ्च पटामिन्नः शुङ्कबृत्तिरितराऽभिमव इति 
बोधात्तदूगतलिङ्गसङ्घथे । कर्त्रेवा5मेदविवक्षा न तु कर्मणा स्वभावादिति तात्पयँम्‌ । 


भाष्या्षराणि योजयितुमाह-_द्विवचनमिहेति । तचच यत्र कर्मण्यपि मुख्यव्यापाराश्रयत्वविवक्षा 


तत्र मवति,--यथा देषदत्ततण्डुलौ पचत इति, न चैवं प्रकृते इति तातर्यम्‌ । भाष्ये -यदा गुण 


णे तदा ल्युट्‌ | यदा क्रियेति । मावे तदा ल्युद्‌ । तत्र क्तरि ल्युटि प्रासा5प्रासविवेकेना5मिभव- 
CR च विशेषणत्वात्‌ प्रकृत्यर्थविशेषणत्वोक्तिः । 'मुणो5मिधीयत' इति पल्ष 'प्रथमा- 
तद्वा खार्थिक' इति पद्चुञ्च प्रकारान्तरेण साघयति भाष्ये-अ्थवेति । सुणोऽभिघीयत इति पच्ने प्रयोज्याथ 
दर्शयति--णुणा गुणिनमिति । प्रयोज्या इत्यस्य--प्रयोज्यत्वविशिष्टो5थः प्रयोजनं यस्य स प्रयोजक 
इत्यर्थ: \ सुणानां ्रयोजकचेऽमिमबप्रेरणाकत्त रि सुणे प्रत्ययः । तत्समथोचरणलक्षणश्चेति । श्रचेतनस्वा- 


तद्विवद्वानाचरणल्पमेवाऽत्र तत्सम्ीचरणं बोध्यम्‌ । अन्ये उपपत्तिमाह--गुणी चेति । सुणिनः 


क्क २. १-'मुणा सुणिनि! पा० । 
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गुणी वा गुणसंयोगादगुणों वा गुणिना यदि । 
अभिव्यज्येत संयोगात्कारितार्थों भविष्यात ॥ २ ॥ 


इहाऽस्यापि उत्त्माणि वख्राणयस्पा5प सतक्त्माणि वस्राणोति परत्वादातिशायिकः 
प्राप्नोति । 


अतिशायने बहुबीहाबुक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


किंयुक्कम्‌ ! 'पूर्वपदातिशय आतिशायिकाइवहुब्रोहिः सच्मवस्तराद्यर्थ/” । 
उत्तरपदातिशय आतिशायिको बहुत्रीहेब ह्वाढयतराद्यथे'इति% | 


२2 नि. 5057 इह त्रीणि शुक्लानि वस्राणि प्रकपापक्रषयुक्तानि । तत्र पूवेमपेक्य उत्तरे द्र 


तरबन्ते । तत्र द्वयोस्तरन्तयोरेकस्माझकपयुक्वाच्छुक्ततरशब्दादुरपत्ति; प्राझोति 


शुक्लशब्दादेव चेष्यते। "' 


प्र०--पयतीत्यर्थ; । पूव गुणानां प्रयोजकत्वमुक्तै पद्चाद]ुण्न:। शेत्यर्थ इति। प्रकृत्यर्थो णयर्थोपि 
वाऽत्र गृह्यत इत्यथः । शेत्यर्थं नास्तीति । तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । गुणी वेति । गुणसम्बन्वाद्वगुणवा- 
नति तेते गुणिमस्बन्ाद्वगुणो वा । अभिव्यज्येतेति। प्रकृष्टत्वेनेतिभावः । कारिताथं इति । गुणो 
गुणिनमतिशाययति गुण्यपि गुणमित्यस्ति ण्यर्थापपत्तिः । परत्वादिति । 'सूक्ष्मतरवस्त्र' इति प्राप्नोति 
सूक्ष्मवस्त्रतर इति चेष्यते । प्रकर्षस्याऽच्यपदार्थ प्रति विशेषणत्वस्य च युगपद्विवक्षायां विप्रतिषेधो 
पपत्तिः । आतिशायिक्रादिति । पूर्वविप्रतिषेधेनेति भावः । उत्तरपदातिश य इति । परविभ्रतिषेघेन 
तत्रस्वरे विशेषस्तरबन्तेन समाते 'बहोर्नेञ्वदुत्तरपदभुन्नी'ति ब ह्वाढ्तरशब्दोऽन्तोद.तो भवति। 
बडत्रीहेस्तरपि सति तरपः पित्त्वादनुदात्तत्वान्मध्योदात्तत्वप्रसङ्गः, तथा कपि विशेषो बह्वाढय- 


' तरक इति तरबन्तेन समासे भवति, बहृव्रीहेस्तु तरपि बह्वाढयक्रतर इति स्यात्‌ । यदा 


त्वत्रेव पूपदार्थातिशयस्तदा बहुत्रीहौ कृते तरन्नेदितव्यः । प्रकर्षापकर्षयुक्तानीति। अवयवः 


उ०--प्रयोजकस्रेञभिमवप्रेरणाकत्तरि वत्त मानाव्प्रत्यय इति बोध्यम्‌ | कः पुनरिहेति । “गुणी वे'ति पच्च 


इत्यर्थः । अ्रभिमवार्थो5त्र न सम्मति, गुणविशिष्टो हि गुणी खउत्तिगुणसजातीयगुणविशिष्टमितरममिमवति न 
गुणा इति प्रश्न: । अतिशयेनाऽवस्यापयतीति । अ्रतिशयवैशिष्टये नाऽवस्थापयतीत्यर्थः । अतिशयवैशिष्थेन 
गुणाऽवस्थापनर्कत्तरि गुणिनि वत्त॑मानाध्ातिपदिकाध्त्ययः खायें इतर्थः । तथात्वज्ञा5तिशयविशिष्टतया 
गुणब्रोध एवेति शब्दात्तत्रतितिरुपपन्ना । कारितेति । हेतुमण्एयन्तश्य प्राचां सञ्चा भाष्ये । गुणी गुणेन 
संयोगात-सम्मन्धात्‌, गुणिना संयोगात्सम्ब्रन्धाद्गुणो वा इतरा 5मिमवकतृत्वेना 5 भिष्यञ्येत-ग्रतीयेतेः 
सर्थ॑क्तदाह--प्रकृष्ट/ब्देनेति । इतराऽभिमवकत्त लेन प्रतीयत इति ययर्थः प्रेरणाऽस्य स्पष्टेवेत्याशय: । 


शत्र पक्षे निपातनाऽनाशभ्रयणम्‌. । परस्वादिति । 'बहुतरीहमपेक्षये'ति शेषः । ननु पूर्व तरपि बहुनीदौ वान | 


के २ । १। ६६ वा० ६; 
२७ १ 
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शुक्कतरस्य शुक्णभावात्प्रकरतेः प्रत्ययविज्ञानम्‌॥ २॥ 
[ शुंक्लतरस्य शुक्लभावात्मकृतेः प्रत्ययो विज्ञायते । | शुक्लतरशब्दे शुक्ल- 


~ 


शब्दोऽस्ति तस्मादुत्पत्तिभविष्यति ॥ .नेतद्विवदामहे शुक्लतरशब्दे शुक्लशब्दोऽस्ति 
नास्तीति । कि तर्हि ? शुक्लतरशाब्दोऽप्यस्ति तत उत्पत्तिः प्राभोति । 


तद्न्ताच स्वार्थे छन्दासि दशनं अछतमायेति ॥ ३ ॥ 


A ०२ 1 a ~ 
: ` तदन्तादातिशायिकान्तात्स्वार्थ छन्दस्यातिशायिको दृश्यते--दिवो वः सबिता 
प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। । । 


एवं त्हि--मध्यमाच्छुक्लशब्दातूर्वपरापेक्षादत्सतिवेकृव्या । मध्यमश्च शुक्ल- 
शब्द) पूर्वमपेक््य प्रकृष्टः परमपेक्ष्य न्यूनः, न च न्यूनः प्रवत्त ते ॥ अथवोत्पद्यतां, 


AAAI 


प्र०- घर्मेण समुदायस्य व्यपदेशस्तत्र प्रथममपकर्षयुक्तं मध्यमं पूर्वापेक्षया प्रकर्षयुक्तमन्त्यापेक्षया5- 
प्रकर्षयुक्तमन्त्यन्तु प्रकर्षयुक्तमेवेति योज्यम्‌ । तत्रेति । पुवापिक्षया इयोर्राप प्रकृष्टत्वा*छुक्लतरत्वं 
तयोस्त्वेकतरस्यान्यतरापेक्षया प्रकर्षविवक्षायां तरबन्तात्तरबुतपत्तिप्रसङ्गः | शुक्ञतरस्येति। न्यून- 
मध्यमोत्कृष्टाना सर्वेषां शौक्लचसम्भवाच्छुक्लव्यपदेशाच्छुक्लशब्दादेव तरबुत्पत्स्यत इत्यर्थ: । शकः 
तरशब्द इति । शुक्लतरः शब्दो वाचको यस्यार्थस्य तस्मिन्नर्थे शुक्लशब्दो वाचकल्लेनास्तीत्यर्थः । 
उत्पत्तिः प्राप्नोवीति । अनिष्टमपि प्राप्नोति सत्यामपीष्टसिद्धावित्यर्थः । श्रे्ठतमाये ति । श्रेछठये्यर्थः। 
मध्यमादिति । मध्यमवाचिनः शुक्लादन्त्येऽभिधेये प्रत्ययो वक्तव्यः,-शुक्लमतिशेते शुक्लतर 
इति । अनेन च वक्तव्येन तक्रकोण्डिन्यन्यायेन तृतीयशुवलवाचिनः शुक्लत रशब्दादुत्पत्तिर्बाध्यते । 
मध्यमश्च शुक्लः पुव पिक्षया शुक्लतरो भवति । तृतीयापेक्षया तु त्यूनत्वाच्छुक्ल एव भवति न शुक्लतर 


Nd 
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ड०--रूपे विशेष इत्यत आह-तत्र स्वरे इति । त्रयाणामपि प्रकधरीऽपकर्षोभययोगः कथमत श्राह-अवयव- 
घर्मेणेति । क्षचिदवयवे प्रकर्ष योगः, ्चिदप्रकष स्यैव, छचिदुभयोरिति त्यात्मकसमुदाये तदुपपत्तिः । भाष्ये- 
प्रकर्ष युक्तादिति । प्रकर्षयुक्तवाचकादित्यर्थः । शब्दार्थयोरमेदाच्च भावतः प्रायेणददशो व्यवहार इति बोध्यम्‌ । 
ननु शुक्लतरशब्दे विद्यमानशुक्लशब्दस्यैकार्थामावापननप्वात्कथं तत उलप्तिप्रसङ्गोऽत ग्राह--शुक्लतरशब्द 
इति । ननु श्रेष्ठतमाये'त्यादावातिशायनिकाद्‌ इश्यत एव स इति कथं तस्याऽनिष्टतेत्यतो भाष्ये-तदन्ताष्च 
स्वार्थे इति । एवश्च लोकेऽन्यत्र 'च तरबाद्यन्तादतिशये तरवाद्यनिष्टमेवेति भावः | शुक्लाद्त्येऽभिधेये इति । 
अतिशय्यमानादतिशयकर्त्त रि प्रत्यय इति पत्ते इदम्‌ | तदेवाह-_शुक्लमतिशेते इति। नन्वेवमपि तरबन्ता- 
दुत्पत्तिः कथं वारितेत्यत आह--अनेन चेति | ठृतीयशुक्लवाचिनः--तृतीयेनाऽतिशय्यमानशुङ्वा्िन 


NNN 
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इत्यर्थः । वस्तुत उमाम्यामप्युरपततसिद्वानिदं वचन नियमार्थ- शुक्कशब्दादेव न शुक्कतरादिति वक्तु 
१ इदं झाचिकय्‌। i † यजु० १। १ | 


७ ७ 
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लुभ्भविष्यति । वाचकेन खल्वप्युतपत्तव्यं, न च शुक्लतरशब्दादुत्पद्यमानो वाचक! 
स्यात्‌ ॥ न खल्वपि बहूनां प्रक्षे तरपा भवितव्यम्‌ । केन तहि ? तमपां । 


पूर्वेण स्पधमानोश्यं मध्यमो लभते सितः 
परस्मिन्न्यूनतामेति न च न्यून; परवत्त ते ॥ १ ॥ 


अपेकय मध्यमः पूर्वमाधिक्यं लभते सितः । 
परस्मिन्न्यूनतामेति यथाञ्मात्य; स्थिते नृपे || २॥ 


अस्तु वापि तरस्तस्मान्नाउपशब्दों भविष्यति । 
वाचक्कश्चे्र्‍योक्कव्यो वाचकश्चेस्रयुज्यताम्‌ ।। ३ ॥ 


प्र०-इति शुक्लशब्दादेव मध्यमशुक्लवाचिनः प्रत्ययो वक्तव्य इत्यर्थः । न च न्यूनः 
प्रवत्तेत इति। स्वगतप्रकषपिश्षायां तद्धितोतत्तावित्यरैः | ततश्च पुर्वमतद्धितान्त एव शुक्लश- 
ब्स्दतृतीयेशुक्ले5भिधेयै प्रत्ययमुत्पादयति । लुग्भविष्यती ति । गतार्यत्वादप्रयोग एव लुक । एकेनेव 
तरपा आदमध्यमशुक्लापेत्षतृतीयप्रकर्षस्य प्रतिपादनात्‌ । न चेति । शुक्लतरतरशन्दस्य प्रयोगा- 
भावादवाचकत्वम्‌ । न खल्बपीति। यदितावत्त्रयाणामन्यतमस्य प्रकर्षो विवक्ष्यते तदा 'शुक्लतम- 
मिति भाव्यं न तु' शुक्लतर मिति, अथ पूर्वमनपेक्ष्य द्वयोरन्यतरस्य प्रकर्षविवत्ता तदा पूर्वानपेक्षायां 
मध्यमं शुक्लमेव भवति न तु शुक्लतरमिति शुक्लशब्दादेवोत्पत्तिः सिद्धा, शुक्लतर इति न 
कश्चिद्दोषः । 

पूव क्तार्थसङग्रहश्चोकाः-पूर्वेणेति । सितः--शुक्लः । पूर्वेण स्पर्धेभान:--तदपेक्षयो- 
ततरः । प्रकषं लभते । तृतीयाप्रेज्ञया न्यून एवेत्यर्थः । अपेच्येति-पूर्वण समानार्थ, दृष्टान्तो- . 
पादानाय तु पुनरुक्तः । नापशब्द इति । गतार्यैत्वाल्लुगभावाद्रं वाचकश्चेत्प्रयोक्तव्य इति त्वं 


उ०--युक्तम्‌ | न्यायस्तु नाऽनुवाद्यविषय इत्यसकृदावेदितम्‌ । ननु मध्यमस्याऽपि पूवो5पेक्षया प्रङृष्टत्वात्तरपा 
माव्यमिति मध्यमः शुङ्कशब्द एव दुलेभोऽत श्राह भाष्ये-मध्यमश्चेति। | तृतीयापेक्षया तु न्यूनत्वादिति। 
विद्यमानोऽपि पूर्वापेक्षः प्रकपरोऽकिञ्चि्करः, यथा राजसब्निधावमात्यस्थेति मावः । ननु न्यूनोऽतिशय्यमानः 
वाचक एव प्रवत्तते--बृत्ति लमतेऽत ` आह--स्वगतेति । पूवोऽभिमवकत्तं खेन विवक्षायां मरध्यमेऽ्े 
प्रथमवाचकात्पत्ययो नेत्यर्थः । 'प्रकृत्यर्थविशेषण 'मिति पत्ते आह--अथवेति । तद्व्याचष्टे पकेनैवेति | 
तृतीयादृसन्नेनेत्यर्थः । मध्यमात्त न, विद्यमानस्याऽपि प्रकष स्योक्तरीत्याऽक्ञ्चित्करत्वादिति भावः 

ननु युगपदुपस्थितो तृतीयाऽपेच्षाऽपत्रषे णाऽऽद्यापेच्षोत्कषं स्य तिरोधानेऽपि क्रमेण प्रकष विवक्षायां 


ततस्तरपि तदन्ताप्पुनः स दुवौरो५तः पत्तान्तरमाह माष्ये- वाचकेन खस्वपीति । वक्ष्यमाणे$पीयमापत्ति- . क 


दुवौरेत्ययमेव समाधिमख्यः । अत णवाऽग्रेसङम्रहर्छोकेषु तदनुक्तिः। एतदन्तेन समासश्चेति ध्येयम्‌ । 
'भ्रमाये'ति तु च्छान्दसम्‌, लोके त्वसाधुरेवेति निष्कर्ष: । 


- १-- मानों यो' पा०। २- तरसस्मात्‌ पा०। 
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द्विवचनविभज्योपपदे तरबोयसुनो ॥ ५ । ३ । ५७ ॥ 


(टरचन' इत्युच्यते, तत्रेदं न सिध्यति--दन्तोष्ठस्य दन्ताः र्निग्धतराः'; 
'पाणिपादस्य पादौ सुङुमारतरो') “अस्माकं च देवदत्तस्य च देवदत्तोऽभिरूपतर 
इति | 5 
यदि पुनद्रधैर्थोपपद इत्युच्येत, तत्रायमप्यथो बिभञ्योपपदग्रहणं न कत्त व्यं 
भवति । इहापि शाङ्काश्यकेभ्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतरा’ इति इचर्थोपपद इस्येव 
सिद्धम्‌ । 


नैवंजातीयिका द्वयर्यता शक्या विज्ञातम्‌ । इहापि ग्रसञ्येत--“साङ्काश्यकानां 
पाटलिपुत्रकाणां च पाटलिपुत्रका अभिरूपतमा' इति । अवश्य खढ्वापै विभञ्योप- 


NN 


MONA 5 0 2) nnn 
प्र०--मन्यसे तदा--'शुक्लतरतर'मिति यदि वाचकस्ततः प्रयुज्यतां न तु वाचकः, तस्मान्न 
प्रयोक्तव्य इत्यर्यः ॥ ५५ ॥ 

द्विवचन । द्वित्रचने च :विभज्यं च द्विवचनविभज्यम्‌ । निपातनाङ्भजेविपूर्वाद्त््त्ययः । 
द्विवचनविभज्य' च तदुपपदं चेति कर्मधारयः । तस्मिन्सति सुबन्तात्तिङन्ताचाऽतिशायने तरबीय- 
सुनौ भवतः । तोपपदं विग्रहवाक्य एव प्रयुज्यते । वृत्तो तु गतार्यत्वान्नाउवश्य॑ प्रयुज्यते । एवं 


चोपपदग्रहणं विस्पष्टार्थमु । तत्रेदं नं सिध्यतीति। पारिभाषिकद्विवचनाश्रयः पूर्वपक्ष: | अर्थाश्न- 


यस्तूत्तरः पक्षः । अस्माकं चेति। 'अस्मदो द्वयोश्चे'त्येकस्मिन्‌ बहुवद्धावः | यदि पुनरिति । 
पूर्वोक्तेष्दाहरणेषु कचिद्राशिद्वयपेक्षस्य कचिदर्थद्वयामेच्चस्य दृभर्थस्य विद्यमानत्वात्मत्ययः सिद्ध 
इति भावः। इहापीति । साङ्काश्यकपाटलिषुत्रक्राञिद्वयसम्भवात्‌ । साङ्गाशयकानामिति । 
° sets anno Nessie 
ड०-_अपेच्यति-नोकस्य पौन रुक्तथमाशङ्कथाह- पूर्वेणेति । अस्तु वेति । भाष्यस्य-प्राप्तेतु इत्यर्थः । 
क्रमेण प्रक विवक्षायां प्राप्ति । वाचको--लोके बोघकश्चे्योक्तव्य इत्यस्य इति सिद्धान्त? इति शेषः । 
अतो यदि बोधकः शिष्टसंमतस्तदा प्रयुज्यतां न तु तादश इति न प्रयुज्यत इत्यर्थः । श्रनेन शाञ्जसिद्ोऽपि 
लोकाऽप्रयुर्तोऽसाधुरिति बोधितम्‌ ।। ५५ ॥ 
द्विवचनवि । निपातनादिति। एवञ्च लोके विमाज्यशब्दस्य साधुत्वं चिन्त्यम्‌, एयत्यपि विभाग्य- 


मित्यस्याप्रत्तेः । वृत्तौ स्वरिति । द्वथयौटेबुँडिस्थत्व एव तरबुत्पत्तेरिति भावः । नन्वस्माकमित्यस्य बहुत्वार्थ- 
कत्वात्कथ सिद्धान्तेऽपि तरत्रत श्राइ-अस्मद इति । कचिदिति । 'दन्तोष्ठसे त्यादौ । कचित्‌--अस्मा- 
कञ्च टेवदत्तस्ये त्यादौ । द्व्यर्थस्य द्व्यर्थशब्दस्य | ननु “साङ्कश्यकाना मित्यत्र, साङ्काश्यकेम्य इत्यत्र व 


.  बुहुल्वाउवगमात्‌ कथं द्रयरयोपपदस्वमत श्राह--राशिह॒येति । समुदाय इति । उद्‌भूता5वयवमेद इत्यर्थ; । 
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पदग्रहणं कतत व्यं, यो हि बहुनां विभागस्तदर्थम्‌--साङ्कारयकेम्य्च पाटलिपुत्र- 
केभ्यश्च माथुरा अभिरूपतरा' इति । 


तत्तहि दृचर्थोपपद इति वक्नव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । नेदं पारिभाषिकस्य द्विवच- 
नस्य ग्रहणम्‌ । किं तर्हि ? अन्वर्थग्रहणम,---उच्यत इति वचनप्र,-दयोरथयोवेचनं 
द्विवचनमिति । एवमपि 


प्र०- अत्रापि राशिद्वयस्य सद्भावात्तरप्स्थात्‌ । सा ङ्काश्यक्रावयवः समुदायः सा ङ्काश्यक शब्देः 
नोच्यते, पाटलिषुत्रकावयवश्च पार्टलषुत्रकशब्देनोच्यते । एवं निर्वारणमुपपद्यते । बहनां विभाग 
इति । बहुनां राशीनां मध्यादेकस्य राशेर्यत्र विभागस्तत्र राशित्रयादिसङ्कावात्तरन्‌ न स्यात्‌ । 


तत्तहीति। ननु चेवंजातीयिका दधर्तेत्यादिनातिप्रसङ्गोद्भावनेनाऽस्य पक्षस्य दूषितः 
त्वात्कथं षुनरङ्गीकरणम्‌ ? नेष दोषः। इह राशिद्रयापेक्षां ढुधर्थतामाभ्रित्याचार्थदेशीयेन “यदि 
घुन'रित्यायुक्त, “तत्रायमप्यर्थः इति च । तत आचार्य्येणैवंजातीयिकति राशिद्यापेक्षा इर्थता 
दूषिता । ततोऽन्या इचर्थताऽऽचार्य्यैस्याभिमतेति क्त्वा शिष्य आह-तत्तद्दीति। आचार्य्ये 
आह-न वक्तव्यमिति । इयमाचार्य्मस्य हृधर्यताउभिमता-इह दन्तोष्ठस्य पाणिपादस्येति 
तिरोहितावयवभेदः समूहः समाम्तारः। तत्रेतस्यां वृत्तावभेदैकत्वसङ्खचोपादायित्वाद्वत्तिपदस्य 
परित्यक्तमेदा ज्रीकृता5 भेदल ्षणेऊत्वसइल घदन्तोष्ठलअणार्दठयाश्रया द्वयर्थताऽस्ति । यदा 
त्वितरेतरयोगढ्रन्दरस्तदावयवार्थ भेदसद्भावाद्द इयता नास्तीति तरब्‌ न भवति--'प्लक्षन्यग्रोधानां 
प्लक्षाः खिग्धतमा' इति । 'अस्माक च देवदत्तस्य चेत्यत्राप्यर्थद्यसःद्भावादस्ति हयर्थत्वम्‌ । 
“साङ्काश्यक्रानां च पार्टलिषुत्रक्ताणाच्च पाटलिषुत्रक्रा अभिरूपतमा' इत्यपरित्यक्तमेदाः समूहिनः 
शब्देन प्रत्याय्यन्ते, न च राशिद्ात्रेज्ञा इचर्थता शब्देन प्रतिपादिता, राशिशब्दस्याप्रयोगा- 


0 या या ना 727" 2 तीटसराटकडलील 
उ०--अ्रत एव बहुबचनम्‌। वस्तुतो राश्योद्िखात्तरबापत्ति: । तस्माद्वस्नुतो राशिद्दयगतद्वेत्वम भ्रित्यं न 
तरत्रिति 'विमज्योपपदे इत्यवश्यवाच्यमिति तात्परयम्‌ । फलान्तरमपि तस््याह--भाष्ये--अवश्य॑ खल्वपीति । 
तद्व्याचष्टे-बहुनामिति । तत्र आप्वायीऽमिमतां द्व्यर्थतां स्फुटीकृत्य द्शयति--इयमित्यादिना । एतस्याँ 
बत्ती--समाहारद्वन्दवृत्ती । वत्तिपदस्यद-न्त गदौपदरूपस्य, श्रभेदैकत्वसंख्योपादायिःवात्‌--- तट मिधाय$त्वा- 
द्विद्यमानस्यापि दन्त:दिगतबहुस्वादेरप्र्ययाद दृव्यर्थरत्यन्वयः । बहुस्वाउप्रत्यायकत्वमेत्रोपणद्यति--परित्य- 
क्तेति । परित्यक्तो व्यक्तिगतो भेदो येन, श्रज्ञीकृतो धर्मङ्गतोऽभेदो येन तल्लबण श्तेत्यथे: । व्यक्तीनाममेदेन 
भानादेकलैन मानमिति व्यवहारों न तु तत्र सङ्घयारुपैकत्रमानमित्यनेन सूचयति । द्व्यर्थेतास्तीति । 
वास्तवी दुव्यथेता5स्ति, न तु दन्तोष्ठय़ोद्रित्ववैशिष्ट्येन भानमिति भ्रमितव्यम, सञ्धाविशेषाणां सबैथा 


मानाऽमावात्‌ । पदट्ठयोपस्थाप्यत्वेनाःर्थस्य ढित्वब्यवहार इति तत्त्वम्‌ । यदा स्विति । यत्र सले; | तदा- शु 
तत्रेत्यर्थः । 'थवयवार्थमेदसद्वांवादिति । तक्कृतत्रहुस्वसङ्घयामावादिस्यथः । तत्रोदाहरणं दशंग्रति-प्लक्षन्य- 


प्रोधानामिति । 'अ्रपरित्यक्रमेदाः समूहिन' इति पाठ: | सम्रूहिन;--श्रवयत्राः । उद्भूता5वयवभेदु; समूह 
इति यावत्‌ । समुदायशब्दप्रयोगे खिति । तदबेधकशबन्दप्रयोगे खितयर्थः । गवा कृष्णेस्यन्न--गोशब्द 
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तरबीयखुनोरेकद्रव्यस्योत्कर्षापकर्षयोरुपसङ्कःथानस्‌॥ १ ॥ 


तरबीयसुनोरेकद्रव्यस्योत्कषीपकषयो रुपसङ्कयानं कतेव्यस्‌ । “परुद्भवान्पदुरासी- 
त्पदुतर ऐषम? इति । 
सिद्धं तु गुणप्रधानत्वात्‌ ॥ २॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? 'गुणप्रधानत्वात? । शुणम्रधानोऽयं निर्देश) क्रियते 
युणान्तरयोगाच्चाऽन्यत्वं भवति । तदयथा,ततमेव गुणान्तरयुक्क' घक्कारो भवन्ति-- 


ANA, 
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.प्र०--दिति इचर्थत्वाऽभावात्तरबभावः । अथात्र 'यतश्च निर्धारण'मिति कथं षष्ठी, यावता 'पत्चमी- 
विभक्ते' इति पञ्चम्या तदपवादेन भाव्यम्‌ । नेष दोषः । सर्वत्रेव निर्धारणे विभागोऽस्तीति विभक्त- 
ग्रहणसामर्थ्याद्यत्र विभाग एव शब्देन प्रतिपाद्यते स एव पञ्चम्या विषयः, स एव च विमज्योपपदनि- 
मित्तस्य प्रत्ययस्य,-“माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य आढयतरा' इति । समुदायशब्दप्रयोगे तु “गवां कृष्णा 
संपन्नक्तीरतमे'त्येवमादौ विमागाविभागसंमवान्न पञ्चमी, नापि तरप्प्रत्ययः । निर्धारणाश्चये तु 
ष्ठीसप्तम्यौ भवतो यस्मान्निधर्थते यश्चेकदेशो निर्धार्यते यश्च निर्धारणहेतुरेतत्त्रयसंनिधाने निर्धारणं 
भवतीति तत्रेव षष्ठीसमासप्रतिषेधः । इह त नागानामुत्तमो नागोत्तम इति त्रयसंनिधानाभावा- 
त्संबन्धसामान्ये षष्ठीति समासो भवत्येव। 'सांकाश्यकानां पाटलिषुत्त्रकाणां च पाटलिषुत्त्रका 
अभिरूपतमा” इत्यत्रापि शब्देन समुदायस्य प्रतिपादनाद्विभज्यमानस्य ढविरुपादःनाद्विमागाऽविभाग- 
सःद्भावाद्विभागविषयकार्याभावः। प्रतियोग्यपेत्षतवात्प्रकर्षस्थ विकर्ष आक्षिप्ते विभज्यग्रहणादिहा- 
प्यवघारणमाश्रीयते । तेन समुदायशब्द उच्चार्यमाणे विभज्योपपदततिमित्तप्रत्ययाऽप्रसङ्गः । 
परुद्भवानिति । पाटवस्यातिशयेऽपिप्रतियोग्यपेच्षत्वात्प्रकर्षस्य स एवायमिति प्रत्यभिज्ञा- 
नाद्रगुणिंन एकत्वात्तस्थेव प्रतियोगित्वायोगात्मकर्पप्रत्ययाप्रसङ्गः । सिद्ध' त्विति। यद्यपि शाब्देन 
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उ०--समुदायभोधकः । प्रसज्ञादाह-यस्मान्निधोय॑त इति तत्नैव षष्टीत्यादि । तत्रैव षष्ठीसमासप्रतिपरेघश्चेत्यर्थः । 
विनाऽपि च तासर्यबशात्समुञ्चयप्रतीतेः । समासश्च षष्ठीसमास एव, प्रत्यासत्तेः, निधीरणे षष्टीसमासनिघेघ- 
स्यैवोक्तश्च | तद्धवनयत्राह--इह स्विति । ध्वनितं चेदं 'हलादिः शेषः’ इति सूत्रे माष्ये । सांकाश्यकाना- 
मिति प्रकृतोदाहरण यथा षष्टी तदाह साङ्काश्यकानामिति | शब्देन समुदायस्येति । चशब्देनेत्यर्थः । 
“नशब्देन समुदायस्येति पाठान्तरम्‌ । द्विरुपादानादिति । विमच्यमानस्य निधौरणाऽवधिकोटावप्युपादाना- 
ह्समुदायरूपेणाऽविमागस्य, प्रत्येकरूपेण च विभागस्य सद्भाव इत्यर्थः । 'प्रतियोग्यपेचचत्वास्प्रकर्ष स्य विमागे 
आक्षित! इति पाठः । 'विकर्ष इति पाठे विमागप्रयोजकीभृते धमें इत्यर्थः । सर्व वाक्यं साऽवघारणमिति 
न्यायेन व्याख्यानादिति भावः । विभज्य ग्रहणादिति । विमागे इस्येव वाऽर्थः [ वकः इत्यस्य, अत एव 
विकल्पः | अत एव वाह-वीति। ] विमञ्यञ्चाऽत्र विमागाऽवधिभूतसेव ग्रह्मत इति बोध्यम्‌ । ननु 
पाटवा5तिशये प्रत्ययस्तचच भिन्नमेवेति व्यर्थधुपसङ्खयानमत ग्राह पाउवस्येति | स्वश्यैव स्वगतधर्मातिशये 
प्रतियोगित्वाऽसम्भत्र इत्याह-- स एवा यमितीत्यादि । गुणिन एकले सुणस्याप्येकत्वात्स्वगतगुणस्य 


| ण द्वाविमेतत्‌ । 
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“न्यो [ द्यं ] भवान्‌ संवृत्त इति || ५७॥ 
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अजादी गुणवचनादेव ॥ ५. । ३ । ४८ ॥ 


एवकारः किमथेः ? नियमाथः। नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सिद्धे विधिरारभ्यमाणो 
ऽन्तरेशेवकारं नियमार्थो भविष्यति ॥ इषटतोऽप्रधारणार्थस्तर्हि | यथैवं विज्ञायेत 
अजादी गुणवचनादेवेति । मेवं विज्ञाय---अजादी एव शुणवचनादिति । किं च 
स्यात्‌ १ न व्यञ्जनादी गुणवचनात्स्याताम्‌ ॥ ५८ ॥ 


अशस्यस्य ञः ॥ ५।.३।६०॥ 


इदभयुक्ग' वत्त ते । किमत्रायुक्कम्‌ ? “अजादी गुणवचनादेव) [ ४८ ] इत्यु- 
क्तवाऽगुणवचनानामप्यजाद्योरादेशा उच्यन्ते । नेष दोषः | एतदेव ज्ञापयति-*भवत 
एतेभ्योऽगुणवचनेम्योऽप्यजादी' इति यदयमजाद्योः परत आदेशान शास्ति | एव- 


मपि तयोरिति वक्तव्यं स्यात्‌, तयोः परत इति ॥ यदि पुनरयं विधिर्िज्ञायेत । नेवं 
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प्र०--गुणी प्राधान्येनोच्यते, तथापि गुणाश्रयप्रकर्षनिमित्तत्वात्मत्ययोलत्तेस्तां प्रति गुणस्य प्राधा 
न्यमाश्रित्य गुणप्रधानत्वादित्युच्यते । तत्र गुणभेदेन गुणिनो भेदारोपादुपपन्नो भेदाश्रयप्रकर्षनिमित्त 
प्रत्ययः ॥ ५७॥ 

अजादी । नियमार्थ इति । अन्यथा प्रकर्षऽजाद्योविधानादप्रकर्ष विधिः स्यात्‌ । सिद्धे 
विधिरिति । स्वरितत्वादतिशायनस्यानुवर्तनात्तत्रेव षुनविधानं नियमार्थमित्यर्थः ॥ ५८ ॥ 


प्रशस्यस्य । एवमपीति । अन्यथा तरप्लमपोरादेशविधानं स्यादिति न ज्ञापकं स्यादजादि- 
भावस्य। यदि पुनरिति । 'अजादी' इत्यत्रानुवर्त्य प्रशस्यशब्दादजादी भवतः आदेशश्चे्येवं 
व्याख्यानात्‌ । व्यञ्जनादी इति । विशेषविहिताम्यामजादिभ्यां बाधनात्‌ । ज्ञापकत्ते तु नियमाः 
5प्रवृत्तिज्ञापनात्स्वशस्त्रेणैवाजाद्योविधानाद्वय“नाद्योर्बाधस्या5प्रसङ्ग: । द्विवचनविभज्योपपदे 
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उ०--स्वतो5तिशये प्रतियोगित्वाऽसम्भव इत्यपि बोध्यम्‌ । प्राधान्येनति | विशेष्यलेनेत्यथः | गुणस्याऽः 
प्राधान्यमिति । ार्थेमित्यर्थः । वस्तुतः पाटबाऽतिशयेन द्रव्यस्याऽतिशये प्रतिपाे प्रत्यय इति स्पष्ट 
पूर्वमुक्तमिति यथाश्रुतमेव माष्यमित्यन्ये ॥ ५७ ॥ 

प्रशस्यस्य श्रः । भाष्ये--अगुणवचनानामिति । प्रशस्यशब्दस्य मुणकृता स्तुतिः प्रवृत्तिनिमित्त 
न तु गुणा इति भावः। नन्वयमादेशस्य विधिरिति विशञायेतेत्ययुक्त, सिद्धान्तेऽपि तद्विधित्वस्थेष्ट्वादत २ 
आह--अजादी इतीति । ननु शापदेनाऽप्यजादिविधानेन तरप्तमपौ न स्यातामत झआाह-नियमाउम्रइत्तीति। 


१-क्काचिस्कमेतत्‌ । २-'शादेश' पा९ । 
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शक्यम्‌ । व्यञ्जनादी हि न स्यातापमुपाधीनां*[ च सङ्करः स्यात्पुनर्विघानादजाद्यो१ । 
ननु चैते विशेषा अचुवत्ते रन्‌ । सथप्यतेऽलुत रन्‌ व्यज्ञनादी तर्हि न स्याताम्‌ । 


एवं तहिं आचायिप्रवृत्िज्ञीपयति-_'भवत एतेभ्योऽगुणवचनेभ्योऽप्यजादी' 
इति--यदयमजाद्योरादेशं शास्ति । ननु चोक्--“तयोरिति वक्तव्य मिति न 
बक्कवम्‌ । प्रकृतमजादिग्रणमनुवत्त ते । क्ल प्रकृतम्‌ ? “अजादी गुणवचनादेबे ति | 
तद प्रथमानिर्दि्' सप्तमीनिर्दिष्टेन चेहाइर्थः । अथोद्विमक्किविपरिणामो भविष्यति । 
तथधथा,--उच्चानि देवदत्तस्य ग्रहाणि, आमन्त्रयस्तरैनम्‌ । 'देवदत्त'मिति गम्यते । 
देवदत्तस्य गावो5्या हिरण्यम्‌, आढ्यो वैधवेयः । 'देवदत्त'इति गम्यते । पुरस्ता- 
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प्र०--ईयसुन्‌ , अव्रेशल्रित्युपाबिसंकरो$पि न भवति । नलु चैत इति । अतिशायन इष्ठन्‌ द्विवचन- 
विभज्योपपदे ईयमुन्नित्यलुर्वत्तिष्यत इत्यर्थः । व्यञ्जनादो तहीति | यद च तरप्तमपावनुवत्तयातां 
तदा तयोरपि श्रादय आदेशाः स्थुः तस्मात्तौ नानुवत्यो । ततश्च विशेषविहिताम्यां तयोर्बाधः 
प्रसङ्ग एव । आचायेप्रवृत्तिरिति । नियमाप्रवृत्तिज्चापन द्वारेण अजादीभावो ज्ञाप्यते न तु 
साच्चात्‌, अन्यथा पुनरपि व्य ञनाद्योर्बाध: स्यात्‌ । 


क प्रकृतमिति । अजाद्योरिति सप्तम्यन्तं न प्रकृत॑, यत्तु प्रकृतमजादी इति न तदेवात्र 
सम्बध्यत इति प्रश्न: | अर्थादिति । सामर्थ्यादित्यर्थैः । ननु चाजादो इति यथाश्रुतविभक्तिमम्बन्धे 
अजादिविवानार्थे संभवति कथं विभक्तिविपरिणामः शक्य आश्रयितुम्‌ । नेष दोयः । प्रशस्यस्येति 
षष्ठीश्रवण त्स्थान्यादेशभावावगमादादेशस्य विधीयमानत्वात्प्राधान्यं प्रतीयते । तत्राऽजादी 
इत्यनुवर्तनादादेशविधौ प्रत्यययोगु णमावः । ततः सामर्थ्या्विभक्तिविपरिणामः । विभक्तिशब्देन 
बिभक्तयन्तार्थ उच्यते । तस्य पुर्वेशक्तित्यागेन शक्तधन्तरोपजनेन विपरिणामव्यवहारः । प्रातिः 
पदिकार्थ एव हि नानाशक्तियरोगात्कर्मादिशब्दव,च्य इति स एव विशिष्टशक्तिउक्तो विभकत्यन्त- 
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ड०--उपाधिसंकरो नेति । अन्नाउपि नियमाऽप्रतृत्तिश्ञापनादित्ेव हेतुः । न तदेवाऽत्र सम्बश्यत इति । अयो- 
ग्यत्वादिति भावः । गुणभाव इति । 'उचित' इति शेषः । ततः सामथ्योदिति । गुणमावौचित्यकूपात्सामध्यो- 
दित्यर्थः । ननु प्रथमायाः सप्तमी्पेण बिपरिणामाऽसम्मत्रात्‌ कथं विमांक्तविपरिणामोऽत आह--चविभक्ति- 
शब्देनेति । नन्वजादी इति प्रथमाम्तस्य प्रातिपदिकं एवाऽयो, न तु शक्तिविशिष्ट इति कथं पूर्वशक्ति- 
्यागपर्वकशत्त्यन्तरोपजननङ्कतो विपरीणामव्यवडारो5त श्राह-प्रातिपदिका्थ एवेति । एवञ्च स्वरूपेण 
प्रातिपदिकार्थश्य कमीदिब्यह्दारविष्रयस्वाऽभावेन सकलशक्तियुक्तः प्रातिपदिकश्रेध्यस्वात्पातिपदिकार्थ: । ताः 
शाक्तयस्ु न सर्वदा तद्जोध्या, सहकायोभावादिति भावः | स एवेति | एवश्च तदितरसकलशक्तिपरित्याग- 
पूर्वक यलिञ्चिच्छुक्तिवैशिष्टथेत विभकत्यन्तवाच्यः, —प्रथमाऽतिरिक्तविमक्तथन्तवाच्य इत्यर्थः । एवञ्च प्रकृते 


झोपरतेषिकाधिकरणशक्तिकत्वेन बोधाद्विपरिणामन्यवदार इति भावः । तारिविकेऽपि भेदे इति । प्रथमा- 


र ्तिशाये तमबिइनो; द्विवचनविमण्योपपदे तरबीयसुनौ ५ । ३ । ५५; ५७ 
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तष्ठीनिर्दि् सदथोठ्रथमानिर्दिष्ट' द्वितीयानिर्दिष् च भवति । एवमिहाऽपि पुरस्ता- 
स्रथमानिर्दिष्ट सदथोत्सप्रमीनिर्दिष्ट भविष्यति ॥ ६० ॥ 


प्रशसायां रूपप्‌ ॥ ५ । ३। ६६ ॥ 


स्लीलिङ्गोनाऽयं निदेशः क्रियते, एकबचनान्तेन च । तेन स्रीलिङ्गादेचोत्पत्तिः 
स्यादेकवचनान्ताच; पु'नपु'सकलिङ्गाद द्विवचनबहुवचनान्ताच्च न स्यात्‌ । नैष दोषः | 
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प्र०--वाच्यः । अथवा तात्त्विकेऽपि भेदे शब्दस्य सारूप्यात्तत्त्वाध्यवसायाश्रयेण विभक्तिप्रत्यय- 
त्यागोपादानाम्यां प्रातिपदिकस्य विपरिणामव्यवहारोऽवसीयते । विभक्तेस्तूपचरितो विपरिणामः 
व्यवहारः । न हि प्रथमायाः सप्चमीरूपेण विपरिणामसंभवः ।। ६०॥ 


प्रशंसा । इह्‌ प्रत्ययस्य विधीयमानतया प्रावान्यात्तदङ्गत्वा्च प्रकृतेः प्रधानेन प्रशंसायाः 
सम्बन्धस्य न्याय्यत्वात्तस्याः प्रत्ययार्थत्वं मत्वाह-स्रीलिङ्गेनायमिति । ततश्च पटोः प्रशंसा 
पटुरूपेति प्राप्नोति । अथ पटुछ्पो देवदत्त इति सामानाधिकरण्याऽप्रसङ्गः कर्मान्न चोदितः ? 
तत्र केचिदाहुः-दोषोपलचणायेतदुक्तम्‌ । अन्ये त्वाहुः-सोऽयमित्यभेदविवत्षायां सामानाधिकरण्यं 
भविष्यति । भेदविवक्षा तु तथा लक्षणप्रयोगाभावान्न क्रियते । यद्येवं 'गुणवचनानामाश्रयतो 
लिङ्गवचनानि भवन्ती'त्यतिशायनप्रत्ययान्तवदभिमतलिङ्गवचनयोगाद्दोषाभावः । अत्राहुः 
प्रकृत्यर्थविशेषणपत्तस्योभयानुदग्रहान्त्याय्यत्वादयं परिहारो भाष्यकारेण नाश्रितः । अन्ये त्वाहुः- 
प्रशंसामात्रे प्रत्ययविधानादन्तरद्धृत्वात्‌ स्रीप्रत्ययेन भाव्यम्‌ । पश्चात्त-सोऽयमित्यभिसम्बन्धात्तः 


NSS 


ड०-प्रकृतेः ससमीप्रकृतेश्ेत्य्थः । विभक्तीत्यादि । विमक्तिख्पप्त्ययेत्यर्थः । एवञ्च प्रथमाविशिष्टस्य प्रातिप- 
दिकस्य सप्तमीविभक्तिवैशिष्ट्ये न विपरिणाम इति भावः | उपचरित इति । प्रातिपदिकगतविपरिणामारोपाश्रय 
इत्यर्थः ॥ ६० | | 

प्रशंसायां रूपपू । ननु खार्थिकत्वादेषां प्रकृव्यर्थविशेषणत्वात्कथमेतदत ग्राह--इहेति । 'गुणानाश्व 
पराथत्वादसम्ब्रन्ध; समत्वा?दिति न्यायादिति भाबः । यद्यपि भावे “तस्या5पत्य'मित्यादी लिज्नवचनस्या5विव- 
क्षितत्वादित्युक्तरीत्या5त्रापि समाधान कठु शक्यम्‌, तथापि वास्तवं समाधानान्तरं वक्तुः पुनरत्रोपन्यासः । - 
अभेद्चिवक्तायामिति । ईदृशलक्षणायाञ्च स्वलिङ्गादिपरिस्पागोऽपीति पडुखूप इत्यादिसिद्विरिति भावः । 
तदूवनयन्नाह--भेदविवक्ता स्विति । बच्यमाणमन्ये खित्यादि स्वरुचिग्रस्तमिति बोध्यम्‌ । माष्ये--खीलिङ्गा- 
देवेत्यादि पञ्चमी-हेतौ । फलश्चेह हेतुः । ख्रीलिङ्गफलिकोसत्तिः प्राप्नोतीत्यर्थः । एकवचनान्तादिपदानि 
धर्मपराणि । 'तथा लक्यप्रयोगाऽमावा'दिति पाठः । “तथा लक्षणप्रयोगाऽमाबा'दिति पाठे--भेदशापक- 
ग्रयोगाऽमावादिव्यर्थः । अतिशायनप्रत्ययान्तबदिति । गुणोऽमिघीयते क्रिया वाऽभिधीयत इति पक्षयोरि- 
स्यथः । दोषाऽमाव इति । 'पटुरूपेति प्राम्रोती'ति दोषा5भाव इत्यर्थ: । उभयाऽचुम्रहमदिति । प्रकृतिप्रत्ययोः 
रुमयोरष्यथौ 5नुग्रहणादित्यथ नेन प्रकृत्यर्थविशेषणत्वे. बीजं कथितम्‌ । अन्यथा गुणत्वात्ेनाउसम्न्धः २ 
स्यादिति बोध्यम्‌ । अन्ये स्विति | इद्मरुचिप्रस्तमित्युक्तमेव । ख्रीस्वमा्नसिति। प्राशस्त्यविशिष्टाथंगत 
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नायं प्रत्ययार्थः । किं तहि ? प्रकृत्य्ैविशोपणमेतत्‌--श्रशंसायां यत्मातिपदिकं 
वर्तते तस्माइरूपड्भवति’ । करिमञ्न्थे ? स्त्राथ इति । स्वार्थिकाश्च प्रकृतितो लिङ्गवच- 
नान्यनुवतन्ते । 


No ६) ८ 
प्रकृतेलिङ्गवचना भावातिड्भळुतेरस्भाववचनस्‌ ॥१॥ 


C 
(क्ट ट् 
क प्रकृतेलिज्लनचनाभावात्तिड्श्रदुते रूपपोड्स्भाबो वक्कव्यः । पर्चातरूपम्‌ 


पचतोरूपम्‌ पचन्तिङपसिति । 
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प्र०-दृदभिधानेऽप्यन्तरङ्गः खीप्रत्ययो न निवर्तेत प्रत्ययार्थविशेषण्पपक्षे । ्रकृत्यर्थेविशेषणपक्षे 
कुमारिख्येत्यव्यतिरिक्ते वय इति डीप्‌ कस्मान्न भवति । कुमारशब्दादुसन्च न ङीपा वयोविरिष्टा- 
गतस्य खरीत्वस्य द्योतितत्वाद्रपवन्तात्‌ जीत्वमात्रमभिव्यङक, टाबेव क्रियते । ननु डीपेव 
तदभिव्यक्तमिति टाबू न प्राप्नोति । तेतदस्ति--कुमारिख्प इत्युच्यमाने कुटीरादिवलिज्धान्तरं 
प्रतीयेत । तस्मादवश्यमभिव्यडत्त.व्यं जीत्वमिति टाबुत्पद्यते । अयमेव च परिहार आतिशायिक- 
घ्रत्ययानां स्वाथिकत्वपक्षे कुमारितरेत्यादावभिघानीयः । तिङप्रकृतेरिति । तिङक्कतिर्यंस्य 
रूपपः, ततः परस्या विभक्तेरम्भावो वक्तव्य: । एका च क्रियेति । आख्यातशब्दात्‌ क्रियाभेदस्या- 
नवगमात्कियाया एकत्वमुच्यते । भर्वद्धिरास्यत इत्यादौ तु केवलक्रियावचने द्विवचनबहुवचना- 
5दर्शनात्‌, पचतः पचन्तीत्यादौ लकारवाच्यकरतू समवेत द्वित्वबहुत्वाश्रयो वचनभेद इति न ततः 
क्रियाभेदसिद्धिः । एकत्वाच्च क्रियाया इ्पप्प्रत्ययान्ताद्गद्विवचनबहुवचनाऽभावः । द्रव्यप्रथानं 
नामेति,-प्रसङ्गेनोक्त च त्वस्य कञ्चिस्रकृतोपयोगः । किं देवदत्तः करोतीति । करोतिरत्र क्रिया- 
सामान्यवचनः । तत्र विशेषपरिज्ञानाय कि शब्दः क्रियाविशेषणं प्रवत्त ते, क्रियाविशेषणत्वाच 
किमित्येतद्र द्वितीयान्तं नघु'सकं च । प्रकरणादिवशाच्य क्रियाप्रश्नावगतिः । गुणद्रव्यविषयस्यापि 
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ड०--ज्जीत्वर, न दु वयोमात्रविशिष्टाथ गतं खरीत्वमित्यर्थः । ग्रत एव 'गोख्पे'त्यादौ न डीष। 
तदभिव्यंक्तमिति । वयोविशिष्टाथ गते तस्मिन्नमिव्यक्ते उक्त जौच्वमात्रमप्यभिव्यक्तमेवेत्यमिमानः । 


लिज्ञान्तरमिति । न च ताहशप्रतीतिरनुभबसिद्ध ति टाबवश्यमुत्पाद्य इत्यभिमानः । मदुक्तव्याख्या- . 


नरीत्या तु शाङ्केब नेति ध्येयम्‌। ननु साघनभेदाळ्रियाया भेदेन कथमेका क्रिया, किञ्च तस्यां सङ्कथाया 
ऋमावादेकेत्यप्ययुक्तमत श्राह--आख्यातशव्दादिति । -्राख्यातशब्दस्तिङन्ते शक्तो लोकव्यवहारात्‌ । 
वेन--तदन्तशब्दादित्यथः । खतस्तस्यां भेदाऽनवगभेन द्ित्वाद्यमावः, एकत्वसत्ता च आकाश इथेति 
भावः । तत्र द्वितवाद्यमावे एकस्वसत्वे च युक्तिमाह--भवक्धिरित्यादि । वचनाऽदशैनादिति । एकवचनदः 
श॑नाचेत्यपि बोध्यम्‌ | कत्त'समवेतद्वित्वेति | तदारोपाश्रय इत्यर्थः । तस्रैवारोपः शन्दशक्तिख्रमाबात्‌, न 
कालादिगतस्य, नाऽपि तद्वाच्यकारकगतस्य । श्रत एव "दश दिनानि देवदत्तः पप्चति' “भवद्भिरास्यते' 
“तण्डुलान्‌ पचती'येकबचन मेव, तत्कृत॑ ख्पाद्यन्तात्‌ द्विवचनादि तु न, तस्य तिङेवोक्तत्वादिति भावः । 
एतेन 'ड्याप्पातिपदिका'दिति सूत्रस्थया हरिभाष्यसंमतस्वोवत्या विरुद्धोऽयं ग्रन्थ--इति परास्तम्‌ । 
क्रियाया श्सच्वलिङ्गेकलेतरसङ्कघाराहत्यमेवेति बोध्यम्‌ । म्ये द्रव्यमधानं “नामेति । नामशब्देन 
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सिद्ध तु कियाप्रधानत्वात्‌ ।। २ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? “क्रियाप्रधानलात' । क्रियाप्रधानमाख्यातं भवति, एका 
च क्रिया । द्रव्यप्रधानं नाम । कथं पुनज्ञायंते क्रियाप्रधानमाख्यातं (भवति, द्रव्य- 


८:52 प्लस 


; ६090 प्रश्नस्य संभवात्‌,--वायकः कि शुकलं बज्न करोत्यथ कृष्णम्‌ ! तथा कि शाटकं करोत्यथ 
| प्रावारकमिति । केचित्तु क्रियाप्रश्ने5प्यभूततःद्वाववचनं करोति मन्यन्ते । कि करोति-कां-क्रियां 
निर्वर्तयतीत्यर्थ: । तत्राख्यातवति प्रश्वाबमे प्ररकणादिवशात्‌ क्रियाप्रशावगमादाख्यातेनेवोत्तरोपा- 
दानात्कालसडख्यासाधनोपग्रहामिधाने$प्याख्यातस्य क्रियाप्रधानत्वाइवगमः । एकपदोपात्तार्था- 


&पेक्षच क्रियाप्रधानत्वमभिधीयते । 'ब्रीहीनवहन्ती त्यादौ ब्रीहिद्रव्यसंस्कारार्यत्वादवघातस्या5- 
प्राधान्यम्‌ । अथवा यद्यप्यार्थ ब्रीहीणां प्रावान्यं तथापि साध्यत्वात्कियाया शाब्दं प्राघान्य न तु 


ब्रीहीणां साधनत्वात्‌ । द्रव्यं पृष्ट इति । यद्यपि 'यः पचतीति तिइन्तेनापि उत्तरं भवति, तथापि 
सर्वनान्ना परामृश्य पाकक्रियाया यः कर्ता स देवदत्त इत्यभिधानाकेवलेनाख्यातेनोत्तरस्या5दा- 
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उ०--सुबन्तम्‌, तस्य सत्तालिङ्गस्काकारकद्रव्यार्थकत्वेन तदपेक्षया द्रव्यस्य प्राधान्यम्‌ । तस्य विभवत्य- 
थसम्बन्धम्प्रति विशेषणत्वेन 'काण्डे' इत्यादौ विभक्त्यर्थप्रधानत्वोक्तिरविरुद्धा । ननु'देवदत्तः कि क्रोती'ति 
कर्मविषयप्रश्ने कथं क्रियामात्रवाचकेनोत्तरम । किञ्च कन उत्पत्त्यनुकूलव्यापारवाचित्वेन तदिविषयप्रक्षे कर्य 
“फ्चती'्युत्तरमत श्राह--करोतिरत्रेत्यादि । द्वितीयान्तमिति । प्रथमान्तमिति वक्त उक्तम, फलविशेषण- 
त्वाऽमावेन मुख्यव्यापारविशेषणुत्रेन च कर्मत्वा5प्रात्ते । प्रश्ना;वगतिरिति । जिशासाविषया देवदत्त- 
कत्त का क्रियेति बोध; । प्रकरणादिवशाच्चेयस्य कृत्यं दशैयति- गुणद्रव्येत्रादि । अभूतेति । अ्रभूततद्घावश- 
उत्पत्तिः, तदनुकूलो व्यापारो धात्वर्थः । को क्रियामिति । किम्पदञ्च कर्मपरम्‌ । तञ्च प्रकरणादित एव 
क्रियारूपकर्मपरमिति भावः । उपम्रहः--परस्मैपदास्मनेपद्‌नि मित्तबिशेषः | अत एव भावकालकारकसञ्चया- 
अलारोऽयी श्राख्यातस्येति निरुक्तमाष्य उस्तम्‌। आख्यातेनोत्तरोपादाने हेतुः क्रियाप्रक्षाऽबगमः । तत्र 
हेतः--प्रकरणादि । तत्र क्रियाप्रश्नाऽवगमेन प्रश्ने क्रियाप्रधानस्वाऽवगमः, तत एबोत्तरेऽपि तरूवाऽगवमः \ 
“पश्य मृगो धावती!त्यादौ धावनाद्यर्थस्य हशि प्रति विशेषण्स्बादाह--एकपदोपात्ताथोऽपेचन्चे ति । तदुपा- 
त्तकारका:पेक्त॑ प्राधान्यमित्यर्थः । तत्फलमन्यदप्याह--त्रीहीति । तया चच भिन्नपदोपातत्रीहपेचुया5प्राधान्ये- 
ऽपि न क्षतिः । नन्वेवं 'पच्यते' इत्यादौ स्वपदोपातकर्मकारका5पेखया5पीदवरामप्राधान्य ुवोरमत आह-- 
अथवेति । 'क्रियाप्रधान' म्रियत्र शाब्दमेव प्राधान्यं विवच्चितमित्यर्थः । यः कत्तति । यत्कत्तुका पाकक्रिया स 
इत्यर्थ: | परासश्येल्सस्य-बुद्धिस्थीकृलेत्यथे: । ईत्यभिधनादिति । इत्यथकरयोत्तरस्यामिघानात्कथनाद्त्यिथेः । 
1008000000 स 
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१-तत्रैतन्नामाख्यातयोल॑क्षणं प्रदिशन्ति- भावप्रचानमाख्यात सत्त्वप्रधानानि नामानि ।! ( निरुको टा 
१।१।१) २-“य' इति न सर्वत्र इश्यते । MN 
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यदि तरेका क्रिया द्विवचनबहुवचनानि न सिध्यन्ति-पचतः पचन्तीति । 
नेतानि क्रियापेच्ताणि । किं तर्हि ? साधनापेक्षाणि । इहापि तह प्राप्तुतन्ति-पचतिरूपय्‌ 
पचतोरूपम्‌ पचन्तिरूपमिति । तिङोक्गत्वात्तस्याऽमिसम्बन्धस्य न भविष्यति । 
एकवचनमपि तर्हि न प्राभोति । संमयाद्गविष्यति। । ह्विवचनवहुबचनान्यपि ति 
समयालाप्नुवन्ति । एवं तर््वेकवचनगुत्सर्गतः करिष्यते--तस्य दविवह्घोरथयोद्विवचन- 
बहुवचने अपवादौ भविष्यतः | एवमपि नपुंसकत्वं वङ्कव्यस्‌ । न वक्कव्यम्‌ । 
“लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्येति । 
0 य फना 
प्र०--नादाख्यातस्य साधनप्रधानत्वाऽप्रसङ्गः । पदान्तरेण हि द्व्योपलक्षणाथं गुणभावं क्रिया नीयते। 
यदि तहाँति। क्रियागतसडख्यापेक्षं वचनभेदं मन्यते । नेतानीति । लकारादिवाच्यकतृ - 
कर्मगतसडखापेक्षो वचनभेद इत्यर्थः । तिङोक्तत्वादिति । 'उक्तार्थानामप्रयोग' इति च्यायात्‌ । 
एकवचनमपीति । 'पचतिप मित्यत्र तिङोक्तत्वादिति भावः । समयादिति। “परश्चेति नियमान्न 
केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्येत्येवंरूपात्‌ । द्विवचनबहुबचनान्यपीति । तेरपि समयस्य परिपालनात्‌ । 
यद्यपि प्राथम्यादेकवचनेरैव समयः पाल्यत इति परिहारसम्भवस्तथापि परिहारान्तरमाह 
एकवचनमिति । 'द्रव्येकयोड्विव चनैकबचने 'इत्यत्रेकवचनग्रहणं न कर्तव्यम्‌ । 'योद्विवचून' मित्येव 
कर्तव्यम्‌ । तत्र 'ङ्याप्प्रातिपदिकात्स्वादयो भवन्ती'ति सङ्खयानिरपेक्तमेकवचनमुंस्सर्गोअरवति। 
तस्य द्वित्वबहुत्वयोद्विवचनबहुवचनयोरपवादयोविधानादेकत्ववत्यर्थ अभेदैकत्ववति च सङखयारहि- 


N= 


AANAAAAANANAAARNNNNNII YY YY 


NNN, 


०७०९०००५/%०५०५०५/५,/० /५,०५/%०९%५/०/०१०/५०,१०/५/१५,१५,/०/%/%/%,१%,/१ NNN ANN /९१/९/९/४/४५/५/९/१/१/५/५/५/५/५/५/४५/१/४/११/१४५/१/५/४१/४५५१/१/३/४५४५१ 


उ०--स इत्यनेन पाकक्रियाकत्त त्वविशिष्टस्य बोधात्‌ । क्रियायाः प्राधान्याऽनुपपत्तिमाशङ्कयाह-पदान्तरेणेति। 
आख्यातपदे एव स नियम इति भावः । क्रियागतेति । 'श्रनारोपिते स्यादिः । सङ्घयापे्र इति । साधनग- 
तसङ्कथारोपापेन्न इत्यर्थः । यस्विदम्माष्यमाख्यातार्थसङ्कयायाः कारकेऽन्वय इत्येवम्परतया व्याख्येयमिति, 
तन्न, प्रामुक्तेन 'एका क्रिये'त्यनेन एकत्वस्य प्रकृत्यर्थेडन्वयलाभेन द्वéत्वादीनां कारकेऽन्वये वैरूप्यापत्तेः । 
तस्मादारोपपरमेव भाष्यं व्याख्यातुमुचितम्‌ । श्रत एव भाष्ये द्विव'चनाद्यसिद्धिरेव शङ्किता न तु वचनामात्रा- 
ऽसिद्विरिति दिक्‌ । तत्र “गौणी मुख्या चोत्तरा सङ्का पूव॑सङ्कयां बाधते’ इ“्यइउण'सूत्रभाष्योक्तेने “पचतः 


' इत्यादौ स्वगतैकत्वप्रयुक्त कार्यमिति बोध्यम्‌ । ननु क्रियाया एकत्वाश्रयत्वे 'तद्वितश्चेःति सूत्रस्थेन-'किंचिदव्यय॑ 


विमक्तयर्थ्रधानं, किञ्चिक्तियाप्रधानं, न चैतयोर्थयोलिङ्गसङ्कथाम्यां योगोऽस्ती'त्यनेन विरोधः । श्रव्ययवा- 
च्ययोरेतयोरर्थयोनं ताम्यां योग इति तदर्थेनाऽविरोघात्‌। उक्ताथोनामिति । श्रारोपितसङ्कयाया उक्तत्वाँन्न 
तदाश्रयं वचनं ख्पायन्तात्‌ , किन्तु स्वगतैकत्वाश्रयमेवेति भावः | न केवलेति । प्रातिपदिकत्वैनाऽस्यापि 
तत्र प्रकृतत्वादिति भावः । तैरपीति | अनुवादकविभहेन्यौय्यत्वाचेत्यपि बोध्यम्‌ । एवञ्च 'यद्यपी'स्यादि 
चिन्त्यम्‌ । [ र 


१-'समयः शपथाघारसिद्धान्तेषु' इति मेदिनी । 
1 प्रकृतिपर एवं प्रत्यय: प्रयोक्तव्यः प्रत्ययपरैव च प्रकृतिरिति !! ३ । १ । २ वा० ११ भाष्ये ! 
. २-॥॥उक्क' वा ॥ किमुक्तम्‌ १” इत्यधिकं कचित्‌ | 
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. चृषलादिभ्य उपसछुयानम्‌ ॥ ३ ॥ 
वृषलादिभ्य उपसङ्घयान कतेव्यम्‌ | वृषलरूपः दस्युरूपः चौररूपः इति । 
सिद्ध तु प्रक्रत्यर्थवेरैपष्टयचचनात्‌॥ ४॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ! प्रकृत्यथेस्य वैस्पष्ट्य इति वक्कव्यम्‌ । वृषलरूपरोऽयम्‌, - 
: अप्ययं पलाएइना सुरां पिबेत्‌ । चौररूपोऽयम्‌ अप्ययमच्त्णोरञ्जनं इरेत्‌ । दस्युरू 
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प्र०--तेडव्ययाद्यर्थ चाऽवस्थितमेकवचनम्‌ । तस्मादेकचनेनेवात्र समयः पाल्यते न तु द्विवचन- 
बहुवचनाभ्यां तिडोक्तार्थाभ्या मित्यर्थः । लिकूमशिष्यमिति। शात्रोपदेशेन विनापि सिद्धिलिङ्गस्य 
लोकव्यवहारगम्या । 


बुषलादिभ्य इति । वुषलादीनां निकृष्टत्वादुत्कृष्टविषयत्वाचच प्रशंसायास्तत्राऽभावं 
मन्यते । न्यासान्तराश्रयेण सिद्धि मत्वाह- सिद्धं त्विति । ननु प्रशंसायामित्येव सिद्धः प्रत्ययः; 
सवैस्य हि वस्तुनः स्वव्यापारेऽतिशयात्‌ प्रशंसा क्रियते, वृषलादीनामप्यसावस्ति। एवं तहिं 
यदा निन्दाप्रतिपादनाय चोररूप इत्युच्यते तदा प्रत्ययाऽप्रसङ्भादरव्यापकं वेस्पष्ट्यग्रहणमेव 
कत्त व्यम्‌ । सत्येव पाटवादेवेस्पष्ट्ये' प्रशंसास-द्भावा द्विव क्ावशाच येषामेव प्रशंसावाचित्वं तेषामेव 
निन्दावचनत्वं दृश्यते । यथा राक्षस इति,--पोरुषातिशयप्रतिपादने प्रशंसा गम्यते? निघु णत्वप्र- 
तिपादने तु निन्दा । अथ तमबादीनां रूपपश्च को विषयविभागो-यावता अतिशायनमपि 


ONS 


उ०--न कत्त॑व्यमिति । 'तद्वितश्च?ति सूत्रे त्वेकग्रहणं न कत्त व्यम्‌, एकवचन मित्येवाऽप्ासप्रापणार्थे 
सूक्त व्यमित्युक्तम्‌ | 'पचतिरूप'मित्यादी सर्वेकव'चन नवनमिघानाद्वारणीयं तत्पक्षे इति बोध्यम्‌ अभेंदैकत्वः 
वतीति । यथा “राजपुरुषः इत्यादिवृत्त रर्थबोघनाय प्रयुक्ते “राशः पुरुषः इत्यादौ । नन्वेवं द्विशन्दादावप्युत्स- 
गेणैकवचनेनेब समयपालनादूद्षिवचनाद्नापत्तिः, अनुवादकविभक्तेन्योय्यल्वे तु प्रकृते५पि तुल्यमिति चेन्न, 
द्वयोरेकस्य बहुषु 'णिजां त्रयाणा' मित्यादि निर्देशैरुत्सगंणैव नियमपालतमिति नियमस्य सङ्कयाशब्देऽनज्गी- 
कारेण तत्राऽर्थंतो व्यवस्थयैवाऽनभिहितसून्रोक्तया समयपालनाऽङ्गीकारेणाऽदोषात्‌ । तदाह-एकवचने- 
नैवा5न्न समय इति । ननु वृषलत्वस्य पूणंत्वे प्रशंसा भवयेवेति सन्नेणेव सिद्वमत आह वुषलादीनां 
निकृष्टत्वादिति । न 'च बृषलत्वस्य जातित्वात्कथं निकृष्टत्वमिति वाघ्यं, सहप्चरितधर्मनिकृष्टत्वेन तथा 
व्यवहारात्‌ । वैस्पष्टयग्रहणस्य व्यापकत्वमुपपादयितुं वैस्पष्टये सत्येव प्रशंसेत्याह--सत्येवेत्यादि । सूवेणेवा5- 
मुमर्थ साघयितुमाह--विवक्षावशाच्च येषामेवेति । एवञ्च प्रङगत्यर्थंताऽवच्छरेदकंस्य तत्सहचरितमुणानां वा 


१-'विशिष्ट्य' पा० । 
२-पलाण्डुमक्षणं सुरापानं 'च धर्मशात्रनिषिद्धर ( मनु० ५ | ५ ) (११। ६३-६४) 


( याञ्बल्क्य० १॥ ७। १७६ ) ( ३। ५। २५६ ), (वासिष्ठधमंशाञ्ने १४ । ३३) (२१ । ११६ शक 


१५ ) इति । य: पुनः पलाण्डुना सुरं पिरति स तु वितरां निन्दाहच्वाद्‌ दुषलरूप उच्यते । एवं चौररूपद्‌ _ हु! , ” 
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पोऽयम्‌, अप्ययं धावतो लो दितं पिबेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
इंषद्ससासों कःहपब्द्श्यदेशीयरः ॥ ४. । ३ । ६७ ॥ 
इंघद्समाप्तो क्रियांप्रधानत्वाल्लिड्रवचनालुपपत्ति१ ॥ १ ॥ 


 ईषदसमामौ क्रियाप्रधानत्वास्लिज्ञनचनयोरलुपपत्ति। । [ पढुकरपम्‌ पडका 1 
पटुकल्पः पढुकल्पी पडुकल्पा इति । एकोउयमधथे ईपदसमापिनीम तस्यैकत्वादेकचचर्न 
प्राप्ति । 

प्रक्रत्य्थगिशेषणत्वात्सिद्धम्‌ ॥ २॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ १ नायं प्रत्ययायैः। कि तह ! प्रकृत्ययेविशेषणमेतत, ईपद- 


PRP YY id 
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प्र०_पूजानिन्दाविषयम्‌-पटुतमः पापीयानिति। रहपप्प्रत्ययोऽप्युभयविषयः-पठुछूपः Se इति 
उच्यते-अतिशायनं समानप्रतियोग्यपेक्ष, वेस्पष्टय' तु तन्निरपेच्मिति स्पष्ट एव वि र 
“अप्ययं पलाण्डुने त्यादो गर्हायामपिशब्दः कर्मप्रवचनीयसंज्ञ: ॥ ९९ ॥ 


इेषदस माप्तौ । प्रत्ययानां विधेयतया प्राधान्यात्तदर्षत्वमीषदपमापेर्मत्वाह-ईषद्समाता- 
विति । ईषदसमाप्तो यथेष्टं लिङ्गवचना5सिद्धिरित्यर्थः । एकबचनमिति । एकत्वादीषदसमाप । 
षष्ठीप्रस्ध तु न चोदयति, गुणगुणिनोरिह सर्वदा सोड्यमित्यभेदसम्बन्धस्य विवक्षितत्वाङ्भेदनिः 
बन्धनायाः ष्या अप्रसङ्गात्‌ । यद्येवं गुणवचनानामाश्रयतो लिङ्गवचनानीति लिङ्गवचनदोषोऽपि 
नास्ति । नैवं श्यम्‌ । इह गुडकल्पा द्वाज्ञा बहुगुडा दराच्षेति,यदि ईषदसमाप्त द्राच्चाश्यत्व तदा 
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उ०--पूर्णत्वमेवात्र प्रशंसा, तस्य परिपूणत्वेन कचिन्निन्दाप्रतीतिस्तु प्रकरणादिवशाद्वम्पेति न दोषः | प्रशंसा 
पराणामपि निन्दावचनत्वे दृष्टान्तमाह--यथेति । उदाहरण्‌--पलाण्डुनेति--सहयोगे तृतीया । पलाण्डुमो- 
जनेऽपि वृषलत्वं, तत्सहितसुरापाने तु तदधिकमिति बोध्यम्‌ । अपिगेहौयाम्‌ । सर्वत्र सम्भावनायां लिङ । 
दस्युहिंसकः सन्‌ परस्वाऽपदत्ती । वैस्पष्टथमिति । प्रशंसाया अप्युपलछणमेतत्‌ ॥ ६६ ॥ 


ईषद्समाहौ । भाष्ये--क्रियाप्रधानस्वादिति । स्लीत्वविशिश्क्रियाप्रधानत्वादित्यर्थ: । इपद्समासिः- 
आरोपितेषद्समाततिः । मावे क्तिन्निति भावः । भाष्ये--एको$यमर्थ इति । सूत्रे एकवचनान्तलेनोपादाना- 
दित्यर्थः | इदमुपलक्षणं 'स्नीलिज्ञ' इत्यस्यापि | “एकवचनः मिति स्त्रीप्रत्ययस्या5पि । षष्टीप्रसङ्गसिति है 
“देवदत्तस्प पटुकल्प' इति स्यादिति मावः । द्राक्षाश्रयत्वमिति । मुडस्येघदसमाप्तिरिति:,.विग्रहः । गुडाभयर्ले 
बत्तित्व॑ सम्बन्ध: ष्टयर्थ; । द्राक्वाभ्यत्वे, प्रतियोगित्व॑ सम्बन्ध; । गुडकल्पेति न सिध्यतीति । गुडाभरयलें- 


१-कोष्ठबद्धः पाठो मुरुप्रसादशाज्िसंस्करण एव वर्तते ।:स च वार्तिकस्थ' लिङ्ग पदस्योदाहरणभूत- 
त्वादावश्यकः प्रतीयते । - 
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समाप्तौ यस्रातिपदिकं वतते तस्मास्करबादयो भवन्ति | कस्मिन्नर्थे ? स्वार्थं इति । 
स्वार्थिकाश्च प्रकृतितो लिङ्कवचनान्यनुचतन्ते 
प्रकृत्यर्थ चोस्लिङ्ञवचनालुपपत्तिः ॥ ३॥ 
प्रकृत्यर्थे चेल्लिङ्गवचनयोरनुपपत्तिः-शुडकर्पा द्राज्ञा तेलकरपा प्रसन्ना 
पयस्पा यवागूरिति । 
सिद्धं तु तत्सम्बन्ध उत्तरपदार्थे प्रत्यधवचनात्‌ ॥ ४ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ १ तत्सम्बन्धे--ईषदसमाप्तिसम्बन्ध उत्तरपदार्थे प्रत्ययो 


ASN NANA SA ASAI Sr wus ese re ९० “१०५५ 


प्र०--बहुगुड इति न सिध्यति। अथ गुडाश्चयत्वं ततो गुडकल्येति न सिध्यति। का पुनर्द्राक्षायां गुडस्ये- 
षदसमाप्तिः ? येन मावुर्येण गुणेन द्राक्षायां गुडशब्दो वतते, तस्येषदसमाप्त्या गुडस्येषदसमापिः । 
प्रकृत्यर्थविशेषणत्बादिति । उभयानुग्रहादेव हि प्रकृतिरप्यनुगृहीता भवति प्रत्ययोऽपि द्योतक 
त्वात्तस्या: । एवं च स्वार्थिकत्वात्पकृतितो लिङ्गवचनानि सिध्यन्ति । यत्र तु नेष्यते तत्र णचः 
खियाम'त्रिति ज्ञापकेन तदतिवृत्तिरिति वक्ष्यते । 

प्रकृत्यर्थे चेदिति । ननु गुडकल्पा दाक्षेत्यादौ गुड इयं द्राक्षेत्यभेदविवक्षायां गुडादयो 
द्रा्षायां वर्त्तमानाः प्रत्ययमुतादयन्तीति द्राक्षादिगतलिद्धवचनोपपत्तो नास्त्यव्याप्तिदोषः । 
नेतदस्ति । गुडादयः शब्दा इवार्थाम्यन्तरीकरणेन सोयमित्यभेदसम्बन्धेन द्राक्षादिषु वत्तमाना 
अपरित्यक्तस्वलिङ्गसङ्खया एव वरन्ते तत्र 'बहुगुडो द्राक्ष'त्यादिसिध्यति । गुणशब्देभ्यश्व 
पट्वादिभ्यः कल्पादिषु दोषाभावो, जातिशब्देभ्यस्तु कल्पादिपु भिन्नलिद्धसडखचजात्यभिधाने 
गुडकल्पा द्वाक्षेत्यादो दोष: । 

सिद्धं त्विति । यद्यप्युत्तरपदशब्दः समासावयवे ख्ढस्तथापीह प्रक्कत्य्थस्य पश्चात्मत्यया- 
र्थस्य भावाठत्ययार्थविशेषवाचिनि द्वाक्षादिपदे यौगिको वत्त ते, तेन गुडादिम्य उपमानवाचिभ्य 
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उ०--ऽनुमबविरोधोऽपि बोध्यः । का पुनरिति । द्रव्यस्येषद्समाप्त्यसम्मवादिति मावः । येन माधुर्येणेति । 
मुणशब्दप्रयोगप्रयोजकमाधुयगुणप्रतियोगिकत्व॑ सम्बन्धः षधर्थं इति भावः । उभयाऽुग्रहादिति । ईघदसमा- 
सिपदं तद्दिशिष्टे औपचारिकम्‌ । एवं पूर्वत्र प्रशंसापदं वोध्यम्‌ । यत्र स्विति । 'मुडकल्पा द्राक्षेत्यादी। 
अभेदविवक्तायामिति । तादशविवन्षायां शुङ्कादो स्वगतलिङ्गादिपरित्यागदशंनादिति भावः । इवाथोऽभ्यन्तः 
रोकरणेनेति । अभ्यन्तरीकरणं--मूलव्वेना्रयणम्‌, इवार्थस्याम्यन्तरीकरणं यत्रेत्यमेद्सम्बन्धेनेत्यस्य 
विशेषणम्‌ । तन्मूलका ५भेदसम्बन्धेनेति यावत्‌ । साहृश्यमूलकातिरिक्ताऽभेद्सम्बन्धेन बत्ती हि तस्त्यागः 

तन्मूलकाऽमेद्सम्बर्धेनाऽन्यत्र बत्ती तु न खलिज्ञादियाग इति भाव; | गुणशब्देग्यः पट्वादिभ्यश्चे ति | 
तेषां त्रिलिङ्गखेनाऽपरित्यक्तलिङ्ञादीनामेव प्रत्त्तेरति भावः । ईघन््यूनौ पटू पटुकल्पाविति द्विवचनादेरपि 
सिद्धि: । जातिशब्देभ्यस्त्विति । प्रायेण ते नियतलिज्ञाः । इषन्त्यूनो गुड इत्यर्थेऽपि 'गुडकल्पे द्राक्षे 
इतीष्यत इति भावः | 


दोष इति । प्रकृतिलिज्ञातिक्रमो दोषः । वात्तिके--तत्सम्बन्ध इति बहुत्रीहिः | तदृष्वनयन्ब्याचष्टे 5 र 
भाष्ये--तत्सम्बन्धे इति । पश्राया थ्येति | प्रत्ययार्थस्य विरेष्यत्वमेवेति सूचयति । प्रत्ययाथंस्य स्य 2. 
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भवतीति वक्कव्यम्‌ । सिध्यति। सन्नं तर्हि भिद्यते | यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्गमी- 
पदसमाप्तौ क्रियप्रधानत्वाल्लिङ्गवचनालुपपत्तिरिति । परिहतमेतत्‌--प्रकृत्यथेविशेष- 
णत्वास्सिद्ध मिति । ननु चोकत--प्रकृत्यर्थे चेरिजङ्गवचनाबुपपत्ति रिति । नेष दोषः । 
आचायेप्रवृत्तिज्ञापयति--'स्वार्थिका अतिवतन्तेशपे लिङ्गबचनानी'ति) यदयं “णचः 
खियामन? [ ५ । ४ । १४ ] इति खीग्रहणं करोति । यद्य तज्ज्ञाप्यते--बहुगुडो 
राचा, बहुतैलं प्रसन्ना बहुपयो यवागूरित्यत्रापि प्राप्नोति । नाप्यतिवतन्ते । 


किं पुनरिहोदाइरणम्‌ ? पड्कर्पः सृदुकल्प इति । नेतदस्ति । निञ्गीतस्याऽर्थस्य 
समापिवो भवति विसमाप्तिवी, गुणश्चाऽनिज्ञीतः । इदं तहि गुडकल्पा द्राक्षा, तेलकल्पा 
प्रसन्ना, पयस्कल्पा यवागूरिति । द्रव्यमप्यनिज्ञातम्‌ ॥ इदं तर्हि--कृतकल्पस्‌ 
अुक्नकलपस्‌ पीतकल्पमिति । 


CITY 


प्र०--उपमेये द्रान्तादौ प्रत्यय इत्युक्त भवति,--गुड इवेयं द्राक्षषद्समाप्ता गुडकल्पेति । यद्यप्युप- 
मानग्रहणं नोपात्तं तथापि सामर्थ्यादत्रोपमानोपमेयभाव आश्रीयते । पट्वादिभ्योऽपि तत्रेव प्रेत्ययो- 
-त्पत्तिर्यस्य परिपूर्णं पाटवं स लोकरे पटुरिति प्रसिद्धः, तेन तुल्य ईषदसमाप्तः पटुकल्पो देवदत्त इति 
तत्सम्बन्ध इति वचनादीषत्सादुश्ये प्रत्ययाऽभावः । 
सिध्यतीति । यद्यप्यस्मिन्पक्षे बहुगुडो द्राक्षेत्यादि सिध्यति, द्राक्षादिगतलिङ्गवचनप्रः 
सङ्गात्तथाप्युक्तदोषपरिहारात्‌ सिध्यतीत्युक्तम्‌ । स्रीप्रहणमिति । 'कर्मव्यतिहारे णच्‌ खिया'मिति 
खीलिद्धे भावे णचो विधानात्तदन्तादङ्प्रत्ययः स्वार्थिकत्वात्ल्लियामेव भविष्यतीति जरीग्रहणं न 
कर्तव्यम्‌ । तत्त्रियमाणं-लिङ्गवचनातिवृत्ति ज्ञापयति । नापीति । उत्तरसूत्रे तुग्रहणाहक्ष्यमाण- 
नियमार्थाठक्कतेर्ये लिङ्गवचने ते एव बहुच्युत्पन्ने भवतः । अथवा ख्रीग्रहणेनानुवृत्तिनियमा5भावो 
ज्ञाप्यते इत्यनुवृत्त्यतिवृत्ती यथाप्रयोगं भवतः । अथवा 'कासूगोणीम्यां\ ्र'चिति षित्करणेन 
स्रिया डीषर्थनानुवृत्तिरपि ज्ञाप्यत इत्युभयसिद्धिः । 
कि पुनरिति । गुणशब्दानामनक्तपरिमाणविषयत्वाद्वगुणसम्बन्धमात्रेण मन्दमध्यमोत्क- 
गुणे सर्वत्र वत्तनादीषदसमाप्त रभावं मत्वा प्रश्न: । नि्चातस्येति । अयमेवेत्येवं निश्चितस्येत्यर्थ; । 
बिसमासिश्चे ति । नत्रर्थे विशब्दः । गुणश्चानिर्ञात इति । इयदेव पाटवमितीयत्तया न ज्ञायते 
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उ०-द्रव्याऽमेदेनेव प्रतीतेराह-अत्ययार्थेस्येति । प्रत्ययार्यविशेषंवाचिनीति । नन्वीषद्समासिसम्बन्धेतरपदार्थ 
प्रातिपदिकाग्रत्ययस्योपमानवाचका5तिरिक्ताकत्त “मशक्यसेनाह- तेनेत्यादि । गुड इवेयं द्राक्षेपद्समासेति । 
ईषदसमासेत्युक्तिबहुसाइशयत्रोधनाय । तद्ष्वनयन्‌ वक्त्यति-ईषत्साइरे प्रत्ययाऽभाव इति । सामथ्योदिति | 
श्रन्यपदस्यार्थे अअन्यपदात््रत्ययस्य साइश्यमगर्मीकृत्या5न्वयबरोधने सामथ्यो दित्यर्थः । वचनादिति । इषत्साहश्ये 
ईषद्समासिसम्तरन्धत्वाऽभावादिव्यर्थः । अथवेति । 'तुःग्रहणप्रत्याख्यानपरम्‌ । 

ननु झुङ्कादीनामल्पत्वमददलुववत्‌ पाय्वादीनामपि तत्त्वसम्मवादीषदल्पत्वमेवेषदसमातिरत श्राह-गण- 
शब्दानामिति । भाष्ये-निशोतस्येति । 'एतावाने वेति निशोतस्वेत्यर्थ; | तदाह-अयमेवेति । इयानेवेत्यर्थ; । 
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क्तान्तात्प्रत्ययविधानानुपपातिः क्तस्य सूतकाललचणत्यात्कल्पादीनां 
चाऽसमापिवचनात्‌ ॥ ५ ॥ 


. क्वान्ताअत्ययविधेरजुपपत्ति; | किं कारणम्‌ १ क्स्य भूतकाललक्षणत्वात? । 
भूतकाललच्तणः क्ृ:% । “कर्पादीनां चाऽसमाप्तिबचनात्‌’ । बिसमाप्लिवचनाश्च कल्पा- 
दयः । न चाऽस्ति संभवो यदभ्ूतकासश्च स्यादसमा्िश्चेति । 


सिद्ध त्वाशंसायां भूतवडचनात ॥ ६॥ 


सिद्धमेतत्‌ कथम्‌ ! “आशंसायां भूतवच्च' [३।३।१३२] इत्येबमत्र को भविष्यति । 
इद॑-चाप्युदाहरणं-पटुकरपः मदुकरुप इति । ननु चोक्ग-“निज्ञोतस्यार्थस्य समाप्तिवा 


प्र०--गुणः । द्रव्यमिदानीमुपन्यस्यति-इद्‌ं तहींति । नन्वत्र न गुडादय ईषदसमाप्ता: । कि तहि? 
द्राक्षादिम्य एव . प्रत्ययेन भाव्यम्‌ । नेष दोषः । थदपेक्तया परस्येषदसमापिर्भवतितद्वाचिनः 
प्रत्ययेन भाव्यम्‌ । तत्रेवार्थमस्यन्तरीङृत्याऽभरेदोपचाराद्रगुङ इव गुडो द्राक्षेति माघुर्याद द्राक्षाया _ 
कवायद बया यज डत्वस्यारोपादारोपनिमित्तस्य माधुर्यस्येषदसमापत्वाद्र गुडादिम्यः प्रत्ययोत्पत्तिरविरुद्धा । द्रव्यम- 
पीति । इयता माधुर्यण द्राक्षा गुड उच्यते इत्येवमपरिज्ञानाहेशभेदेन च गुडस्य भेदात्क गुडमपक्ष्य 
राक्षा गुड ईषदसमाप्त उच्यत इत्येवमपरिज्ञानम्‌ । छतकल्पमिति । आशंसायां भुतवद्धविष्यति 
प्रत्ययविधानादस्तिक्रियाया ईषदसमा प्रिस्पाधिरिति भावः । 


इतरो यथोक्तमभिप्रायमप्रतिपद्याह-“कान्तादिति । क्रियाफलनिवृत्तौ क्रियापवर्गो भवति, 
सति च क्रियापवर्गे कुतः क्रियाया ईषदसमाष्तिरित्यर्थः । सिद्ध त्विति । भविष्यत्कालाया 
ईषदसमाप्ठायाः क्रियाया आशस्यमानत्वादित्यर्थः । 'त्रीतः क्तः' 'मतिबुद्िपजार्थम्यश्चे ति वर्तमान- 
कालविषयक्तान्तादपि प्रत्ययैर्भाव्यं,-ज्ञातकल्पं पूजितकल्पमिति | तथा तिङन्तादपि--पचति- 
कल्पमिति । यदापि क्रियैकदेशापवर्गाश्रयेण भूते क्तो विधीयते तदापि कल्पादयो भवन्ति,= 
कृतकल्पं वञ्जमिति । एवञ्च कृता$इकृतादय एकदेशकरणाऽकरणाश्रयाः प्रयोगा उपपन्नाः । 
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उ०--छचित्त, तथैव पाठः | श्रत एवाऽग्रे इयत्तया न ज्ञायते गुण' इति वच्यति । अन्न-'सुडकल्पे स्यादौ । 
ईषदसमासाः-_माधुर्येषद्समाप्त्याश्रयाः 1 किन्तर्हीति । द्राचादिगतमाधुर्यषद्समासे रेव प्रतीतेरीषदसमात्तमा- 
धुर्यवती द्राक्षेते बोधादिति भावः । यदपेक्षयेति । यन्निरुपितसाहश्यप्रयोजकधमस्येषद्समाप्तिस्तद्धाचिन 
इत्यर्थः । शब्दशक्किस्वमावादिति भावः | एवश्च सूत्रवात्तिकयोः समफलता भवति । ईषद्समासमाघुर्यव- 
दूगुडाऽभिन्ना द्राक्षेति बोध इति द्राक्षामाधुर्यस्या5पीषदसमासत्वमर्थलब्धमिति तयोः समफलतेति दिक्‌ । 


ननु द्रव्यमक्तपरिमाणमिति कथं द्रव्यमनिशोतमत आह--श्यतेति । स्वयमुदाहरणान्तराण्याह-णीतः क 


इति । यदाऽपीति । यथा 'प्रकृतः कट'मिस्यादौ एकदेशा5पवगेण भूते प्रस्यये मातमाह-इताऽ्तेति । 


* निष्ठा ३। २। १०२ हिः क 
२६३ 
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२२६ श्रीमगवत्पप्त॑ब्ज॑लिविरचिंत [ विभाषा सुपो 


भवति विसमाप्तिवों, गुणश्रा$निज्ञात? इति । लोकतो व्यवहार इष्ट्वा गुणस्य निज्ञीनस्‌। 
तैद्यया,-पहुरय॑ ब्राह्मण इत्युच्यते; यो लघुनोपायेनाथोन्‌ साधयति । पड्कल्पोऽयसि- 
त्युच्यते, यो न तथा साधयति । 

इदं चाप्युदाइरणस्‌--शुडकर्पा द्राच्ता) तेलकल्पा प्रसञ्ञा, पयस्कल्पा यवागू- 


NNN 


रिति । ननु चोक्ग--“द्रव्यमप्यनिज्चीतः मिति । लोकतो द्रव्यमपि निज्ञातम्‌ । ६७॥ 
विभाषा सुपो बहुच्पुरस्ताच्ञु ॥ ५। ३। ६८ ॥ 


विभाषाग्रहणं विसर्थस्‌ ? विभाषा बहुज्यथा स्यात्‌, वहुचा मुक्ते वाक्यमपि 
यथा स्यात्‌ । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । प्रकृता महाविभाषा|) तया वाक्यमपि मविष्यति। 

इदं तहिं प्रयोजनं-कल्पादयोऽपि यथा स्युरिति{ । एतदपि नास्ति प्रयो- 
जनम्‌ | बहुजप्युच्यते कर्पादयोऽपि, तदुभयं वचनाद्भविष्यति । नेवं शक्यम्‌ । 
अक्रियमाणे हि विभाषाग्रहणेऽनवक्ाशो बहुच्करपादीन्बाधेत | करपादयोप्यनवकाशास्ते 
वचनाद्भविष्यन्ति । सावकाशाः करपादयः । कोऽरकाशः ? तिङन्तान्यवकाशः । 


अथ सुग्ग्रहणं किमथम्‌ ? सुबन्तादुत्पत्तियेया स्यात्रातिपदिकान्मा भूदिति । 
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प्र०--सकलक्रियापवगोश्रयभूतकालविषयक्तप्रत्ययापेक्षे तु चोद्यप्रतिसमाधाने । एवःचच कालत्रय- 
विषयेभ्यस्तिङन्तेभ्यः कल्पादयो भवन्ति-पचतिकल्पं पक्ष्यतिकल्पमपाच्षीत्कल्पमिति | लोकत 
इति। यावता माधुर्येण लोके द्राक्षायां गुडव्यवहारस्तावदाश्रय ईषदसमाप्तिसम्भवः । अथवा 
गुडगतमाधुयाश्रयेणे द्राक्षायां गुडत्वारोपाद्रगुडजात्यभावाचषदसमाप्च' गुडत्वं द्राक्षायां गुड इयं द्राक्ष 
गुडकल्पा द्रात्तेति प्रयोगः ॥ ६७ ॥ 

विभाषा । अथ सुन्प्रद्दणमिति । सुबन्तस्य प्रियकुत्सनादिषु वर्तनादर्थलभ्ये सुबन्तत्व- 


* उ०-- नन्वेवं भाष्योक्तशङ्कासमाधाने निदेले अत श्राह--सकलेति । स्वोक्नोऽ्थे युक्तयन्तरमाह--एवच्चे ति । 
' तावदाश्रये इति । तावन्माधुर्याश्रये इत्यर्थः | इेषदसमास्तीति । माधुयेषदसमातीत्यर्थः । अथवेति । 
शत्र पक्षे इंषदसमाततसुडस्ववती द्राक्षेति बोधः । साइश्यन्तु पर्यवस्यति पश्चान्मानसबोधविषय इति तत्वम्‌ । 
गुडत्वारोपादिति । ्रारोपविषयस्वमेवेषद्‌सम्ासत्वमिति भावः । आद्यमेव तु युक्तम्‌ || ६७ || 

विभाषा सुपो । सुबन्तस्येति | इदं च 'कुस्सित’ इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । ननु सुमन्तस्वैवेषद्समा- 
यादो इत्तिन प्रातिपदिकस्येत्यत ्राह--अन्वयेति । शान्रकल्मिताबन्वयव्यतिरेकी, तत्कल्पितार्थवत्ता च 
 शाल्नव्यवहरोपयोगिन्येवेति बोध्यम्‌ । इति भाव इति । इत्यभिमान इत्यर्थः । नियममेव दर्शयति-पदादीति । 


† समर्थाना प्रथमाद्वा ४ । १। ८२ 
‡ इघदसमातौ कल्पबदेश्यदेशीयरः ५ । ३ । ६७ 
१-ननु च बहुजप्युच्यते कल्यादयो5प्युच्यन्ते, तदुभयं वचनाद्भविष्यति ।' पा० । र 


~ 
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नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । नास्त्त्र विशेषः सुवन्तादुत्पत्त सत्यां प्रातिपदिकाद्वा । 


यद्येवमिहापि नार्थः सुन्ग्रहणेन 'सुप आत्मनः क्यच्‌’ [ ३ । १ । ८ | इति । 
इहापि नास्ति विशेषः सुबन्तादुत्पत्तौ सत्यां प्रातिपदिकाद्वा । अयमस्ति विशेषः 
सुबन्तादुत्पत्तौ सत्यां पदसंज्ञा सिद्धा भवति#, प्रातिपदिकादुत्पत्तौ सत्यां पदसंज्ञा न 
प्राप्नोति । ननु च प्रातिपदिकादप्युत्पत्तौ सत्यां पदसञ्ज्ञा सिद्धा । कथम्‌ ? आरभ्यते 
“नः क्ये’ [ १ | ४ | १४ ] इति । तच्चावश्यं वक्कव्यम्‌-सुबन्तादुत्पत्तौ सत्यां 
नियमार्थम्‌, तदेव प्रातिपदिकादुत्पत्तौ सत्यां विध्यर्थं भविष्यति । 


इद तहिं प्रयोजनम--'सुवन्तादुत्पत्तियथा स्यात्तिङन्तान्मा भू'दिति । एतदपि 
नास्ति प्रयोजनम्‌ । “ङ्याप््ातिपदिकात्‌' [ ४ । १ । १ ] इति वतते । 
अत उत्तरं पठति 
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प्र>--मिति प्रश्न: । प्रातिपदिकान्मा भूदिति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रकृतिप्रत्ययानामिह शास्त्रे 
$थवत्तापरिकल्पनात्प्रातिपदिकमपि स्वार्थादिपःवके प्रवर्त्तमानं प्रियकुत्सनादिषु प्रवर्तत इति 
ततोऽपि प्रत्ययप्रसङ्ग इति भावः । नास्त्यत्र विशेष इति । ननु सुबन्तादुत्पत्तौ सत्यां 'बहुसेच' 
इत्यादौ 'सात्पदाद्यो'रिति षत्वप्रतिषेधः सिध्यति, प्रातिपदिकात्तूत्पत्तो षत्वप्रसज्धः । नेष दोषः । 
सुबन्तादुत्पत्ताववश्यं पदसंज्ञानिबस्थनकुत्वादिनिषेधार्थो यत्नः कर्त्तव्यः । बहुच्यूवेस्य लुमता 
लुप्ते पदादिविधो प्रत्ययलक्षणमिति, तन्नियमार्थ 'पदादिविवावेव न पदान्तविधा विति । एवच _ 
प्रातिपदिकादप्युत्पत्तौ यत्नः करिष्यते--सात्पदाद्योर्बहुचश्वेति । अत एव तुल्यन्यायतया सुप 
आत्मनः क्य'जित्यस्य सुआहणस्याक्षेपः । पूत्र तिङो विधिरिति । अस्यैवार्यस्य ज्ञापनार्यमिह 
सुआहरणं, तेन पूर्वत्र प्रातिपदिकात्तिङन्ताच कल्यादयः सिध्यन्तीत्यर्येः । नेतदस्तीति । ज्ञापकमन्त- . 
रेणापि तिडोःचुवृत्तिः सिध्यतीत्यर्थः । एवं खर इति । जस उदात्तत्वं स्यात्‌ । पटुशब्दोकारस्य 
जेष्यत इत्यर्थ । खरः प्रातिपद्कत्यादिति । बहुचि कृते प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्याथवत्त्वात्समु- 


ड ७ ७ ०५ ९. 
दायाच जसो5विधानात्तस्याडप्रत्ययान्तत्वात्रातिपदिकसंज्चायाँ सत्यां पूर्वोत्पन्नाया विभक्तेलु कि 
कृते पटुशब्दस्योकारस्योदात्तत्व॑ भवति । या त्वन्या विभक्तिरत्पद्यते न सा प्रकृत्यवयव इति 
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| उ०- अत एव तुल्यन्यायेति । तत्रलेना5स्प तुल्यन्यायतां ब्रोधयितुमित्यथः । आच्वेपः-तस्मारणस्‌। ननु 
चितो उन्तोदात्तत्वविधानात्कथ॑ जसः, कथं वा पटेरकारखरो5त आह भाध्ये--पठिष्यति होति | स्वरः 
कथमिति । हि यत इति पठिष्यत्यतो हेतोः सुव्मरहणे कृते पदोरुकारस्य कथ स्वर इत्यर्थः । ननु तद्धितान्तः 
त्वा5मावात्कथ' प्रातिपदिकत्वमत आह--बहुचीति । अप्य इति प्रतिषेध इति | स च प्रययान्तविषय 
LS SS नाडा “तता esses कका प्ययय tS ह ह 


% सुतिडन्त पदम्‌ १ । ४ । १४ 
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शेर भ्रीभगवत्पतज्ञलिविरचितं [ विभाषा सुपो 


a 


बहुचि सुग्ग्रहणात्पूर्च् तिङो विधानम्‌ ॥ १ ॥ 


बहुचि सुम्ग्रहशं क्रियते पूर्वत्र तिङो विधिर्यथा विज्ञायेत ॥ नेतदर्ति प्रयोज- 
नस्‌ । प्रकृतं तिङ्ग्रहणमनुवतते । क़ प्रकृतम्‌ ? “अतिशायने तमविष्ठनौ तिङ्श्च’ 
[ ५ । ३। १५; ४६ ] इति ॥ एवं तर्हि बहुचि सुव्ग्रहणं पूर्वत्र तिङोविधानात्‌ ।' 
0 क्रियते । किं कारणम्‌ ! 'पूरवैत्र तिङो विधानात्‌’ । पूत्र तिङ्ये'- 
„ तदिहापि प्राप्नोति | ननु च तिङ्ग्रहणं निवर्तेत । अवश्ययुत्तराथेमनुव- 
त्येम्‌ अव्ययसबैनाम्नामकच्माक्टे!! [ ५ । ३ । ७१ ] इति--पचतकि जल्पतकी- 
त्येषमर्थम । 
यदि सुब्ग्रहणं क्रियते, खरो न सिध्यति । बहुपटव एवं स्वर; प्रसज्येत । 
बूहुपटव इति चेष्यते । पठिष्यति ्याचारय्यः--“चितः सम्रकृतेबंहकजथ मितिः । 
स्वरः कथम्‌ ? 
स्वर; प्रातिपादिकत्वात्‌॥ ९॥ 
सुन्लुकि कृते! प्रातिपदिकत्वात्खरो भविष्यति || अथ तुग्रं किमर्थम्‌ ! 
तुग्रहणं नित्यपूर्वाथेस्‌ ॥ ३ ॥ 


ठग्रहणं क्रियते नित्यं पूवो यथा स्याद्विमाषा मा भूदिति ॥ नेतदस्ति प्रयोज- 
नम । न विभाषाग्रहणेन पूर्वमभिसम्बध्यते । किं तहिं ? बहुजसिसः्वध्यते-विसाषा 


~ 


प्र०--तस्या उदात्तत्वाऽप्रसङ्गः । ननु समासग्रहणस्य नियमार्थत्वात््रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य प्राति- 
पदिकसंज्ञा न प्राप्नोति । । नेष दोष: | 'अप्रत्यय इति प्रतिषेधो ज्ञापपति--प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य 
समासग्रहणेन प्रातिपदिकसंज्ञा न निवर्त्यते? इति,--अन्यथाउप्रत्यय इति निषेधोंऽनर्थकः स्यात्‌ । 
नित्यपूर्वार्थमिति । पुरस्तादेवेत्येवमवधारणार्थ तुग्रहणमित्यर्थः । अन्यथा प्रत्ययवत्त्वस्यापि 
विधेयतया प्राधान्याद्विभाषाग्रहणेन सम्बन्धः स्यादिति भावः । किं तदि बहुजिति । बहुजेव 
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उ०-- एव न प्रत्ययविषय इति भावः । एतच्च तत्रैव निरूपितम्‌ । ननु 'तु'ग्रहणे पूर्वत्वस्य नित्यत्वं कथं बोधयितु 
'शक्यमवाचकत्वादित्यत ग्राह--पुरस्तादेचेति । विशेष इति । देशविशेष इत्यर्थः । ननु देशविशिष्टप्रययस्य 
विधेयत्वाततस्याऽपि विघेयतालक्षणं प्राधान्यमस्येवेत्यत श्राह--ततश्चेति । गुणस्येति । विधेयांशे विशेषण" 


२ आ त्वादूसुणस्थेत्यरथः । पुरस्तादेव समिति । यत्सर्व लिङ्गादि प्रत्ययोत्पत्तेः पुरस्तादर्चते तदेव सर्व भवतीत्य- 
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बहुज्भवतीति । यदा च भवति, तदा नित्यं पूर्वा भवति । 

इदं तर्हि प्रयोजनम-प्रागुटात्ते यैल्लिड्र” वचनं च तदुत्पन्नेऽपि प्रत्यये यथा 
स्यात---बहुगुडो द्राषा, बहुतैज प्रसन्ना, बहुपयो यवाशूरिति । 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । सार्थिकोऽयं, सार्थिकाश्च प्रकृतितो लिङ्गबचना- 
न्यजुवर्तन्ते ॥ एव॑ तर्हि सिद्ध सति यत्त ग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचायेः-'खार्थिका 
अतिवतन्तेडपि लिङ्गवचनानी'ति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ १ गुडकल्या द्राक्षा, 
तेलकलपा प्रसन्ना, पयस्पा यवाशूरित्येतस्सिद्ध' भवति । 

तमादिम्यः करपादयो विप्रतिषेधेन ॥ ४ ॥ 


तमादिस्यः कल्पादयो भवन्ति विश्नतिषेघेन# । तमादीनामबकाश; प्रकर्षस्य 
वचनमीषदसमाप्तेरवचनम्‌--पटुतरः पटुतमः । कर्पादीनामवकाशः-ईषदसमाप्ते- 
बैचनं ग्रकर्षस्याऽव चनस्‌--पडुकर्पः सरदुकल्पः । उमयवचन उभयं ग्राञ्मोति पङ 
कल्पतरः सृदुकरपतरः । करंपादयो भवन्ति बिग्नतिषेधेन ॥ यदयेवमीपदसमापते रके 
तमादिः प्रत्ययः ग्राम्मोति प्रकतेरेव च प्रकर्षं इष्यते । 
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प्र«--विधेयत्वात्मधानं विभाषाग्रहणेन सम्बध्यते । तस्य तु परदेशव्यावृत्तये “बुरस्ता' दित्यनेन 
विशेषणेन विशेषो निदिश्यते, ततश्च विभाषाग्रहणेन पुरस्तादित्यस्य गुणस्य सम्बन्धाभावो 'गुणानां 
च परार्थत्वादसम्बन्वः समत्वात्स्या'दिति न्यायात्‌ । प्राुत्पत्तेरिति। तुशब्दो नियमार्थः, 
पुरस्तादेव सर्वं भवतीति। तेन लिङ्गसंख्ये प्रकृतिगते भवतः प्रयोगश्च प्रावप्रकृतेः--पदुकल्पतर 
इति । ; 

ननु परत्वात्कल्पबादिभिर्बाधितत्वात्तरश्लमवूभ्यां न आव्यम्‌ । नेष दोषः । कल्पबादिभिः 
प्रकर्षस्थाउद्योतनात्युन: प्रसङ्भविज्ञानात्कल्पवाचचन्तात्कर्षज्ञापनाय तरप्तमपो भवतः । प्रकृते- 
रेवेति । कल्पबादीनां या प्रकृति: पटवादिः तदर्थस्यैव प्रकर्षः सम्भवति, नत्वीषदसमाप्ते । असमा- 


DN 
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ड०-क्षरार्थ: । प्रयोगश्चेति । पुरस्तात्पदमावर्त्तत इति भावः । भाष्ये-यत्तप्रहणमिति । यदि तु पूवैसूत्रो- 
रीत्या स्त्रीग्रहणमत्राथे शापकमिव्युच्यते तदेदम्प्रयाख्येयम्‌ | उभयं प्राभोतीति । 'पटुतरकल्प' इत्यपि कदा 
चित्स्यादिति भावः । भाष्ये--तमादिरीषत्मधानत्वादिति । कल्पान्तस्येषदसमातिप्रत्ययकत्वादित्यथेः । प्रधानः 


सन्तु कल्पप्रयोगस्य तन्मात्रबोधकफलकत्वादिति बोध्यम्‌ । तत्र च प्रकषो5सम्मवात्तखकृत्यथंप्रकषे एव क 


% अतिशायने तमबिष्ठनौ; ईषदसातौ कल्पबदेश्यदेशीयरः ५ । ३ । ५५३ ६७ 
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तप्माद्रीषत्प्रधानात्‌ ॥ ९॥ 


तमादिरीषत्मधानादपि भवत्‌ यस्य प्रकपोऽस्ति तस्य प्रकर्षे भविष्यति । कस्य 
च प्रकर्षो5स्ति ? प्रकृतरेष ।। ६८ ॥ 


अव्ययसर्वनास्नासकच्प्राक्‌ टे: ॥५॥ ३ । ७१ ॥ 
कस्य चद्‌ः॥५.। ३ । ७५ ॥ 


किमयं सुबन्तस्य प्राकृटेभवत्याहो खिन्ड्याप्मातिपदिकस्य ? कुतः सन्देहः ! 
उभयं प्रकृतम्‌| । अन्यतरच्छक्यं विशेषयितुम्‌ | किं चातः ? यदि सुबन्तस्य-युष्म- 
काभिः अस्मडासिः, युष्मकासु अस्मकासु, युवकयोः आवकयोरिति न सिध्यति । 
अथ प्रातिपदिकस्य--त्वयका मयका, त्वयकि मयकीत्यत्रापि प्राम्रोति । अस्तु 
सुबन्तस्य । कथं युष्मकाभिः अस्मकाभिः, युष्मकासु अस्मकासु, युवकयोः आवकयो- 
रिति ? अनोकारसकारभकारादाविति वक्तव्यम । 


अकच्प्रकरणे तूष्णीमः काम्‌ ॥ १ ॥ 


अकच्प्रकरणे तूष्णीमः कास्वक्कव्यः! । 
आसितव्यं किल तृष्णीकाम्‌ [ 'एतत्पश्यत चिन्तितम्‌ ] । 


प्र०--प्रिप्रकष समाप्तावीषदर्थाभावान्नास्तीषदसमाप्तेः प्रकर्षः ॥ ६८ ॥ 
अव्यय । अन्यतरदिति । प्रातिपदिकस्य प्राक्‌ टेरकज्भवति, सुबन्तस्य वा प्राक्टेरित्येवं 
प्राक्टेरित्यनेनान्यतरच्छक्यते विशेषेऽवस्थापयितु मित्यर्थः । तूष्णीमः कामिति । मित्त्वादचो5- 


ड०--तमादिः प्रत्यय इत्यर्थः । न त्वीषदसमाप्तेरिति । न हीषदर्थस्याऽसमासेवौ प्रकरणे ईषद्समास्तिर्भवतीति 
भावः ॥ ६८॥ 

अव्ययसब । भाष्ये--उसयं प्रकृतमिति । एकमधिकारात्‌, सुब्न्तन्तु सामथ्यौदिति बोध्यम्‌ । ननु 
ग्राक्टे रियस्य सुत्रन्त प्रातिपदिकं वा विशेषणम्‌, न तु 'प्राक्टे'रिव्येतत्तस्थेति,--अन्यतरच्छुक्य॑ विशेषयितु’ 
मिस्यसङ्गतम, अन्यतरेण शक्यं विशेषणयितु'मित्युचितमत आह--विशेषे5वस्थापयितुमिति । तत्र सुभन्त- 


स्येति युध्मदसपद्विषयकमेव, श्रन्यत्र तु प्रातिपदिकस्यैव रेरिति बोध्यम्‌, उदाहरणपरमाष्यप्रामाण्यात्‌ । अज्ञा- 


RES Le २ 
१-प्रधानत्वात? पा० । 
1 विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात ५ । ३ । ६८; ञ्यापग्रातिपदिकात्‌ ४ । १। १ 
$ मिदचोऽन्यात्‌ प्रः १। १। ४७ १ कोष्ठबदधः पाठः काचिस्कः । 
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AANA rr A SANNA 


शीले को सलोपम्च ॥ २॥ 


शीले को मलोपश्च बक्कव्यः । तूण्णीं शीलः तूष्णीकः । 

इह भिनत्ति च्छिनत्तीति-श्नमि कृते शप्प्राप्नोति# । बहुकृतम्‌ बहु्क्तम्‌ 
बहुपीतम्‌--बहुचि कृते कल्पादयः प्राप्लुबन्ति। । उच्चकैः नीचकेः--अकचि कृते 
कादयः प्राप्नुवन्ति! । नशु च श्नम्बहुजकचोऽपत्रादास्ते बाधका भविष्यन्ति । 


क्षम्बहुजकक्षु नानादेशत्वाढुत्सगेप्रतिषेध; ॥ ३ ॥ 


श्षम्बहुजकज्षु नानादेशत्वादुत्सर्गस्य प्रतिपेधो वक्गव्यः । समानदेशैरपवादेरु- 
त्सगोणां बाधनं भवति, नानादेशत्वान्न प्राप्तोति । 


कविधेस्तमादय; पूर्वेविप्रतिबिद्धस्‌ ॥ ४ ॥ 


कविधेस्तमादयो भवन्ति पूर्ेविग्रतिपेधेन+- । कविघेरवकाशः--कुत्सादीनां 
वचनं प्रकर्षस्यावचनम्‌- पटुका सृदुकः । तमादीनामबकाशः-ग्रकरषस्य वचनं कुत्सा- 
दीनामवचनम्‌-पटुतरः पढुतम; । उभयवचन उभयं प्राभोति-पडुतरकः पडुतमकः । 
तमादयो भवन्ति पूर्वेविप्रतिषेधेन । ् 


ON NAA AANA AAAI 


प्र०--त्त्यात्परः काम्भवति । अज्ञाताद्यर्थाविवक्षायां तूष्णीमित्येव भवति । शीले क इति । शीलं 
स्वभावो नियमश्च । अञज्ञाताद्यपवादः शीलं, शब्दशक्तिस्वभावाच तद्वांस्तुष्णीक उच्यते । इह 
भिनत्तीति । भिन्नदेशत्वाद्विरोधाभावादनेकेनापि प्रत्ययेन प्रदीपेनेव घटादेर्गाग्यायण्याँ ष्फडीष्म्यां 
सत्रीत्वस्येवाज्ञातादेरेकस्यार्थस्य द्योतनमविरुद्ध मन्यमानो वातिककार उत्सर्गप्रतिषेघं शास्ति । 
भाष्यकारस्तु विरोधमन्तरेणापि सामान्यविधेर्बाधकं विशेषवििमन्यत्रादीदृशत्‌ । कविधेरिति । 
अज्ञातः प्रकृष्टः पटुरित्यर्थद्वयविवच्ायां पटुतमक इति भवति । छिन्नकतरमिति । ‘अनत्यन्तगतौ 
क्ता'दिति कनि कृते तरप्‌ । अधैपिप्पल्लिकेति । कुत्सितमर्धपिफल्या इत्यदर्थविवक्षायां समासे ` 


ANANSI WINNS SA IAS ES A SASSY 


Me So UO sr nS IRN 
उ०--ताद्यपवादः शीलमिति । तक्रकोणिडन्यन्यायादिति भावः । विधेयविषयय्वात्तस्य न्यायस्येदं चिन्स्यम्‌ । 
यदि नेष्यते तत्र कस्तदाऽनभिधानान्न । तद्वानिति । “शीले? इत्यश ग्राद्यजन्त वोध्यम्‌ । तुष्णीक इति । किऽ! 
इति हखा5मावः, अणन्‍्तादिंहिते के एव हृस्वविधानात्‌, । भाष्यकारस्त्विति । 'सत्यपि सम्भवे बाधनं 
मवतीःत्यादिना । ङुस्सितमर्धमिति । अन्यथा 'अधैकपिप्पली'ति स्यादिति भावः । पूर्व समासे स्वरे विशेष 

% रुधादिभ्यः श्रम; कतरि शप ३ । १ । ७८; ६८ 

| विमाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तातू ; ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः ५. । ३ । ६८;६७ 

| अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक टे; प्रारिवात्‌ कः ₹ । ३ । ७१; ७० 

+ प्रागिवात्‌ कः; अतिशायने तमनिष्ठतो  । ३ । ७०; ५५ 
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कदाचिच्छिन्नकतरादयः ॥ ९ ॥ 

कदानिर्लिन्नकतरादयो भवन्ति बि्नतिपेधेन । छिज्ञक्रतरम्‌ छिन्नकतमस्‌ । 
एकदेशिप्रधानय समासः ॥ ६॥ 

एकदेशिम्रधानर्च समासः कबिधेर्भवति पूर्वविश्नतिषेषेन । अर्थपिप्पलिका 


अधंकोशातकिका# । 
उत्तरपदार्थप्रथानञ्च संज्ञायां कन्विध्यथस्‌ ॥ ७ ॥ 


उत्तरपदार्थश्रथानश्च समासः कविधेर्भवति पू्वेविग्रतिषेषेन । किं प्रयोजनम्‌ ? ` 


) (४. सिँच्चाया कन्विध्ययेम! । संज्ञायां कस्‌ यथा स्यात्‌ % । नवग्रामकम्‌, नवराष्ट्रकम, 
“ > नवनगरकम्‌ । ह 
SF कदाचिद्द्वन्द्र! ॥ ८॥ 
कदाचिइ द्रुन्द्र, कविधेर्भवति पूर्वविप्रतिषेधेन । प्लक्षकन्यग्रोधको, प्लक्षन्य- 
ग्रोधकाविति वा ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 
कुत्सिते ॥ ५ । ३ । ७४ ॥ 
इह कुत्सितकः अनुकम्पितक इति खशब्देनोक्नत्वात्तस्थाथेस्प प्रत्ययो न 
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. प्र०-कृते ततः कप्रत्ययः | नवग्रामकभिति । समासात्संज्ञायां कनिति कुत्सायां हस्वत्वे वा कनि 
सत्याद्यदात्तत्व भवति । पूर्व तु कनि सति पश्चात्समासे क्रियमाणेऽन्तोदात्तत्वप्रसङ्गः । अत्र संज्ञा 
कुत्सनादिहेतुका विषयभात्रेदास्ति) सामानाधिकरण्यं च पदयोरिति युगपत्कार्हठयप्रस ्गादस्ति 
विप्रतिषेधः ॥ ७१ ॥ ७२॥ 

9 कुत्सिते । स्वशब्देनोक्तत्वादिति । अनिर्धारितविशेषे<र्थ यदा प्रकृतिवैत॑ते तदा तहि- 
शेषद्योतनाय स्वाथिकः प्रत्ययो विधीयते, यदा तु निर्ज्ञातविशेष एवार्थ कुत्सितादयः शब्दा 


Td 
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3०- दर्शयति--समासादिति । 'दिक्सङ्कथे संशाया मिति समासः । यद्वा नवश्चासौ ग्रामश्चेति समासः । 
संशायाँ कनिति सूत्रद्वयम्‌, एकं 'कुस्सिते’ इत्युत्तरम्‌, अपर 'हुस्वे' इत्युत्तरम्‌ । कुत्सायां हखत्वे च कन्भवति, 
तदन्तेन चेत्संच्चा गम्यत इति तयोरथ: । उमयोर्युगपय्राप्तिबुपपादयति-श्त्र संज्ञेति | ७१ ॥ ७२ ॥ 
कुत्सिते । नन्वेषां स्वार्थिकत्ेन प्रकत्युक्त एवार्थे एते प्रत्यया इति किमुच्यते - स्वशब्देनोक्तत्वादत 
आह--अनिधोरितेति । विशेषाः--कुस्साद्यः । श्रश्वादयश्च जातिविशिष्टमेवाऽ्थं कप्रस्ययरहिताः प्रतिपाद्य 
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१-५पूब॑विप्रतिषेघेन' पा० । % अर्घं नपुंसकम्‌ २। २। २ 
> संशायां कन; संशायां कन्‌, १ । ३ । ७५; ८७; ब्नित्यादिनित्यस्‌ ६ । १ । १३७ 
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ग्राप्तोति । नेष दोषः । कुत्सितस्यानुकम्पायां% भविष्यति, अनुक्रम्पितस्य कुत्सायाम्‌ । 
अथवा-- | 

237. खार्थममिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रव्यमाइ समवेतम्‌ । 

{ कै NN 2 A ¢ क ७ ४० 

१४०८४ 'समवेतस्य च वचने लिङ्ग' वचनं विमक्रिं च ॥ १ ॥ 


~~~ 


प्र०--वर्त्तन्ते तदा विशिष्टस्यार्थस्यप्रतीतत्वा्रितार्थत्वात्‌ प्रत्ययाऽप्रसङ्गः । प्रतीतप्रत्यायने$नव- 
स्थाप्रसङ्गादिति भावः । कुत्सितस्पेति । अर्थान्तराश्रयः प्रत्यय इत्यर्थः । अथवेति । कुत्सितः 


कुत्सायामपिं कुत्सितक्क इति भवतीत्यरयैः । स्वशब्दो ऽत्रात्मीयवचनोऽर्थशब्दीऽभियेयवचनः । 
स्वोऽर्यः--स्ार्थैः । स चानेकप्रकारो जातिगुणक्रियासम्बन्यस्वछ्पलन्षणः। गौ शुक्लः पाचको 
राजपुरुषो डित्थ इति । तं स्वार्थैमभियाय तेन स्वार्थन समवेतं सम्बद्ध द्रव्यमाह शब्दो निरपेक्ष 
इत्यनेनैतदर्शयति यथा द्रव्येऽभिधातव्येऽस्वार्थोऽपेक्षयते न तथा स्वार्थेऽभिधातव्येऽथेगतं निमित्ता- 
न्तरमगेक्ष्यते.। द्रव्यशब्देन 'इदं त'दिति परामर्शयोग्यं वस्त्वमिधीयते । तत्र जातिशब्दो यदा 
जातौ वर्त्तते तदाऽऽरोपितस्वषूपां स्वरूपेणैकरीकृतां. जातिमाहेति तदा तेषां स्वरूप स्वार्थः, 
जातिस्तु द्रव्यम्‌ । यदा तु जातिविशिष्ट दरव्यमाह तदा जातिः स्वार्थः । शुक्लादयो यदा तु गुण- 
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उ०--न्तीति भावः । तत्र कुत्साविशिशर्थत्रोषकताद्योतकः प्रत्यय उचितो न प्रकृते, प्रव्ययं विना5पि तद्विशि- 
शार्थबोधकत्बादिति तासपर्यम्‌ । चरितार्थत्वादिति । उक्तार्थत्वादिति मावः । अनवस्थेति | पुनः पुनः कप्रत्यया- 
पत्तिरिति मावः । कुत्सितकुत्सायामपीति । पिना 5नुकम्पायाम्‌ | जातीति । 'ना5ग्रहीतविशेषण'न्यायेन 
तस्यैव पदशकयत्वादिति मावः । क्रियासम्बन्धेति । यद्यपि पाचकशब्दे5पि क्रियासम्बन्ध एव प्रवत्तिनिमित्तमिति 
“तस्य माव'इति सूत्रे उक्तम्‌, तथापि वसिष्ठब्राह्मणन्यायेन 'क्रियासम्नन्वे व्युक्ति! । स्वरूपेति । स्वरूपपदेन 
पद्स्वर्पं व्यक्तिस्वरूपञ्चेति बोध्यम्‌ | 7 | 


पस्ङ मित्यर्थकस्य नियमेनः प्रतियोगिसाकाडदत्वादाह--तेन स्वार्थेनेति । समवेतं-समबादेन 
सम्द्वमित्य्थः । यथा द्रध्ये इति । शब्दाक्रिष्प्रकारकोपस्थितेरभावादित्यथः । 


स्वार्थ ५मिधातब्ये इति । विरोषणतयेत्यथः । केचित्तं व्याख्याने बस्वोऽनुपपत्तिः, न हि प्रातिः 
पदिकमात्राखक्रियादशायामपि प्रत्रत्तनिमित्ततदाथययोः ऋमेण ब्रोधो मत्रति, तस्मात्स्वाथं जात्यादिकं) 
शब्दस्तद्विंषयका5मिधाग्रहविषयो भूत्वा निरपेचस्तच्छकिग्रहेतरानपेच्चः सम्बद्ध द्रब्यमाहेत्य्थः । तस्यैव | 
शक्तिग्रहविषयलेन तत्रैव स्वार्थत्वव्यवहार' इत्याहुः । स्वरूपेण - शुब्दस्वरूपेण्‌ । एकीङ्तासिति । सिश्री- 
कृतां, तादास्येन विशिशमित्यथः । जातिप्राधान्येडपि यया भावप्रत्यया 5नुपत्तिस्तेथोक्तम्‌ । 'घटसम्बन्धी 


घर्म' इत्येवं बोधा$ननुभवाच न तदुत्पत्तिः । युणसासान्यं-रुणगता जातिरित्यर्थः । समवेतस्येति । | न : 


सम्बद्धस्य समवायिन इत्यर्थः । तदभिधाने सति तत्पत्ययसापेक्षों लिज्ञाय़ाहेत्यन्वयः । 


# अनुकम्पायाम्‌ १ । ३ । ७६ oo me ne क रु रका इति छचिन्न। | 


३० ६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vid 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ME दत 1 
२३४ श्रीभगवत्पतञ्ञलिविरचित॑ [ कुस्सिते | 
अभिधाय तान्विशेषानपेच्तमाणश्च कृत्स्नमात्मानम्‌ । त | 
प्रियकुत्सनादिषु पुनः प्रबततेऽसौ विभक्कयन्तः ॥ २ ॥ | 


1 
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प्र०- जातौ वत्तन्ते तदा तेषां स्वरूपं स्वार्थः,-जातिद्र व्यम्‌ । यदा तु गुणे वर्त्तन्ते तदा गुणसा- | 
मान्यं स्वार्थो, गुणो द्रव्यम्‌ । यदा द्रव्ये वत्त न्ते तदा गुणः स्वार्थ: । समवेतस्य ब्रव्यस्याभिधाने सति | 
लिङ्ग वचने विभक्ति चाहेति सम्बन्धः । तान्विशेषानिति । लिज्ञादीनामेव _ परामर्शः । लिङ्गं 
स्त्रीत्वादि, वचनं संख्या, विभक्तिः कारकं कर्मादि । कचिलि ङ्गसंख्याकारकाणयेव स्वार्थो यथा-- | 
स्त्री षुमान्नपु सकम्‌, एको द्वौ बहवः, कर्म करणं सम्प्रदानमिति । प्रवृत्तिनिमित्तलिङ्गसङ्खचा- | 
व्यतिरिक्तलिङ्गसङ्याभिधानं यत्र-यथा-स नषुःसकोऽभवत्‌, गावो-विशतिरिति,-तत्राऽयमेव | 
क्रमो, यत्र तु परवृत्तिनिमित्तव्यतिरिक्तलिङ्गसंख्याऽसम्मवः--स्त्री पुमानेको डौ बहव इति, तत्र ॒ 
बुनलिङ्गसङखचयोरभिधानाभावः। यद्यपि लोके पदादु्रिताद्युगपत्पशचार्थाः प्रतीयन्ते शब्दस्य 
विरम्य व्यापाराभावात्तथाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां शास्त्रे संव्यवहाराय कल्पिताभ्यां प्रातिपदिकस्या- 
इप्रयोगार्हस्य कल्पितामर्थवत्तां कल्पितन्यायवशात्क्रमवतीमाभ्रित्येदमुच्यते । तदा हि--'नागृहीत- 
विशेषणा विशेष्ये बुद्धि'रिति न्यायात्पुव॑ स्वार्थाभिधानेन भाव्यम्‌ । पश्चात्तद्विशिष्टस्य लिङ्गाद्या- 
श्रयस्य द्रव्यस्यामिधानेन, ततो भेदापेत्षबहिरङ्गसंख्यापेक्षया लिङ्गमन्तरङ्गमिति तदभिधीयते । 
ततः सङ्खया । सा हि विजातीयन्रियापेत्तसाधनापेत्तया तुल्यजातीयापेक्षाऽन्तरङ्गा । सङ्खथा- | 
विधानानन्तरं तु कारकाभिधानम्‌ । एतान्विशेषानभिधाय स्वार्थादिपश्चकवृत्त कृत्स्नमात्मानमपेक्ष- 


माणः शब्दः प्रियकुत्सनादिषु विमक्त्यन्तः पुनः प्रवत्त॑ते। पुनःशब्दस्तुशब्दस्यार्थ वत्तते। विभः 


(0०0०-०0-०० «. 


ड०--लिङ्गादीनामेवेति । स्वार्थद्रव्ययोविशेषत्वा5मावादिति भावः | यन्न यथेति । नपुंसकपदस्य 
प्र्नतिनिमित्त नपुंसकत्व, तंदूव्यतिरिक्तञ्च पु रवम्‌ । एवं विंशतिरित्यत्रैकत्वम्‌ । यत्र प्रक तिनिमित्ताऽतिरिक्त- 
लिङ्गाद्यमिधानं यथा “नपुंसक इत्यादि तत्राऽयमेव ऋ्रम' इत्यन्वयः । तत्र पुनलिङ्गेत्यादि । तत्र तु प्रवृत्तिनि- 
मित्ताऽतिरेकेण सिज्गाद्यमिधानाऽमाव इस्यर्थः | कहिपतन्यायवशादिति । “अर्थवत्‌ प्रातिपदिकं प्रातिपदिका- 
न्डीप्‌ , ड्थन्तात्स्वादयः' इत्येब॑कल्पितन्यायलब्धक्रमेत्यथः । यद्वा  प्रत्यक्षस्थले किञ्चिदंशे इ्क्रमस्याऽत्रा- 
रोपेण क्रमवल्वाऽभिमान इति भावः | नाऽग्रृहीतेति । 'नाऽग्हीतविशेषणा बुद्धिबिंशेष्ये उपजायते’ इति 
न्यायादिति भावः । तद्विशिष्टस्येत्यनेन । उक्ते द्रव्यस्य लिङ्गादितः प्रथममभिधाने बीजकथनम्‌ । लिङ्गाद्या- 
श्रयस्येति । न चेवमुक्तन्यायेन लिङ्गस्याऽपि प्रथमतो ब्रोधापत्तिः । 'रमे'त्यादौ लिङ्गस्य प्रत्ययं विना नोधाऽ- 


भावेन तस्य प्रथमतो बोधस्य वक्तुमशक्यत्वमिति भावात्‌ । 'तुल्यजातीयाऽपेच्षान्तरङ्गेति पाठः । एकत्वमपि 

द्वितवादिव्यवच्डेदबुद्धिजननात्तदपेच्षमिति बोध्यम्‌ । स्वाथीदिपश्चके-बृत्तं--वत्तनं वृत्तिर्यस्पेत्य्थः । रूपमर्थश्च 

शब्दस्यात्मेति तज्डाने -कस्नात्मलाभ इति भावः । 'प्रियक्ुत्सनादिबोधनाय कृस्नमात्मानं येतोऽपेच्षमाणो 

भवत्यतस्तान्विशेषानमिधाय तदगतकुत्सनादिबोधनाय विभत्तयन्तस्तु प्रवत्तते' इत्यन्वयः । श्रनेन “पञ्चकं 

्रातिपदिकार्थं' इत्युक्तर । विभकस्यन्तस्स्विति । तत्ततायुक्तकार्यस्या 5न्तरज्ञत्वात्यूव प्रकृतेरिति भावः ।_ 
अत्रेवार्थे--“घकालतनेषु' इति लिङ्गम्‌ । प्रवृत्तिनिमित्तकुश्सातिरिक्तायामिति । यथा सर्वो5पि शब्दः 

स्वाथध्यतिरिक्तां स्वार्थीदिगतां कुत्साममिधातु' प्रत्यय लभते तथाऽयमपीत्यर्थः । 


| 
। 
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कथं पुनरिदं विज्ञाय ते--कुत्सितादीनामथे इति, आहोखित्कृत्सितादिसमाना- 
धिकरणात्मातिपदिकादिति ? कश्चात्र विशेष) ? 


oi 2 OU ~ २) ७० 
2 ,,» छास्सितादीनामर्थे चेल्लिङ्वचनानुपपत्तिः॥ १॥ 


र he ` कृत्सितादीनामर्े चेल्लिङ्गबचनयोरनुपपत्ति!,--पटुकम्‌ पटुका, पडुकः पढुकौ 
, पडुका इति । एकोञ्यमथे; कुत्सित नाम, तस्यैकत्वादेकबचनमेव प्राप्नोति । 


NANNY SS SINISE ANNAN 


a, 


प्र०-क्त्यन्तस्त्वित्यर्थः । तत्र कुत्सितशब्दप्रवृत्तिनिमित्तव्यतिरिक्तायाँ कुत्सितत्वस्य कुत्सायां 
कप्रत्यय उपपन्नो भवति । यथा प्रकृष्टतम इति । प्रकृष्टस्य प्रकर्ष तमप्प्रत्ययः । तथा कुत्सितत्वं 
यदा कुत्स्यते,--नास्य सम्यक्कुत्सितत्वमिति,तदा प्रत्ययः । 

अन्ये त्वाहुः-अनिर्दवारितविशेषषर्मनिवन्धना कुत्सा कुत्सितशब्दप्रवृत्तिनिमित्त, ब्रह्म- 
हत्यादिविशेषनिबन्धना तु कुत्सा प्रत्ययनिबन्धनम्‌ । अनुकम्पितक इत्यत्रापि प्रयोकतुधर्मेऽनुकः 
पायां प्रवृत्तिनिमित्तव्यतिरिक्तायां कप्रत्ययः । केचित्तु निरपेक्षत्वं शब्दस्य स्वार्थादिपञ्चकाः 
भिधाने मुख्यसत्तानपेक्षणद्र बुदरध्युपारूढोपचरितार्थसत्तामात्रापेक्षणाद्र व्याचत्तते । तत्र परिसमा- 
स्वार्थादिपः्चकस्यः पदस्य कुत्सादिषु प्रवृत्तिर्यस्मात्स्वार्थादयः कुत्सादिहेतवः । तथा हि 
कञ्चित्स्वार्थकुत्सया कुत्स्यते-पटुकः पण्डितक इति । कश्चिज्िज्ञेन, यथा--प्राप्य गाण्डीवधन्वानं 
विद्धि कौरवकात्‌ स्त्रि इति । कदाचित्सङ्खथया, यथेदमेककमेव शतमिति । 'शतभरणे यददुःखं 
तदेकस्य भरणे इति शतत्वारोपेण कुत्सा । यत्र तु प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सा न सम्भवति) देवदत्तको 
डित्थक इति,तत्राभिधेयसहचरितधर्मान्तराश्रयकुत्साश्रयः प्रत्ययः । j 

कथं पुनरिति । यदा कुत्सितशब्दो भावसाधनः-कुत्सा कुत्सितमिति, तदा प्रत्ययार्थः ` 
पक्षः। यदा तु कर्मसावनः-कुत्स्यत इति कुत्सितं,--मत्यादिसूत्रे चकारस्याजुक्तसमुचयार्थत्वाद- 
त्तमाने क्तः,--क्रियावयवव्यपवर्गाभ्रयो भूते वा,--तदा कृत्सितार्थवाचिनः कप्रत्ययो भवतीति 
सामानाधिकरण्यपन्षोपपत्तिः । कः घुनवेक्ष्यमाणस्य प्रकृत्यर्थविशेषणपक्षस्य सामानाधिकरण्यपच्चस्य 


र RMN MNOS 1 सब 
उ०--ना5स्य सम्यक्कुस्सितत्वमिति । कुत्साप्रयोजकसकलानाचरणादिति मावः । अन्ये त्वाहुरिति | 
| । श्त्राऽरचिमीष्यस्वरससिद्धत्वाऽमावः । केचित्त्विति । एतन्मते 'अनपेक्षमाण” इत्यस्य बहिःसत्तामनपेक्षमाण 
इत्यर्थः । तत्तखत्यया5नपे्तत्वस्येव 'अपेक्षमाणश्च कृत्समात्मान'मिति भाष्यतो लामादिदमप्यरुचिग्रस्तम । 
४. स्वाथोदिपञ्चकपृणंस्येतरत्र इत्तिरित्युपादानस्य प्रकृतोपयोगं दर्शयति--तत्र परिसमासेत्यादि । कुस्सादिहेतव ` 
। ` इति। '्रभ्रयतये'ति शेषः | स्वार्थ:--प्रवृत्तिनिमित्तर्‌ । यथा गाण्डीवेति । तत्र हि 'झ्जुनसनिधौ 
' किमेते पुमांस' इति प्रतीयत इति मावः। यत्र प्रवृत्तिनिमित्तेति | इदं लिज्नादीनामुपलक्षणन । एवं टु 
प्रकृतेऽपि कुत्सितशब्दार्थनिष्ठकुत्सान्तरविवज्ञायां प्रत्ययः सुलभ इति भावः । पक्तद्वयोपपत्तिद्वारेण संशये | 
बीजमाह--यदेति । ननु 'कुस्सित'मिति भूते क्ते अ्रतीतकुत्सा प्रतीयते, अश्वकादिशब्दैश् विद्मानकुत्तस्य 
प्रतीतिरिति विरोधोऽत आह--वत्तेमानें क्त इति । क्रियाऽवयवेति । यस्य कस्यचिद्चयचस्य भूतत्वेन 
[मुदाये भूतत्वमारोप्य क्तः। तत्रारोपितभूतले$पि बेषाड्रिदवयवानां वास्तववत्तमानलेन न 
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२३६ श्रीभगवत्पतज्ञलिविरचितं [ ङुस्सिते 
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दिवि 
“अस्तु तहिं--कुत्सितादिसमानाधिकरणाल्मातिपदिका दिवि । 
कुत्सितादिसमानाधिकरणादिति चेदतिप्रसङ्गो यथा टाबादिघु॥ २॥ 


कुत्सितादिसमानाधिकरणादिति चेदतिप्रसङ्घो भवति, यथा टाबादिपु । क्थंच 
टाबादिघु ? उक्त तत्र 'खीसमानाधिकरणादिति चेद्भूतादिष्वतिप्रसङ्ग इति | एव- 
मिहापि कुत्सितादिसमानाधिकरणादिति चेदतिप्रसज्ञो भवति- इद कश्‌ इद 
तेलकम्‌ । इदंशब्दादपि ग्राप्नोति । 


सिद्ध तु थेन कुत्सितादिवचन तथुक्तात्स्वार्थे प्रत्ययविधानात्‌ ॥ ३॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ ? येन कुत्सितादयो5्या गम्यन्ते तथ क्वात्खा्थे प्रत्ययो 
भवतीति वक्कव्यम्‌ । सिध्यति । सन्नं तर्हि भिद्यते ॥ यथान्यासमेवास्तु । नलु चोक 
कुस्सितादीनामर्थे चेर्लिङ्गवचनालुपपत्ति'रिति । नेष दोषः । नायं प्रत्याथेः । किं 
ति ? प्रकृत्य॒थविशेषणमेतत--'कत्सितादिषु यत्मातिपदिक वतते. . तस्मात्कादयो 
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प्र०--च विशेषः ? उच्यते,--समानाधिकरणपक्ष उपात्तकुत्सोऽनुपात्तकुत्सो वा कुत्सितत्वोपल- 
्ितार्थवृत्तिः प्रत्ययमुत्पादयति । प्रकृत्यर्थविशेषणपत्ते त्वज्ञीकृतकुत्सादेव प्रत्ययेन भाव्यम्‌ । तत्र 
रकृत्यर्थविशेषणपच्षेऽचुगुहीतकुत्सपदसामानाधिकरण्येऽव्ययसवैनामशब्देभ्यः प्रत्ययेन न भाव्यम्‌, 
पठुकों नीचेरयं देवदत्त इति यदा त्वज्गीकृतकुत्सपदान्तराऽप्रयोगः तदा तेभ्य एवाश्रितकुत्सेभ्यः 
प्रत्ययो भवति, नीचकैरसकौ देवदत्तक इति । लिङ्गप्रचनाचुपपत्तिरिति । यथेष्टं लिङ्गवचना- 


नुपपत्तिरित्यर्थः । एतचोपलक्षणं,-कुत्सनमात्रस्य प्रत्ययेनाभिधाने ष्यपि ्रव्यवाचिनः प्राप्नोति ।: 


यद्यपि गुणगुणिनोरत्र सर्वदा सोऽयमित्यभेदसंबच्येन प्या अभ्रसञ्गौ गुणवचनानां चाश्रयतो 
लिङ्गवचनानी'ति दोषपरिहारोऽस्ति तथापि निर्दोषपरकृत्यर्थ विश्ञेषणपच्तसंभेवात्पत्ययार्थपक्षो 


भाष्यकारेण नाभितः । इदंशब्दादिति । कुत्सितत्वयुक्तार्यवृत्तित्वात्तस्य सिद्ध स्विति । येन. 
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उ०--भावः । उपात्तकुत्स इति । वाच्यल्वेनाउज्ञीकृतकुत्स इत्यर्थः । अङ्गीङृतेति। 'वाथ्यत्वेने'त्यादि! । प्र 
ह्यर्थेति । वस्तुगत्या कुत्साविशिष्टो योऽर्थभ्तव््तिपादकेम्य इति तसक्षे सूत्राउथः । अनुशुहदीता-_ वाच्यत्वेन 
स्वीकृता कुत्सा येन ताइशपद्सामानाधिकरणये इत्यर्थः । तेनेव कुत्साया उक्तत्वात्यकनेः कुत्सादिविशिष्टवा- 
व्वकत्वा5भावादव्ययादि्यो न भवति प्रत्यय इति भावः । नन्वेवमब्ययसर्वनाम्रामित्यस्य वेयर्थ्यमत आह-- 
यदा स्वङ्कीङृतेति | आश्रितकुत्सेम्यः--वाच्यल्वेनाभितकुल्सेभ्यः । यथेष्ठं लिङ्गे ति । कुस्सितराब्दामिधेयस्य 
नपुंसकववाछ्ीपंहिङ्ञानुपपरतिरियर्थः । पष्ठयपीति 'देवदत्तस्य पढ इत्यादौ । येन धर्मेणेति । यथाऽश्वक 


ee श्‌ 


क ४।१।३वा०३ १-इद्‌ं घुतमिदं तैलम्‌ पा० । 
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भवन्ति । कस्मितनर्थ ? सार्थ इति । खार्थिकाश्रप्रक्|तितो लिङ्गवचनान्यनुबतन्ते ॥७४॥ 
ठाजादावूर्ध्वं द्वितीयादचः ॥ ५। ३। ८३॥ 


चतुर्थात्‌ 
चतुथोल्लोपो बक्कव्य; । बृहस्पतिदत्तकः बृहस्पतिकः । प्रजापतिदत्तक; प्रजापतिक/ । 
अनजादौ च 
अनजादौ च लोपो वक्कव्य; । देवदत्तकः देवकः । यज्ञदत्तकः यज्ञकः । 
लोपः पूर्वपदस्य च। ` 


पूर्वपदस्प च लोपो वक्तव्य । देवदत्तकः दत्तकः । यज्ञदत्तक; दत्तक्‌; । 
अप्रत्यये तयैवेष्टः 

देवदत्तः दत्तः । यज्ञदत्तः दत्तः । 

| | उवणोछ इलस्य च ॥ 

उवणादिलस्य च लोपो? वक्तव्य! । भानुदत्तक; भानुलः । वसुदत्तक+ वसुलः । 

अथ ठग्रहणं किमर्थम्‌, न- इके; कृतेऽजादावित्येव सिद्धम्‌ ? 


ठग्नहणसुको द्वितोयत्वे कविधानार्थम्‌॥ १ ॥ यसत 


उग्रहणं क्रियते, उक्को द्वितीयत्वे कविधियथा स्यात्‌ । वायुदत्तकः वायुकः । 
पितृदत्तक; पितृकः । 


०९०/५०८/५/९८/८/०७०%००%००१८/००७/५००० AAI YS YSIIY YY VY पिप २» < ९५५५९५५५४४ ५ १०५४ ६४७० ५४४५०४४” ४४/४९/४४४७ 
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MA 


घ्र०- धर्मेण कुत्सादयस्तडर्भयुक्तार्थामिधायिन: सवये प्रत्ययविधानमित्यर्थ: ॥ ७४ ॥ 
ठाजादा । प्रत्यय इति । प्रत्ययाभावेऽपि ्नैपदोत्तरपदयोरन्यतरस्प् वा लोप इत्यर्थ: । 

भाष्ये तु पूर्वपदलोप उदाहरणमात्रम्‌ | उबर्णादिति । लोपस्य ल' इति पुर्वाचार्थसंज्ञा । तत्रादेः | 

परस्येतीकारलोपः । कादेशो न भवतीति । संनिपातलच्षणपरिमाषाया आश्रयणात्‌ । यदा च 


उतार अ्रश्चसाव्यधावनादेः सम्यगननुष्ठानादिनेत्यर्थः । घुतादिशब्दसब्निधाने इदंशब्दः प्रत्यक्ञविषय- 
तेनैव तदूबोधको न तु कटुघुतस्वादिनेति मावः | ७४॥ र ड 
ठाजादा । लोपः पूर्तपदस्य चेति--श्रजाद्यनजादिसाधारणुम्‌ । चेनोत्तरपद्सख्रः । पूर्वोत्तरपद- 
दयोरिति । लक्ष्यानुसारेण 'च व्यवस्था । माष्ये--इलस्य चेति । चेनोत्तरपदस्याऽपि । सक्चिपातेति । 
उग्र कुने तु तस्सामध्यौदिकादेशापूर्वमेव लोप इति भावः । एतेन 'दूव्यचश्चिस्वस्य सामान्याऽपेचशापकः 
| आदेः परस्य १ । १ । ५४ $ ठल्मेकः ७ | ३। ४ 
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अजादिलक्षणे हि माथितिकादिवत्प्रसङ्गः ॥ ९॥ 


अजादिलचणे हि माथितिकादिवससज्येत । तद्यथा,-मथितं पण्यमस्य माथितिक 
इत्यकारलोपे कृते > तान्तादिति+- कादेशो न भवति । एवमिहापि न स्थात्‌ । 


द्वितीयादचो लोपे सन्ध्यचराद्वेतीयत्वे तदादेलोपवचनम्‌ ॥ ३ ॥ 


द्वितीयादचो लोपे कत्त व्ये सन्ध्यक्षरद्रितीयत्वे तदादेलोंपो वक्तव्य/ । लह्दोड; 
लहिक। । कहोड; कहिक! ॥ ८३ ॥ 


शेवळसुपरिविशालवरुणायमादीनां तृतीयात्‌ ॥ ५ । ३ । 5४ ॥ 
वरुणादीनां च तृतीयात्‌ स चाञ्कृतसन्धीनाम्‌ ॥ १ ॥ 


वरुणादीनां च तृतीयारलोप उच्यते, स चाऽक्ृतसन्धीनां बङ्गव्यः । सुपयौ- 


शीद त्त:---सुपरिक!, सुपरिय!, सुपरिलः । 
इह षडङ्गुलिः पडिक इत्यजादिलोपे कृते# पदसंज्ञा न प्राम्रोति । तत्र को 


दोष; ? जश्त्वं] न स्यात्‌ । 


प्र०--देवभान्वादिम्यष्ठञ्विधीयते तदेकदेशाभावादजादिलक्षणलोपाप्रसद्धात्तदर्थमपि ठग्रहणम्‌ । 
तदादेरिति । सन्ध्यक्षरात्परस्य लोपे प्राप्त त्तदादेलोपवचनम्‌ ॥ ८२ ॥ ं 

शेवल । वरुणादीनामिति । आदिशब्दः प्रकारे । एकसूत्रोपात्तत्वं च सादृश्यनिमित्तम्‌ । 
सुपरिक इति | संहिताकार्य तु कृते लोपे सत्ति सुपयिक इति स्यात्‌ । जश्त्व॑ न स्यादिति । 
भसंज्ञया पदसंज्ञाया अन्तवैतिविभक्व्याश्रयायास्तद्धिताश्रयायाञ्च द्विविघाया-अप्येकसंज्ञाधिक्ाराद्ाः 


री 
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उ०--त्वेनेकस्य सर्वतः पूर्व प्रत्रतिरत एव शौवस्तिकादिसिद्धि'रिति परास्तम्‌ | ज्ञापकसिद्वस्याऽसार्वत्रिक- 
त्वाच । एवञ्च फलान्तरमपि सम्मवतीत्याह-यदेति ॥ ८३॥ 

शेवलसु । कृतसन्विकार्यादित्ययकप्रथमादित्यधिकारादाह ( भाष्ये ) अङृतसन्धीनामिति । 
सुपर्यिक इति । सुपर्याशीरदत्तशव्दाऊत्यये इत्यर्थः । भाष्ये-अजादिलोपे कृत इति । 'एकाच्रपूर्वपदाना'मिति 
वच्यमाणवचनेनेति भावः । द्विविधाया अपीति । समानाश्रयत्वादिति भावः । अङ्गुलिशब्दस्याऽनेनेति । - 


१८ तदस्य पण्यम्‌ ४ । ४ । ५१; ठस्येकः ७ । ३ | ५०; यस्पेति च ६। ४। १४८ 


+ इसुसुकतान्तात्‌ कः ७ । ३ । ५१ 
* बहनों मनुष्यनाम्नशज्वा; ठाजादानूर्् द्वितीयादचः ५ । ३ । ७८; ८३; यस्येति व ६।४।१४८ 
- † भलाँ जशोऽन्ते ८। २। ३६ 
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घडिक जरत्व उक्कम्‌॥२॥ 
किमुक्कम्‌ ? “सिद्धमचः स्थानिवत्त्वा'दिति{ ॥ यद्येवम्‌) 
वाचिकादिषु पदवृत्तप्रातेषेघ! ॥ २ ॥ 
वाचिकादिषु पदवृत्तस्य प्रतिषेधो वक्कव्य; । वागाशीद त्तः--वाचिक इति । 
सिद्धमेकाच्रपूवेपदानाखुत्तरपदलोपवचनात्‌ ॥ ४ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथस्‌ ! एकाक्षरपृवेपदानामृुत्तरपदस्य लोपो वक्तव्य । 
[ वाचिकः । ] 


प्र०--धितत्वात्‌ । सिद्धमच इति | षडङ्‌गुलिशब्दे#ङगुलि शब्दस्यानेन लोपे कृते 'यस्येति चे त्य- 
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` कारलोपः क्रियते । तस्य स्थानिवत्त्वाडूसंज्ञां प्रत्यकारान्तमेतद्धवति । अन्तवैत्तिविभक्त्याश्रया तु 


षकारान्तस्य पदसंज्ञा, ततो भिन्नावधिकत्वाडूसंज्ञया पदसंज्ञा न बाध्यत इति तन्निबन्धनजश्त्वप्रवृत्ति। 
या तु स्वादौ पदमिति पदसंज्ञा सेवेकावधिकत्वाड्संज्ञया बाध्यते । न च पदान्तविधि प्रति न 
स्थानिवदिति स्थानिवत्वनिषेधोऽत्रावतरति, विधिशब्दस्य भावसाधनस्य तत्राश्नयणात्‌, 

पदान्तस्य कस्यचिदविधेयत्वात्‌ । पद्वृत्तप्रतिषेध इति । पदस्य यद्ववृत्तं कार्य तत्मतिषेध इत्यरयैः। 


सिद्धमिति । उत्तरपदस्याऽज्भल्समुदायत्वात्तष्लोपस्यानजादेशत्वादस्थानिवत्त्वाततुल्यावधिः 
कया भसंज्ञया द्विविधापि पदसंज्ञा बाध्यत इति पदनिबन्धनकार्याऽप्रसङ्गः । अत्रेदं चोद्यते, संज्ञाशः 
ब्देकदेशे लुप्त संज्ञास्व रूपा्ुपलम्मात्कथं संज्ञिनोऽवगमः । न हि यस्य देवदत्त इति संज्ञा कृता सा 
देवशब्दाहृत्तशब्दाद्वा प्रतीयते । न चेकदेशेन समुदायोऽचुमीयते समुदायस्त्वर्थवाचक इति युक्त 
कल्पयितुम्‌; उचचार्येमाणस्य प्रत्यायकत्वात्‌ । एवं तह्य चुनिष्पन्नत्वादवयवानामपिं संज्ञात्वम्‌ । तत्र 


उ०-'अ्जिनान्तस्योत्तरपद्लोपश्चे 'ति सूत्र एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानादुत्तरपदांशमपहाय लोपपदमात्रमनु- 
बत्तते ।न च सवितृशब्दाट्रे ‘तृ’ शब्दस्य लोपापत्तिः, उपेन्द्रदत्ते 'चतुथोदच” इति लोपापत्तिः। अनभिधाने- 
नाऽतिप्रसङ्ग॑निरासादिति भावः । इह पदान्तस्येति । जश्वस्य पूर्वमेव निष्पन्नसवेनेदानीं विधेयष्वाऽभाबादिति 
भावः । वस्तुतो 5त्रैकादेशपर्यन्त तत्तस्सपादससाध्यायीस्थकार्यप्रदत्तियोग्यतया न पूर्व जश्व्वमितीद॑ चिन्त्यम्‌ । 
तस्माद्‌ द्वितीयाद'च ऊर्ध्वं लोपविधायकसामर्थ्येनाऽत्र भस्वेन स्थानिवस्वप्रतिषेध इति तात्पयेम। षषछेति-- 
भाष्ये । रत एव सूत्रे ‘ऊर्ध्व द्वितीयादः्व' इति चरितार्थम्‌ । अन्यथा 'द्ष्यचः इव उत्तरपद्लोपग्रहणा- 
अ्लुवृत्त्या सिद्धे तद्वेयरथ्ये स्पष्टमेव । अन्यत्र त्वनमिधानार्वयाऽपि नेष्यत एवेत्याहुः । 


हि यस्येति | सा देवशब्दाइततशन्दादोारितान्न प्रतीयते--न अरेनेद्धियजन्यशानविषया 
भवतीत्यर्थः । 'न हि यस्य देवदत्त इति संशा कृता स देवशब्दा?दित्यादि हचिलाठ; । अनुमीयते इति । | न्य 


{ १॥४॥१८वा०२ २१-वागाशी" पा०। २-क्ाचिस्कम | 
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 इहाऽपि तहिं ग्राम्ञोति-षडङ्गुलिः पडिक इति 


. षषष्ठाजादिवचनात्‌ सिद्धस्‌ ॥ २ ॥ 


षपष्ठाजादिवचनासिद्वमेतत्‌# || ८४ ॥ 
अल्पे ॥ ५ । ३ । ८५ ॥ हस्वे ॥ ५.। ३ । ८६ ॥ 


क्रिमरथमिमाबुभावयौं निर्दिश्येते, न यदल्पं हुखमपि तद्भवति, यच द्वखमरपमपि 
तद्भवति ? नेतयोराबश्यकः समावेशः । अल्प घृतम्‌ अर्पं तेलमित्युच्यते, न 
कब्रिदाइ- हर घृतम्‌ हस्तं तैलमिति । तथा हः पटः, हस्वः शाटक इत्युच्यते) 
न कश्रिदाइ- अल्प; पटः, अल्प; शाटक इति ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


Neuere * ५»%/ ५” ४४/४९/१४४४” 


प्र०--वणःनामनुनिष्पादिनां शानेणा5नन्वाख्यानादसाधुत्वम्‌ । पदानामेव तु संज्ञेकदेशाना साधुत्वः 
मिष्यत इति लोपविधानद्वारेण तदम्यचुज्ञायते । यदुक्तमु-- 
'ुल्यायामचुनिष्पत्तो 'देयसो' इत्यसाधचः । 
न ह्यन्त्राख्यायते शास्त्रे तेषु दत्तादिवत्स्मृतिः ॥' इति । 
दृष्टश्वायं लोके व्यवहारो यत्समुदायस्य संज्ञाले तदेकदेशः प्रयुज्यते । तत्र समुदायस्य मुख्यं 
संज्ञात्वप्रवयवानां त्व्ुनिष्पन्नम्‌ ॥ ८४॥ 
` अल्पे ।' किमर्थमिति । वंश्ादिष्वल्मत्वह्वस्वत्वयोः समातेशदर्शनादन्यतरोपादानेन 
सिध्यतीतिः प्रश्नः । न कश्चिदाहाटपः पट इति । ननु चोच्यत एव अल्पः पट इति । यद्यप्यु- 
व्यते तथाप्यायामविस्तारहीनोऽल्प उच्यते यस्त्वायामहीनो विस्तीर्णश्च स ह्वस्व उच्यते न 


NNN NAN A AAAS AAS SAIS YD 


७७३६० ४०९५४ ६ 


| 
| 
| 
| 


त्वल्पोऽपि तु महान्‌ ॥ ८५ ॥ | 


LOSS Sid 


एतच 'ग्रणुदि'त्यूत उपपादितम्‌ । देयसो इति । देवस्याऽऽश्यं 'दे' 
इति । तेषु वणेषु दत्तादिवत । तेष्विव शाले स्म्वतिरन्वाख्यायक वचनम्‌ | अन्वाख्यायते 


तदेकदेश इति । 'देवदत्तो” 'दत्तःइत्यादौ ॥ ८४ ॥ 
अब्पे । नैतयोरिति । दीघेत्वप्रतिद्वन्दि हस्वत्वम्‌, - महत्त्वप्रतिदन्द्धि अल्पत्वमिति भेद इति भावः 


i MUN त RNR ॥ नु 


# ठाजादावूर्ध्व द्वितीयादचः ५, । ३ । ८३ 
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कुटीशमीशण्डाभ्यो रः ॥ ५। ३। ८८ ॥ 


२४११ 


la 


कुटाोशामीशुण्डाभ्यः प्रत्ययसंनियोगेन पुँवद्वचनम्‌ ॥ १ ॥ 


कुटीशमीशुण्डाभ्यः प्रत्ययसंनियोगेन पुवद्भावो वक्तव्य । कुटी--कुटीर! । 


_ शमी-शमीरः । शुणडा-शुणडार इति । किं पुनः कारणं न सिध्यति ? स्वार्थिको्यं, 


स्वार्थिकाश्च प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनुवतन्ते । 
उक्तं वा ॥ २॥ 
किमुक्तम्‌ ? “स्वार्थिका अतिवतन्तेऽपि लिङ्कवचनानी'ति# ॥ ८८ ॥ 


वत्सोक्षाइवर्षभेभ्यश्च तनुवे ॥ ५। ३। ६१ ॥ 


Pr पु 


वत्सादिभ्यस्तनुत्वे कार्ये प्रतिषेधः॥ १ ॥ ब 


<. 


वत्सादिभ्यस्तनुत्वे कार्ये प्रतिषेधो वक्कव्यः । कृशो वत्सो वत्सतर इति मा 
भूदिति । स तहिं प्रतिषेधो वक्तव्य! ? न वक्तव्य; । यस्य गुणस्य हि भावाद्‌ द्रव्ये 
शब्द निवेशस्तद भिधाने=तस्मिन्‌ गुणे वक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्यम्‌, न च कारथैस्य 
भावाद द्रव्ये वत्सशब्द। ॥ 8१ ॥ ` 


किंयत्तदो निर्धारण इयोरेकस्य डतरच्‌ ॥ ५। ३। ९२॥ 


प्र-कुटी । पु'वद्दचनमिति । प्रङ्गतिप्रत्ययसमुदायस्यायं पुवद्भावो न तु प्रकृतेरिति 
रप्रत्ययो न निवर्त्तते ॥ प८ ॥ 

वत्सोक्षा । काश्ये प्रतिषेध इति । तनुत्व इति सामाच्येनोपादानादतिप्रसङ्ग इति भावः। 
यस्य युणस्येति । अन्तरङ्गत्वात्परृत्तस्मैव तानते प्रत्यय इति भावः । ९१ ॥ 

किंयत्त। उपाध्यानर्थ क्यमिति । अयं भावः-द्योरित्यनर्यैकं, बहूनामपि निर्धारणे 


~, 


ड०- कुटौशसी । ननु पु'वद्दचने खीप्रययनिदत्तिरपि स्यादत आह-प्रकृतीति कुटीशमीशुण्डाम्यो 
यः प्रत्ययस्तत्सन्नियोगेन-तस्सम्बन्धेन विशिष्टस्य शब्दस्य पुःवदिति वार्तिकार्थः । गमकत्वात्सापेक्षलेपि यु 
बृत्ति; ॥ ८८ ॥ जर 
वत्सोच्चा । शरीरकार्श्ये प्राप्नोतीति प्रतिवेधारम्मः । प्रतत्तिनमित्तकाश्यै एवेष्यत इष्युत्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


~~~ 


३१ † 
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वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ॥ ५। ३ । ९३ ॥ 


किमादीनां द्विबह्र्थे प्रत्ययाविधानाळुपाध्यानर्थक्यम्‌॥ १ ॥ 


किमादीनां द्विबहथें प्रत्ययविघानाहुपाधिग्रहणमनथेकम्‌ । किं कारणम्‌ ? बहि 
धोरणं निर्धारणमिति । यावता द्रयोरेकस्मेव बहिधारणं. भवति । 


अपर आइ--'बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतम'जित्यत्र बहुग्रहणमनर्थकम्‌ । किं 
कारणम्‌ ? किमित्येतत्परिप्रश्ने वतेते, परिप्रश्नथाञनिज्ञीते, अनिज्ञीतं च बहुषु । 
द्र्येकयो; पुननिज्ञीतम्‌ । निज्ञातत्वाद द्रथेकयोः परिभ्रश्नो न, परिम्रश्नाभावात्किमेव 
नास्ति ङुतः प्रत्यय; || ६२ ॥ ६३ ॥ 


'एकाञ्च प्राचाम्‌ ॥ ५ । ३। ६४॥ 


प्राखचन किमर्थम्‌ ? विभाषा यथा स्यात्‌ । 


“२.०५. NANNY NNSA “१ SNAP 


प्र०--डतरच इष्टत्वादजातिपरिप्रश्नेऽपि कतमशब्ददर्शनाद्वा बहुनामित्यत्र जातिपरिप्रभ्नग्रहणं न. 
कत्त व्यम्‌ । अथवा द्योरित्यस्य निर्द्वारणषष्ठयन्तत्वादेकस्येति न वक्तव्यम्‌ | बहुग्नहणमिति । 
डतमच उत्सर्गस्य द्वयोरेकस्य निर्डारणे डतरचोऽपवादस्य विधानाढ्हुनामेव निर्डारणे डतमच्मवि- 
ष्यतीत्यर्थः । 'कि कारणं किमेत' दित्यादिरिहाऽग्रन्थः । 'किमः सङखथापरिमाणे डति चे'त्यत्रत्य 
एवायं ग्रन्थ इत्याहुः । नहीह सङ्खथाग्रहणमस्ति येनास्य ग्रन्थस्योपयोगः स्यात्‌ । अत्यन्तासम्बद्ध- 
श्रेहायं ग्रन्थः-एकद्विविषयस्यापि प्रश्नस्य सस्भवात्‌-'को भवाम्‌? 'कतरो भवतोः कठ' इति 
॥ ९२॥ ९३॥ 


PON 


उ०--इति सूत्रे माष्यप्रयोगादिति भावः । अजातिपरिप्रनेऽपीति | ‘कतमा कतमा एघामाढथता' इति “प्रकारे 
सुणवचनस्ये!ति भाष्ये प्रयोगादिति भावः । वात्तिके द्विबहम्े इत्युपलच्षणमिति ताप्यम्‌ । ननु दवयोरित्यस्य चैय- 
ब्यपरतया भाष्यव्याख्याने किं कारणम, 'बहिधौरण प्रित्यादिभाष्याऽसङ्गतिः, न हि तेन ग्रम्थेत 'दवयो'रित्यस्य 
प्रत्याख्यानं लम्यते किन्तवेकग्रहणस्येति चेन्न, तस्य माष्यपाठस्याऽसाम्प्रदायिकत्वमिस्याशयेनेवं व्याख्यानात्‌ । 
तं पाठमम्युपगम्याउप्याह--अथवेति । इदं चिन्त्यं, 'प्रत्यय'सूतरस्थमाष्यप्रयोगविरोधात्‌ , प्रकृतवात्तिके 
(द्विबहवथे प्रत्ययविधाना’ दिति हेतूपादानस्याऽसङ्गस्यापत्ते श्च । “अपर श्राहे'ति माष्यं पूर्वसूत्रस्योपाधिसत्त्वमा- 
भ्रिवैतत्सूत्रस्थोपाधिप्रत्याख्यानपरतया व्याचष्टे-डतमच इति । केचित्त--'द्विवहर्ये' इत्यस्य दवयोविंहितस्य 
बहुर्थ$पि. विधानदर्शनाइहथें विहितस्य द्व्यर्थेऽपिं विधानदशंना' दित्यर्थन “बहुग्रहणप्रत्याख्यानपरमपीदं 


 दाततिकम्‌। तदबनयक्नाह भाष्ये--अपर आहेति--इत्याहुः ॥ ६२.॥ ६२ ॥ 
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प्रारवचनानर्थक्यं च विभाषाप्रकरणात्‌॥ १॥ 
आग्वचनमनथेकम्‌ । किं कारणम्‌ ? “विभाषाप्रकरणात । प्रकृता महाविभाषा 
तयैव सिद्धम्‌ ॥ ६४ ॥ NP ओ] 
खेल सकी 
अवक्षेपणे कन्‌ ॥ ५। ३।९५॥ _- 3), 3-3५०ए९० 
„८% अवक्षेपणे कन्विधीयते कुत्सिते कः], क एतयोरथयोर्विशेषः ! अवक्षेपणं 


2 कन करणम्‌, कुत्सितं कम । अवक्षेपणं वे कुत्सित करणं तेन यत्कृत्स्यते तदपि कुत्सित 


भवति, तत्र कुत्सितं इत्येष सिद्ध भवति ॥ एवं तहिं यस्परस्य कुत्साथमुपादीयते 7 
तदिहोदाइरणस्‌-व्याकरणकेन नामायं गर्वितः, याङ्गिक्यकेन नामाऽयं गर्वितः । 
य॒त्स्वकुत्साथेयरुपादीयते तत्तत्रोदाइरणम्‌ः-देवदत्तकः यज्ञदत्तकः ॥ ६५ ॥ 
छुम्मनुष्ये ॥ ५ । ३। ६८ ॥ 
किमर्थ मनुष्ये लुबुच्यते, न लुगेवोच्येत १ 
'लङ्गासद'यथ लुस्मनुष्य ॥ १ ॥ 
लिङ्गसिद्व्यथ{ मनुष्ये लुबुच्यते | चञ्चेव चञ्चा । बध्रिकेव बध्रिका । खरकुटीव 
खरकुटी । ६८ ॥ 


SAV SIS 


2२९० ॐ 


हि; 


SANT SAAN SAAS 


ग्र०-अवच्षे । एतयोरर्थैयोर्विशेष इति । यद्यपि ककनोः स्वरभेदस्तथाप्यसत्यर्थभेदे 
कुत्सिते कश्च 'त्येव वक्तव्यम्‌ । नः तु पृथग्योगद्यमु । पृथग्योगकरणात्त, नूनमनयोरर्थयोभदः स 
तु न निश्चीयते इति प्रश्नः । अवच्षेपणमिति । येनावक्षिप्यते निन्दते तद्वाचिनः कन्प्रत्ययो, यस्तु 
स्वयं कुत्स्यते ततः क इति विषयविभागः । अबच्षेपणं चै कुत्सितमिति । न हि स्वयमकुत्सि 
तमवत्तेपणं भवतीस्यवन्षेपणस्यापि कुत्सितत्वमस्तीत्यर्थः । यत्परस्य कुत्सार्थमिति । व्याकर 
णादिकं _स्वयमकुत्सितमप्याश्रयविशेषे मदमुपाहरदवक्षपणं परस्य भवतीति तद्वाचिन 

- कन्प्रत्ययः ॥ ६५ ॥ 
युष्ये । लिङ्गसिद्ध'यर्थम्रिति । वचनं त्वभिधेयवदेव भवति, “चञ्चेव मलुष्यो 

इति । तदुक्तम्‌ हरीतक्यादिषु व्यक्तिरिति । लुकि मचुष्यलिङ्भेप्रसञ्गः ॥ ९८ ॥ 


MY ४४/९२/४९४४ ५४४० ४०४ “५” ७०९/१३ ४/४४/४/४/१ 


NAAN, 


उ०--अवक्षेप । परस्येति । आशयस्पेत्यथः ॥ ६५ ॥ ह 

लुम्मनुष्ये । ननु युक्तवद्भावेन ! लिङ्गवचनयोस्मयोविधानाङिङ्गमात्रदणमयुक्तत आह--वचन- 
नत्विति । हरीतक्यादिष्वस्य पाठादिति भावः । “मनुष्य प्रतिषेधः इति विशेषणविषयमिति बोध्यम्‌ ॥ ६८ . 

के समथोनां प्रथमाद्वा ४। १ । ८२ प्र 

"य कुत्सिते ५॥ ३ । ७४ १--'कुत्सितमित्येव' पा० । 

1 छुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने १ । २। ५१ 
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२४४ श्रीमगवत्पतञ्जलिषिरचितँ [ समासाच तद्दिण्यातू 


जीविकार्थे चा5पण्ये ॥ ५।३।९९॥ 


'पणये’ इत्यच्यते तत्रेद न सिध्यति--शिवः स्कन्दः विशाख इति ? किं 
कारणम्‌ ? मौयैहिरएयार्थिभिरचा; प्रकस्पिताः । भवेत्तास न स्यात्‌, यास्त्वैता; संप्रति 
पूजायास्तासु भविष्यंति ॥ && ॥ । 


समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥ ५ । ३ । १०६ ॥ 


“तदित्यनेन किं प्रतिनिर्दिश्यते ? छः% । कथं पुनः समासो नाम च्छविषयः 
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` प्र०- जीविकार्थे । यास्त्वेता इति। याः परिगृह्य गृहाद्गृहमटन्ति तास्वित्यर्थः । यास्तु 
विक्रीयन्ते तासु न भवति--'शिवकान्विक्रीणीते' इति ॥ ९९ ॥ 


समासा । तदित्यनेनेति । इवार्थश्छश्च प्रकृत इति कस्य सवेनाञ्ना परामर्श इति प्रश्नः । 
आचार्यदेशीय आह--छु इति। कथं पुनरिति । अनेनेव छस्य विधानाच्छविषयस्थानुवादालु- 
पपत्तिरित्यर्थ: । एवं तहींवार्थ इति । प्रधानस्यापि छस्य परामशस्याउयुक्तत्वाद्गुणभूतस्पवेवाथस्य 


Sees के मल 
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उ०- -जीविकार्थे चा । मौयो:-विक्रेतु प्रतिमाशिल्पवन्तः । तैरचोः प्रकहिपताः-“बिक्नेतुमिति शेषः । 
अतस्तासां पण्यत्वात्तत्र प्रत्ययश्रवणाप्रसज्ञ इति भावः । तत्र प्रत्ययश्रवणमिष्टमेवेति वदन्‌ सूत्स्योदाहरणं 
दायति माष्ये--भवेदित्यादि । यास्वेता इति 'च । सम्प्रति पूजाथोः | सम्प्रति- स्वनिमोणसमकालमेव 
फलजनिका या पूजा--जीविकाप्रदत्वेन--तदथौ इत्यथः । तदाह--याः परिगुह्ये ति । यास्तु गहे पूज्यन्ते 
शिट्टैस्तासु शिवा5भेदबुद्धेः सत्वेन साहश्यबुद्धथमावेन ्रत्ययस्यैवाऽमावः.। एवं चित्रेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 


समासाच्च । आचार्यदेशीय इति । छस्य विधेयतया:प्राधान्येन तस्यैव परामशाँ युक्त इत्यभिमानः। 
छुविषयस्येति । समासस्येव्यर्थः । शाततरीश्यामादीनां वक्ष्यमाणरीस्योदाहरणत्वासम्मवादाह- छे व्च विधीयमा- 
नेऽस्मादेवेति । छप्रस्ययविषय एवं शापकसिद्धः समासः, सन्नियोगशिष्टत्वात्‌ 'सुप्सुपेत्ययं चाऽभिषानस्वा- 
माब्यादित्यर्थः । सुप्सुपेति वेति । श्रत्राऽपि पत्ते इबाऽ्थोऽन्तमौवेण वृत्तौ ज्ञापकमेताश्रयणीयम्‌, पूर्व त्रोम- 
योङीपकसिद्धत्वाश्चयणमिति विशेषः । अतिप्रसङ्ग इति । यद्यत्यन्तस्वार्थक इति भावः। नन्वेवमपि 


eo PUR NR TR RENRRN नस 
१--'विक्रेतुमिति शेषः? इति नागेशः । मूतिपूजा तु जैनैः प्रारब्धा । तद्यथा-- 
४ प्रश्न ) मूर्तिपूजा कहाँ से चली १ ( उत्तर ) जैनियों से । (प्रश्न ) जैनियों ने कहां से चलाइ ! 
( उत्तर ) श्रपनी मूता से ।!? ( स० प्र० समु० ११) | | 
२-यास्वायतनेषु प्रतिष्ठाप्यन्ते पूज्यन्ते च तासु 'देवपयादिम्यश्च' [ १०० ] इत्युत्तरसूतेण छुब. 
'मवति | तदुक्तम्‌ > दु नव 
Pe “ग्रचौसु पूजनाथीसु चित्रकर्मथ्वजेषु च । इवे प्रतिक्कतौ लोपः कनो देवपथादिषु ॥” इति । 
.  % कुशाग्राच्छः ५। ३। १०५ 
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स्यात्‌ ? एवं तहीवार्थः । यदि तर्हि समासोऽधीवारये प्रत्ययोऽपि, समासेनोककत्वात्म- ` 
त्ययो न प्राप्नोति । एवं तह द्वाविवाथौ । कथम्‌ ? काकागमनमिव तालपतनमिव 
काकतालम्‌, काकतालमिव काकतालीयम्‌ ॥ १०६ ॥ 


अभिजिद्विद्‌सृच्डालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावच्छ्रुमदणो 
यझू ॥ ५।३।११८॥ ._ 


अणो गोत्रादू गोत्रवचनम्‌॥ १॥ 


अशो गोत्राइगोत्रग्रहणं कत्त व्यम्‌ । गोत्रादिति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ 
आमिजितो मुहूर्त, आभिजितः स्थालीपाक इतिः । गोत्रमिति! च वक्तव्यम्‌ । कि 
प्र०-परामर्सः । छे च विधीयमानेऽस्मादेव ज्ञापकादिवार्थे समासः -सुःसुपेति वा । समासे: 
नोक्तत्वादिति । वचनसामर्थ्यात्स्यादिति चेच्छञ्जीश्यामादिम्योऽतिप्रसङ्गः । एवं तर्हीति । 
शस्जीश्यामादीनां तवन्तभू तेवार्थानामुपमेयप्रधानानामुपमेयान्तरेण सम्बन्वाभावाच्छस्याप्रसञ्च: । 
काकागमनमिवेति । वृत्तिविषये काकतालशब्दौ काकतालसमवेतक्रियावाचिनो । तत्र काकागमन 
देवदत्तागमनस्योपमानं, तालपतनं दस्यूपनिपातस्य । तालेन तु यः काकस्य वधः स देवदत्तस्य 
दस्युना वघस्योपमानमिति वधादिः काकतालीयादिशब्दवांच्यः संपद्यते ॥ १०६ ॥ 

अभिज्ञि। अणो गोत्रादिति। गोत्रेणःऽण्विशेष्यते । गोत्रे यो विहितो5ण्तदन्तेम्यो5- 
भिजिदादिभ्यो यञ्यथा स्यात्‌ । आभिजित इति । एकत्र नक्षत्रेण युक्तः काल इत्यण्‌ | अपरत 
सास्य देवतेति । गोत्रमिति च वक्तव्यमिति । एवं मन्यते-'गोत्रचरणादवु'त्रित्यत्र गोत्रग्रहणस्य 
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उ०- - शस्त्रीश्यामादौ दोषोऽत आह-शख्नीति । यद्यपि शरनदुपमितदेंबदततस्याऽन्यत्रोपमानव्वं ववतु शाक्य, 
तथापि तत्र यदि श्यामलेनैव साइश्यं तहिं शस्त्रश्यामपदप्रयोगेणेब सिद्धावितरवैयथ्येम, धमोन्तरेण तु 
साइश्यै न प्रतीयत इति भावः । किंञ्च तद्विषयादित्यस्येवार्थविषयसवौ ऽवयवकादिस्यर्थः । 'शस्त्रीश्यामेत्यादी 
पूर्वपदमेव इवार्थविषयमिति न दोषः । बृत्तिविपग्र इति । तत्राद्योपमाया उपमेयं गम्यम्‌, तच्च कृद्वाच्यक्रियारूप- 
मेव, क्रियोपमेयत्वस्य क्रियायामेव सम्मवात्तदाह--तत्रेति । अत्र पूर्वोत्तरपदयोः काकागमनसद्दशतालपतन- 
सहशयोर्लक्षणा, सामानाऽधिकरणयेन च तदर्थयोरल्वयूः । एतेन पूर्वातरपंदयोरनन्वयेना5सामय्योत्समासो दुलेम' = 
इत्यपास्तम्‌ । उपमेयवाचकतत्तसद्सममिव्याहरेण कदाद्धित्काकमरणे कदाचित्तत्कृतोपमोगे लक्षणा, उपमान 
माजवाप्वकाउभावाब्चेद्शे विषये उपमानलोपव्यवहार लङ्कारिकाणाम्‌। तदाह--ताल्ेन खिति शतः 
किंतोपनतत्वश्च साधारणधमे इति बोध्यम्‌ ॥ १०६ ॥ Ee 
अभिजिद्विद्‌ । अणन्तप्रकृतिकगोत्रप्रत्ययान्तादित्यथेभ्रम॑ वारयति-गोत्रेणेति । अन्न गोत्रमपत्य- 
आंत्र: अफ्याधिकाराद्यलात | मदु ला त शपत्याधिकारादन्यस्वात्‌ । ननु खार्थिकत्वादेवास्य गोत्रत्वं सिद्धभत आह--एवं अन्यत इति 
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२४६ अीभगवत्पतसञलिविरचितं [ अभिजिद्विदर् च्छाला- 


प्रयोजनम ? आभिजितः । [ गोत्राश्रयो बुभ यथा स्यात्‌! । 
गोत्रमिति शत्र्यमेकत्त म्‌ कथमाभिजितकः-? | गोत्रादयं स्वार्थिको गोत्रमेव 


भवति ॥ ११८॥ 
इति श्रीभगवत्पत जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य 
दृतीये पादे द्वितीयमाह्विकम्‌ । पादश्च समाप्त: । 
प्र०-स्वरितत्वाद्वगोत्रे कुजादिम्यः च्फत्रिति गोत्राधिकारविहितप्रत्ययस्य ग्रहणे सति अस्य यत्रो 
ग्रहणं न स्यात्‌ । गोत्रत्वातिदेशात्तु भवति । आभिजितक इति । आमिजित्यस्यायमिति वुत्रू । 


आप्त्यस्य च तद्धितेऽनाती'ति यलोपः। गोत्रादयमिति। 'गोत्रचरण द्ववु त्रित्यत्न गोत्रग्रहणे- 
नार्थो गह्यते तेन तद्वाचिनः प्रत्ययो विधीयमानोऽस्मादपि यत्रो भवति । गोत्राधिकारविहित- 


प्रत्ययग्रहणे त्वौपगवक इत्यादावणाद्यन्ताद्ववुत्रू न. स्यात्‌ ॥ १८ ॥. 


इत्युपाध्यायजेय्यटषुत्रकेय्यटकृते भाष्यप्रदीपे पञ्चमस्याध्यायस्य तृतीये पादे 
द्वितीयमाहिकम्‌ । पादश्च समाप्तः । 
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उ०--'गोत्रमिति वक्तव्यमिति पाठः, गोत्रवदिति तदर्थः । 'गोत्र इति वक्तव्य'मिति पाठे गोत्रे यः प्रत्ययस्त- 
दिति वक्तव्यमित्यथेः । माष्ये-बुन्यथा स्यादिति । ननु 'नातिलक्षणो डीष , आपत्यत्वप्रयुक्तो यश्चेति 
डीब्यथा स्या दित्यपि वक्तुं युक्तमिति चेन्न, मण्ड्ककम्लुत्याऽस्तियामित्यस्याऽनुबृत्तेः स्त्रियामेतदप्रवृततेरित्याशयात्‌ । 
सपष्ञ्चेदं वृत्ती | ११८ ॥ 
इति भ्रीशिंवमट्सुतसतीगर्भजनागोजीभटडकृते भाष्यप्रदीपोदद्योते पञ्चमस्याध्यायस्य 

तृतीये पादे द्वितीयमाह्विकम्‌ । पादश्च तृतीयः समासः । 


न २-'गोत्र इति पा० । 
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पादशतस्य सख्यादेवीप्सायां बुन्लोपश्च ॥ ५ । ४। १ ॥ 
पादशतग्रहणमनर्थकमन्यच्रापि दर्शनात्‌ ॥ १ ॥ 


पादशतग्रहणमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ? “अन्यत्रापि दर्शनात? । अन्यत्रापि हि 
बुन्‌ हरयते--द्विमोदकिकां ददाति ॥ १ ॥ 


स्थूळाद्भ्यः प्रकारवचने कन्‌ ॥ ५। ४। ३॥ 


कन्प्रकरणे चश्चदूबृहतोरुपसङ्कःयानम्‌॥ १ ॥ 
कन्प्रकरणे चञ्चदच्रहतोरुपसङ्कथानं कतव्यम्‌ | चञ्चत्कः बृहृत्कः । २ ॥ 
अनत्यन्तगतो क्तात्‌ ॥ ५। 2 ॥ ४॥ 
अनत्यन्तगतौ क्तीत्तमादयः पूर्वविप्रतिषिद्धम्‌ ॥ १॥ 
अनत्यन्तगतौ क्तात्तमादयो भवन्ति पूवेविप्रतिषेधेन# । अनत्यन्तगतौ क्तात्क- 


` प्र०--पादशतस्य । पादशतग्रहणमिति । द्वौ द्वौ माषो ददातीत्यादावतिप्रसङ्गो न भवत्य- 
नभिधानात्‌ । यस्पेतिलोपेन सिद्धे षुनलोपविधानमपरनिमित्तकत्वार्थम्‌ । तेन लोपस्याऽस्याऽस्थाः 
निवत्त्वात्‌ द्विपदिकेत्यादौ "पाद: प'दिति पद्धावः सिध्यति ॥ १॥ 
स्थूला । चञ्चत्क इति। सादृश्यस्य द्योतक: कन्प्रत्ययः । अचञ्चन्नपि यश्वचन्निव 
लक्ष्यते स चञ्चत्को यथा मणिः, स्यन्दमानप्रभत्वातु । अबृहुन्नपि बृहुिव प्रसृतप्रभत्वाद्यो दृश्यते 
स बृहत्कः ॥ ३ ॥ 
अनत्यन्त । भिन्नतरकमिति । भेदस्य प्रकर्षानत्यन्तगत्योयु गपद्विवक्षायां पूवेविप्रतिषेधा- 
त्तरपि कृते क्तान्तत्वाभावात्कन्न प्राप्रोंतीत्याह-तदन्ताच्चेति । स्वार्थः घुनरनत्यन्तगतियुक्त एव 
न तु शुद्धः । शुद्धे हि स्वार्थे कनि सत्यनत्यन्तगतिर्न द्योतिता स्यात्‌ । नन्वेष स्वार्थमात्रे कन्प्रति- 
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ड०-- पादशतस्य । परनिमित्तकत्वार्थमिति । सहविंधाने हि तँ न, नियमतः पूर्वेवत्तिबुद्धिविध- 
यस्यैव निमित्तस्वादिति 'घिन्विकृण्वो'रिति सूत्रे भाष्ये स्पशम्‌ ॥ १॥ 

स्थूलादिम्यः । सूत्रे प्रकारशब्देन साइश्यं गह्यते तदाह--साइश्येति । चन्नन्निवेति । विद्यंदिव 
चणहृश्यमानग्रम इत्यर्थः । स्यन्दमानेति । गलस्प्रमत्वादित्यथः ॥ ३ ॥ | 

अनत्यन्त । भेदस्य प्रकर्षति । मेदगतप्रकर्षेत्यादर्थः । इत्याहेति । अत हेत्यर्थः । नन्वेष इति। 
'तदन्ताचे'ति वचनविहितः । स्वार्थमात्रे इति । न त्वनत्यन्तगतियुक्ते इत्यथंः । इश्यते चेति । तद्युक्तऽपि 


२.”९/५/*/*.”*/”*. 


१-तान्तात' पा० । # .अतिशायने तमबि्वी ५॥ ३1५४ | 
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न्भवतीत्यस्याऽवकाशः-अनत्यन्तगतेवैचनं प्रकर्षस्याऽवचनस्‌-भि्षकम्‌ छिन्रकम । 
तमादीनामवकाशः--प्रक्षस्य वचनमनत्यन्तगतेरवचनम्‌-पडुतरः पढुतस; । उभय- 
वचन उभयं प्राप्नोति-भिन्नतरकम्‌ छिन्नतरकम्‌ । तमादेयो भवन्ति पूर्वेविप्रतिपेथेन । 
तदन्ताच्च स्वार्थे कन्वचनम्‌ ॥ २ ॥ 
तदन्ताच्च स्तार्थे कन्वक्रव्यः । मिन्नतरकम्‌ छिन्नतरकम्‌ ।। ४ ॥ 
न सामिवचने ॥ ५। ४। ५ ॥ 
सामिवचने प्रतिषेधानर्थक्यं प्रकृत्यभिहितत्वात्‌ ॥ १ ॥ 
सामिवचने प्रतिपेधोऽनयैकः । किं कारणम्‌ ? प्रकुत्यमिहितवात्‌' । प्रकृत्याभि- 
हितः सोऽर्थं इति कृत्वा कन्न भविष्यति ॥ ५ ॥ 


अषडचाशितग्वलंकमांलंपुरुषाध्युत्तरपदात्खः ॥ ५ । ४ । ७ ॥ 


DSN 


अध्युत्तरपदात्प्रत्ययाविधानालुपपतिर्विग्रहा भावात्‌ ॥ १ ॥ 
अध्युत्तरपदात्रत्ययविधेरलुपपत्तिः । किं कारणम्‌ ? 'विग्रहाभावात्‌' । विग्रहः 
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प्र०--पादितो दृश्यते चासो,-यथेवं सूत्रमभिन्नतरकं भवति; बहुतरक व्याप्यते, सुकरतरक ज्ञ 
इति । एवं तहि 'न सामिवचने'इति प्रतिषेधेन स्वाथिकः कन्नस्तीति ज्ञाप्यते । न हि सामिक्कता- 


दिम्योऽनत्यन्तगतौ क्तादित्यस्थ कनः प्रसञ्गोऽसमासे सामिवचेनेवानत्यन्तगतेर्योतनात्‌ । ` 


रकपूः मिति वचनात्सामिशब्दस्य 
समासेम्यस्तु क्तान्तत्वाभावाचच कृद्रग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहण 
गतिकारकत्वामावात्‌ । तस्मात्स्वाथिकस्यैवासौ कनो निषेवः स्वाथिकं हि कने ज्ञापयति ॥ ४ ॥ 


८ 
अषड | विग्नद्यमावादिति। अन्यत्र विग्रहपुविका वृत्ति श्यते । यथा यावी यावक 
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४०- खार्थमात्रे इत्यर्थः । समासेभ्य इति । समासल्पेभ्यः सामिकृतादिम्य इत्यर्थेः। क्तान्तत्वा5भावाचेति । 
प्रययग्रहणपरिमाषमेति भावः । चेनाउसमासोक्तहेतोः सङ्ग्रहः । गतिकारकत्वाभावादिति । एवञ्च 'कृदूमहणे' 
इति न्यावेनाउपि न समासे क्तान्तत्वमिति भावः । श्रस्य क्रियाविशेषणत्वात्‌ कारकस्वमस्सेवेति चिन्यम \ 
ज्ञापयतीति । ननु ' सामी'ति सूत्रस्य प्रत्याख्यास्यमान त्वात्कथमेतज्शापकमिति चेन्न, तस्य भाष्यस्य पूर्वः 
विहितस्य नाऽयं निषेध इत्यर्थमात्रतात्पर्यकत्वात्‌ । तत्रसूते 'प्रकृत्यमिद्दितत्वा'दिति भाष्यस्य प्रकृतिसहचरित- 
गामिशब्देनाऽभिदितत्वादित्यर्थः । 'सुक्ररतरक मित्यादौ यावादेराकृतिगणत्वात्‌ कनः सिद्वा शापकस्य 


_ नोप्योग इत्यन्ये ॥ ४॥ 


अडका । नतु वृश्यमावों बिग्रहा5भावनियतः, नित्यसमासादीनां दर्शनादत झाह- अन्यग्रेति । 
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` पूर्विका तद्वितोत्पत्तिने चाउध्युत्तरपदेन बिग्रहो इश्यते । 

F तस्मात्तत्रेदमिति सधीनर्‌ ॥ २ ॥ 
| तस्मात्तत्रेदमिति सधीनग्रस्ययो वैङ्कव्यः# । राजनीदं राजाधीनम्‌ । 
| ` यदि सथीनर्क्रियते सकारस्येत्संज्ञा न प्राझोति, इह च श्रयधीनः भ्र वधीन 
इत्यङ्गस्येतीयङ्घङ स्याताम्‌] । त्रं च भिद्यते । 

यथा न्यासमेबास्तु । ननु चोक्नम“ध्युच्तरपदास्रत्यपविधानानुपपत्तिविग्रदा- 
भावादिति । नेष दोषः । अस्ति कारणं येनाऽञ्र विग्रहो न भवति । किं कारणम्‌. ! 
| निस्यग्रस्ययोऽयस्‌ । के पुननित्यप्रत्ययाः १ “तमादय; प्राकनः, न्यादय; प्रागुनः, 
“आमादयः प्राइसयटः, बृहतीजात्यन्ताः) “समासान्ताश्चे'ति । 


प्र०-इति । यत्र तु विग्रहो नेष्यते तत्र नित्यग्रहणं क्रियते,-यथा श्रेर्मस्वित्य' मिति । इह ठु महा- 
विभाषायिकारस्य न किचिन्निवर््तकमस्तीति विग्रह: प्राप्नोति, न चासो दश्यत इति प्रत्ययविधानं 
नोपपद्यत इत्यर्थः । सूत्रमुपालम्य च्यासान्तरं पठति-तस्मात्ततरेद्भिति । तत्र महाविभाषाविकाः 
| रात्पक्षे वाक्यं भवति--राजनीदमायत्तमिति । पञ्ने प्रत्ययः--राजाबीनमिति । आष्यकारो 
न्यासान्तरं दूषयति--यदिति । पदसंज्ञा नलोपाद्य्थैमवश्यमभ्युपेया । तमादय इति । 'अवक्षेपणे ति 

| क'न्नत्यस्मात्कनः प्रागित्यर्थः । शुक्ल इत्युक्ते सामान्यशब्दत्वात्‌ प्रकर्षस्थानवगमात्मकर्षाद्रुपाधि- 
| द्योतनायावश्यप्रयोज्यास्तमादय इति सामर्थ्यात्ते नित्याः । आमाद्य इति । 'किमेत्तिडव्ययघा - 
Mar न त 


उ०-_नोपपद्यत इति । नित्यपदाऽमावान्न नित्यं प्रत्ययः, विकल्पस्तु नेष्यत इत्यनुपपत्तिरिति भावः । नन्व- 

धीनर प्रत्यय एवास्त्वत ्रह-पदसंज्ञा चेति । सा 'च सिल्वं बिना दुर्लभेति भावः । “अ्रम्युपेये ति पाठे इडो 

| दैवादिकाद्चो यति रूपम्‌ । नन्वधीनर्‌ सिच्चेति न्यासः कार्य इत्यमिप्रायेण भाष्ये दोषान्तरमाह--इह चेति। 

| 'तमादयः प्रानः इति प्रायिकम्‌, 'विमाधा सुप' इति स्‌त्ने महाविभाषया वाक्ये सिद्धे 'विभाषेति कल्पाद्यथः- 

| मिति भाष्येण, "एकाच प्राचा मिति सूत्रे महाविभाष्यैव सिद्ध प्राचां गरहणं न कर्तव्य मिति माष्येण वच तथा 
बोधनात्‌ । शुक्ल इत्युक्त इति । सामान्यशब्दात -- सामान्यबोधकादस्माच्छब्दात्‌ प्रकषोनवगमादित्यथ: । 
'सामान्यशब्दत्वा'दिति कचिलाठः । सामध्योत्ते नित्या इति तु चिन्त्यमेव, प्रकरणादिसल्वे तन्मात्रादपि 

सय ना” 


१-/तस्मात्तत्रेदमित्यसिमन्नर्थ सधीनप्रत्ययो भवतीति वक्तव्यम्‌ ।' पा० | 
# सिति च १। ४। १६.इति पदसंशा सिल्वाद्‌ मत्रति । 
+ अचि श्नुधातुश्रुवां ग्वोरियडवडी ६ । ४ । ७७ 
२-श्रतिशायने तमबरिष्ठगौ,--अपक्षेपण कन्‌ ५. । २ । १५-६४. 2 
३-पूगाष्ञ्यो5ग्रामणीपूवीत्‌--पादशतस्य संख्यादेवीप्साया बुत्‌ लोपश्च ५1 ३ । ११२-४४ 
४-किमेत्तिडव्ययधादाम्बद्रब्यप्रकर्ष ,-तत्मक्ृतवचने मयट्‌ ५ । ४ । ११--२० _ क 
५--बृहत्या आच्छादने, जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ५ । ४ | ६-६ | 
६-समासान्ताः, = निष्प्रवाणिश्च + । १। ६८-१६० 

३२ | 
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२४० ` श्रौभगवत्पतङञतभिविर चिते [ अधडच्ञाशितंगवलंकमौ 


एवं तर्हि नायं प्रत्ययविधिरुपांलभ्यते । किं तर्हि ? प्रकृतिरुपालभ्यते, अध्यु- 
त्तरपदा प्रकृतिनोस्ति | किं कारणम्‌ ? “विग्रहाभावात्‌? । विग्रहपर्विका समासम्रवृत्तिन 
चाऽधिना बिग्रहो हर्यते | एवं तर्हि बहुव्रीहिर्भेविष्यति । किं कृतं भवति ? भवति वे 


' कश्रिदस्वपदविग्रहोऽपि बहुत्रीहिः । तद्यथा,--शोभन॑ सुखमस्याः सुग्नुखीति । नेव 


शक्यम । इह हि “महदधीन'मित्यात्त्वं कप' च प्रसज्येयाताम्‌! । एवं तद्येव्ययी- 


ANANSI AN 


unin I PEE 
प्र०- दित्यारम्य 'तत्प्रक्ृतवचने मय'डित्यस्मात्‌ प्रागित्यर्थः । बृृतीजात्यन्ता इति । बहुवचन- 


निर्देशादेतत्सूत्रविहितस्य खस्य ग्रहणम्‌ । कि ति प्रकृतिरिति । प्रकृत्यभावात्प्रत्ययोऽपि न 
प्रप्नोति । एतच शोणडादिष्वधिशब्दस्य पाठमनपेक्षयोच्यते । एवं तर्हि बहुव्रीद्विरिति । वृत्तिविषये 
ससाधनक्रियावाचित्वादधिशब्दस्य राजाधिकृतो यस्मिस्तद्राजाधीनमिति बहुब्रीहिः करिष्यते । 
विशेषणत्वविवक्षया च राजादीनां पूर्वनिपातः । यद्यधिखटवादिवद्राजानमधिगत इति तत्युरुषः 
क्रियते तदाऽधेः पूर्वनिपातः स्यात्‌ । कण्चेति, । 'शेषाद्विभाषे'त्यनेन ‡। तस्मिश्च 
सत्यध्युत्तरपदत्वाभावात्खो न स्यात्‌ । एवमप्यधेरिति । यथा5धिस्त्रीति । राजद्न्तादिष्विति । 
ननु विभक्तथर्थवृत्तेरधेर्ययीभावो विधीयमानोऽधिकरणप्रधानः स्याननाघ्रेयप्रधानः । नेष दोषः । 
साहचर्यादाधेयप्रधानो भविष्यति । खप्रत्यये च कृते कुटीरादिवद्यथेष्ट लिङ्गसङ्खय' भविष्यति; 
राजदन्तादिषु चाधेयेऽधिरित्येवं विशिष्य पठितव्यं, तेनाधिन्नीत्यादावधिकरणप्रधानत्वेऽधेः 
परनिपाताभावः । अधिः शौण्डादिष्विति । 'अधिरीश्वर' इत्यवेः कर्मप्रवचनीयत्वा“द्यस्य चेश्वर 
बचन'मिति सप्तम्यन्ता राजादयोऽधिना समस्यन्ते । एवं च वाक्यमपि भवति । यथाधिब्रह्मदत्त 
(० ताहरोस्य वक्तुं शक्यत्वात्‌ तुल्यन्यायात्पाशादीनामपि नित्यत्वापत्तेश्र । तस्माद्भाष्योकत्या वाचनिकमेषां 
नित्यत्वं बोध्यम्‌ । नन्वधिशन्दस्याधिकरणराक्तिप्रधानस्वात्सामानाधिकरणयाद्यमावेन कथं बहुव्रीहिरत ग्राह-- 


वृत्तिविषये इति । ससाधनेति। क्रिंयाविशिष्टसाधनवचनादित्यर्थः । विशेषणत्वविवत्तयेति । “राजदन्ता 


दिस्वा'दिति वक्तु' युक्तम्‌ । तस्मिश्च सत्यध्युत्तरपदृत्वाऽभावादिति । समासाऽवयवत्वे कस्य तञ्वरमाऽवयव- 
खेनाऽधेस्तन्चरमाऽवयवप्वाऽमाव इति भावः । साहचयोदिति । श्रधिकरणस्वशक्तेराधेयाऽविनाभावेन सा 
तस्सहचरितेति तयाधेयं लक्ष्यमिति भावः । ननु लक्षणयाऽऽधेयप्रधानत्तरेऽपि स्वगतलिज्ञा5त्यागाच्छक्तिप्रधाने 
सामाऱ्ये नपु'सकत्वस्यैव सत्वेन खान्तमपि नपुसकमेव स्यादत श्राह--कुटीरादिबदिति । नन्वेवमधिस्त्री- 
त्यादावप्यघेः परनिपातापत्तिरत श्राइ--राजदन्तादिषु चेति । 


नन्वधियोगे कथं सप्तमीत्यत आह--भ्रधिरिति । 'राजाऽघीनो देवदत्तः इति सामानाधिकरण्य- 


सिद्धये आह--बृत्तिविषये चेति | अथवा अधिकरण एवेति । 'कत्त कर्मणो रिति सूननस्थमाष्यरीत्याऽधि- 


१-'मित्याल्वकपै पाठस्तु प्रदीपस्थात्‌ 'कपू चे'ति प्रतीकाद्‌ विरुद्धः । 
| श्रान्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६ । ३ । ४६; शेषाद्विमाषा ५ । ४ । १५४ 
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४ अ०। ४पा०। १ आ० | ८ सू० ] च्याकरणमहाभाष्यम्‌ २२१ 


भावो भविष्यति । एवमप्यभेः पबैनिपात; प्राभोति । राजदन्तादिषु पाठः करि- 
ष्यते । अथवा सप्तमीसमासोऽयम्‌ । अधिः शौण्डादिघु? पठ्यते' ॥ ७॥ 


विभाषाऽञ्चरदिक्‌ खियाम्‌ ॥ ५। ४। ८ ॥ 


दिग्ग्रहणं किमर्थम्‌ ? अख्नियामितीयस्युच्यमाने प्राचीना ब्राह्मणी/-“अवाचीना 
शिखे'त्यत्रापि प्रसज्येत । दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 


| अथ ख्रीग्रहणं किमथेम्‌ | ने ] यावता दिक्शब्दः ख्रीविषय एव । भवति वे 
। कथ्चिदिवशब्दोऽ्रीविषयोऽपिं। तद्यथा,--प्राकू-प्राचीनम्‌ । प्रत्यकू--प्रतीचीनम्‌ । 
उदक्‌-उदीचीनम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्र-पः्चाला इति; एवं राजन्य .राजाबीनमिति । वृत्तिविषये चाधिशब्द ईशितव्ये वत्तंते। 
अथवाऽधिकरण एव सप्तमी, वृत्तिविषये च ससाधनक्रियावचनोऽधिने तु वाक्ये इत्यस्वपदेन 
विग्रहों,--राजन्यधिक्ृतं राजाधीनं, राजायत्तमित्यर्थः ॥ ७ ॥ 


चिभाषाश्चे। इह विभाषाग्रहणं पूर्वस्य विधेनित्यत्वज्ञापनार्थम्‌ । '्योविभाषयोर्मध्ये 
नित्या विधय’ इति न्यायात्‌। दिग्प्रहणमिति । अच्चत्यन्तः स्त्रियां वर्तमानो दिश्येव वर्तत 
इति प्रश्नः । प्राचीना व्राह्माणीति । क्रियानिमित्तकों दिग्देशकालनिमित्तको वा ब्राह्मण्यादौ स्त्रियां 
| वर्त्तत इति खस्य प्रतिषेधा5भाव: । प्रागिति । प्राचीशब्दाहिग्वाचिनो दिक्शब्देभ्य इत्यस्तातेरुः - 
| त्यन्नस्या5चैलु गिति लुक । ततो5व्ययत्वात्‌ स्त्रीत्वाभावः । खे तु कृते गब्दान्तरत्वान्नपु सकत्वम्‌ 
| ॥ | द ॥ >> FESS SH SS TTI 


,/०/१/१%/%००,०१% १%०%/५,/%/%/%./%००/०%/१०/%१%./% SAAN 
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दट -कृतार्थेऽप्यभेस्तदर्थस्य कारकविभक्तथ थोन्वयप्रयोजकक्रियात्वा 5पावाच्चिन्त्यमिद्म्‌ । तस्मात्समासा5- 
लौकिके सप्तम्यन्तेन समासविधानात्ससमीस्थितिरिति बोध्यम्‌ ॥ ७॥ 


विभाषाउश्वे । द्वयोरिति । 'पादशतस्ये त्यादो महाविमाषाधिकारादिति भावः । नन्वञ्चत्यन्तस्य 
दिगदेशकालबोधकस्य कथं ब्राह्मणयां बृत्तित आह--क्रियानिमित्तक इति । प्रकर्षेणाऽञ्चतीति 
क्रियानिमित्तक इरयर्थः । दिग्देशेत्यादि । तत्तदिगादिस्थे लक्षणेति भावः । ख्रीत्वाभाव इति । एवञ्च नाऽयं 
स्त्रीविषय इति भावः ॥ ८ ॥ 

# राजदन्तादिषु परम्‌ २। २। ३१ २८ सप्तमी शौण्डैः २। १ । ४० । 

१-काशिकादिघु “अधिप इति समस्तपाठस्तु प्रामादिक एव । “अन्तर्‌ | अधि । पड़ । पण) 
इत्येबं पठनीयम्‌ । “अऋधिशब्दोऽत्र पठयते’ इति कौमुदीव्याकरणदीपिके । गणरनमहोदधौ तु 'अधीन- 
शब्दो इश्यते । 

- २- प्राचीना’ पा०। 


३-घचिन्। | ट 
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२२२ - श्रौभगवस्पत्ञलिविरचितं ` [ णचः ख्रियामञ्‌ 
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णचः खियासब्‌ ॥ ५। 8 । १४॥ ` 


खरीग्रहणं किमर्थम, न स्वार्थिकोऽयम्‌, स्वार्थिकाशच प्रकृतितो सिङ्गवचनान्य- 
नुवतेः्ते# ? एवं तहि सिद्धो सति यत्खीग्रहणं करोति तज्ज्ञापयंत्याचाये$-(स्वार्थिका 
अतिवत्त न्तेडपि लिङ्गवचनानी'ति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ १ गुडकरपा दराचा, 
तैलकल्पा प्रसन्ना, पयस्कर्पा यवागूरित्येतत्सिद्ध भवति ।। १४ ॥ 


एकस्य सछुच्च ॥ ५। ४। १६ ॥ 


संकृदादेशे5भ्यावृत्तिग्रइणं! निषर्खम्‌ । कि प्रयोजनस्‌ ? पुन; पुनरापृत्तिरभ्या- 
वृत्तिने चैकस्य पुनः पुनरावृत्तिभवति । 


२.»५»५/५/५/१/५/*/५/४/४/४”९४/ AAAS ASA SE SAN SS 
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उ०---एकस्य सङ । नन्‍्वम्यात्रत्तिज॑न्म, तद्गणने सकृंच्छुब्दस्या5पि इृत्तिसम्मवादाह-पुनःपुनरिति॥! 
अभिसुखीति । व्यवहारा5मिमुखी वृत्ति्जन्मेत्यर्थ: । नन्वत्राथे आङुपादानँ व्यथेमत आराह--अस्मिन्‌ पक्ष 
इति । पुकैवाऽत्रेति । एकत्वविशिष्टैवा५$ख्यातेना$मिधीयत इत्यर्थः, शब्दशत्तिस्वमाबादिति मावः । 
पन्चावृत्तय इति । कृत्वसुजादिसमभिव्याहारे सङ्भथाशब्दानां तत्सङ्चथाजन्मपरता, तत्सङ्कघा55बृत्तिपरता 
त्यर्थः । इति भोजनमिति । सझच्छब्देनेत्यर्थ:। तस्यैकस्येति । निदृत्तमेदस्येवाख्यातेन प्रत्यायनादिति 
भावः । एककालस्येति । अस्य प्रयोजनं-- कालमेदादप्यलब्धमेदस्येति । गरत एव--पुनरावृत्त्यमावादिति | 
इदं सूत्रमिति । तन्न 'चाम्यादृत्त्यसम्मवात्तत्रिवृत्तिरावश्यकीति भावः । एकस्येति भाष्यस्य,--एककालस्य 


एकशब्दबोध्यस्प चेत्यथ इति तात्पर्यम । प्रधाने--अ्रभ्यावत्तिपदे । स्वरित्त्वादिति । एकदेशे स्वरितत्वप्रति- 


क कर्मव्यतिहारे णच स्त्रियाम्‌ ३ । ३ | ४२ 
1 ईघदसमाण्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः ५. । ३ | ६३ 
३ संख्यायाः क्रियाउम्याइत्तिगणने कुत्वसुचू ५। ४। १७ 
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४ श० | ४ पा० । १ आ० | १३ खू] थ्याकरणमहाभाष्यम २२३ 
अथ क्रियाग्रहणमनुवर्यत उताहो न ! किं चार्योऽतुवृत्या ? बाढमर्थेः । इह 
सा भूत्‌ 'एको मुङक्कै इति ॥ अथाऽनुवतेमानेऽपि क्रियाग्रहण इह कस्मान्न 
भवति--एकः पाक इति । पर्वयोशचापि योगयो$+ कस्मान्न भवति-दौ पाको, 
त्रयः पाकाः) चत्वारः पाकाः, पञ्च पाकाः, दश पाका इति १ नेतत्क्रियागणनम्‌ । 
किं तहिं ? द्रव्यगणनमेतत्‌ । कथम्‌ ? 'कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्भवती'ति । 


इहापि तहि द्रव्यगणनान्न प्राप्नोति--'सकृद्‌ थुकत्वा' “सकृद्धोक्तु'मिति । 
प्योश्चाऽपि योगयोः त्वा द्विमेक्तुम्‌, तरि क्त्या त्रिमेक्तुम्‌, पञ्चकृत्वो 
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प्र०--अथ क्रियाप्रहणमिति । प्रधाने निवर्त्तमाने गुणस्यापि निवृत्त्या भाव्यमिति मत्वा 
प्रश्नः । कि चार्थे इति क ततः स्वरितत्वात्‌ क्रियाग्रहणं निवर्त्तमानेऽप्यभ्याः 
a एको सुङक्त इति । अनेकोऽपि भुङ्क्त इति तन्निवृत्त्यः 
शब्दप्रयोगः । अथानुवर््तमानेऽपीति । यथा “तुमुन्खुलौ क्रियायां क्रियार्थाया'मित्यादिपु 
क्रियाप्रदेशेपु पाकादेग्रहणं भोवतु” पाक इत्यादिसिध्यर्थं तथेहापि ग्रहणेन भाव्यमिति मत्वा प्रश्नः । 
द्वौ पाकाविति । यदैक्रमेव पावयं द्विपाकं तदैतदुदाहरणं--सुवर्णस्य द्वो पाकाविति । एवमम्या- 
वृत्तिर्भवति, तङ्भेदाच पाक्यस्य भेदः । यदा तु पावसयद्रव्यभेदासाकरे दस्तदाभ्यावृत्त्यभावादेव 
पूर्वयोगाभ्याँ प्रत्ययाऽप्रसङ्गः । नैतत्क्रियागणनमिति । अम्यावृत्तिग्रहणादेव क्रियासंप्रत्ययः 
सिद्धः । न हिं द्रव्यगुणयोः स्वभावसिद्धयोः शब्देन प्रतिपाद्यमानयोरभ्यावृत्तिः संभवति, साध्यार्थ- 
विषयत्वात्तस्याः । तस्मात्‌ क्रियाविजेषप्रतिपत्यर्थं क्रियाग्रहणं कृतं) तेन साध्यस्वभावेव क्रिया 
ग्यते । पाकादिभिस्तु शब्दैः सिद्धस्वभावाऽभिधीयते । सिद्धतायां चत्रादिविधानात । यद्यपि 
'घातुनाऽत्र साध्यस्वभावा क्रियाऽभिधी यते तथापि प्रत्ययार्थस्य प्राधाच्यात्ाध्यत्वं गुणभूतमिति 
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उ०--शानादित्यर्थः । ननु 'भुडक्ते' इलेकवचनेनैव कर्तरेकश्यप्रतीतेः "एक इति व्यर्थमत '्राह- अनेको- 
ऽपीति । ताइशप्रयोगस्याऽपि दर्शनादिति भाव: । ननु घञअन्तवाच्यस्य द्रव्यस्पत्वेन क्रियात्वामावात्कथं तत्र 
कुत्रसुचः प्राप्तित आह--यथा तुमुन्ण्वुलाविति । ~ 


PP TTT) 


4६-०३ #४ ०९ NNN “५८४५१ ”१/४१%/१/१*१/*/१€४५१ १४१ nn 


ननु पाक्यद्गयस्य पाकद्रये5म्पावत्त्यमावाठाव्ययप्राप्तिरेव नेत्यत श्राह--यंदैकमेवेति । 'यदैकमेव 
पाक्यं द्विपाक मिति पाठः । द्विपाकमिति--बहुत्रीहिः । द्विष्पाक मिति त्वपाठः । (द्विष्पक/ मिति इचिताठ; । 
नन्वेकस्य पाकद्वयंव्यर्थमत आह-तदमेदाब्चेति । पाकमेदाश्च पक्ष्यमेद, तत्कृतः पःक्यस्य विशेष इत्यर्थः । 
नन्येकपाक्यस्य वःरंव.र॑ पाके क्रियागणनस्य सम्मवादाह--अम्यावृत्तिग्रह णादेवेति । द्रव्यगुणयोनं गणना- 
योग्य पुनः पुनर्जन्म, यत एकैव तेषामुर्साततः, क्रियायास्तु धातुतो निवृत्तमेदाया एव प्रत्ययेन भवति पुनः 
पुनरुसब्नेति प्रतीतिः, तश्च । द्रव्यस्य स्वनिवृत्तमेदस्यैव शब्देनोपादानात्‌) न पुनः पुनरुपर्पत्त, 
नाउप्यावृत्ति,, पुनः पुनर्जेन्मयोग्यस्प - जन्मैव चाऽ्याइततिपदेनोषयते; अभिमुखीत्यथकामिपदस्वारस्यादिति 


> 


न संख्यायाः क्रिया5म्यावृत्तिगुणने कृत्वसुच्‌ ; द्विन्निचतु्भ्य; सुच ५। ४। १७३ १८ दि नि क हर 
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खुक्त्वा पञ्चकृत्वो भोक्तुम्‌ दशकृत्वो गुक्वा दशकृत्वो भोक्तुमिति द्रव्यगणनान्न 
प्राप्नोति ॥ यदि खल्बपि पुनः पुनरावृत्तिरम्यावृत्तिटिरावृत्त सकृदिति स्यात्‌, त्रिरा- 
वृत्त द्विरिति । 


एवं तह्यतुवततेञम्यावृत्तिग्रहणम्‌; न तु पुनःपुनरतृत्तिरभ्यावृत्तिः । किं तहि ? 
अभिय्नुखी प्वृत्तरभ्यावृत्तिः | पूर्वा च परे परत्यभिद्चुखी, परे च पूवी प्रत्यभियुख्यौ । 


WNP 
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अ०--क्याग्रहणादिह सिद्धतावर्मयुक्तपाकादयग्रहो$न्यत्र तु धातुवाच्यत्रियाश्रयं पाकादिष्वपि कार्य 


भवति । यादृशी च पुर्वसूत्रे क्रिया गृहीता तादृश्येवेहानुवत्त त इत्येकः पाक इत्यत्राप्ययं परिहार 


उपपन्नः । 


यथोक्तन्यायमप्रतिप्य कृदभिहित इति सामान्येनाभिधानाद्ग घत्रादीनामव्ययकृतां च 
विशेषमबुद्दध्वा पृच्छति-इद्दापि तहींति। दोषान्तरं चाह-यदि खल्घपीति। आद्या हि 
क्रियाप्रवृत्तिरभ्यावृत्तिन भवति कि तह्य भिमुखीति । एतच्चाभिग्रहणाल्लभ्यते । अन्यथा हि 
क्रियावृत्तिगणन इति ब्रू यात्‌ । पूर्वा घेति । अस्ति हि तासां प्रवृत्तीनामेकसाधनानां परस्परा- 
पेक्षा, एतावत्य एताः प्रवृत्तम इति । सक्कद्वभुङक्ते इत्यादौ त्रेकस्या अपि वृत्त: स्वरूपलाभं 
्रत्याभिमुख्यमस्ति । द्रव्यबदपीति । यथा द्रव्यं लिङ्गसङखचासाधनैः सम्वध्यते तथा घत्राद्य- 
भिहितो भाव इत्यर्थः । अव्ययक्रदभिहितस्तु भावो लिङ्गसङ्खचासाधनसम्बन्धाभावात्‌ साध्यस्व- 
भाव एव प्रतीयते न तु सिद्धस्वभाव इति क्रियावदेवासौ भवति न तु दृव्यवदिति. तत्र क्रियाभ्या- 


क्र 
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उ०--भावः । तदाह--न हीति । स्वभावसिद्धयोः शब्देनेति । सिद्धतया शब्देन प्रतिपाद्यमानयोरित्यथः । 
तस्याऽपि श्वेतत इत्यादेः शब्दात्साथ्यत्वेन प्रतीतौ सम्मवत्येवा5म्याइच्तिरिप्येवमुक्तम्‌ । केचित्तु-साध्यत्व- 
विशिष्टा धाठुना, सिद्धत्वविशिष्टा धमोच्यत इति वदन्ति, तन्मते शङ्कते--यद्यपीति । 


साध्यस्वाभावेति । सैवेत्यर्थः । साध्यत्वं --तद्विशिष्टा क्रिया । गुणभूतमित्यत्र हेतुः । प्रत्ययाथेप्राधा- 
न्यादिति । सिद्वत्वसाध्यत्वधर्मभेदेन तस्मिन्‌ विशेष्यताविशेषणतयोः स्वीकारादिति भावः । क्रियाग्रहणादि- 
हेति | प्रधानतया भासमानसाध्यक्रियाग्रहणादित्यर्थ; | आद्या हीति । ्रावृत्तिशब्द्स्य द्वितीयादिय्रश्नत्तावेव 
रूढत्वादितिं भावः । एताचत्य एताः प्रवरत्तम इति । 'प्रबृत्तयो जन्मानीति व्यवहारे' इति शेषः । 
एकसाधनानामित्यनेन--मिन्नकर्मकतुकत्वे ग्रावृत्तिव्यवहारा5माव इति सूचितम्‌ | 


नन्वेवमपि वृत्त्यन्तरा$पेक्षत्वादाभिमुख्यस्येकप्रृत्तावमावातूक थमत्रा 5नुवत्त त इत्युक्तिरत श्राह 
सहृद्भुडक्त इत्यादी त्विति | स्वरूपलाभमिति । खर्पमात्रप्रयुक्तेदरशव्यवहारलामम्प्रतीत्य्थः । जन्मार्थ- 
का5म्याइतिग्रहणादेकः पाको द्वौ पाकावित्याद्यपि सिद्धमिति । एतदजानान एकदेश्याह--यदपीत्यादिना 
क्रियावत्रियन्तेन । 'दो पाका'वित्यादौ न जन्मगणने दृव्यादीनाँ इत्ति तथा सति 'पाका!वित्यादौ 
द्विवचनाद्यनापत्तिरिति तल्वम्‌ । 'द्रव्यवदपि क्रियावदपी'ति भाष्यं-लक्ष्यमेदेन व्यवस्थितमित्याह--यथेति । 
` सांधनेरिति । साधनपदेन शक्तः । ननु तस्याऽपि क्रियाले “ङ्गियावः द्रिति. वतिरनुपपन्नोऽत आह--अवि- 
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यदप्युच्यते--“अनुवतमानेञपि क्रियाग्रहण इह कस्मान्न भवति-- एकः पार्क 
इति । पूवेयोश्रापि योगयो$-द्वौ पाकौ, त्रयः पाका, चत्वारः पाकाः) पन्च पाकाः) 
दशपाका इति’? परिहृतमेतत्‌, नेतत्क्रियागणनम्‌। किं ति द्रच्यगणनमेतत्‌ । कथम्‌ ? 
कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्भवतीति | ननु चोक़स--“इहापि तहि द्रव्यगणनान्न 
प्राश्रोति-सक्रृदशुक्ता  सकृद्भोक्तुमिति । पूर्वयोश्चापि योगयो+-द्वि्च क्त्वा द्विभोक्तुम्‌) 
रिच क्त्वा त्रिर्भोक्तुम्‌, पञ्चकृत्वोश्चुक््वा पञ्चक्रत्वो भोक्तुम्‌, दशकृत्वो क्त्वा 
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प्रवृत्तिसःद्वावाद्भवत्येव प्रत्ययः । | अविप्रतिपत्तिविषयाख्यातवाच्यक्रियापेक्षश्र क्रियाव' दित्य- 
तिदेशः । पूर्वसूत्रे सङखचाग्रहणमनियतविशेषवाचिभूर्णदिनिवृत्त्यर्यम्‌ । ते हि बहुगणशब्दाम्यां 
नियमार्थाभ्यां सड्खथाप्रदेशेषु निषिद्धग्रहणाः । 


अस्यावृत्तिग्रहणं किमर्थम्‌ । पञ्चपाका इत्यत्र क्रियामात्रगणने मा भूत्‌ । अभ्यावृत्तिग्रहणे 
च क्रियमाणे क्रियाग्रहणात्क्रियाया विशेषो गुह्यते नान्यथा । तदेवं यदेकस्या एव क्रियाया 
जन्मलक्षणाः प्रवृत्तयो गण्यन्ते तदा कृत्वसुजादयो भवन्ति नान्यदा। यदि तहिघत्राद्यन्तप्रयोगे कृत्वसु- 
जादयो न भवन्ति कथं 'ह्िरावृत्तिः 'द्विप्रयोगो द्विचन'मित्यादयः प्रयोगाः ? 'द्विवेचने5ची ति 
ज्ञापकात्कचिद्वघत्राद्यन्तप्रयोगे5पि कृत्रोऽ्थप्रत्ययो भवतीत्यदोषः । गणनग्रहणं यत्र साक्षादम्या- 
वृत्तिगणनं तत्र प्रत्ययार्थम्‌; अन्यथा क्रियाभ्यातृत्तावितयुष्यमाने स्चदशप्राजापत्यानजांस्तूपरानेकवः 
णानालभेतेत्यत्राप्यालम्भनक्रियाया आभिमुख्येन प्रवृत्तिसम्भवात्‌ सावनभेदसामर््यप्रतिपन्नभेदाः 


ड०--प्रतिपत्तीति । द्रव्यवदिति-वतिरप्येवम्‌ । ननु गणने वृत्तिः सङ्कयाशब्दानामेवेति पूर्वत्र सङ्कथाग्रहणं 
व्यर्थमत ञ्राह-पू्वूत्ने इति । अनियतविशेषवाचीति । अनियतसङ्क्थाविशेषवाचीत्यर्थः । निषिदधग्रदणा 
इति । वस्तुतस्तेषां सङ्कयात्वमेव नेस्युक्तं बहुगणेति सूत्रे | अम्याबृत्तिप्रहण किमर्थमिति । सङ्क्यायाः 
क्रियागणन इत्युक्तावपि निशवत्तमेदायाः क्रियायाः स्वरूपेण गणनाऽसम्मवादभ्याबृत्तिद्वाकगणन एव 
भविष्यतीति किं तेनेति प्रश्नः । क्रियाविशेष इति । स 'चोक्तरूपः । यंदैकस्या एवेति । एतेन “पञ्चकृत्वः 
पच्यते?इत्यादौ जम्मभेदेन क्रियामेवाद्बहुवचचनं स्याः दित्यपास्तम्‌ । जन्ममेदे5पि क्रियाया एकस्वेनेव प्रतीतेः, 
शब्दशक्तिध्वमावेन जन्मगतसंख्यायारतत्राऽनारोपात्‌। कचिदिति । तेन “सिद्धान्वाख्यानमेवे ति सूचितम्‌ । 
एतेन 'साध्यस्वमावैव यत्र करियेत्या दिग्रन्यस्य प्रागुक्तस्याऽयुक्तस्वं सूचितं स्वयमेवेति दिक्‌ । ननु गणनग्रहणं 
व्यर्थ, यावता सङ्कया गणनात्मिकैव | न च “शतः वारान्‌ भुङ्के’ इत्यादौ प्रत्ययव्यावल्यर्य, वारशब्देना- 
5म्यावृत्तेरक्तलेन सञ्चथाशब्दस्य तद्बृत्तित्वाऽभावादत श्राह-गणनग्रहणमिति । ससदश प्राजापत्यानिति | _ 

आभिषुखी प्रदत्तिजन्म | साधनभेदेति । तद्भेदेन सामथ्योद्थतो न द॒ शब्दतः प्रतिपन्नो भेदो यया तादी _ 
या--श्रालम्भनक्गिया तदम्याबृत्तिविषय इत्यर्थः । शब्दतस्तदम्याङस्यप्रतीतावप्यं्थतस्तपप्रतीतिरस्येवेति | 


तत्राऽपि कृत्वसुजायतिप्रसज्ञ इति मावः । न 'चालम्मनक्रियायाः प्रतिपशु वस्तुतो५म्याबृतिसत्वे5पि समदृशः र 
पदस्य न तददृत्तित्वमिति वाच्य, तदमावे5म्यावत्तिविषये सद्भयावाचकात्पत्यय इत्येवार्थः स्यादिति तद्वावात | | 


एवश्च “शतं बारात मुङ्के' इत्यपि प्रत्युदाहरणं बोष्यम । केचित्त व्याख्यानतो 5म्यावतिरुपसञ्घयेयै वत्त सा. 
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३१६ __ श्रौभगवत्पतज्लिविरचितं [ देवात्तलू 


दशकृत्वो भोक्तुमिति द्रव्यगणना्न प्राभोती''ति। नैष दोपः । क्रियागणनाद्वबिष्यति । 
कथम्‌ १ कृदमिहितो भावो द्रव्यवदपि क्रियावदपि भवति ॥ १६ ॥ 


देवतान्तात्तादर्थ्य यत्‌ ॥ ५ । ४ । २४ ॥ 


'देवतान्ता' दित्युच्यते तत्रेद न सिध्यति--पिठृदेवत्यभिति । किं कारणस्‌ ? 
नहि पितरो देवता ॥ नेष दोषः । दिवेरैथेकमणो देवः, तस्मात्खार्थे तलू । एवं च 
कृत्वा देवदेवत्यमपि सिद्ध भवति ॥ २४ ॥ 


देवात्तल्‌ ॥ ५ । ४ । २७ ॥ 


ANEURIN AAAI NANNY 


तलि स्न्रीलिङवचनम्‌॥ १ ॥ 
तलि ्रीलिङ्गं वक़्व्यम्‌ । देवता । कि पुनः कारणं न सिध्यति ? देवशब्दो- 
ऽयं पुँच्लिङ्ग, खार्थिकश्रायमू, स्वार्थिकाश् प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनुबतन्ते । 
उक्त वा ॥ २॥ 
किमुक्तम ? स्वार्थिका अतिवर्तन्तेपि लिङ्गवचनानी' ति# ॥ २७ ॥ 
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_ कटला कल 
प्र०--लम्भनक्रियाभ्यावृत्तिवियये सावनगणनवाचिनोपि सप्तदशशब्दात्‌ प्रत्यय; स्यात्‌ । इह्‌ 
“कृत्वः पाक' इत्यादो करोत्यादिक्रियापेज्ष: प्रत्यय: । यथा पञ्चकृत्वः पटो रक्तः इति॥ १६ ॥ 


देवतान्ता । न हि पितर इति । देवताशन्दस्य जाति विशेषवाचित्वाङ्धिजञजातीयाभिधायिना 
कृतिरेव नास्ति कुतः प्रत्यय इत्यर्थः । दिवरिति। 


सामानाविकरण्याभावात्‌ समासाभावात्य त 
क्रियाशब्दो देवताशब्दो न तु जातिवाचीत्यर्य:.। देवदेवत्यमिति । जातिशब्दत्वे तु देवताशब्दस्य 


द्वयोः पर्यायत्वाद्युगपत्प्रयोगो न स्यात्‌ ॥ २४॥ 


ड०--नास्सङ्कयावाचकाप्रत्यय इत्यर्थेन न प्रागुक्त 
इणार्यस्‌। तेन उमशनब्दाद्यग्मशब्दाच न इत्वसुच 
जापकस्य सुज्विषयत्वादाहइ- इह. पश्चे ति । प 


1 दोषाः । तस्माद्गणनायां ये प्रसिद्धाः सङ्घथावाचकास्तदूप- 
न ह्येक उभी त्रय इति लोके गण्यत इत्याहुः । 
टो रक्त इति । क्रियत इति शेषः ॥ १६ ॥ 
देवतान्तात्ता । ननु पितणामपि भ्राद्वादौ देवतात्वमस्त्येवेत्यत 'आह--देवताशब्दस्येति । क्रियाशब्द 
इति । तेन व्यज्यमानहविरुदेश्यत्वं, मन्त्रस्तुव्यत्वञ्च देवतात्वमिति भावः । द्वयोः-देवदेबताशब्दयोः॥ २४॥ 


# ९ | ३। ६८ बा० ३ भाष्ये। (४। १ । ६२ वा० ७ भाष्ये च ) 
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१ श्रे. | ४ पां०। १ आ० | ३० सू० ] व्यांकेरणमद्दामाष्यमं २५७ 


~ 


लोहितान्मणौ ॥ ५. । ४ । ३० ॥ 


लोहितालिड्बाधन वा॥ १ ॥ 
लोहिताल्लिड्रबाधन वेति वक्तव्यम+ । लोहितिका लोहिनिका । 


अच्रसमूहे छन्दस उपसँख्यानम्‌ ॥ २॥।. 
` अक्षरसमूहे छन्दस उपसङ्कयानं कतव्यम्‌ । ओ श्रावये'ति . चतुरक्षरम्‌ । 
“अस्तु श्रोष'डिति चतुरक्षरम्‌ | ये यजामह' इति पञ्चाक्षरम्‌ । “यजे'ति दव्यक्षरम्‌ । 
दव्यन्षरो वषट्कारः | एष वै सप्तदशाक्षररछन्दस्यः प्रजापतियेज्ञमनुविहितः । 
छन्दसि बहुभिर्वसव्यैरुपसङ्कःयानम्‌॥ ३॥ 
छन्दसि वहुभिषैसव्यैरुपसङ्कयानं क तव्यम्‌ । स्तौ पणस्व बहुभिवेसब्यै;"; । 
अश्निरीश वसव्यस्येति ॥ ४ ॥ 
| अग्निरीशे बसव्यस्य'?८ इस्युपसङ्कधानं कव्यम्‌ । 


उक्त बा ॥ ५॥ 
किपुक्षम्‌ ! 'स्वाथविज्ञानात्सिद्र/ पितिक । 


PSN 
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Arr तिल सिसि तितितितितितितितितितिति ति तिन ति म के २3 १ 


उ०--लोहितान्मणौ । ननु सुत्रत्तात्तद्वितोपत्तेः पूर्व लिङ्गत्रोधकप्रत्यये ततः कनि लोहिनिकेति 
सिद्धम जीप्रमस्प छीपो वैंकल्पिकलेन तदमावे 'लोद्वितिके'ति चेति, किमर्थं वचनमत आह-अतिपदेति । 
यद्यपि 'लोहितक' इच्यत्र चारिता््यीदिदमप्रयोजकं, तथा5प्यथो 5न्तरा5भावेन 'कुस्सित' इति सूतोक्तन्या- 
याउप्रवृत्या एस्मादेव वा वचनाज्यापकादत्यन्तस्वार्थकानां सुबुत्पत्तेः प्राक, प्रातिपदिकादेवोसत्यङ्गीकारेण 
परत्वादन्तरङ्गस्वाच कना नित्यं ज्ीप्र्ययब्राधनं प्रासमिति विकल्येन तद्वाधतरोधनार्य बचनमावश्यकमिति 
तात्पर्यम्‌ । एतज्शापकादेव चाऽत्र ड्याप्पदस्या5सम्बन्धः । तैन 'एतिक्रे'स्यवेति प्रपञ्चितं ङ्याप्पूजेञ्स्माभिः | 


लर हा रिज हुए । जहर 2 ला mie र्ण 
म वणोदनुदात्ताततोपधात्तो नः ४। १। ३६ २१ -तैचिरीयब्राह्ाणादुद्धुतमिद भाष्यकारेण। 
 अथवंबेदे ७। २७। ८ २ ऋग्ेदे ४ । ५५। ८ | | 
२-२-३-४ वार्तिकानि तद्भाष्यं च ४। ४ । १४० सूत्रमध्ये5पि द्रष्टव्यम्‌ । 
के ४ ४ । १४६, वा० ४ 20: 
१३) 


केट ५ ५० 
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अपुर वर्साना? । अपो वसानाः ॥ स्तर ओक्ये । ख ओके ॥ 'कव्योसि 
हन्यसूदन' । कविरसि ॥ रौद्र णानीकेन कव्यतायै । कविताये ॥ आमुष्यायणस्य । 
अप्नुष्यपुत्रस्य ॥ च्षेम्यस्येशे । चेमस्येशे ॥ क्षेग्यमध्यवस्यति ॥ चेममध्यबस्यति ॥ 
आयुर्वचेस्यम्‌ । वर्च एंव वचस्यम्‌।। निष्केवल्यम्‌ । निष्केवलम ॥ उक्थ्यम्‌ । उक्यस्‌ || 


[a 


जन्यं तामिः सजन्यं ताभिः । जनं ताभिः सजनं ताभिः || स्तोमैजनयामि न व्यम्‌ । 
नवम ॥ प्र णो उव्येमिः । नवैः ॥ जद्मपूर्व । पाथः पूयम्‌ । तलुषु पूयम्‌ । 
पर्व ॥ पूच्यीहः । पूचोह ॥ पूर्व्या विशः । पूर्वा विशः ॥ पूव्योस पूर्वासः॥ स 
प्र पूर्व! । स प्र पूः ॥ अगन वः पवय । पूर्वम्‌ ॥ “तं जुषस्त्र य बिष्ठय' । यबिष्ठ॥ 
“होत्रवाई यविं्ठयम्‌' । यविष्ठम्‌ ॥ त्व॑ ह यद्यविष्ठय । यविष्ठ ॥ समावद्वसति 
समावदग्रह्माति । समं वसति समं ग्रह्माति ॥ समावदेवयज्ञे हस्ती । समम्‌ ॥ समाव- 
दीयीवहानि । समानि ॥ समावद्रीयौणि करोति | समानि ॥ य ईवत उ लोकम्‌ । 


य ईवते ब्रह्मणे । य इयते । 
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प्र०--नात्सिद्धमिति । 'वसोः समूहे चे'त्यत्रोक्तम्‌ । अपस्योबसाना इति । अप्शब्दाद्नद्वितीया- 
I RT AT 


ड०--भाष्ये-बहुमिवंसब्यैरिति । इदं छन्दसि इश्यमानयपर्ययान्तोपलक्षणं, तदृध्वनयन्नुदाहरति- 
दशे दसब्यस्येति । तदेतद्वचनद्रयम--“शच्च्रसमूहे च्छुन्द्स' इति (छन्दसि बहुमिर्वसब्यैः' इति 
प्रत्याचष्टे उक्त वेति । क्कोक्त तत्राह--वसो: समूहे चेति । श्रस्यार्थः--यथा छुन्दर्यन्यत्राऽपि स्वार्थिकाः 
प्रत्ययाः यत्‌? 'य? श्रा' 'व'दादयो इश्यन्ते, यथा वाइँवत' इत्यादी दीर्घः, तथाऽत्रापि स्वार्थिकस्तत 
एव सिद्ध इतीद वच्चनं व्यर्थमिति । तदेव ध्वनयन--प्रयोगान्दशंथति-अपस्योवसाना इति । यतत, कैयटेन 
चतुर्थशेषे 'खार्थविशाना दित्यस्य 'वसोरिति योगविमागात्खार्थै भविष्यती'ति व्याख्यानं कृतं; तच्चिन्त्यम्‌, 
तावता5पि 'अपस्य' इस्याद्यसिद्देः । विभक्ते श्ा5 छुगिति । छान्दसत्वादिति भाव; । अत एवं यदन्तास्रथः 
मैकवचन पुंल्लिङ्गता च । 


केचित्तु--'वसो'रिति योगविमागेन खार्थिकयता 'बसव्यै रिति 'वसब्यस्थे'ति 'च सिद्ध, वार्तिके 
'बहुमिवैसबँबै'रिति वस॒शब्दस्यैवोपलत्षणग्‌ । स्वार्थविज्ञानादिलयस्थ कैयरोक्तेव व्याख्या । अपस्य इप्याद्यर्थञ्च 
“वार्तिकान्यारम्याण्बेवे'ति व्याचख्युः । तन्मते गोरं स्पष्टमेव, भाष्ये तत्साधकवचनाऽनुक्तेरदाहरणमात्रोप - 


१-इदानी भाध्यकारः स्वार्थिक यत्‌'-श्रादिप्रत्ययानो छान्द्सोदाहरणानि प्रदर्शयति । यजु० १०। ७ 
२-० १ ।६१। १३ ३-शअ्रथव० १०॥५॥ ३६ ४-ऋ० १। ३८। १४ 
५--'स्तोमं जनयामि नव्यम! ऋ० १। १०६। २ 

६-'स नो नव्ये'भि? ऋ० १। १३०। १० ५-तनुष्व प्यम्‌ ऋ० १। १४२। १ 
८-श्रूर ३।२८। २ ६-० ५।२६। ७ 
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नवस्य नू लप्नप्खाम्च ॥ ६॥ 


नत्रस्य -“न्‌'इत्ययमादेशो वक्तव्य, त्रप्तनपूखाश्र प्रत्यया बक्कव्याः । नूल्म्‌ - 
नूतनम्‌ नवीनम्‌ । 
नञ्च पुराण प्रात्‌॥ ७॥ 


नश पुराणे प्रादक्रव्य।, स्तप्तनंप्खाश्र प्रत्यया वक्तज्याः । प्रणम्‌ प्रह्मम्‌ प्रतनम्‌ 
प्रीणम्‌ ॥ ३० ॥ 
तद्यक्तात्कर्मणो.ऽण्‌ ॥ ५ । ४ । ३६ ॥ 


` “तदिलनेन किं प्रतिनिर्दिश्यते ? वागेव । यदेव वाचा व्याहियते तत्कर्मणा 
क्रियते । 
अण्प्रकरणे छुलालवरुडनिषादचण्डालाऽमित्रभ्यर्छुन्दासि ॥ १ ॥ 


अण््रकरशे कुलालवरुड निषादचणडालाऽमित्रेभ्यश्छन्दस्युपसङ्कयानं कतव्यम्‌ । 
कौलालः वारुडः नेषादःचाएडालः आमित्रः 


भ'गरूपनामभ्यो घेयः ॥ २ ॥ 
भागरूपनामभ्यो घेयो वक्कव्यः । भागधेयम्‌ रूपधेयम्‌ नामधेयम्‌ । 
मित्राच्छन्दसि ॥ ३॥ 
मित्राच्छन्दसि घेयो वक्तव्य! । “मित्रधेये यतस्वः† । 


Yes 


प्र०--बहुवचनाइत्प्रत्ययों विभक्त श्वाउलुक्‌ ॥ २०॥ 
तद्यक्तात्‌ । यदेव वाचेति । 'इदं त्वया कर्तव्य'मिति सन्देशवाचं श्रुत्वा यत्कर्म क्रियते 


उ०- -न्यासाच्च । “प्रामु्यायणस्यामुष्य पुत्रस्य क्षेम्यस्येशे! इति '्षेम्यस्पे व्युदाहरणम्‌ । मुष्यायणाऽमुष्य 
पुत्रयोरलुक 'श्रामुष्यायण' इत्यादिवात्तिकात्‌ , मनोशादिपाठाच । अत्र च्चेम्पे यप्रत्ययः, 'अन्तोदात्तस्येष्टत्वात्‌ । 
- अन्यया 'यतो5नाव' इत्याद्दात्तत्व॑ स्यात्‌ । समावदिति । समशब्दात्खार्थ वतुप , छान्दसस्वाद्दीघं; । 
तदपि छन्दस्यन्यत्रावश्यकमित्याह--य ईवत इति ॥ ३० ॥ 
तथक्तारक । इदं त्वयेति । “यदेव वाचा व्याहियते' इति माष्यस्य-सम्देशद्वरा प्राप्यत इप्य्षराथं। 
एतच्च व्याहृताथी वाक तच्छुम्देन परामृश्यत इति भावः | परन्त्विदं वागेवेति भाध्यस्थैवकारचिरुद्म्‌ । झै 
त तिन eS NNN 


लामा 


१-'तन? पा०। २-“उपसंज्यान'मिच्यधिक क्रचित्‌ । 


1 यजु० वा० मा० २७। ४ 
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` अणमित्राच्च ॥ ४॥ 
अशणमित्राचेति वक्व्यम्‌; । मैत्र आमित्रः । ` ः 
सौन्ञास्यानुजावरातुषूकचुष्माश्यराोध्नवैयातवैकृतवारियस्कृताग्रायणाग्रहाय- 
शसान्तपनानि निपात्यन्ते । सान्नाय्यम्‌ । आनुजावरः । आनुषूकः । चातुआरयः । 
राक्षोधः । वैयातः । वैकृतः । वासििस्कृतः । आग्रायणः । आग्र्दयणः। सान्तपनः । 
| आम्रीक्रताधारणादक्ष्‌ ॥ » ॥ 
आग्रीप्रसाधारणादव्वक्वव्य; । आग्नीध्रम्‌ साधारणम्‌ । 
अयवसमरुद्धयां छन्दसि ॥ ६ ॥ 


झयवसमरुद्धयां छन्दस्यव्वक्तव्यः | आयवसे वर्धन्ते । मारुतं शर्धः । 
नवसूरमत॑यविष्ठेम्पो यत्‌॥७॥ 


नवसररमतयविषठेम्यो यद्वक्वव्य; । नव्यः दयः मद; यविष्ठ्यः । 
नमाद्यः।। ८॥ | 
क्षेमाद्यो बक्व्य; । क्षेम्यस्ति्ठन प्रतरणः सुवीरः ॥ २६ ॥ 


बहल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्यास ॥ ५ । ४ । ४२ ॥ 


बहृत्पार्थान्मङ्गला 5मङ्गलवचनस्‌ ॥ १ ॥ ३ 
बह्लपारयान्मङ्गलाञ्मङ्खलवचनं कतेव्यम्‌ । बहुशो देहि । अनिष्टे श्राद्वादिषु 


'**" RRR PROS SND ४४/४४/४७४४ ४४५४ wu SI 
“IY 


प्र०--तत्कार्मणमित्यर्यः ॥ ३६ ॥ 


ड०--व्याहियत इत्यस्य कथ्यत इत्येवार्थ उचितः, श्न्यया "वाचो व्या्ृतायोया मित्यस्यैव प्रक्रान्तत्वात्पश्ष- 
स्योत्तरस्यैवकारस्य '्वाऽसङ्गतेरिषयन्ये । वात्तिके सन्नास्यग्रहणमन्तोदात्तार्थम, खूपन्तु पाय्यसान्नाय्य' इस्येव सिद्धम्‌ । 
अश्नुजादवर इति । श्रत एव निपातनात्समासः । चादुष्प्राश्यस्‌-श्राधान ब्रह्मौदनस्य नाम । आग्रायणम्‌- 
कर्मवशेषः ॥ ३६॥ ; 
बह्क्पा । अनिष्टप्विति । श्रनिष्टश्राद्वादिदानेधु विषये व्हू न भाडादिदानानि देहीत्यथे “बहुशो " 
RMR Si करको 
१-'मैत्रम्र पा०। | | | त 
२-'सान्नाय**" “*“सान्तपनानि? इति वार्तिकलेन क्कचित्‌ पञ्यते। रे-सानाय्य ग०। , 
हु तै - 
४-अतो5ग्रे “॥ स्रिया डीप ॥ ल्ियां डीबवकब्यः । आम्ीत्री साघारणी ।”” इत्यपि काचित्‌ । 
= र ० 00 ऱ्य ति टी ~ ; 
. , ५--'मङ्गलवचन’ इलेव छित्‌ पाठ । . ६-प्रदीपे स्विदं नोपज्ञम्यते । 
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मा भूदिषपु प्राशित्रादिषु यथा स्यात्‌ । अल्पशो देहि । इष्टेषु प्राशित्रादिषु मा 
भूदनिष्टेपु भ्राद्भादिषु यथा स्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 


प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ॥५ । ४ । ४४ ॥ 


तसिप्रकरण आद्यादिम्य उपसङ्कयानम्‌॥ ¦ ॥ 


तसिप्रकरण आद्यादिभ्य उपपङ्कयानं कतेव्यम्‌ । आदितः मध्यतः अन्तत; 
॥ ४४॥ 


कृभ्वस्तियोगे संपद्यकतेरि च्विः ॥ ५ । ४। ५० ॥ 
_ च्विविधावभूततङ्कावग्रहणम्‌॥ १ ॥. 


च्विविधावभूततद्वावग्रहणं कर्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌- संपद्यन्ते यवा!, संपद्यन्ते 
शालय इति ॥ अथ क्रियमाणेऽपि वा अभूततद्वावग्रहण इह कस्मान भवति-संपद्य- 
न्तेऽस्मिन्‌ क्षेत्रे शालय इति १ , 


प्र०--कृम्वस्तियोगे सं । च्विदिधाबिति । अभूतत:्भावग्रहर्ण वात्तिके दृष्ट्वा5न्यै: सूत्रे 
प्रक्षिप्म्‌ । संपद्यन्तेऽस्मिक्निति । अभूत्वा भवन्ति संपद्यकर्तारश्चेति च्विप्रसङ्ग :। एतच्चोपलक्षणम्‌, 
कृम्वस्तियोगाभावांदत्र च्वेरप्रसद्ञात्‌ । तस्मादिदमुदाहरणं--भवन्त्यस्मित्‌ क्षेत्रे शालय इति । 
*. प्रकृतिविवक्षाग्रहणं चेति । तेनात्र प्रकृतेरविवक्तितत्वाच्च्वेरमावः । यदा तु भकत व प्रकृतिरेव 
विकारात्मतामापद्यमाना विकारभेदेन भवनक्रियायां कर्त्री विवक्ष्यते तदा च्विप्रत्ययः, च्तिप्रत्ययः7'अङकुरीमः_ 


eo 


“बन्ति यवा'इति । अतराऽशततद्ाव एव प्रकृतिविवक्षाप्रहणेन व्याख्यात इत्यहः । यन रूपेण प्रागभूत 


INI 


४४/४४/४४४४” 


ड०--देही'ति मा सूत्‌ । प्राशित्रम्‌ -पुरोडाशादीनि । तस्साध्यकर्मविपयदानानि वहूनि देहीत्यर्थ यथा 
स्यादित्यर्थः । एवमग्नेडपि ॥ ४२ ॥ 

on सं । एतच्चोपलत्तणमिति । सम्पद्यन्ते यवा इस्यप्देवम्‌ । भवन्ति यवा इस्थुदाहरणं 
बोध्यम्‌ । 'सम्पद्यकत्त'री 'त्यत्राःरमादेव निपातनात्कत्त रि पात्रादिस्वाव्मावेपि शः । दिवादित्वाच्छधन्‌। 
सम्पद्यमाने - म्वाद्यर्थकत्त रीत्यर्थः । कर्मघारयः समासः । प्रकृतिविवक्षेति । प्रझटेस्पादानकारशस्याध्यस्पेण | 
विवक्षेत्यर्थः । प्रङृतेरविवक्षितप्वादिति | प्रकदेरन्यरुपेणा5 विबचितस्वादिद्यर्थः त खिति। | 
प्कःराऽभेटेने'ति पाठ उचितो 'विकारात्मना सम्पद्यमाने? व्यस्य व्याख्यारूपत्वात्‌ । 'बिकारभेदेने त पाठे. : 
तु-_भेदघरितसाहश्वेने्यर्थः । 'अनेन विकारशब्दस्य खसदशप्रकृतिपरतवे गोण्या वृत्टति सूचितम्‌ । अत 
एवील्‌त्ने, “्ान्मत' इति सूत्रे च “गोऽमवा, 'महद्यूत' इत्यादी ्रएहमसंडा, रवं च गौणमुख्यन्यायेन क 
दारितम्‌ । भाष्ये--अमेदेगेति । साहश्यमूलका5मेदेर्नात व्याख्येयम्‌ तेन ख्पेण तस्य भाव इति। अत 
एव विक्कृतिवाचकादेव प्रत्यय इत्याहु: | : . MN. 
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प्रकाताविवक्षाग्रहणं च ॥ २॥ 


_ प्रकृतिविवक्षाग्रहण॑ं च कतव्यम्‌ । 
समीपादिम्य उपसङ्कयानस्‌ ॥ रै ॥ 

-समीपादिभ्य उपसङ्कचानं कतव्यम्‌ । समीपीभवति, अभ्याशीभवति, अन्ति- 
कीभवति | किं पुनः कारणं न सिध्यति ? न ह्यसमीपं समीपं भवति । किं तह ? 
असमीपस्थं समीपस्थं भवति । 

तत्तहिं चङ्गव्यम्‌ ? न वक्नव्यम्‌ । तात्स्थ्यात्ताच्छब्दर्य भविष्यति || ५० ॥ 


अञ्यक्तानुकरणा ददथ जवराधांद नितो डाच्‌ ॥ ५। ४। ५७ ॥ 


किमर्थश्चकारः ? स्रार्थः । चितोऽन्त उदात्तो भवतीत्यन्तोदात्तत्वं यथा 
स्यात्‌ । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । एकाजयं, तत्र नाथे; स्वरार्थेन चकारेणानुबन्थेन । 
्रत्ययस्वरेणेव सिद्धम्‌| ॥ अत उत्तरं पठति-- 
डाचि चित्करणं विशषेणार्थम्‌॥ १॥ 
डाचि चित्करणं क्रियते विशेषणार्थम्‌ । क विशेषणार्येनाथ; ? “लो हितादिडा- 


“IY 


प्र०--कारणं तेन रूपेण तस्य भावोऽभूततद्भाव इत्याश्रयणादतिप्रसङ्गाभावः । संपद्यकतृ त्वा- 
देवाभूततद्भावे लब्धे षुनस्तदुपादानाद्यथोक्तविगेषलाभोऽथवा जन्मग्रहणे कत्त व्येऽभ्रूतत-द्भावग्रह्‌- 


णादथोक्तारथेपरिग्रहः । विकारशब्दाच प्रकृतिविकारभेदविवत्ञायां प्रकृतो विकारावश्धा प्राप्चुवत्यां _ 


वत्तमानात्सवार्थे च्विप्रत्ययः । समीपादिभ्य इति  प्रकृतिविकारभावाभावात्न प्राप्रोतीति बचनम्‌। 
तात्स्थ्यादिति | असमीपस्थस्य तस्य समीपस्थत्वभावात्सिद्धः सूत्रेण प्रत्यय इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 


उ०--नन्वजातस्य जन्ममाव इत्टेव शब्दाष्प्रतीयत इति कथं तत इयदर्थलाभोऽत ञ्राह-सम्पद्येति । 
नन्वाधिक्यरूपे5 थै5पि सम्पत्तिरित्यादी सम्पदेः प्रयोगदरशंनान्न नियमेनो्ताथंलामस्ततोऽत अआह- अथवा 
जन्मेति । प्रकृतिविकारभेदविवक्षायामिति । तद्वरितसाहश्यविवच्षायामित्यर्थं. । “अभेदेति पाठे--साइश्य- 
मूलकाऽभेदविवन्षाया मित्यर्थः । 'विकाराऽवस्थां प्राप्नुवव्यां प्रकृतौ वत्त माना दिभ्यन्वयः । गौण्या इृत्त्येति 
भावः | एवश्च च्व्यन्ते प्रकृतेरेव कतृत्वमित्युक्त भाति | 'ब्रह्मीभूत' इत्यादि तु च्छान्दसम्‌ । कारणीभूत’ 
इत्यादि त्वसाध्वेवेति बोध्यम्‌ । समीपस्थत्वभावादिति | समीपस्थत्वसादृश्यमावादित्यर्थः । मुख्यसमीपस्थत्वे 
तु नेष्यते प्रत्यय इति मावः || ५० ॥ 


अब्यक्ता5नु । भाष्ये- इत्येवमेतस्येति । (सूने ग्रहणमिति शेषः । इदं तर्हि नामा एथिब्या इति । 
ib 


वितः ६1 १। १६३ † आधुदाततश्ष ३। १। ३ 
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ज्म्यः क्यष' [ ३। १। १३ ] इति “डा'इति हुच्यामान “इडा'अतो5पि प्रसज्येत। 


“४/१/*/४/४/४/१५*/५/५ १०१०,१५,/०%/०५/०५/%/०५,१%/%/१०,/५/% 


- “अथेवरग्रहणे नानथेकस्ये!तीत्येवमेतस्य. न भविष्यति । ईह तहिं प्राप्नोति--नाभा 


पृथिव्या;. निहितो दविद्युतत्‌ । तस्माञ्चक्रारः कतव्यः ॥ ४७ ॥ 
सद्रारपरिवापण ॥ ५. । ४ । ६७ ॥ 


भद्राच्चेति वक्कव्यम्‌ । भद्राकरोति ॥ ६७ ॥ 
समासान्ताः ॥ ५.। ४ | ६८ ॥- 


अन्तग्रहणं किमथेम्‌ ! अन्तो यथा स्यात्‌ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । प्रत्ययपर- 
्वेनाप्येतस्सिद्धम्‌$ ॥ इदं तहिं प्रयोजनस्‌- -तदग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्‌ । कानि 
पुनस्तदग्रहणस्य प्रयोजनानि ! 


_ प्रयोजनमव्ययी भावद्विगुद्वन्द्वतत्‌पुरुषबहुन्रोदिसज्ञा; १॥ 


अव्ययीमावः प्रयोजनम्‌- प्रतिराजम्‌ उपराजप॥ । अव्ययीभावश्च समातो 
नपुसकलिज्ो भवतोति% नपु'सकलिद्धता . यथा स्यात्‌ | नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 
“लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयतारिलङ्गस्य' । इदं तर्हि प्रयोजनम--'नाव्ययीभावादतो5- 
म्त्वपन्नम्या£? [ २ । ४ । ८३ ] इत्येष विधियेया स्यात्‌ । अव्ययीभाव । 


NANNY, 


प्र०--समासान्ता' । अन्तग्रदणमिति । समीपवचनमन्तशाब्दं मत्वा प्रश्नः । अवयववः 


ANNI, 


wn 


उ०--श्रत्र डेडोदेशे 'नामा' इति, तदनुकरण पटपटायतीष्यादाविव च नाभा इति भवतीत्यर्थे क्यषो 
वारणायेति मावः ॥ ५७ ॥ 

समासान्ताः । माष्ये-पुरशब्दोऽयमकारान्त इति । 'त्रक्पू'रिति सूत्रे पूर्महण्य न कार्यम) तेन 
च न समासो$नमिधानादिति भावः । द्विंधुरी श्रिधुरीति | न 'चा5कारान्तोत्तरपदत्व!भावात्‌ कथं ल्लीत्वम । 
लिङ्गस्य लोकाभ्रयस्वेनाऽदोष्रात्‌ । लिङ्गप्रकरणं ह्यदाहरणमात्र, न नियम इति बोध्यम्‌ । ग्रत एव 'द्विनावम 
लार मित्यादौ परवल्लिज्ञशास््रसत्वेप्रपि नपुंसकत्व॑ इश्यते । यत्त 'द्विघुरी'त्यादी वाचनिकल्रीत्वामावे$पि 


धूःशब्दस्य स्वाभाविकल्रीस्वात्परवललिङ्गता -भिप्रायमिद्‌ भाष्यमिति तन्न, तस्य 'स नपुंसकपिव्यनेन बांधादि- | 


त्याहुः । इन्द्रेति । शत्र चाऽत इति वत्त त इति भावः । माष्ये-निष्छुर इति । न चाऽन्र समासा5वयव- 
१--इदं तहिं' पा सुपा रदं तरि पा०। सुप सलुकपूर्वसवणोच्छेयाडाव्यायाजाल: ७। १।३६ ˆ ७। १। ३६ 
२-- “भद्रा” इति वार्तिकमिति केचित्‌। § परश्च ३। १॥ २ ; 
बृ अऋनश्र५। ४। १०८ ॐ श्रव्ययीभावश्ष २। ४। १८ 
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२६३ ध्रीमगवः्पतञ्ञलिविरचितं [ -सभासान्तोः 
0 कल... 

्विगु-द्वयुसंज्ञा च प्रयोजनम्‌ । पञ्चगवम्‌ दशगवभ्‌।। द्विश्च समासो 

नपु'सक्लिङ्गो भवतीति > नपु'सकलिद्ठता यथा स्यात्‌ । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 

लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वास्लिङ्कस्य | इदं तहि प्रयोजनभ्‌-द्विधुरी त्रिपुरीन- । 

द्विगोरकारान्तादिति डीब्‌--यया स्यात्‌! । एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पुरशब्दो- 


ऽयमङ्ारान्तस्तेन समासो भविष्यति । आतश्राकरारान्त!, एवं ह्ाह-- 


ला 


न ER 
“मे सुभिच्चे कृतसंचयानि पुराणि राज्ञा विनयन्ति कोप'मिति । 


~ ३९७ 


इदं तर्हि प्रयोजनम्‌- धुरी त्रिधुरी]- द्विगोरकारान्तादिति डीब्यथा स्यात्‌{ । 
SC 


तिय कु हे नम्र-व म्‌ ८ 
८25 इन्द्र-दन्दरसंज्ञा च प्रयो जनम्‌-वाक्त्वचम्‌ सकत्वचम# । इन्द्रश्च समासो नपु स- 
| बलिको भवतीति? नपु'सकलिङ्गता यथा स्यात्‌ । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । लिङ्गमशिष्यं 
लोक्ाश्रय्रारिलिङ्खस्य । इदं तर्हि प्रयोजनम्‌-फशश्च निष्च कोशानिपदस्‌ 
| कोशनीषदिनि ६न्द्रोपतापगह्माप्राणिस्थादिनीःः [ ५ । २। १२८ | इतोनियेथा 
|... स्यात्‌ | इन्द्र । ह 
तत्पुरुप--तत्पुरुषसंज्ञा च प्रयोजनम्‌-परमधुरा उत्तम्नधुरा 'परवल्लिर्ड इन्त 

स्पुरुषयोः” [ २.। ४ । २६ ] इति पखल्लिद्ठता यथा स्यात्‌ । नेतदरित प्रयोज- 


नमर उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुपः | इद॑ तर्हि प्रयोजनम्‌--अधघुरा[। । एतदपि 


AANA 


MR noc , 
प्र०-_चनाभ्रयेणोत्तरमाह-अन्तो यथा स्यादिति। इतरोऽग्रहीताभिप्राय आह-नेतदस्ती ति । 


SSSA NN 0 


NP, 


उ०--वाध्यं, समासान्तानां समासाध्रागले किकवाक्ये प्रवृत्या उन्‍्तरज्ञत्वातू । तत्र समासाऽनवथवचवे पूर्वेपदप्रकृ= 
तिस्वरप्रयुक्कनिघातस्योत्तरपद्‌ एव प्रृत्तिः स्यात्‌, न चु समासान्ताऽकारस्यापीति स्वरद्व्यश्रवणाऽप्रासि्दोषः । 
इत्येष इत्यस्य-एष एवेत्यर्थः । ननु'यावतः पदत्वं भावि ताबति सन्निहिताज्मात्रस्य निघातं इति सिद्धान्ताः 
तस्याऽपि निंघातः सूपपाद इति वाच्यं, 'ततपुरुष इत्यादि भ्रुया तत्सशप्रक्कतिक्सुत्रन्तपदस्यैव ,ग्रहणात्‌ । 


यद्यपि प्रकते न तस्य पदत्वं कदाचिद्पि) तथापि पदत्वयोग्यमित्यर्थो भविप्यति । न चैवमपि समासान्ते 
RR यी nS क प्या 


| गोरतद्वितलुकि ५। ४ | ६२ »*स नपुंसकम्‌ २। ४। १७ 
+ ऋकपूरबधूः पयामानक्ते ५। ४। ७४ २१-ईकारो यथा स्यात पा० । 

| द्विगोः ४। १ । २१ कि, 

# दन्दाच्चुदपदान्तात्‌ समाहारे ५, । ४ । १०६ गा अर्धं नपुंसकस्‌ २। २। रे 
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नास्ति प्रयोजनम्‌ । लिङ्गमशिष्यं जोकाश्रयत्रारिलिङ्गसप । इदं तहिं---निधु र 
अव्ययं तत्पुरुषे प्रकृतिखरं भवतीत्येष स्वरो यथा स्यात्‌! । तत्पुरुष । 


बहुत्रोहि--बहुत्रीहिसंज्ञा च प्रयोजनम्‌--उच्चधुरः नीचघुरः । बहुव्रीहौ 
परकृत्या पूवपदं भवतीत्येष स्वरो यथा स्यात्‌? ॥ ६८ ॥ 


न पूजनातू ॥ ५ । ४ । ६९ ॥ 


इदं विप्रतिषिद्धस्‌ । को विप्रतिपेध; ? परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तो. 
विंधीयते, न च तत्र काचित्पूजनान्ता प्रकृतिनिर्दिश्यते ॥ नेतद्विप्रतिपिद्धम्‌ । नेवं 
बिज्ञायते--'याभ्य! प्रकृतिम्य; समासान्तो विधीयते न चेत्ताः पूजनान्ता भवन्ती'ति । 
कथं तर्हि ? 'न चेत्ताः पजनात्परा भवन्ती’ ति । 


पूजायां स्वतिग्रहणस्‌॥ १॥ 


पूजायां खतिग्रहणं कतेव्यम्‌ । सुराजा अतिराजा+ । छ मा भूत्‌ ? परमगवः 
उत्तमगव३% | | 
प्रागबहुत्रीहिग्रहणं च ॥ २॥ 
प्राग्बहुत्रीहिंग्रइणं च कतेव्यम-|- । इह मा भूत-खंक्तः अतच इति ॥ ६६ ॥ 


“४/९/५/५/५/५”१/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५- <<. 


प्र०--इतरोऽभिप्रायं प्रकाशयज्ञाह-इदं तददीति ॥ ६८॥ 


ड०--त्रयुक्तनिधाते च पूर्वपदस्योदात्तस्वरितयोगित्वाऽमावात्‌ कथं पूर्वपदप्रकृतिस्वरप्रातिरिति वाच्यं) 
डप्श्रित्वेन समासान्तविधावाद्यदात्तश्चे्यस्याऽसम्त्रन्धश्ञापनेनाऽदोषात्‌ । अ्रस्वरकस्यैवाऽकारस्य श्रवण स्यादिति 
ष्च दोष इति दिक ॥ ६८॥ = 


न पूजनात्‌ । न चेत्ताः पूजनात्परा इति । पूजनात्परो यः शब्दस्तदन्ता इत्यर्थः । प्रारबहुम्रीहि 
ग्रहणमिति । 'बहुत्रीही संख्येये’ इत्यतः प्राक समासान्तविधेरमावादेबहुन्रीदी सबथ्यक्ष्णोरिष्यत 
प्रागित्यर्थः ॥ ६९ ॥ 


३ तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयाससम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः: ६ | २।२ _ | 1 
> बहुव्रीही प्रकृत्या पूवंपदण ६।२।१ -- Mt ना ची 
1 राजाह्सलिम्यष्च्‌ ५। ४॥ ९१ # गोरतद्धितलुकि ५. । ४ । ६२ २ ही 
+ बहुत्नीहो सक्थ्यदणोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ५ । ४ । ११३ 


३४३ 
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२६६ श्रीभगवत्पतञ्जल्षिविरचित [ ऋष्पूरव्धू: 


किः च्षेप ॥ ५ । ४। ७० ॥ 


क्षेप इति किमर्थम्‌ ? कस्य राजा किंराज; ॥ चेप इति शक्यमकतुस्‌ । कस्मान्न 
भवति-कस्य राजा किराज इति ? “लक्षणप्रतिपदोक्नयोः प्रतिपदो क्तस्यैवे’ति।। ७० ॥ 


बहुत्रीही सङ्कथेये डजबहुगणात्‌ ॥ ५. । ४ । ७३ ॥ 


डच्प्रकरणे सडङख्यायास्तत्पुरुषस्योसङ्ख्यानं निख्चिशाद्यथेस्‌ ॥ १ ॥ 


| डच्ग्रकरणे सङ्कयायास्तस्पुरुषस्योपसङ्क्ानं कर्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? 
। ` '"निल्लिंशादर्थम्‌’ । नि्निशानि वपोणि, निश्चत्वारिंशानि वर्षाणि । 


| 2.६ A> ` अन्यत्राधिकलोपात्‌ ॥ २॥ 
26 अन्यत्राथिकलोपादिति वक्कव्यम्‌+। इह मा भूत्‌-एकाधिका बिंशतिरेकविंशतिः। 
ड 


~ 


द्व्यधिका विंश तिद्वीविंशतिः | 
000 अव्ययादेरिति [ चं ] वक्कव्यस्‌ । इह मा भूत्‌-गोत्रिंशत्‌ गोचत्वारिंशदिति । 
के तत्तर्हि बङ्कव्यम्‌ ? यद्यप्येतदुच्यते, अथवैतर्हि अन्यत्राधिकलोपा'दित्येतन्न 
क्रियते ॥ ७३ ॥ 
ऋष्पूरब्धूःपथामानचे ॥ ५ । ४। ७४ ॥ 
अनच्च इति कथमिदं . विज्ञायते-न चेदच्धूरन्तः समास इति, आहोखिन्न 
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धुरन्तात्समासान्तो न भवतीति तदा “न चेदक्षधुरन्तः समास? इत्ययं पक्षों भवति, यदा त्वक्ष 
इत्यर्थग्रहणं तदा 'न चेदक्षः समासार्थः इत्ययं पक्षः । उभयथा च दोषप्रसङ्ग इति प्रश्नः । 


SANNA 


उ०- बहुव्रीहौ संख्येये । संख्यायास्तव्युरुषस्येति सङ्कथान्तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तो डजिलर्थः । 
नि्खिंशा्ंम्नित्यादिशब्दः प्रकारे, तेन यत्र डित्त्वफलसम्मावना तत्रैवेदम्‌ । तेन “श्रतिदविः रित्यत्र न । माष्ये- 
तत्तहींति । भ्रव्ययादेरित्येतदित्यर्थः | अथवैतहीति-- एवं तहांत्यर्थकं, तथापीत्यर्थकं वा । श्रत्र-अन्यन्राऽ- 
चिकलोपादिस्येतदेकर्विशतिरित्यादौ तत्पुरुषस्वीकतृ वात्तिकनये । तत्र (द्वन्द्व एवे'ति भाष्यमते तु तदनाव- 
श्यकमेवेत्याहुः ॥ ७३ ॥ 

ऋक्पूरव्धूः । सन्देहोपपत्तये पचचद्वयन्रीजं दशंयति-यद्क् इति । 'श्रच्चधूरन्त' इति भाष्यस्या- 

1 सिद्धः त्वधिकान्ता संख्या संख्यया समानाधिकरणाधिकारेऽधिकलोपश्च २। २ । २६ वा० १७ 

१--कचिन्न । 
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चेदचः समासार्थ इति । किं चातः ? यदि विज्ञायते-“न चेदच्षधूरन्तः समास’ इति, 
सिद्धमचस्य धू! अत्तधूरिति, इदं तु न सिष्यति-दृढधूरयमच इति । अस्तु तहि-न 
चेदच्षः समासार्थः इति । सिद्ध' इढपूरच इति, इदं तु न सिध्यति अचस्य 
धूरपूक्षरिति । 


एवं तर्हि नवं विज्ञायते “न चेदचधूरन्त समास’ इति, नापि “न चेदक्षः समा 
सार्थः इति । कथं तर्हि ! न चेदक्षस्य धूरिति | एवं च कृत्वा नाऽपि “न चेदक्षघू- 
रन्तः समास’ इति विज्ञायते, नापि “न चेदक्षः समासार्थः इति, अथ चोभयोन 
भवति ॥ ७४ ॥ 


अक्ष्णोऽदर्शनात्‌ ॥ ५। ४। ७६॥ 


“अदरशना' दित्युच्यते, तत्रेद॑ नः सिध्यति कंबराक्षम्‌ ॥ अदशनादिति शक्य- 
मकतु'स्‌ । कथं त्राह्मणाचषि चत्रियात्षि ? अप्रास्यज्ञादिति वक़व्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 


२४२” 
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प्र०--'अक्षधूरन्तः इत्यस्यायमर्थोऽक्षशब्दस्य यः समीपे धू शब्दस्तदन्त: समास इति। न चेदच्षस्य 
धूरिति । अक्षस्य घुरपेक्षयाऽधिकरणत्वादनन्ष इत्यधिकरणसप्तरी । चक्रसंबद्ध: काष्ठविशेषः 
राकटावयवोऽक्षः ॥ ७४॥ 


अद्णो । अदर्शनादितिवचनादच्तीवाक्षीत्यक्षिसुदार्थवृत्तिरिह्ाऽक्षिशाब्द उपात्तः । 
लवणाक्षमित्याद्युदाहरणम्‌ । दर्शनवाचिले तु ब्राह्मणा क्षीत्यादो समासान्ताभावः। कबराक्ष- 
मिति । अश्वानां बहुच्छिद्रं मुखावरणमुच्यते । तेनाश्वाः पश्यन्तीति दर्शनत्वात्समासान्ताऽप्रसङ्गः । 
एवं गवाक्षेपि । अप्राण्यङ्गादिति । तेन गवाक्षकबरा भे सिध्यतः ॥ ७६ ॥ 


NANI 
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ड०--थमाह--अक्षशब्दस्य समीपे इति । इदमर्थकथनं न तु विग्रह, समीपपदायीऽन्वयेऽसामध्यौस्समासा- 
रसेः । तसमात्समीपेऽवयबत्वारोपेण समासः । समीपे इति आरोपबीजकयनम्‌। अज्ञपूरव॑पदकों घूरन्त इति 
मध्यमपदलोपी समासो वा । भाष्ये--न चेदक्षस्येति । अधिकरणुत्वाऽविवक्षायां तम्मूसकाऽवयवाऽवयवि- 
मावसम्बन्धविवच्षया षष्टी ॥ ७४॥ 


झच्छोऽद्‌ । न्वदिशब्दस्य दर्शनबोधकत्वादक्ष्णो5दर्शनादित्ययुक्तसत आह--अदशेनादिति 
वचनादिति । लवणाइमिति। लवणमन्चीवेति विग्रहः । अप्रादयङ्गादितीति | सूत्रस्थदर्श नशब्दो व्याख्यानेन 
घक्तु।पयोय इति भावः ॥ ७६ | 


१--'कम्बराद्मः पा? । 
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दारगवोरवेष्ठीवपदष्ठीवनक्तन्दिवरा त्रिन्दिवाहार्दिवलरजस्तनिःभ्रेय- 
सपुरुषायुषद्‌व्यायुषत्र्यायुषग्य॑जुबजातो चरम हो क्ष॒द्धो क्षो पशु न- 
गोष्ठइवाः ॥ ४.॥ ४ । ७७ ॥ 
आद्याज्र्‍यो बहुब्रीहय*-अद्रश चतुणासचतुर; । विदरष्टा चतुणां बिचतुरः । 
सुद्रश चतुणां सुचतुरः ।। तत; परे एकादश इन्द्राः-ख्रीपु स, पेन्चनडुइ, ऋक्साम, 
वाङ्मनस, अक्षिक्षव, दारगव, ऊवेष्ठीव, पदष्ठीव, नक्कन्दिव, रात्रिन्दिव, अइर्दिव ॥ 
ततो$व्ययीभावः-सह रजसा सरजसम्‌ ।। ततस्तरपुरुषः-नश्ितंभ्रेयो निःश्रेयसम्‌ ॥ ततः 
षष्ठीसमासः-पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌ ॥ ततो द्िगू-द्र आयुषी दरव्यायुषम्‌ । त्रीण्यायू'षि 
च्यायुषस्‌ ॥ ततो दन्द+-ऋक्‌ च यजुश्च ऋग्यजुषम्‌ ॥ जातादय उच्चान्ता; समाना- 
विकरणाः-जात उच्चा जातोक्तः । महाचुक्षा महोक्षः । बृद्ध उच्षा वृद्धोक्षः ॥ ततोऽव्य- 
यीभावः- शुन; समीपञ्चपशुनम्‌ ॥ ततः सप्तमीसमासः--गोष्ठे श्व गोष्टश्चः। ˆ 
चतुरोऽच्प्रकरणे व्युपाभ्यासुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुरोऽच्ग्रकरणे ञ्युपाभ्याद्नुपसङ्कचानं कतेव्यम्‌ । त्रिचतुराः उपचतुराः ।।७७॥ 
्रह्मह स्तिभ्यां वर्चसः ॥ ५ । ४ । ७८ ॥ 
पेरयराजभ्यां चेति वङ्कव्यम्‌ । पल्यवर्चसम्‌ राजवर्चसम्‌ ।। ७८ || 
अहःसवेकदेशसङ्कथः्तपुण्यान्च रात्रः ॥ ५। ४ । ८७॥ 
क अहग्रेहणं इन्द्वार्थस्‌॥ १ ॥ | 
अहग्र हणं द्वन्द्वाथ द्रष्टव्यम्‌ ॥ किमुच्यते दन्द्राथेमिति, न पुनस्तत्पुरुषायैमपि 
स्यात्‌ ! तत्युरुषाभावात्‌ । न हि रात्रयन्तोऽहरादिस्तस्परुषोऽस्ति || ८७ || 


प्र०--अच । अद्वष्टा चतुर्णामिति । अर्थप्रदर्शनमेतत्‌, अदृश्यानि चत्वार्यस्येति अन्यप- 
दार्थबहुत्नीहय आद्याज्रयः कर्तव्याः ॥ ७७ ॥ 


उ०--अचलुरपि । अद्रष्टा चतुर्णामित्यर्थे बहुत्रीह्मसम्भवादाह--श्थ प्रद्शंनमिति । अहविवेत्यत्रा- 
5स्मादेव निपातनादुहन्द्ः । त्रिचतुरा इत्यन्न 'सङ्घथया5व्यये”ति बहुत्रीहौ डजपवादोऽच्‌ ॥ ७७ ॥ 


अहःसंबैंक | भाष्ये--न हीति । श्रन्यतरस्थ गौणत्वेन प्रकारान्तरेण वा सम्भवेऽपि न तथा 
प्रयोगो5स्तीति भावः || ८७ || 


१-श्वाइव पा०। २--हतः पूर्व 'पल्यराजमभ्यां 'च' इति वातिकं केचित्‌ पठन्ति |, 
` १ > त 
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अहो5ह एतेभ्यः ॥ ५ । ४। दद ॥ 
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अह्योऽहवचनानर्थक॑ंय चाऊद्ृष्टखोर्नियमवचनात्‌॥ १ ॥ 


अह्योऽहवचनमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ? “अहश्खोर्नियमबचनात्‌ । 
“झहृष्टखोरेव? [ ६ | ४ । १४५ ] इत्येतन्नियमाथं भविष्यति]. ॥ ८5८॥ 


अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि ॥ ५ । ४ । १०३ ॥ 
\ 


अंनसन्तान्नपु'सकाच्छन्दसि वेति बङ्व्यम्‌ । ब्रह्मसामम्‌ ब्रह्मसाम । देवच्छः 
न्दसम्‌ देवच्छन्दः || १०३ ॥ 


बहु ।हो सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्षच्‌ ॥ ५। ४ । ११३ 0 
किमर्थे पच्म्रत्ययान्तरं विधीयते, न टच्प्रकृतः! सोऽनुबर्तिष्यते ! 
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प्र--अह्ो। अहोऽह्चनानर्थक्यमिति । 'अह एतेम्यःइत्येतावतसूत्रमज्विघानार्थं कतत - 
व्यम्‌, टजचोरत्र विशेषाभावात्‌ । 'रत्राह्ाहाः घु'सी ति कातो श 
नियमाट्विलोपाभावादल्ोपेन पूर्वाह्वादयः सिद्धा इति चार्थो :॥ ८८ ॥ 


बहुत्रीहौ । अनन्तोदात्तार्थमिति । “सक्थं चाक्रान्ता'दिति विमाषाऽन्तोदात्तत्वं 
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उ०--अह्ो5ह । खिया बृत्यमावादिति । अ्रय॑ भावः-यद्यपि 'हयोरद्वोर्मवा' इत्यथे सङ्घयापूर्वेस्य 
स्त्रीव्वसम्भवः । 'रात्राह्वाहा' इत्यस्य रात्राहश्दघटितसमासमात्रार्थनिमित्तलिज्ञत्या5न्तरज्ञस्य सावेतिकस्य हि 
बाधेनोपपत्ती बहिभू'ततद्वितार्थनिमित्तलिज्ञबाधकत्वे मानाऽमाबात्‌, तथाऽपि तत्र डीबभाव एव, उपसर्जन- 
त्वात्‌ । 'पुण्याह'मियत्र 'उत्तमैकाम्याञ्च'ति निषेघादिशिषा5माव एव, पुण्यसुदिनाम्यामह्वः क्वीबत्वस्य सत्वाच। 
सवैकदेशसङ्कयाता 5व्ययपूर्वेपदस्य त॒रात्राह्माहा' इति वचनास्ल्रीव्वमेव नास्तीति केचित्‌ । अन्ये त्वेवं 
सत्युपस्थितरात्राह्वाहशब्दार्थविशेष्यत्वप्रातलिज्ञस्यैव बाधः स्यान्न तु बहिभू'तसमाहारविशेष्यत्वप्राप्तस्येति, 
झत्रा 5न्तरज्ञन्याया5प्राप्तिरेवेति, तडितार्थद्वियुरपि न स्त्रीलिज्ञ इति कैयटाशयमाहुः । परे तु सत्रमतेप्यस्य 
रजपवादाऽजह्वादेशोमयविघायक्वमेव, “समासान्ता इप्यनुदततस्य बिमक्तिविपरिणामे मानाऽमावात्‌, हर 
नियमाऽस्मरणमूलकं सूत्रमित्युभयोरावश्यकम्‌ । अन्प्रकरणा5स्मरणमूलकत्वञ्चा5घिके त्वया कल्प्यम्‌। 
।टजचचो' रिप्यादिकैयटस्तु खख्पनिख्पणपर इत्याहुः ॥ ८८ ॥ क. ड 
बहुब्रीहौ सक्थ्य । माध्ये--न टत इति । यचि चिल्वादन्तोदात्ततचे रात्तनिदत्ति- | 


अल्लोपोडनः १३ १--अनसन्तान्नपुंसकाद्मा इति वातिकमतः प्राक्‌ 
सा | र क 1. राजाहस्सलिम्यष्ट्य ५॥ ४। ६१, 
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अत उत्तरं पठति-- 
षाचि प्रत्ययान्तरकरणमनन्तोदात्तार्थम्‌ ॥ १ ॥ 


पचि प्रत्ययान्तर॑ क्रियते | किं प्रयोजनम्‌ ! 'अनन्तोदात्ताथेम्‌ । अनन्तो- 
दात्ताः प्रयोजयन्ति#-चक्रसक्थम्‌ चक्रसिक्य ॥ ११३ ॥ 
हित्रिभ्यां ष सूध्ने: ॥ ५ । ४ । ११५ ॥ 
किमर्थ मूध्ने; षः प्रत्ययान्तरं क्रियते, न षच्मकृत ८ सोच्चुवर्तिष्यते । 
सूरश्च षषचनस्‌ ॥ १ ॥ 
किम्‌ १ अनन्तोदात्तर्थमित्येव । द्विमूर्थः त्रिमूर्धः ॥ ११४ ॥ 
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प्र०--विधीयते । तत्रान्तोदात्तान्डीन्डीषोर्नास्ति विशेषः। डीप उदात्तनिवृत्तिस्वरेणान्तोदात्तत्वात्‌ । 
यदा तु पुरवेपदप्रकृतिस्वरेणानुदात्तत्वं तदा डीषि सतीकारस्योदात्तत्वं भवति, डीपि तु सत्यनुदात्त 
ईकारः स्यादित्यर्थः । चक्रसक्थीति । अयुक्तोऽयं पाठोऽत्र हयक्रान्तादिति विकल्पनिषेधाचित्वा- 
नित्येनान्तोदात्तत्वेन भाव्यम्‌ । 'गौरसक्थी त्यन्तोदात्तत्वाऽभावपन्न उदाहार्थः ॥ ११३ ॥ 


द्विजिभ्याम्‌ । डविमूर् इति । यद्यत्र षच्‌ स्यात्तदा चित्वान्नित्यमन्तोदात्तत्वं स्यात्‌ । 
'दिनिस्यां पाइन्मूर्घसु बहुत्रीहा'विति तु विभाषान्तोदात्तत्वं यदा समासान्तविधे रनित्यत्वादद्विमू- 
धति समासान्ताभावस्तदा सावकाशम्‌ | षे तु सति समासान्तपक्षेऽपि पक्षेऽनतोंदात्तत्वं पक्ष 
पुर्वपदप्रकृतिस्वरेणाद्युदात्तत्वमिति स्वरद्दयसिद्धिः ॥ ११५ ॥ 
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उ०--स्वरेणाऽन्तोदात्तत्वं भविष्यतीति भावः | ननु यजन्तो नित्यान्तोदात्त इत्यनन्तोदात्ताथ इत्ययुक्तमत 
आह-सक्थश्नेति । कृतसमासान्तः सक्थशब्दो5न्तोदात्तो वा भवति 'चक्रशब्दान्तात्परश्वेथ भवतीत्यर्थः । 
गौरसक्थीति । “चक्रसक्थी'ति भाष्ये पाठ; । “वञ्चु प्रलम्मने? इत्यस्य निष्ठायां रूपमित्यन्ये ॥ ११३ ॥ 
 ह्वित्रिभ्यां ष । तदा चिच्वादिति । चित्त्वसामथ्येन चित्स्वरस्य पूव पदप्रकृतिस्वरभाधकत्वादिति 
भावः । ननु “द्वित्रिम्यां पाइन!इति विकल्पः सामथ्योचित्स्वरस्यथ बाधकः स्यादत ञ्राह-द्वित्रिभ्यामिति । 
अनित्यत्वादिति | अत्र चेदमेव धविधानं ज्ञापकमिति भावः । षे तु सतीति । न च तदा मूर्घन्शब्दोत्तर- 


_ पदकबहुत्रीहेरभावः, समासान्तानां समासा$वयवत्वेन तदक्षुतेः ॥ ११५, ॥ 
# सक्थं चाक्रान्तात्‌; बहुत्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ६ । २ । १६८; १; षिद्गौरादिभ्यश्च 


लाला ++« 


४ । १ । ४१; श्राद्य॒दात्तश्च ३। १।३ १८ बहुत्रीहो सक्थ्यच्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ५। ४। ११२ 
† दित्िम्यां पादूदन्मूर्घसु बहुत्रीहो; बहुत्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ६ । २ । १६७; १; श्राद्य॒दात्त् 
३1१।३ | 
ड्ड 
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अप्प्रणीप्रमाण्योः ॥ ५. । ४ । ११६ ॥ A 
हर र £) ae ट 
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आप प्रघानप्रणाग्रहणम्‌ ॥ १ ॥ | 


अपि प्रधानपूरणीग्रहणं कतव्यम्‌ । प्रधानं या पूरणीति वक्तव्यम्‌ । इहृ मा 
भूत्‌--कल्याणी पञ्चम्यस्य पस्य कल्याणपञ्चमीकः पत्तः । 


अथेह कथं भवितव्यस्‌-ऋल्याणी पद्नम्यासां रात्रीणामिति ? कर्याणीपञ्चमा 


रात्रय इति भवितव्यम्‌ । रात्रयोऽत्र प्रधानम्‌ । 
नेतुनेचत्र उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ २॥ 


नेतुनंक्षत्र उपसङ्कयान' कतेव्यम्‌ । पुष्यनेत्रा; सृगनेत्राः । 
म छन्दसि च॥ ३॥ 
छन्दसि च नेतुरुपसङ्गयान' कतव्यम्‌ । बृहस्पतिनेत्रा सोमनेत्राः । 
मासाद्‌ श्ृतिप्रत्ययपू्वपदाङठञ्चिधिः ॥ ४ ॥ 


मासाइश्वृतिप्रत्ययपूर्षपदाद्वज्विधेय१ । पञ्वकमासिकः षट्कमासिकः दशकमा- 
सिकः ॥ ११६ ॥ 
प्र०--अप्पूरणी । कल्याणपञ्चमीकः पक्ष इति । अत्र वर्त्तिपदार्थ एव पुरणी न त्वन्य- 


पदार्थ: । पक्षस्य तिरोहितावयवभेदस्यान्यपदार्थत्वात्‌ । यथा वृक्ष इत्यस्य शब्दस्यावयव्यमिघेयों 
न तु शाखादयोऽवयवा अनुमीयमानस्याऽशब्दाथैत्वादित्यप्राधान्यं पुरण्याः । 


कल्याणीपञ्चमा इति । अत्रावययेन विग्रहः समुदाय उद्भूतावयवभेदः समासार्थ इति 
रात्रिषु पञ्चम्या अन्तर्भावादन्यपदार्थत्वात्प्राधान्यं पुरण्याः । पञ्चकमासिक इति । पंच भृतिरस्य _ 
मासस्य पञ्चको मासः । 'सोऽस्यांशवस्तभ्रतय'इति संख्यायाः कत्‌। पञ्चकों मासोऽस्येति बहुब्रीही 
कृते स्वार्थे ठच्‌ ॥ ११६.॥ 


4S 


_ड०- अप्पूरणी । ननु पक्षस्य पञ्च दशतिय्यात्मकत्वेन पूरण्यपि प्रधानमेवेत्यत आह-पक्तस्पेति । 
अवयवेन-तद्नोघकेन । विभ्रहः--वर्तिपदार्य्रोधनम्‌ । तदूबोधनस्यैव विग्रहफलत्वात्‌ ॥ ११६ ॥ 


पणा प) टा 


1 नद्युतश्न ५ । ४ । १५३; पूरण्यां प्रधानपूरणीग्रहणम्‌ ६ | ३ । ३४ वा० ८ 
1. सोडस्यांशवस्नभ्रतयः ५ । १ । १५ 


2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vi 31892 ‘Colle 
॥ pS eR १ ३२०७ > 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७२ श्रीमगवत्पतखलिविरचितं [ गन्धस्येदुत्पूति- 


NAN SAN ANNI NINN ANNAN ANNAN NAS A AY YW A ९१/९९/४९९४ YY SS YS YS YY ७-2 


अञ्नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ॥ ५। ४ । ११८ ॥ 


) खरखुराभ्यां च नस्‌ वक्व्यः । खरणाः खुरणाः । 
' शितिना अर्चना अहिना इति नैगमाः । शितिना? ˆ अरचनाः अहिनाः ।। ११८॥ 
- उपसर्गाच्च ॥ ५ । ४ । ११९ ॥ 
वेर्गो बक्कव्य; । बिग्रे; [ ख्यश्च बक्कव्यः । बिख्य$' ]॥ ११६ ॥ 
उधसोनङ्॥ ५. । ४ । १३१ ॥ 
ऊधसोज्नाडि स्त्रीग्रहणम्‌ ॥ १ ॥ 
ऊधसोऽनङि खरीग्रहणं कतेव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-महोधाः पजन्य इति#।। १३१॥ 
गन्धस्येहुत्पूतिसुसुरभिभ्यः ॥ ५ । ४ । १३५. ॥ 


गन्धस्येस्वे तदेकान्तग्रहणस्‌॥ १ ॥ 
गन्थस्येत्त्वे तदेकान्तग्रहणं कर्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌--शोमना गन्धा अस्य 
»' .सुगन्ध आपणिक इति | 
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 प्र०अड्नासि | खरखुराभ्यामिति । आदेदाप्रत्यययोः प्रसङ्गे केवलादेशविधानर्थ 
वचनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
र. डे उप । बिभ्र इति । विगता नासिका यस्य स विग्रः॥ ११९ ॥ 
`  न्धस्ये । गेन्धराब्दोऽस्ति द्रव्यवाची-गन्धान्मिनष्टीति। अस्ति. च गुणवाची,-चन्दन- 


७००० AAA AAA AAA 


०—गन्धस्ेदुः नन्वेकान्तशब्देनाऽवयव उच्यते, गुणश्च कथमत्रयवोऽत्‌. . श्राह रूपादिति । 
'श्रयुतसिद्धाञवयवा 5नुगतस्तत्समूहो द्रव्यमिति पतश्ञलेर्मतम्‌ । न्यायनये श्राह--ख्पादिव्यतिरिक्त ति । 


:- १---खंरणाः स्यात्‌ खरणसः' इत्यमरः । खरा तीक्ष्णा नासिका यस्य :सः -। 'पूवपदातु 
संशायामगः? ८ । ४ । ३ इति णत्वम्‌ | 

२--'खुरणाः स्यात्‌ खुरणसः' इत्यमरः । खुरः-पशुखुरस्तस्यं इब नासिका यस्य शुः । 
चििनासिक इत्यर्थः । 


 ! ४7 २ “शितिः कृष्णा नासिकाऽस्यं श्वितिनाः । अहेरिव ज्ञासिका$स्य अहिन : । श्रमो प्रतिमा तस्था, 
दव नासिकाऽधय भ्रचंनाः, ड्यापोः संशाल्लुन्द्सोः [.६.। ३ । ६३.) इति हखत्वम्‌ ।-इति हरद्त्तः। ' 


हि छ र ४-- विग्रस्तु गतनासिकः” इत्यमर लु इति प्रसिद्धः: , $: । . 
Ft १--कोध्मद्धः पाठः ्ोचित्कः । विख्योऽपि गतनासिकएन्न |. 5४७९ । २५ व° १-२ 
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अथाऽनुलिप्ते कथं भवितव्यम्‌ ? यदि तावद्यदनुगतं तदमिसमीक्षितं 'सुगन्धि'- 
रिति भवितव्यम्‌ । अथ यत्मविशीणे “सुगन्धः इति. भवितव्यम्‌ ॥ १३५ ॥ 


#९३६०६/६३६२६-०६०६/६०६: 


शेषाद्विभाषा ॥ ५। ४ । १५४ ॥ 


शेषादित्युच्यते कः शेषो नाम ! याम्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तो न विधीयते 
स शेषः 
किमथे पुन; शेषग्रहणं क्रियते ? याभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तो विधीयते 
_ताम्य; कब्मा भूदिति) नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । ये प्रतिपदं विधीयन्ते ते तत्र बाधका 
भविष्यन्ति । अनवकांशा हि विधयो बाधका भवन्ति, सावकाशाश्च समासान्ताः ।. 
कोऽवकाशः ? विभाषा कप्‌, यदा न कप्सो$वकाशः । कपः प्रसङ्ग उभयं प्राप्तोति। 
परत्वात्कप्प्राभोति । तस्माच्छेषग्रहणं कतेव्यम्‌ । 


किं पुनरिदं शेषग्रहणं कत्रपेचम्‌--“यस्मादबहुत्रीहेः कब्न विहित इति, आहो- 


प्र--गस्थलक्षणो गुण एक्रान्तो भवति । ख्पादिव्यति रिक्तावयविद्रव्यवादिपच्षे त्वेकान्त इवेका- 

: न्तस्तत्स्यस्योपलम्भादित्याश्रीयते । यद्चुगतमिति । अनुगतं निलीनमविभागापन्नं कुडकुमादियेदा 

| देवदत्तादेर्भवति तदा तत्स्थत्वाद्वंगन्थस्मेकान्तत्वादित्त्व भवति । प्रबिशीणेमिति । विभागेनाव- 
| स्थितं देवदत्तादेः पृथगुपलभ्यमित्यर्थः ॥ १३५ ॥ 


। शेषादि । कः शेष इति। अनेकस्योपयुक्तत्वात्किमपेक्षः शेष आश्रीयत इति प्रश्नः । 
| इतरः सामान्येनाह--याभ्ब इति । समासान्तविशेषस्तु न प्रदशितः । किमर्थमिति । सामान्येन 
| विभाषा कब्विधीयताम्‌। तस्य विशेषे समासान्ता बाघका भविष्यन्तीति प्रश्नः । परत्वात्कः 
प्राप्मोतीति । उपदशा उर्पावशा इत्यादिषु नित्यं डजादय इष्यन्ते । 


; . कि.पुनरिति। पुर्व याथ्यः प्रकृतिभ्य इति सामान्येनोक्त ततो विशेषज्ञापनाय प्रश्न: । 


«> 


ड०--हत्स्थस्प्रेति । ततो मेदेनाऽगृह्ममाणश्येस्यर्थः । तरूथत्वात्ततो भेदेना$गह्ममाणत्वात्‌ ॥ १३५ ॥ 


| 
| शेषाद्विभाषा । किमपेड इति । किं केकः, उत समासान्तमात्राऽपच्तः, उता नन्तरत्रहुत्रीह्य 
| धिकारा5पेक्ष इत्यथैः । सामान्येनेति । समासान्तमात्राऽपेच्खेनेत्यर्थः । न प्रदर्शित इति । अग्रे तु 
| वक्ष्यति. । ननु शेषपदार्थप्रदर्शनेनेव फलमप्युक्तप्रायमिति 'किमथ मिति अश्नो5नुपपन्नोचत अह _ 
सामान्येनेति । उपदशा इत्यादि । इद॑ चिन्त्यम्‌ । अस्य बहुत्रीहेः शेषाऽधिकारस्यत्वाऽभावात्‌। | 
मुरं बहुहदिप्रकरणे भाष्ये स्रयञ्च । 'खक्ष इत्यादी नित्यं घनिष्यत' इति वक्तुगुचितर | 


१--- ब्रन्र पा० । 
३५ ¦ 
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खित्समासान्तापेक्षप--'यस्मादबहुत्रीहेः समासान्तो न विहितः इति १ किं चातः ! 
यदि विज्ञायते कबपे्तम्‌--अव्चः बहवृच इस्यत्रापिः प्रामोति । अथ समासान्ता- 
पेच्म--अठ॒क' साम, बहवृक' स॒क्कमिति न सिध्यति । अस्तु कबपेक्षम्‌ । कथमचृचः 
बहवुच इति ? विशेष एतद्वक्वव्यम - “अनुचो माण्वे; बहवृचश्चरणार्याया' सिति । 
इदं तर्हि-ऊधसोऽनङि खीग्रहणं चोदितं; तस्मिन्‌ क्रियमाणेऽपि प्राप्नोति । | 

एवं तहि नैव कबपेचं शेषग्रहणम्‌, नापि समासान्ताऽपेच्तम । किं तहि ! 
अनन्तरो यो बहुत्रीहधिकार।# सोऽपेच्यते-“अनन्तरे बहुव्रीह्माधिकारे यस्मादबहु- 


»२/१/५/४/*/*”*/”४”*”*””*' ,»१९/५.”५/४/६/४/१/१/४/४/५/”५*/”४”९”४/१/१/९/४५/१/४/५ YS 


(प्र यद्यपि कबपेक्षे शेषत्वे शोषग्रहणमनर्थकमन्तरेणापि शेषग्नहणमशेषान्नित्यं कब्विधानसाम- 
्याद्विमाषितकप्परसङ्गामावाच्छेषादेव कब्विकल्पविज्ञानातू, तथापि विचारमात्र क्रियते । 
अनूच इति । ऋगन्तात्कन्न विहित इति शेषत्वात्पत्ते परत्वात्कप्प्रसङ्गः । कबभावपक्षे$स्त्व- 
कारस्यावकाशः समासान्तरं च । विशेष पतदिति । तत एव विशेषविषयाट्टचनादत्र 
कब्न भविष्यतीत्यर्यः । तस्मिन्‌ क्रियमाणेऽपीति । अक्रियमाणे खीग्रहणे कुणडोध्तीत्यत्र 


पञ्चे परत्वात्कप्प्रान्नोेति । क्वियमागे अवे जीगहगे तस हु सच र तस्य 'सकनिवत््र्थत्वात्‌ पक्षे- . 


> 


परत्वात्कपः प्रसङ्गं एव । एत्बीदाहरणमात्रम्‌ । उपदशादिषु पन्चे कप्प्रसङ्गात्‌ । नैव 
कबपेक्षमिति । शेषग्रहणानर्यश्र्यप्रसद्ञात्‌ । यस्मांद्धि नित्यः कब्तिहितस्तस्माद्विभाषा न. 
पाप्नोति विरोधादिति पुर्वोक्तन्यायात्‌ समासान्तापेक्षमपि न भवति । अँनुक्क' बह्वृक्कमित्यत्र 


कपोऽप्रसङ्गातु । अनन्तरे बहुत्रीह्मधिकार इति । एवं “चोधसोऽन'ङित्यनन्तरे बहुब्रीह्मधिकारे- 


उ०--विशेषज्ञापनायेति । गुरुणा विशेषं शापयितुमित्यर्थः-। माष्ये--अथ समासान्ताऽपेच्सनुक्षसिति । 
प्रियपयिकादेरुपलचषणमिदम्‌, । ननु विशेषवचन सस्ले५पि पतते कप्कुतो नेत्यत आह--तत एवेति । 
बिनिगमनाबिरहेण--श्रव्चो माणवे एव? 'माणवेऽदच एवे'व्युभयविधतियमाश्रयणादति भावः । 
ऊधघसोनछि दोष इत्युक्ते छीग्हणेन: पुनर्विधानाथेन . कपो बाघ इति कश्चिद्वाम्येदतो भाष्ये-ख्ीग्रहणं 
चोदितम्‌ । 'तस्मन्क्रियमाणेऽपीः युक्तं, तत्र अ्रपिशब्दायमाह--अक्रियमाणे इति । क्रियमाणे प्रागुक्ताउनु- 
पपत्तिपरिहारायाह--तस्य पुन्नपु'सकेति । एवञ्च पुनर्विधाने मानाऽमाव इति भावः । उपदशा इत्र 
'दोषश्चिन्यः, शे्राऽधिकारस्थत्वाऽमावेन तत्र कपोऽप्रासेः । आनर्थ्यप्रसङ्ग दिति. । प्रागुक्तदोषाबेत्यपि 
बोध्यम्‌॥ अनन्तरे इति । उपदशा इत्यादिबहुत्रीहेस्तु शेषाधिकारस्थत्वाउभावान्न. ततः कप, अत एव 
“दक्षिणपूर्वी' 'सुपुत्र' इत्यादौ न कबिति मावः । चिन्ल्ममेतज्ञाष्यमिति । वस्तुतस्तु पूवीक्तपक्षोपमर्दैनैवा5स्य 
माष्यस्य प्रदृत्तेरनन्तरबहुम्रीह्मपे्र्‍या शेषग्रहणमेवोच्वितस । 'प्रियः पन्था यस्य' इत्यर्थे प्रियपथिक इत्यादेः 
पन्चे सिंद्वरेव च प्रयोजनम्‌, माध्यादिष्टख्वस्यैव लामःत्‌। 'समासान्ता? इतिसूत्रस्थ 'उचधुर' इति 


प्रयोगस्तु कभावपचे बोध्यः | न च समाससामान्यापेक्षलेन 'त्रक्पू'रित्यादेरन्तरङ्गत्वात्कप बाधित्वा 


7 ऋकपूरब्धू! पथामानचे ५ । ४। ७४ 


| 1 १.। ४ । १३१ वा० १ 
+ बहुम्रीही सब्थ्यक्ष्णोंः खाज्गात्‌ षच्‌ ५, । ४ । ११३ भन 
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त्रीहे! समासान्तो न विहित? इति । कथमनृचः बहवृच इति ? वक्कव्यमेतैतत्‌-“अनुचो 
माणवे, बइुवृचश्चररणाख्याया'मिति || १५४ || 


इयसश्च ॥ ५। ४ । १४६ ॥ 
ईयस उपसर्जनदीघेत्वै च॥ १॥ 
ईयस उपसजेनदीर्धत्व॑ चेति वक्कव्यम्‌ । बढ्दयः श्रेयस्योऽस्य बहुश्रेयसी, 


विद्यमानश्रेयसी ।` | 
` पुंह्ठचनात्सिद्वम्‌ ॥२॥ 
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प्र० -5नडो विवाचाकु विवानात्कुण्डोध्नीत्यादो स्त्रियां कब्न भवति । कथमबुच इति । बहुव्रीद्यधिकारा- 
त्पांगकारविवानाच्छेषत्वासत्षे कप्रसङ्ग: । बक्तव्यमेवैतदिति । ययेवं समासान्तापेक्षेपि शेषत्वे5- 
नृचबहवृचयोविशेषवचनादन्यत्रानृक्तबहवुक्तयो: पत्ते कपः सिद्धत्वात्कस्यचिद्दोषस्याप्रसड्धात्किमर्थ 
मनन्तरबहुव्रीह्मधिका रापेच्चः शेष आश्रीयते । बहुत्रीद्याधिकाराच तत्वुरुषादिभ्यः कपोऽप्रसङ्गः । 
कि चोपदशों इत्यादी पन्च कप्प्राप्तोति, अनन्तरे बहुब्रीद्यधिकारे डचोऽविधानात्‌ । तथा प्रियपथः 
प्रियधुर इत्यत्रापि प्राप्नोति । तस्मात्समासान्तापेक्षमेव शेषत्वमाश्रणीयमिति चिन्त्यमेत-द्भाष्यम्‌ 
| ॥ १५४ ॥ 


इयस । उपसञैनदीधेत्वमिति । हुस्वापवादो दीर्घत्वं विधेयम्‌ । 

पुंबद्चनादिति । 'गोस्त्रियोंस्पसर्जनस्ये'ति हस्वः प्राप्त: पु वद्धावेन विनिवर्त्येते । यथा 
पु'विषयस्येकारस्य ह्वस्वो न भवत्येवमीयसः परस्येति श्रवणं भवति । बहुश्रयसीत्यत्र हल्ड्यादि. 
लोपे विवदन्ते । केचिदाहु!-( तदादिनियमात्‌ ) हल्छ्यादिलोपैन न भाव्यम्‌ । ड्यापों: स्त्रीप्रत्यय- 


NNR दिड 


उ०--तस्यैव प्रदृत्यापत्तो कथं 'प्रियपथिक' इष्ट इति वाच्यं, तस्यापि प्रकतिविशेषा$पेक्षत्वेन समत्वात्‌ । 
सामान्या 5पेक्षलेन अन्तरङ्गत्वस्य भाष्ये छाप्यनाश्रयणाच्च। न च 'बहुत्रीहौ सक्थ्यच्णो'रित्यतः पूर्वेमेव 
कप्प्रकरणपाठेन विशेष्रविधिमिः परस्वाद्वाधेनेव सिद्धौ तदर्थकशेषप्रहणं व्यर्थमिति वाच्यं, 'विभाषा 
श्यावे त्यादिविषये पच्ने क्रापत्ते;, मम त्वनुक्तसमासान्तबहुब्रीहित्वाएभावान्न दोष इति सुधियो 
विचारयन्तु ॥ १५४॥ 3 | 


र इयसश्च । इस्वा5पवाद इति । 'गोल्ियो स्यितद्मखेत्यर्थः । अत एव वात्तिके उपसर्जनपद ही 
चरितार्थम्‌। तेन हि उपसर्जनत्वप्रयुक्त दीर्घविधानमिति लभ्यते । न चैत्रं वचनेन वचनप्रत्याख्यानमयुक्त, | 
पुंसकहुस्वप्रतिजन्धाय तदावश्यकमित्याशयात्‌ । शत एव तत्र 'पुंब'दित्युक्तर । अन्यथा 'ने'्येब | 
चदेदित्याहुः । केचिदाहुरिति । अत्रा5सचित्रीजन्तु ड्याबन्तान्तात्परत्वसस्वेन लोपप्रवृत्ते र्ततत्वात | 
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९७६ श्रीमगवत्पतक्षलिविरचितं [ ईयसश्च 


ANNAN AAA NNN 


NANNY 2 .»/२/४/*/४”** “१/१ /९./९./६.१९/६/९/६/६-१६०६/६, 


[ पुंबद्रचनात्तिद्धमेतत्‌' । ] पुवद्धावोध्य' भबति-ईयसो बहुव्रीह्ी एु'वद्वचन'- 
मितिक ।। १४६ ॥ 
इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमद्दाभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य 
चतुर्थे पादे प्रथममाहिकम्‌ । पादश्च समाप्त: । 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्त; । 


ANNA NANNY 


प्र-र्‍योग्रहणात्‌, खरीप्रत्यये चाचुपसर्जने तदादिनियमा भावादत्रोपसर्जेनत्वान्डीपस्तदादिनियमाद्ध- 
ल्झ्यादिलोपस्य प्रसङ्गाभावात्‌ । अन्ये त्याहु:-दीघंग्रहणं तत्र हृस्वनितृत्त्यर्थं कृतम्‌ः-अतिखट्व 
इत्यत्र लोपो मा भूदिति । यदि चोपसर्जने तदादिनियमः स्यात्तदा हस्वाल्लोपस्य प्रस ङ्गाभावा- 
तद्वव्यावृत्तये दीघंग्रहणं न कुर्यात्‌, कृतं तु यथेष्टमुपउजँनादपि दीर्घाल्लेप॑ ज्ञापयतीति बहुश्रेयसीति 
सिद्धमिष्टम्‌ ॥ १५६ ॥ - 


NNN, 


_ इत्युपाध्यायजेय्यटपुत्रकेय्यटकृते भाष्यप्रदीपे पञ्चमस्याध्यायस्य 
चतुर्थे पादे प्रथममाह्विकम्‌ ॥ पादोध्यायश्च समाप्तः । 


,००५११०१५/०%१%०१०,१०/१%/६१००५/१९/१/०११५/१०/१५,१%/०५,१०५/०५/०५/०/०%/५१%/%/१०%/%/०%/०/१०१०/१०५.१%, 


सेन ड्यापोश्च प्रत्ययत्वेन द्वेधा यस्माद्विहितस्तदादेरुपस्थित्या तद्न्तविधिद्वयेन पूर्वोक्तार्थशापनद्वारेति भावः 
॥ १५६ ॥ 
हरिदीचितपादाब्जसेवनाबासबुद्धिना भट्टनागेशविदुषा कृतोऽयं संग्रहो सुदा ॥ 
इति श्रीशिवमइ्सुतसतीगर्भजनागोजीमइकृते आष्यप्रदी पोइयोते 
पञ्जमस्याध्यायस्य चतुर्थ पादे प्रथममाह्निकम्‌ । 
पादोऽध्यायश्च समासः । 


१-इदं कीलहानं संस्करणे न विद्यते । के १।२। ४८ वा० ३ 
इति वेदविमशौदिपुस्तकलेखकेन 'सुधारक'मासिकपत्रसम्पादकेन 
नानाग्रन्यसम्पादकानुवादकेन वेदव्याकरणाद्याचार्येण 
बेदब्रतशाख्रिणा विहितायां विमशो'मिघ- 
टिप्पएयां पञ्चमोऽध्यायः । 
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क ओम्‌+ | 
श्रीभगवत्पतञ्ञलिविरचितं 


व्याकरण-महाभाष्यस 


[ श्रीकेय्यटक्कतप्रदीपेन नागोजीभट्टकृतेन भाष्यप्रदीपोद्रद्योतेन च विभूषितम्‌ ] 


तस्याऽय 


बष्ठाऽध्यायः 


सप्च- 


प्रमतपखिनां भ्रीमताम्भगवानदेवाचायोणामन्तेवासिना महाविद्यालय- 
गुरुकुलभज्जरस्योपाचार्येण वेद-व्याकरण-साहित्य- 
` दशन-आयुरषेदाचार्येण पणिडतवेदब्रतेन 
बिना सम्पादितो “विमश टिप्पण्या 
च संयोजितः । 
प्रकाशकः 


इरयाणा-साहित्य-संस्थानम्‌ 
गुरुकुल भजर ( रोहतक ) 


द्विसह्तम्‌ १८८६ शकान्दे नवरूष्यकाणि 


प्रथमं संस्करणम्‌ । २०२१ विक्रमाब्दे मूल्यम्‌ ६.०० 
२००० १६६४ खिस्ताब्दे (नौ रुपये ) 
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प्रकाशक!-- 
इरयाणा-साददित्य-संस्यानम्‌ 
पो० गुरुकुल झज्जर, जि० रोहतक। 
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( उपाचाये-महाविद्यालयगुरुकुलफज्ञरस्य ) 


मुद्रकई+- 
श्रीयुतपणिडतभगवानखरूपो न्यायभूंषणम्‌ 
प्रबन्धकर्त्ता 
बैदिक यन्त्रालय, अजमेर ( राजस्थान ) 
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के ओरेम्‌ # 
श्रीभगवत्पत जलिविरचित॑ 


व्याक्ररण-महासाच्यसू' 
“9 8+ &8-$8---- 
 ग्रदीप-उद्योत-विमरैः समलङ्कृतम्‌ ] 


तस्यायं¬ . 

षोऽध्याथः 

a 
एकाचो द्वे प्रथमस्य ॥ ६। १। १ ॥ 


एकाच इति किमयं बहुत्रीहिः-एकोऽज्यस्मिन्‌ स एकाच्‌ एकाच इति, 
_आहोस्वित्ततुरुषोऽयं समानाधिकरणंश-एकोऽच एकाच्‌ एकाच इति ? कि चातः ! 
यदि बहुत्रीहिः—सिद्ध पपाच पपाठ, इयाय आरोति न सिध्यति । अथ तत्पुरुषः 


प्रदीप:--एकाचो द्वे प्रथमस्य । एकाच इति किमयमिति। निर्देशस्य समानत्वाद्धिन्ना- 
थत्वाच एकवचननिर्देशाच इयोयु गपदाश्रयितुमशक्यत्वाद्धलादिः शेष इत्यादेहुन्नीहिलिङ्गस्य 
दर्शन,द्व'दीर्घ इणः किती'ति तत्युरुषलिज़ोपलम्भात्स्वरस्य दुरवधारणत्वादेकश्रुत्या वा सूत्रपा- 
` ठात्स्वरात्चिश्वयाभावाद्मक्षः । बहुव्रीहितत्युरुषयोविग्रहप्रदशन विरुदारथप्रतिपादनार्थम्‌ । न हि 
संज्ञाभेदमात्राहोषः, किन्तु विरुड्धार्थप्रतिपादनात्‌ । किं चात इति । इयोविशेष॑ पृच्छति । सिद्ध 
Noe org स याया 


उद्दधोतः--एकाचो द्वे । निर्देशस्य समानस्वादिति । अनेन सन्देहबीजं साधारणधर्मदर्शनमक्तर। | 
ननूमयोरप्याश्रयणमसत्वत आह--भिन्नाथेत्वादिति । न ह्ये कशब्देन मिन्योरमिधानसुपपद्यत इति भावः। 
नन्वच्षादिवदेकशेषोऽस्घत आह--एकवचनेति । समाहारे एकशेषस्तु नास्येवेति भावः । लिज्ञमप्युमयोर 
स्तीति न तेनाऽपि निर्णय इत्याह--हलादिरिति । “एतेन निषादस्थपत्यधिकरणन्यायेन तरपुरुषस्वनिणयः 

इत्यपास्तम्‌ । इणः कितीति । बहुब्रीहिपचे इणो द्वित्वाऽसंभवादिति भावः । स्वराद्‌पि न निर्णय इत्याह 


प्रथमत्वामावेऽपीति । योगविभागः--“एकाचो द्वे” इत्येवंरूपः । 


___ CC-0.Panini Kanya Maha\ 
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श्रीभगवस्पत्ञलिविरचितं [ एकाचो हे प्रथमस्य 


NNSA, 


Co का RITE 
समानाधिकरण$--सिद्भमियाय आरेति, पपाच पपाठेति न सिध्यति । 
अत उत्तरं पठति डु 
एकाचो द्वे प्रथमस्थेति बहुन्रीहिनिदश; ॥ १॥ 


“एकाचो दव ग्रथमस्ये'ति बहुव्रीहिनि्देशोश्यम्‌ ॥ एकवर्णेषु [ चे ] कथम्‌ ? 
एकवएँघु [ चं ] व्यपदाशिवद्गचनात्‌ ॥ २॥ 


'च्यपदेशिवदेकस्मिन्कार्यं भवतीः ति वक्कच्यम्‌ । एवमेकवर्णेषु द्रिवेचनं भविष्यति । 
“एकाचो दो भवत? इत्युच्यते, .तत्र न ज्ञायते कस्यैकाचो द्वे भवत इति ? 
वक्त्यति--“लिटि धातोरनभ्यासस्य’ । ६ । १ । ८ ] इति, तेन धातोरेकाच' इति 
विज्ञायते । यदि “धातोरेकाचः [इति] सिद्ध पपाच पपाठ, जजागार पुपुत्रीयिषतीति 


म Ss NN SNRs 
प्र०--पपाचेति। प्रथमत्वाभावेऽपि व्यपदेशिवद्भावाद्वकष्यमाणाद्योगविभागाद्वाबहुब्री हिपत्ते पचेदविः 
वचने सिध्यति न तु तत्पुरुषपत्ते । इ 

बहुव्रीहिनिर्देश इति । बह्वी हेनिर्देश उच्चारणं, बहुब्रीहिणा वाऽ्निर्दशः प्रतिपादनः 
मिष्णर्थः। व्याप्तिन्यायाश्रयेण बह्व्रीहिराश्रीयते, वक्ष्यमाणव्यदेशिवद्धावात्तत्युरुषफलस्य बह्‌ ब्रीहिणा 
कृतत्वात्‌ । अत एव प्रयोजनाभावाततन्तरावृत््येकशेषाणामन्यतमाऽनाश्रयणम्‌ । लिङ्गमप्यनेकं 
बहुत्रीहेरस्ति 'हलादिः शेषः? “पुर्वा: खयः 'लिट्यम्यासस्योभयेषा'मिति । अञ्मात्रस्य ह्विवेच- 
ने$म्यासस्य हलभावाच्छेषसंप्रसारणाद्ययोगात्‌ । 
__ एकवर्णेषु चेति । मुख्य एकाज्व्यपदेशो येषामस्ति ते व्यपदेशिनः पचादयस्ते यथा 
द्विवेचनं प्रतिपद्यन्ते तथैकवर्णा अपि । कस्यैकाच इति। विधि मत्वा विशेषानुपादानात्पृच्छति । 
वच्यतीति । नायं विधिः, किं तहि? अधिकार इत्यस्वातन्त्यादस्योत्तरवाक्येष्वर्थविशेषस्य 
व्यवस्थानम्‌ । धातोरेकाच इति,--वैयधिकरण्पेन संम्बन्धोऽभिमतः । धातोरवयवस्येकाचो द्व 


उ०--बहुत्रीहिशब्दस्य निदेशामावादाह-बहुनीहेरिति । बहुत्रीहिपदेन तत्संरकमुच्यते । निर्देश: उचारणं 
प्रतिपादन वेत्यर्थः । ननु खपदार्थप्रधानलेनान्तरञ्ञत्वात्तपुरुषो न्याय्योऽत आह--वध्याप्तीति। व्यातिमेव 
दशैयति--वच्यमाणेति । तन्त्राबल्येकशोषाणामिति । सौत्रो विमक्तयन्तानामेकशेष इत्यभिमानः । 
अनेकमिति । तत्पुरुषस्य तु एकमेव लिङ्ग 'दीघं इण’ इतीति भावः । वस्तुतो व्यपदेशिवद्भावेन सिद्ध'्वा- 
ततस्य लिङ्गत्वमेव नास्ति । 
नन्वस्याधिकारत्वात्तत्र तत्र कार्यिनिदेशोऽस्येवेति तक्षातुतुपपत्तिरत आह--विधि मस्वेति । 
खार्थले संभ्वति पाराग्यँकल्पन॑ न युक्तमिति भावः । भाष्ये कस्येत्यस्य-घातोः, प्रातिपदिकस्य वेत्यर्थः । 


नायं विधिरिति | विधित्वे हि 'लिटि घातो!सितयादेविंधेया5 निदेशात्यूवेणैव सिदत्वाच वैयर्थ्य स्याद्तोऽधिकार 


१-क्कचिन्न । य 
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वक्षदित्यादौ सकारमात्रस्य प्रत्ययस्य घ्वार्थमित्यर्थः । वचनेनानिबदुं--वचननिजन्घनत्वामाववत्‌ 
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ON 


SN ANA 


a 


न सिध्यति । धातोरिति नेषे काच्समानाधिकरणा पष्ठी-धातोरेकाच इति । किं तहि ? 
अवयवयोगेषा षष्ठी--“धातोर्य एकाजवयव? इति ॥ अत्रयवयोगैपा पष्ठी चेस्सिद्ध 
जजागार पुपुत्रीयिषतीति, पपाच पपाठेति न सिध्यति । एषोऽपि व्यपदेशिवद्भावेन 
धातोरेकाजवयवो भवति । 


“एकाचो द्वे प्रथमस्ये'त्युच्यते तेन यत्रैव प्रथमश्चाप्रथमश्चास्ति तत्र ट्रिवै- 
चनं स्यात्‌--जजागार पुपुत्रीयिषतीति, पपाच पपाठेत्यत्र न स्यात्‌ । 


प्रथमत्वे च ॥ ३॥ 


प्रथमत्वे च किम्‌ ? 'व्यपदेशिवद्रचनास्सिद्ध' मित्येव । 
स तहिं व्यपदेशिवद्भावो वक्कव्यः ? न वक्तव्य) । 
उक्तं चा ॥ ४॥ [ 
किपुक्रम्‌ ? “तत्र व्यपदेशिवद्वचनमेकाचो द्वे प्रथमार्थं पत्वे चादेशसंप्रत्यया- 
थेम? । नेष दोषः । “अवचनारलोकविश्ञानात्सिद्ध' मित्येव% । 


७ 
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प्र०--भवत इत्यर्थः । इतरस्तु सामानाधिकरण्येन सम्बन्धं मत्वाह-यदि धातो रिति । नेषेति । 
सर्वानुग्रहाय वैयविकरण्यमाश्रीयते । तस्मिन्ननेकविषयता लक्षणस्य, प्रयमग्रहणाच । सामाना- 
घिऋरण्ये हि व्यवच्छेद्याभावात्मथमग्रहणमनर्थक॑ स्यात्‌ । यत्नेत्र प्रथमश्चेति । प्राथम्यस्य 
द्वितीयाञयपेक्षंत्वात्‌ । 


अवचनादिति । वचनरहितः यल्लोकविज्ञानं--वचनेनानिबद्ध लोकव्यवहारातमकं, 


उ०--एबायमिति भावः । व्यवस्थानमिति। धातोरेकाचः इत्येवमर्थविशेषस्य व्यवस्यितिरिप्यर्थः । 'जजागा- 
रे'त्यादिसिद्वये ्ह-वैयधिकरण्येनेति । सम्भवति सामानाधिकरण्ये वैयधिकरणयस्यायुक्तस्वादाह=सर्वेति | 
एकाजनेकाज्यात्वनुम्रहायेत्यथंस्तदेवाह-- तस्मिन्निति । “श्रनेकविधयतेःत्यनेन व्यासिन्यायः सूचितः । यतस्त- 
स्मन्वैयधिकरण्ये सत्यनेकविषयता लक्षणस्य भवतीत्यक्षराथः । “अनेकविषयस्वाल्नज्ञण्स्येति चचिस्पाठस्तः 
ान्वयभ्निन्त्यः । वैयधिकरण्याश्रे शापकमप्याह-ग्रयमग्रहणाच्चेति । इति भविष्यतीति । इतिः 
व्यवहारविषयो भविष्यतीत्यर्थः । ळी 
भाष्ये--प्रथमत्वे [ चाप्रथमश्वे ] चेत्यस्योक्तमिति शेषः । किमुक्तमिति पष्छुति-किमिति। 
तदाह-ब्यपदेशिवदिति ।.'स तहिं वक्तव्य’ इति काक्षा प्रश्नः । “न वक्तव्य इत्येतद्गभमुत्तरयति-उक्तं बेति। _ 
“आद्यन्तवदिति सूतेः इति शेषः। षत्वे चादेशेति । 'श्रादेशप्रयययो' रिति सूते प्रत्ययांशे5वयवषष्टी सत्वात्पच्ः 


१--'एकाजबयब इति मबिष्यति' पा०। # १।१। २१ बा० २-५ पु० 
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योगविभागो वा ॥ ९ ॥ 
अथवा योगविभागः करिष्यते-एकाचो द्वे भवतः । "किमर्थो योगविभागः ? 


ora SSVI ज्य यप 
प्र०--तस्मात्सिद्धमित्यर्य:। तथा हि-लोके शिलाषुत्र( क )स्य शरीरमिति बहिवेस्तुभेदे$सत्यपि 
भेदस्य व्यवहारोऽवस्थाभेदाश्रयो दृश्यते । शिलापुत्रो विक्रीयमाणत्वायनेकावस्थायुक्तो यो दृष्टस्त- 
स्येदं शरीरमिति परिदुश्यमानावस्थाभेदेन निर्दिश्यते । एकमेव हि वस्तु 'तदेवेद'मिति 
्रत्यभिज्ञानादेकत्वमत्यजदप्यवस्थाभेदान्नानाल्पमाभाति । तथा हन्त्यात्मानमात्मनेत्येकस्यापि बुध्य- 
चस्थापितावस्थाभेदाश्रयः कतृ कर्मकरणमावः । इयायेत्यत्रापि प्रयोगभेदादेति इतो यन्ति आयन्‌ 
जिगमिषतीत्याद्यनन्तरूपस्येण एक्रोऽयमिकारोऽजिति व्यपदिश्यते ॥ अथवान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
परिकल्मितार्थत्वाच्छष्दार्यसमुदायस्याविवत्तितार्थं एको वर्णोऽजिति व्यपदिश्यते । एवं पचेरन- 
्तप्रयोगविषयस्य प्रयुज्यमानं लिडादिपरं रूपमवयव इति व्यपदिश्यते । प्रथमव्यपदेशोऽपि 
प्रयोगभेदादेवेति 'प्रथमगर्भेण हते'त्यादिलोंकव्यवहार एकस्मिन्नपि दृश्यते । असतोऽपि द्वितीया 
दीन्बुध्या परिकल्प्य व्यवहारान्मुख्यप्रथमसाधर्म्याद्वा । प्रसिद्धत्वाच्चेवंविधस्य व्यवहारस्य नास्ति 
गौणत्वम्‌ । सत्यपि वा गोणत्त्रे 'लिटथभ्यासस्योभयेषाम्‌? 'दीर्घ इणः किती 'तयादे्जञापकाङ्भवति 
शास्नीयकार्यप्रवृत्तिः । 


योगविभागो वेति । तेन प्राथम्यार्थो व्यपदेशिवद्भावो नाश्रयितव्यः । तत्र हि योगविभा- 


उ०--लोकव्यवहाराच्छाले 5पि मुख्यप्रथमादिवस्िद्ध॑ तत्तत्कायं मित्यर्थः । अवस्थाभेदाश्रय इति । श्रवस्था- 
कृतमेदाश्रय इत्यर्थः । भेदेनेति । इश्यमानावस्था पूर्वावस्थातो भेदेन निदिश्यते इत्यर्थे; । नन्वेवं भेदे 
सति प्रत्यमिशा ( न॑ ) न स्यादत आह-पकमेव हीति । यथा नटादिशरीरमिति भावः । चुद्ध्यवस्थापितेति । 
बुद्धिकल्पितेत्यथ: । अवस्था-श्रन्तःकरणादयुपाधिसम्बन्धर्पा, न तु वास्तव ्रात्मन्यवस्थामेदोऽस्तीति भावः । 
वस्तुतः ‘शिलापुत्रकस्य शरीर मित्यादि वस्तुशून्यं विकल्पाव्मकं ज्ञानं, “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशूत्यो विकल्पः । 
“पुरस्य चैतन्य मितिवपपरकृते एकाच्त्वशनमपि तयैव। इणो दीर्घ’ इत्यादिज्ञापकाल्लोकनिख्दव्वाद्वा ताइशस्यापि 
शाज्रीयकार्यनिमित्तता । 'श्रयवे व्यादिपक्षश्रिन्य इत्याद्यन्तवत्सूत्रे उक्त, तदृध्वनयन्नाह--एवं पचेरिति । 
प्रयोगमेदादेवेति । माविप्रयोगान्तरस्थापेन्षपा प्रथमव्यवहार इति भावः । प्रथमगर्भेणेति । प्रागसूतायामग्रे ५- 
सोष्यमाणायाँ चायं व्यवहारः । गर्भो$पत्यम्‌ । खाधम्योद्वेति । श्रपत्यास्तराभाववत्कालिकापत्यत्वेन 
साइश्य, तस्माद्वा एकस्मिन्नपि लोके व्यवहारो दृश्यत इत्यन्वयः । नन्वेबं सति गौणत्वादस्य ग्रहणं न स्यादित्यत 
झाह--प्रलिद्धत्वाच्चेति । दितीये साइश्यमूलकत्वाद्गौणत्व दुर्वारमत ग्राह--सत्यपि वा गौणत्वे इति । 


नन्वघिकारार्थत्वादस्य विभागेडविभागे वा न विशेषोऽत श्राह-तत्र हीति । वाक्यभेदेन सम्बन्धप्र- 


eT 


१-'किमर्थ' पा० | 
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एकांञ्मा्स्य द्विवेचनाथे। ॥ ६॥ 


एकाञ्मात्रस्य द्विवचनं यथा स्यात्‌ । इयाय पपाच | ततः प्रथमस्य’ । 
प्रथमस्यैकाचो द्वे भवतः । इदमिदानीं किमर्थम्‌ ? नियमार्थम्‌ । यत्र प्रथमश्चाप्रथम- 
श्चास्ति तत्र प्रथमस्यैकाचो द्विवेचनं यथा स्यादग्रथमस्य मा भूदिति । जजागार 
पुपुत्रीयिषतीति । 


जज्ञे __ एकाचोऽवयचेकाच्त्वादचयवानां द्विवेचनप्रसङ्गः ॥ ७ ॥ 


ड एकाचोऽवयवैकाच्त्वादवयवानां द्विवेचनं प्राभोति नेनिजतीत्यत्र निञ्शब्दोऽः 
काच्‌, इज्शब्दोऽप्येकाच्‌ , इकारोऽप्येकाच्‌ , निशब्दोऽपि । तत्र निज्शब्दस्य द्विव 


NAAN, 


प्र०—गसामर्थ्याल्लिटि धातोरनभ्यासस्येत्यादावेकाच इति प्रथमस्येति च वाक्यभेदेन सम्बध्यते 


er 


एकवाक्यताथां तस्येव दोषस्य प्रसङ्गात्‌ । तस्मादेतस्मादरग्रहणकवाक्यात्मरक्रियावाक्यानि लक्ष्ये 

संस्कारकाणि उपप्लवन्ते । 'घातोरवयवस्पैकाचो लिटि हे भवत’ इत्येकं वाक्यम्‌ । 'घातोः ` 

प्रथृमस्येकाच’ इति नियमार्थं द्वितीयम्‌ । 'अजादेर्धातोवितीयस्यैकाच' इति दृतीयम्‌। |= 
एकाच इति । अवयवा अप्येकाचः, समुदायोऽपि व्यपदेशिवड्भावाद्धातोरवयवश्च । ततो 


विशेषाचुपादानाससर्वेषां द्विवेचनप्रसङ्गः । 


| निज्शब्दो$पीति । यथा येनेव हस्तेन बाहृहस्तवानुच्यते तेनेव देवदत्तोऽपि, एवमिकारेण 
| सर्व एकाज्व्यपदेशभाज इति भावः । इकारोऽपीति । व्यपदेशिवद्धादादिति भावः । अर्थवता 
व्यपदेशिवद्भावः इत्यनाश्रित्येकारोऽपीत्युक्तम्‌। न ह्य तद्वचनमपि तु न्यायः । अर्थवतो भेदकल्पनः 
सम्मवादनथैकोऽपि यदि भेदेनाश्रयितु' शक्यते ततस्तत्रापि भवत्येव व्यपदेशिवद्भावः । शक्यते चेका- 
रोऽप्यनेकसमुदायान्तर्भावाच्नानारूप इवोपलभ्यमानेन छपेणेकाजिति व्यपदेष्टुम्‌ । नन्वथवत्त्वात्स- 
मुदायस्यैव द्विैचनं भविष्यति नावयवानामनर्थकानाम्‌ । नेतदस्ति । यत्र विशिष्ट शब्दस्वूपमुपाः 


| उ०--कारमाह--तस्मादिति । नियमार्थमिति । प्रथमाप्रथमसङ्भावविषये इति भावः । 
| नन्वेक इकारः कथं सर्वेषामवयवः स्यादित्याशङ्कय दृष्टान्तेनोपपादयति यथेति । इत्यनाश्रित्येति । 
असहाये एव व्यपदेशिवद्धाव इत्यनाभिस्येत्यपि बोध्यम्‌ । श्राद्यन्तवत्सूते व्यपदेशिवदेकस्मि' नित्युक्तेः । 
तस्मात्रयाणामापत्तावेव तात्पर्यम । पूर्वपक्षत्वात्त॒ मगवता न चोदः कृतः । वक्ष्यमाणेन सवंसमाघानाच्चेति 
दिक । अर्थवत इति । श्रथेस्य त्यागोपादानाम्यां मेदकल्पनायाः सुकरस्वादित्यथः । सति संमवेष्थ॑वल्वकत- २ 
भेदेन मेदः | असति तु प्रकारान्तरेणापीति तद्भावः । अन्यथेति । शापकमिद॑ चिन्तयं, पयुंदासेनेवाथंव- 
स्वलामै परिभाषानुपयोगात्‌ । अर्थवदूमहणस्य विशिष्टाथंग्रहणायावश्यकत्वाच्चेत्याहु: । च 


१--“योगविमागो बैकाज्मात्रस्य द्वि्वचनार्थ” इत्येकमेव वातिकं केचिदिच्छुन्ति । 
२--'प्रथमस्यैवैकाचो' पा० | 
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चने रूपं सिद्धं दोषाश्च न. सन्ति । इज्शब्दस्प द्विवचने रूपं न सिध्यति दोपा' 
अपि न सन्तिं । इकारस्य 'द्रिवेचने रूपं न सिध्यति दोषाश्च सन्ति। निशब्दस्य 
द्विबेचने रूपं सिद्धं दोषास्तु सन्ति ॥ तत्र को दोषः ?. 


तत्र जुर्भाववचनम्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ रः OO 
' तत्र जुस्भावो वक्नव्यः--अनेनिजुः प्वेविषुः । अभ्यस्ताञ्भे्ुस्भावो भवः 
तीतिःः जुस्मावो न प्राप्नोति जकारेण व्यवधानात्‌ । 


प्र०- दीयते तत्रार्थवद्वग्रहणपरिभाषोपतिष्ठते । यथा शे' इत्यत्र । अन्यथार्थवदधातुरित्यत्रार्थव- 
ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । 'अधातुरप्रत्यय' इति पर्यु दासाश्रयणात्तत्सदृशरब्दग्रहणादर्वत्परिभाषोप- 
खानादनर्थकस्य ग्रहणाप्रसङ्गाद्धातोरवयवस्यैकाच इत्यवयवत्वेनाश्रयणाचानर्थेकस्याप्यज्गीकरणा- 
` जञास्तीहैतत्परिमाषोपस्थानम्‌। अत्र च पर्यायेण सर्वषां द्विर्वचनप्रसज्ञश्रोद्यते न तु युगपत्‌ । नः ह्येको ऽ 
वयवों युगपदनेकस्यावयविनोऽवयवत्वेन शक्योऽपेक्षितुम्‌, अवयवस्य गुणत्वातपरार्थत्वादेकं प्रति 
गुणभावादपरे प्रति गुणभावायोंगात्‌ । पर्यायेण त्वपेक्षाया अविरोधात्सवप्रसङ्ग उच्यते । एकस्य 
चैकाचो दिर्वचने कृते एकाउ्व्यपदेशहेतोंरचोऽपि द्विर्त्वात्तरिमन्नेव प्रयोगेऽपरस्यैकाचो 
ह्विवेचनाप्रसक्धः, प्रवृत्तत्वाल्लक्षणस्य । तस्मात्मयोगान्तरे पर्यायेण सर्वेषां दविवैचनप्रसङ्गः । 
इज्शब्दस्येति । इकारस्य लघूपधगुणे सत्यम्यासस्यासवर्ण इति बा नियेजेति 
_रूप॑ स्यात्‌ । इकारस्यापि द्विर्वचन एतदेव र्पम्‌ । दोघा अपि न सन्तीति । इपासिद्धेस्यस्य 
जुस्भावाद्सिद्धदोषस्याप्रसङ्चातV। ` 


ड०-_अर्थवत्प रिमाषानाश्रयणे हेत्वन्तरमाह--धातोरचयवस्येति । अ्र्थवरूवाद्धातोस्तद्वयव इत्यु- 
क्तेऽवयवोऽनर्थक एव प्रतीयत इति भावः | श्रत एव जजागारेत्यादौ जागित्यस्य द्वित्वे भवति । ननु सवषां 
द्विस्वमेकत्रैव प्रयोगे युगपचचोद्यो उत प्रयोगमेदासयीयेण १ तत्राद्यः पक्षो नोपपद्यो । प्रभित्यनुष्ठानयोर- 
सम्भवांदित्याह=अन्न चेति । तत्र प्रमितेस्तावद्युगपदसम्मत्रमाह-न झोक इति । शक्यो ६पेक्षितुमिति । प्रमातु- 
मित्यर्थ; । एकस्य तद्रैशिष्टयेन प्रमाकालेऽपरस्य तद्वेशिश्येन प्रमाया ग्रसग्मवादिति मावस्तदाह-- अवयः 
वस्येत्यादिना । युगपदनुष्ठानासम्भवादपि पयौयप्रसङ्ग इत्याह--एकस्य चेति । लक््यभेदात्पुन: प्रवृत्ति भ्रमं 
वारयति-अचोऽपि द्विरुक्तत्वादिति । एवं च तदंशमादाय लक्ष्ये लच्षणस्पेति न्यायगरवृत्तिरिति भावस्तदाह- 
प्रवृत्तत्वारलक्षणास्येति । 'श्रनम्यासस्ये!ति निषेधास्वेत्यपि योध्यम्‌ । वाचः क्रमब्र्त्तित्वाच युगदनुष्ठानाभाव 
इत्यपि बोध्यम्‌ । ननु रूपासिद्धेदेषस्य सल्वाद्दोधा न सन्तीत्ययुक्तमत श्राह रूपासिद्धेरिति । 


कल Boe नल 022 
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स्वरश्च ॥ € ॥ 


खरश्च न सिध्यति । नेनिजति यत्परिवेविषतीति! । अभ्यस्तानामादिरुदात्तो 
भवत्यजादौ लसावधातुक इत्येष स्वरोः न प्राप्नोति । ` 
अद्‌भावश्च ॥ १० ॥ 
भावश्च न सिष्यति-नेनिजति परिव्रेविषतीति। “अदभ्यस्तात्‌’ [ ७ । १ । 
४ | इत्यदभावो न प्राझोति । 
चुस्प्रतिषेधञ्च ॥ ११ ॥ 
नम्प्रतिषेधशच न सिध्यति--नेनिजत्‌ परिवेविषत्‌ । “नाभ्यस्ताच्छतुः 
[७ । १ । ७८ ] इति नुम्प्रतिषेधो न प्राप्नोति जकारेण व्यवधानात्‌ । 


शास्त्रहानि्च ॥ १२॥ 
शा्रहानिश्च भवति । समुदायैकाचः शास्त्रं हीयते । 
सिद्धं तु तत्ससुदायैकाच्त्वाच्छञास्त्राहानेः ॥ १३॥ 


प्र२--खर इति । स्वरविधौ व्यञ्जनस्याविद्यमानत्वात्स्वरसििरिति चेत्‌, तन्न; 'हल्स्व- 
रप्नाप्त व्यञ्जनमविद्यमानव'दित्येव व्यवस्थापनात्‌ । यत्परिषेविषतीति। यच्छब्दस्य प्रयोगो 
'निपाैर्थद्यदी'ति नित्रातप्रतिबेवार्यः ॥ शाखडानिश्चेति । एकस्मिननेक्ाच्यवयत्रे द्विरुच्यमाने 
पुर्वोक्तेन न्यापेनान्येषां तस्मिन्नेव प्रयोगे द्विवचनाभावात्तद्विषयं शाक्षं त्यक्त स्यात्‌ । 

सिद्धं स्थिति । समुदाये द्विरुच्यमानेऽवयत्र,नामपि तत्रान्तर्भावाद्वृद्ठिवंचनसम्बन्धात्न 
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उ०--हरुख्रप्राप्ताविति ( न ) बिघेयस्वरविषये एतदेवेति भाबः । एतेन-“खरोद्देश्यके विषौ 
व्यक्षनस्याविद्यमानत्वाय तदावश्यकम्‌ । अत एव शौकत चार्कामस्यादावनुदात्तादेरञ्सिदवः । एवञ्च “इव्येव 
व्यवस्थापनादिल्युक्त'मित्यपास्तन । त्र च जकारादेहलः स्वरप्राप््यमावाद्विद्यमानस्वमेवेति तेन व्यवधाना- 
सस्वरासिद्विरिति बोध्यम्‌ । 


पूर्वोक्तेनेति । ‘लचे लच्षणस्ये'ति भ्यायेनानम्यासस्देति निषेधेन चेत्यर्थः । अन्येषामिति । 
“्रवयवान्तराणामित्यर्थ: । तदुक्तं भाष्ये--समुदायैकाच इति । समुदायरूप एकाच- समुदायैकाच, 
तस्य शां तद्विषये शाक्ञमित्यथः । घातोः प्रथमैकाच्वावच्छैदेनासति बाधके शाञ्जन्यापारादिति भात्रः। = 


PSM 
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सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ! 'तत्सञुदायैकाच्त्वात्‌' । किमिदं तत्समुदायैकाच्त्यादिति 
तस्य समुदायस्तत्सम्ुदायः । एकाञ्भाव एकाच्त्वम्‌ । तत्समरुदायस्येकारत्वं तत्समुदा- 
येकाच्त्वम्‌, तेतसञचदायैकाच्त्वात्‌ । तत्सञ्च॒दायैकाचो द्विवैचनं भविष्यति । कुत एतत्‌ ! 
“शास्नाहानेः' । एवं हि शा्रमहीनं भवति । 


Sa 
२ # हा 


हद ननु च समुदायेकाचो5पि द्विवचने क्रियमाणे5वयवैकाचः शास्त्रं हीयते । न 


2 य ` हीयते । किं कारणम्‌ ? अवयवात्मकत्वात्समरुदायस्य । अवयवात्मकः समुदाय; । 
“1 अभ्यन्तरो हि समुदायेञ्वयव; । तद्यथा--वृक्षः प्रचलन्सहावयवैः प्रचलति । 


तत्र बहुब्रीहिनिर्देशेउनच्कस्य द्विवेचनमन्पपदाथत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


तत्र बहुत्रीहिनिदेशे5नच्कस्य द्विवेचन प्राप्नोति-आटतु१ आडु! । किं कारणम्‌ ? 
Dg “अन्यपदार्थत्वाद बहुब्रीहे!” । अन्यपदार्थे बहुत्रीहिबेतते+, तेन यदन्यदचस्तस्य द्विचे- 


ट च स्यात्‌ । तद्यथा-'चित्रशुरानीयता' मित्युक्ते यस्य ता गावः सन्ति स आनीयते 


TS tnt] 


ग्र०_कस्मिंश्चिच्छा्नं हीनमित्यर्थः॥। नन्विति । शाख्नेण साक्षात्समुदाय एवाछुगुहीतः स्यात्‌, न 
त्ववयवा इति प्रश्नः । न हीयत इति । यद्यपि समुदाये द्विरुच्यमाने साक्षादवयवेषु शासनं न 
प्रवृत्त तथापि शाज्जीयफलसंपत्त्या शाज्नाहानिरुच्यते । अवयवे तु द्विरुच्यमाने तस्मिन्प्रयोगे- 
ऽवयवान्तराणां समुदायस्य च शाख्रीयफलसम्बन्धाभावाद्धीनमेव शाख्र स्यात्‌ । 


अनच्कस्येति । एकस्य वानेकस्य वा हल एव द्विर्वचनप्रसङ्गः । तद्यथेति । चित्रगुः 
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उ०--भाष्ये--समुदाय इति--जातावेकवचनं, तेषां समुदाय इत्यथैः । तत्सञुदाथैकारस्वादिति- 
ल्यब्लोपे पञ्चमी । तेषां समुदायस्य एकास्स्वमाभनित्य द्िल्वप्रवृत्या सिद्धमित्यर्थः । ननु समुदायद्विस्वेऽपि 
अवयवानामभ्येकारवा्तथं न शात्रहानिरत आाह--समुदाये इति । यथा सङ्कदनुष्ठितप्रयाजादिना शेषित्र- 
योपकारात्फलामावात्युथगननुष्ठातमेवं समुदायेऽपि द्विरक्तेऽवयवानां तत्फललामात्यृथगननुष्ठानमिति- भावः । 
एतदेव स्पष्टयितु भाष्ये चोद्यसमाधाने इत्याह--शास्त्रेणेति | यद्यपीति । “श्रवयवे श्द्विरुष्यमाने’ इति 
च्छेदः । “समुदाये द्विरुच्यमाने' इति पाठः कचित्‌ । 

णलि यकारस्य ह्वित्वे व्यपदेशिवद्भावेनादिस्वेऽपि मुख्यादित्वाभावाद्वलादिः शेपरेणाम्यासटकार- 
निवृत्तावत उपधाया इति वृद्धावाटेयस्य सिद्धेमौष्ये आटतुरिप्याद्यक्त, तच्च॒पपाचेत्यस्थाप्युपलक्षणमित्याह-- 
अनेकस्य वेति , अतदगुशसंविशानो बहुत्रीहिरिति भावः । 


_ १-तत्समुदायस्वैकाच्वादिति' पा० । | अनेकमन्यपदार्थ २ । २। २४ 
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न गावः | 
सिद्धं तुं तदृणणसंविज्ञानात्पाणिनेयंथा लोके ॥ ५॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ १ तइगुणसंबिजञानाद्भगत्रतः पाशिनेराचायैस्य यथा लोके । 
तद्यया- लोके “शुक्लवाससमानय” “लोहितोष्णीषा [ऋत्विजः] प्रचरन्ती'ति तद्गुण 
आनीयते तर्गुणाश्च प्रचरन्ति । एवसिहापि । 


अथ यस्य द्विवेचनमारभ्यते किं तस्य स्थाने भवति,आहोस्विद्‌ द्विप्रयोग इति । 


प्र०--शब्दस्यान्यपदार्थ एव वाच्यो न तु वर्तिपदार्थ इति न तस्य कार्येण सम्बन्ध; । 

सिद्धं त्विति । तस्यान्यपदार्थस्य गुणो विशेषणं तस्य संविज्ञानं, स वतिपदार्थो 
गुणो वा यस्यात्यस्य पदार्थस्य तस्य सविज्ञानम्‌ । संनिहितविशेषणस्यान्यपदार्थस्य विशि- 
ष्टसम्बन्वाश्रयेण केनचिइहुब्री हिणाभिधानादित्यर्थः । शुङ्कवाससमिति । अत्र सत्यपि स्वस्वामिः 
भावे वासस्संयोगाश्रयो बहुन्रीहिरिति शुक्लवासस्संयुक्तषुरुषानयने पृथगचोदितान्यपि वासांसि 
सामर्थ्यादानयनेन सम्बध्यन्ते । इह तु यः शुक्लवासा दृष्टस्तमानयेति दर्शनक्रियायां वासांस्युप- 
लक्षणलरेनोपात्तानि, तया च तानि युक्तान्येव । दर्शनक्रिया त्वानयनक्रियोपलक्षणत्वेन निदिष्टेति 
नावश्यं तत्र शुक्लानां वाससां संविज्ञानम्‌ । चित्रगुशब्दस्तु स्वस्वामिभावविसिष्टमन्यपदार्थमाहेति 
नास्त्यानयने वर्तिपदार्थसंनिधानम्‌ । इह तु एकोऽज्यस्य स एकाजिति विरिष्टावयवोपलक्षितस्या- 
वयविनोऽन्यपदार्थत्वादपरित्यागेनावयविनोऽमावात्तस्य कार्यं विधीयमानं तत्रान्तर्मावात्संनिः 
हितोऽवयव उप्लत्षणभावेनाप्युपादीयमानः प्रतिपद्यते । 


अथ यस्येति । सोपस्कारत्वात्सूत्राणां तन्निबन्धनानि लक्ष्यसंस्कारकाणि वाक्यान्तराण्युपप्ल- 


SNR 


उ०-_तस्य संविज्ञानमिति। ्नयनाद्यम्वयिखेन शतमित्यर्थः ! युणो वेति। वाशब्दः संविशानमित्युत्तर 
वोध्यः । सञ्निह्ितविशेषणस्येति बहुत्रीहिः । विशिष्टसम्बन्धाभ्नयेणेति । संयोगसमवायान्तस्सम्बन्धाश्नयेण्‌= 
त्यर्थः । तद्न्यतरसम्तरन्ध्यन्यपदार्थकेन केनचिद्बहुव्रीहिणति फलितम्‌ 'विशिष्टसरून्याभ्रयणे' इति पाठः चित 
“अन्न सत्यपि स्वखामिमावे' इति पाठः । सेवेति तदर्थः । वासः संयोगाभ्रय इति । भूमादयो मतोरिव 
बहुत्रीहेरपि विषया इति भावः । “श्रसत्यपी'ति पाठस्तु मतुप्सूतस्थमाष्यस्वग्रन्यविरुदध । यद्वा तत्र पाठे 'बास- 
स्स॑योगाश्रय' इत्यस्य वासस्संयोगमूलकाधाराधेयमावे सत्तम्यथे बहुन्रीहिरियर्थः । केनचिद्बहुत्री हिणेत्युक्त, 
'केननि'दित्यस्य फल्तमाह--इह स्विति । उपलब्षणत्वेनेति | दशनक्रियाकर्मोपलक्षणलेनेत्य्थ: । तया- 
दर्शनक्रियया | तानि-वासांसि ।युक्तानि-विषयतया संबद्धानीयथः । नावश्यं तन्नेति । वर्तिपदाथीनां 
दर्शनक्रियायामुपलक्षणल्वाभयणादिति भावः । स्वस्वामिभावविशिष्टमिति । देशान्तरस्थाभिरपि गोमिस्तत्व 
संमबादिति भावः । सर्वथात्रातद्मुणसंविशानत्वमेवेति तातर्यम्‌ । प्रकृते तु तद्गुणसंविज्ञान 
त्वमेवेत्याह- इह स्विति | उपलक्षणभावेनापीति । य एकाज्‌ इष्टस्तस्य दिल्वमित्येवपुकावपीति भावः | 


१--चचिन्न । 
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कश्चात्र विशेष) १ 
स्थाने द्विर्वचने णिलोपवचनं ससुदायादेशत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
स्थाने द्रिविचने णिलोपो वक्कव्यः--आटिटत्‌ आशिशत्‌ । किं कारणम्‌ ! 
“सञ्चुदायादेशत्वात्‌? । सञ्चुदायस्य समुदाय आदेशस्तत्र संप्रमुग्धत्वात्मकुतिप्रत्ययसयु- 
दायस्य नष्टो णिभवतीति 'णेरनिटि! [ ६ । ४ । ५१ ] इति णिलोपो न प्राझोति । 


प्र--वन्ते । तत्र द्वे’ इत्येतत्सङ्खयये वर्तते । त्च सडःख्येयं शब्दानामन्वाख्येयत्वेन प्रस्तुतत्वा- 
चछब्दरूप' वा स्यात्तत्सम्बन्धि वोचारणम्‌ । तत्र यदा शब्दरूप' सङ्खचेयं तदेकाच इति स्थानेयोगा 
षष्ठी, 'षष्ठी स्थानेयोगे'ति परिभाषोपस्थानात्‌, तदा स्थाने द्विथेचनमित्येष पक्षो भवति । यथा- 
स्तेभू रिति । यदा तुचारणं सझखेयं तदा तस्य क्रियारात्वात्क्रियर्‍याः शब्दस्य च स्थान्यादेश- 


७ टक कर्भल लक्षणा पष्ठी विज्ञाः वा” पा ST शेषल २० 
भावायोगादेकांच इति कर्मलक्षणा षष्ठी विज्ञायते उच्चःरणशब्दाध्याहारण, क्षणा वा, 


* ७००. २५ >. 


आटिटदिति। प्राग्दिवंचनं भवति । 'द्विव॑ंचन॑ यणयवायावेकादेशाल्लोपोपधालोपाणलो- 
पकिकिनोरुत्वेम्य' इति । अथवा कृतेऽपि णिलोपे 'द्विर्वचने$ची'ति ख्पस्थानिवद्भावात्क्ृताङृ- 
तप्रसक्षित्वाज्नित्यत्वाद्वद्विवेचनं भवति । तचेक्रस्य टिशब्दस्य शब्दान्तरं समुदायरूपमादेशः, तत्र 
गेरभावादिक्रारलोपाप्रसङ्गः । न च स्थानिवःद्भावारिणग्रहणेनादेशस्य ग्रहणम्‌ । न मयं णेरादेशः । 
कि तहि ?, समुदायस्य टिशब्दस्य । यत्र च हो स्थानिल्लेन शब्देन निदिष्टो यथैकः 
पूर्वपरयोरिति, तत्रान्यतरेणादेशस्य व्यपरेशों भवति.-खट्वर्श्य इति । इह तु समुदाये 
'शिरन्तभू तत्वादादेशेन सम्बध्यते, न तु साक्षादित्यविषयोऽयं स्थानिवद्भावस्य । 


॥ ७७ ७ ४ ७ ३ ७ ४ ० ७ ७ AAAS SSIS ASS ASS SSS SSS YY SY YY 


उ०--प्षद्दय़ोपपत्ति' सूत्राब्रैदशंयति-- सोपस्कारत्वादिति । 'द्वेइत्यस्य सच्नथेयानुक्तेस्तत्सापेक्ष- 
'ह्यादिति भाव: । तन्निबन्धनानि--तद्धदितानि । संषयेये इति । 'श्रा दशतः सङ्घयाः सह्डधेये” इत्युक्तेरिति 


भाबः । स्थान्यादेशमावायोगादिति । श्रसम्मत्रातष्ठीस्थाने इश्यस्याप्रवत्तेरिति भावः। तस्कायंकारी हि तत्स्थाने 
मति | न हि शब्दकार्य बोंधं क्रिया क्ठुमीष्टे इति तस्या श्रादेशस्वासम्भव इति तापर्यम्‌ । ननु कृद्योगा- 


भावात्कथं कर्मणि षष्ठीत्यत आह--उच्चारणशब्दाध्याहारेणेति । 'एकाचो दे उच्चारणे इत्ये तद्वाक्येकदेशोऽ- 


यमिति भावः । 'शेषलक्षणा वे त्यग्युचयः | 

नन्वाटिटदित्यत्र परस्वाणिणलोपे स्थानिवल्वादिद्रत्वमिति न दोषोऽत आह- प्रागिति । त्वदुक्तप्र- 
क्रियायां ह्यम्यासे इकारश्रवणं न स्यादित्यर्थः । द्िर्वचनेऽची'स्यस्य कायौतिरेशस्वादिति भावः । न च 
स्थनिवद्धावादिति । “स्थानिवदादेशः इत्यनेन , न ह्ययं णेरिति । अय॑--द्विवेचनरूपः। एबं चेकारे णि 
दुलभम्‌ । न च ग्गन्ताङ्गान्यणेनेकारस्य लोपः सुलमः, श्रलोऽन्त्यपरिमाषया निर्दिश्यमानपरिमाषय़ा 


च ण्यन्ताङ्गस्य नि दिश्यमानोऽन्यश्च यो णिस्तस्थ लोप इत्ययौदिति भावः । नन्वेवं खट्वर्श्य इत्यादौ रपरत्वं ` 
. न स्यात्समुदयोदेशले5पि ऋवणा देशस्वामावादत आहृ-यन्न चेति । “स्थानि वत्वेन ्यस्य (प्रत्येक मित्यादिः । 


माध्ये-संग्रसुगधत्वादित्यस्य विवेकानाकलनादित्यथः । नतु 'द्विवेचनेऽची'ति रूपस्थानिवद्वावाल्थ शब्दान्तरे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 


यथा मातुः स्मरतीति 'द्वि,प्रयोगो द्विवेचन' मित्येष पक्षो भवति । तत्र गुणदोषपरीक्षार्थो विचारः ` 
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इदमिह संग्रधायेघ्र-द्विवेचनं# क्रियतां शिलोप इति किमत्र कर्तव्यम ? परत्वा- 
णिणलोप; । नित्यं द्विवैचनम्‌ । कृतेऽपि शिलोपे प्राझोत्यक्ृतेअपे । द्विवेचनमप्यनि- 
त्यम्‌ । अन्यस्य कृते णिलोपे प्राझोत्यन्यस्याकृते, शब्दान्तरस्य च श्राप्लुवन्विधि- 
रनित्यो भवति । नित्यमेव द्विवेचनम्‌ | कथम्‌ ? रूपस्य स्थानिवत्त्वात्‌+ । 


यच्च सन्यङन्तरस्य द्वेवेचने ॥ १७॥ - 


यच्च सनूयङन्तस्य द्विवेचने चोद्य तदिहापि चोद्॑म्‌ । किं पुनस्तत्‌ ? 
सन्‌यङन्तस्येति चेदशेः सम्यनिटः, दीर्षकुस्वप्रसारणषत्वमधिकस्य द्विवेचनात्‌, 
आद्ृथ्योश्चाभ्यस्तविधिग्रतिषेधः, सङाश्रये च सञ्चदायस्य समुदायादेशताज्झ- 
लाश्रये चाव्यपदेश आमिश्रत्वा'दिति{ । 


अस्तु तहिं द्विःप्रयोगो द्विवचनम्‌ । 


= 


fa क 


द्विःप्रयोग इति चएणकारषकारादेशादेरेत्वचचनं लिटि ॥ १८॥ 


~ 


दविश्रयोग इति चेणणकारषक्रारादेशादेरेत्वं लिटि वक्नव्यम्‌ | नेमतुः नेमुः 
सेहे सेहाते सेहिरे । अनादेशादेरिति प्रतिषेधः प्राप्नोति! । स्थाने पुनद्विचने सति 
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प्र०--अनित्यं द्विवेचनमिति । द्विर्वचनेऽचीति कायस्थानिवड्रावं मन्यते । 
अशेः सन्यनिट इत्यादि 'सन्यडो'रित्यत्र व्याख्यास्यते । 


नेमतुरिति । 'णो न! इति नले कृते धातुरादेशादिभवति । ततो द्विःप्रयोगेऽप्यादेशा 
दित्वं न व्यावर्तते । स्थाने द्विर्वचने तु शब्दान्तरत्वादादेशादित्वाभावः । आदेशादिव्यपदेशस्य 
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उ०--प्रातिरत अआह--कार्यस्थानिवद्भावमिति । भाष्ये-रूपस्प स्थानिवत्त्वादिति । स्थानिवत्वेन रूपस्या- 


तिदेशादित्यथः । 
व्याख्यास्यत इति । चिभ्चीषतीत्यादौ समुदायस्यादेशत्वेन संमोहाद्द्वित्वे कृते सनि परेऽजन्ताङ्गस्य 


दीधौं न स्यादित्यादिदोषा अन्नापि बोध्याः | 'अशेः सन्यनिट'इति दोषस्तु न प्रकृते इति बोध्यम्‌ ॥। ननु 
स्यानिवस्वादादेशादिस्वमत आह-अदिशादिव्यपदेशस्येति । श्रप्राधान्येनाप्यलाभ्रयणे स्थानिवल्वनिषेधस्तन्न 


% 'वङि ६। १॥ ११ १-:अनित्यं द्िवेचनम्‌' पा० । † १। १। २९ वा० ३। ५० ४६२ 

२--'योज्यम्‌’ पा० | - . ३--“सनयङ्ञाभ्रयेः पा० । ऱ्य 

1 ६। १ । ६ वा० ४-७ § शो नः धात्वादेः षः सः ६। १ । ६५३ ६४ | 

गृ अत एकहल्मध्येऽनादेशादेलिंटि ६ | ४ । १२० ट 
३७ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyal /a Col 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३० ीभगवत्पत्ञल्िषिरचितं [ एकाचो द्वे प्रथमस्य 


sue 


ISN AN NNN ०५१० /०७,००/%/%/०५/% ०१ YS ००./% NIN INNS SNS MANNS NSA SANNA NNN 


समुदायस्य समुदाय आदेशस्तत्र संम्रमुग्धत्वात्मकृतिश्रययस्य नष्टः स आदेशादि- 
भवति । 

द्विप्रयोगे5पि' ह्विवेचने सति न दोषः । वक्त्यति तत्र लिड्ग्रहणस्य प्रयोजनं 
“लिटि य आदेशादिस्तदादेने' ति! । 

इड्बचनं च यङलोपे ॥ १६ ॥ 

इद्‌ च यङ्लोपे वक्तव्य! । वेभिदिता बेसिदितुम्‌ । 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌’ 
[७।२।१०] इतीद्रप्रतिषेध; प्राप्रोति । स्थाने पुनबेचने सति सञ्चुदायस्य समुदाय 
देशस्तत्र संप्रभुग्धत्वात्‌ प्रकृतिप्रत्ययस्य नष्टः स भवति य एकाजुपदेशेऽनुदाचः । 

्विप्रयोगेऽपि` द्विवचने न दोषः। एकाज्ग्रहणेनाङ्गं बिशेषयिष्यामः-एकाचोऽङ्गा- 
दिति । ननु चैकैक्रमत्राङ्गम्‌ ? सप्ुदाये या वाक्यपरिसमाप्िस्तयाङ्गसंश्षा भविष्यति । 
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प्र०--चात्रालाश्रयत्वात्स्थानिवत्त्वाभावः । लिटीति । नत्वसत्वयोरनेमित्तिकत्वाल्लिणिनि- 
मित्तत्वाभावः । 

_ बेभिदितेति । बेभिद्यशब्दात्तच्‌ , अल्लोपयलोपयोः क्ृतयोरिटप्रतिपेघः प्राप्नोति । “पर्व 
स्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः इत्यनाश्रित्य चोद्यप्रतिसमाधाने । एकाचोऽङ्गादिति । उपदेश 
ग्रहणेनाजुदात्त एव विशेष्यते न त्वेकाजिति भावः। आवृत्तिसङखथया चेतद्वप्रयजङ्गं नेकाच्‌ । 


ननु चेकेकमिति । एकमेव द्विरुच्यत इत्येकस्माद्यः प्रत्ययविधिः सोऽपरस्मादपीति द्वे अङ्गे 
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३०- स्थापित इत्यर्थ; । श्रशास्तरीयत्वाचास्य तदभाव इत्यपि बोध्यम्‌ । भाष्ये-- संप्रसुग्धत्दात्मक्ृतिप्रत्यय- 
स्येति । प्रकृतिज्ञानस्येत्यर्थः । त्रत एवाटियदित्यत्रेव 'संप्रमुग्धत्वात्परकृति प्रत्ययसमुदायस्ये'ति अन्र नोक्तम्‌ । 
भाष्ये--एकाच इति । वेमिदितेत्यत्र भिदेरेव द्विःप्रयोगादुपदेश एकाच्त्वाच ततः परस्वेण्निषेधप्रसज्ञ 

इत्यर्थ; । एकाचो5ज्ञादिति । अङ्गत्वस्य विधानप्रतिबद्धतया एकाप्चो विहितादित्यर्थेन न दोष इत्याशयः । 
एवं चोपदेशग्रहणमनुदात्तांशे एव सम्बध्यते, न स्वेकाजंशेऽपि, बिमित्सतीत्यादौ विहितविशेषणनेवादो 
घात्तदाह--न प्वेकाजितीति । भाष्यस्य यथाश्रुतत्वे हि अ्न्तरङ्गस्वात्सननन्ते द्वित्वे इते तावेव सुसिडाविति 
वच्यमाणरीत्या समुदायस्यैवाङ्गलेन ब्रिमिस्सतीत्यादावेकाभोज्ञात्परत्वामावेनेडागमस्य दुवोरत्वेनासज्ञतिः 
सष्टेव । उयदेशग्रहणस्यैकाज्विशोषणत्वे तु वेभिदितेत्यादौ दोषस्तद्वस्थ एवेति बोध्यर । ननु 
्विःप्रयोगपच्े उच्चारणमेदेन शब्दभेदे मानाभावात्कथमनेकास्त्वमत श्राहइ--आइत्तिसंख्यया चेति । भाष्ये 
ननु चेकैकमपीति । समुदायोऽवयवश्चेत्यर्थः । अङ्गमिति । प्रत्ययविधानावधिरित्यर्थः । इदमेव ध्वनयितु 
सिषेचेत्यत्र वच्यति--पुक्ैकस्मादप्यत्र सुसिङविधिरिति । न स्वेकैकमत्र पदमित्यर्यः । तेन हि एतस्य सवस्य 
तद्रीच्या व्याख्यानमिति ध्वनितम्‌ । तदाह--एकमेवेति । एकस्मात्‌ -समुदायात्‌। अपरस्मात्‌-ञ्रवयवात्‌ । 
एवं चोत्तरभिद्येत्यस्याप्यज्ञत्वं, तस्यापि प्रत्ययविधानावधित्वात्‌ । तत्राल्लोपयलोपयोरेकदेशविकृतन्यायेन 


१--चखापि! पा० । ` १ ६। ४। १२० वा० १ भाष्ये । 
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ONAN, 


कुत एतत्‌ ? “शाख्नाहाने;' । एवं हि शास्रमदीनं भवति । 
इडदीर्धप्रतिषेधश्च ॥ २० ॥ 
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इटो दीर्षत््रस्प च प्रतिषेधो वक्गव्य; । जरोग्रहिता जरीग्रहितुम्‌ । 'ग्रहोड्लिटि 
दीघ [ ७। २। ३७ ] इति दीघस प्राप्तोति । स्थाने पन्विवैचने [ सेति | 
'सञ्चुदायस्य समुदाय आदेशस्तत्र संप्रमुग्धलासकतिप्रत्ययस्य नशे ग्रहि । 


a 
द 


5 द्विभ्रयोगेऽपिः द्रिवेचने न दोषः । ग्रहिणाङ्गै विशेषयिष्याम;--ग्रदेरङ्गादिति । 


` नतु चैकैकमप्यत्राह्वुस्‌ ? सप्नुदाये या वाक्यपरिसमापिस्तयाङ्गपज्ञा भविष्यति 
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प्र०--भवतः, तत्र परं यदेक्राजङ्ग' तदाश्रय इट्प्रतिषेवः प्राप्नोतोत्यर्य: । आवृत्तिसइंखयाश्रया 
चेकेकमिति वीप्सा । समुदाय इति । एकेवा ङ्गसंज्ञा समुदायस्य न तु पथगवयवयोः, समुदायस्य ` 
_ प्राधान्यात्प्रधाने कार्यसंप्रत्ययात्समुदायव्यवहारोऽप्यावृत्तिसङख्याश्रयः । 


जरीणृद्दितेति । जरीगृह्यशब्दात्तच्‌ । ग्रदिणाङ्ञमिति । अत्र तृचो जरीगहित्यङ्गः 
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उ०--भिदिस्यस्याप्यज्गस्वम्‌ । एवं चोपदेशेऽनुदात्तादेकदेशविङ्गतन्यायेन लोकदृशन्तमूलकेनेकाचों विहित- 
- स्वबुद्धिरपि तृचोऽस्येवेति इटः प्रतिषेधः स्यादेवेस्यर्यः । 253 क 
एकैबाङ्गसंज्चेति । श्रयं भावः--'घातोस्तृज्मवती!त्यस्य धातुत्वावच्छि्नात्तृज्मवतीत्यरथः । तत्र 
तदवच्छिन्ने यद्यपि द्वयं-सपुदायोऽवयवश्च, तथापि प्रधानसनजिधौ प्रधान एव कार्यप्रततेन्यौय्यलेन 
प्रधानस्य समुदायस्यैव तद्विधानावधिस्वं नावयवस्य । एवं हि शाखमहीनं भवतीत्यस्य प्रधानन्यायेन हीनं 
न मत्रतीत्यर्थः । ननु क्रियावाचकस्वस्याम्यासनैरथक्योत्त्या समुदाये एव पयोत्तेधोतुत्वमपि तत्रैवेति 
ग्रवयत्रविषयकवाक्यस्य . वक्तुमशक्यतया 'समुदाये या वाक्यसमासिरित्यसङ्गतं, दयोः संभवे ह्योबं वक्तुं 
योग्यमिति चेन्न; उत्तरखण्डसाहित्य विनाम्यासमात्रादर्थ्र्ययाभावेन तस्य नेरर्थ्यम्‌ । उत्तरखण्डस्य ठु 
प्रत्ययाव्यवहितप्राग्वर्तिनः केवलस्याप्यर्थमोधकताया दृष्टलेताथवत्वमेव । फेचतुरित्यादौ तदमात्रेऽप्युत्तर- 
खणडपात्रेणार्थनोधाच । यातेर्यडन्तात्किचि यातिरित्यादावियानित्यादाबवशिष्टप्रत्ययादिव तत एवार्थत्रोध 
इति न तावताम्यासस्यार्यवल्वं शङ्कघमिति दिक्‌। न तु एथगवयवयोरिति । एको5वयवशब्दस्तदूघटित- 
समुदायपरस्तेन पथक्‌ समुदायावयवयो रित्यर्थो न स्वयवयोः पृथक्‌ प्रासिरस्ति । अम्यासस्य नेरर्यक्याद्वातुस्वा- 
भावेन प्रत्ययनिधानावधित्वामावात्सस्वेऽपि तदादिग्रहणेन समुदायस्यैव प्रातिरिति यथाश्नतासङ्गतिरिति बोष्यभ्‌। 


जरीगुह्यशब्दादिति । तत्राल्लोपयलोपयोः कृतयोरग्रहेः पर इडिति दीघेप्रसङ्ग इति भावः । माष्ये- 
अहियाज्ञमिति | उक्तरीत्या अहेरिति विहितविशेषणं, ठचो जरीगह.--इत्यज्ञं न केबलो अ्रहिः । एकदेशवि- 
कृतन्यायेनापि जरीणह्‌--इसस्यैवाङ्ध्वं न ठु गहेरिति भावः। नड चेकैकमिति । उक्त आशयः | ननु 
दिःप्रयोगे जरीगहिमहिरेव, एकदेशविकृतन्यायेन चा्गत्वमपीति दोषस्तदवस्थ एवेत्यत आह--विशेषणसाम- = 


१--कचिन्न । २--“चापि' पा० । र 
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कुत एतत्‌ ? “शास्राहाने१' । एवं हि शा्रमहीनं भवति । 
५७४८2 पदादिविधिप्रतिषेधश्च ॥ २१ ॥ 


7-8! पदादिलक्षणविधेः प्रतिषेधो वक्कव्य; । सिषेच सुष्वाप । 'साटपदाद्यो! [ ८ । 
€ 1 १११ ] इति पतप्रतिपेधः प्रापनोति । स्थाने पुनद्वियेचने सति न दोषः । सप्नु- 
«5 दायुच्य समुदाय आदेशस्तत्र संग्रम॒ग्धवाह्मकृतिग्ओत्ययस्य नटः स पदादिर्भवति । 


~ ° ट्िप्रयोगे चापि द्रिवेचने न दोष! । सुप्तिङम्या पदं विशेषयिष्यास६%--यस्मा- 
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प्र०--न तु ग्रहिः । विशेषणसामर्थ्याद्धि यथाश्चतरूपा ङ्गीकरणम्‌॥ सिषेचेति । सिचेलिड्विहित 
इति तिङन्तं पदमिति तदादेरेव पदत्वात्पदादिः सकार इति षत्वप्रतिषेधप्रसङ्गः । प्रकृतिप्रत्यय 
स्येति । प्रत्ययो- ज्ञानम्‌ । प्रकृति विज्ञानस्येत्यर्थ: । अथवा प्रकृतेः प्रत्ययस्य चेत्यर्थः । 
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ड ०--ध्योद्धीति । अङ्गस्य विमक्तिबिपरिणामेन विशेषणसामध्यो दित्यर्थः । श्रन्य थाज्गनि मित्तावयवस्थेट इति 
घष्ठयव व्याख्यायेतेति मावः । ग्रहेरत्र विषये ऽज्गत्वाव्यभिचाराञ्च । 
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यथाभ्रुतेति । सूतभुतानु पूर्वीग्रहे्विहितस्येटो दीघं इत्यर्थं इति भावः | शत्र तु यङन्तादिङ्‌विहितो 
न तु ग्रहेरिति तापर्यम्‌ । भ्रन्यथा नित्यत्वास्संप्रसारण गहीतमित्यस्यासिद्धरिति एतद्भाष्पकैयययोर्विहितवि- 
शेषणत्व एव तात्पर्यम्‌ । एकाचोऽज्गादितिवद्स्यापि भाष्यस्य तथैव व्याज्याया उचितत्वाच । किञ्चासि- 
दवत्सून्नस्थमाष्यसंमतलावस्थायामडाराविति पच्षेऽग्रीष्टामित्यादौ दीघोनापत्ति! । इदभेवाभिम्रेत्य कैयटेन 
“यङ्लोपे चोक्तमिति 'ग्रहो५लिटी'तिसूत्रमाष्यस्थं प्रतीकमुपादायग्रहेर्विहितस्थेत्येवं विहितविशेषणाद्यङलोपे 
दीघाभावासिद्विरिति उक्तम्‌ । माष्यकृता तु न्यत्रास्य दोषस्य सम्यक परिहाराभिधानादनादरेण तद्वार्तिकं 
तदन्तद्विवचनादिति विश्वतमिति नोक्तम्‌ | अत एव ग्राहितमित्यांदौ न दीर्घः । एवञ्च यडलुगन्ते-यदि ग्रहे 
प्रयोगोऽस्ति तदा ततः परस्येटो दीर्घों मत्रत्येव ञ्रत एव स्याने द्विर्बःचनपच्षेण न फलमेदः । तसक्षे 
हि तत्र दीः ग्रम्नोत्येव, स्थानिवष्थेन ग्रहित्वात्‌ । यङलुशुत्तरमेव तत्र द्विस्वप्रकृतेः, तदुत्तरं प्रत्ययप्रृत्ते श्र, 
पूर्वापरमाष्यच्छायया तत्पक्षे ग्रहेरज्ञादित्यस्यामावलाभाच्च | अत एव स्याने द्विवंचनफ्ले एतद्वोषानुपन्या- 
साद्भगवतो न्यून तेत्यपास्तम्‌ । 


नन्वम्यासादुन्तरसकारस्य न पदादित्वमत श्राह-सिचेरिति । तदादेरेवेति । उत्तरखण्डादेरेवेत्य्ंः । 
चुन नात्र प्रङृतिप्रत्ययसंमोहः, किन्तु प्रङृतेरेवेत्यत श्राह--प्रत्ययो ज्ञानमिति । प्रत्ययस्य चेति । प्रकृतेस्त- 
हस्वेनाशाने तन्निरूपितर्वाखत्ययत्वाच्चाने प्रत्ययस्यापि संमोह इत्यर्थः । 


माष्ये--सुप्तिङस्यां पदमिति । पदसंज्ञासूत्रे पढ --पदसंशोद्देश्यं सुबन्तं तिङन्तञ्च । तत्सुसिङम्यां | 
+ सुप्तिङन्तं पद्म्‌ १ | ४ | १४ “विशेषयिष्यामः--सुतिडन्त॑ पद्म्‌--यस्मात्‌? पा० | | 
दु ड 

डु 
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त्णुिङविधिस्तदादि सुबन्तं तिङन्तं च । ननु चेकैकस्मादप्यत्रं सुप्तिकविधिः ! 
समुदाये या वाक्यपरिसमापिस्तया पदसंज्ञा भविष्यति । कुत एतत्‌ ? 'शाख्राहाने;' -। 


एवं हि शास्रमहीनं भवति । (5 
२०१ # Sas £, 


तावव खुिडो यो ततः परो सेव च प्रकृतिराद्या | है, ८००२७ & «| 
८८ आदिग्रहणं प्रकृती ससुदायपदत्बमेतेन ॥ १ ॥5' "52 ; ` ७०४ 2 


NF 


झा कसम 


१ 
Sri ट 


ALT 


.. कै ” श्र तावेषेति-परिहारान्तरम्‌ । उच्चारणक्रियाया एव द्वित्वं न तूचार्यमाणस्य शब्दस्य, 
ततश्चेकरस्मादेव प्रत्ययविधिने तु _द्राभ्यामित्येकेवा ङ्गसंज्ञा पदसंज्ञा चेति नास्ति दोपः । आदि 


अहणं चेति । 'प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं भवती वरमत्र । समुदाय पदः 
स्वमिति । सिषेच्शब्दस्य पदसंज्ञा न तु सेच्शब्दस्य तदवयवस्य । नन्तेव_ वैभिदितेति स एवेका- 2 
ज्वातुरितीट्प्रतिप्रेधः -प्राप्तोति.। ..तेष दोष: । उच्चारणभेदाद्विरोधिसङ्घचाप्रादुर्भावात्‌ पुर्वसञ्चया- 
कृतव्यपदेशनिवर्तनात्‌ । तथा च 'गिरिणे'त्यादौ सात्रेकाच' इति विभक्तेरुदात्तत्वं न भवति । 

| तदत्रवृत्तिभेदाद्रूपद्ठयमाधित्य “समुदाये, वाक्यपरिसमाप्ति रिति परिहार उक्तः | रूपभेदान- 

| ङ्गीकरणेन तु 'ताबेव सुप्तिछा विति द्वितीयः परिहारः ॥ १॥ 
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| उ०--यस्माद्विधिस्तदादित्वेन विशेषयिष्याम इत्यर्थस्तदाह-सुस्तिङन्तं पदं यस्मादित्यादि | पुकैकस्मादिति | 

। समुदायादवयवाच्वेत्यर्थः । समुदाये येति । लिटीत्यस्य विषयसप्तमीत्वेन पूर्व द्विव्वे ततः समुदायाल्लिडि- 
| त्याशयः । समुदायस्य धातुत्वं तु धातोरेव द्विःप्रयोगेण भेदाग्रहादिति बोध्यम्‌ । इत एव वास्वेराह-- 
| तावेवेति । तदाह परिद्दारान्तरमिति । न स्रयं पूवोक्तार्थसङ्ग्रहश्छोक इति भ्रमः कार्य इति भावः । 
| 'लिडुपपत्यनन्तरमेव द्विस्व'मिति पक्ते5पि दूषणोद्धार इति ताप्यम्‌ । पूर्वोक्तार्था पपादनपरमेवैतद्भाष्यम । 
| 

| 

| 
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तिन्‌ 


ननु चैकेकस्मादप्यत्रे'यस्योमयोरपि तत्त्वप्रत्यभिज्ञानादुभाम्यामापे तिङविधिरिति प्रयमिज्नेय्थ इति परे । 

एकेवेति । उच्चारणक्रियाद्रयविशिष्टस्येत्यथेः । उच्चारणभेदेन शब्दभेदाभाव इति भावः । पुकैचाङ्गसंज्ञेस्यपि 
| प्रकृतविषयमेव, बेमिदितेत्यत्र कृत हित्वाद्यडन्तादुत्पत्या नास्य परिहारस्य विषयः | स एवेति । 'यलोपा- 
| ल्लोपयोः कृतयो'रिति शेषः । उ्चारणमेदादिति | उत्तरा सद्ध्या पूवी सङ्कथां निवर्तयतीति भावः । 
| तदन्नेति । सिपेचेत्यत्र । अयमत्र भाष्याक्षरार्थः--यौ ततो विधानावधेः परो तावेमो सुतिडो, यतो विहितौ 
| सा प्रकृतिराच्चैव न द्वितीयेस्यर्थः | “आगन्तूनामन्ते निवेशः इति न्यायाद्द्वितीयोश्चारणस्यैब विघेयत्वा- 
ृद्वितीयोचारणस्य प्रत्ययोस्पत्तिकालेऽमावात्‌ । आद्या --श्राद्रोज्चारणविषया । कृते तु द्वित्वे द्वितीयो- 
व्चाररोनार्थत्रोघादम्यासस्य नैः र्थक्यन्यबहारोऽपि । नन्वेवमपि द्वितीयोच्चारणविषयतद्रूपेण व्यवघानास्-ः २ 
त्ययपरत्वामाव ग्राद्यस्येत्यत आह--आदिंग्रृणश्चेति | समुदायपदप्वसिति । उच्चारणक्रियाइयविषयवेन 
समुदायव्यवह्दारः ॥ १ ॥ 


१--अध्यत्र' चित्त । २--च कृत पाण1 | 
† यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रयये5ङ्गम्‌; सुतिङन्त पदर १ । ४ | १३॥ १४ 
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अजादे द्वितीयस्य ॥ ६। १। २॥ 
द्वितीयस्येत्यवचनमजादेरिति कर्मेधारयात्पञ्चसो ॥ १ ॥ 


` द्वितीयस्येति शक्यमवक्तुम्‌ । कथम्‌ ? अजादेरिति नेषा बहुत्रीहेः पष्ठी-अच्‌ 
आदियस्य सोयमजादिः, अजादेरिति । किं तहि ? कर्मधारयात्पञ्मी-अच्‌ आदि? 
अजादिः, अजादेः परस्येति । तत्रान्तरेण द्वितीयग्रहणं द्रितीयस्येत्र भविष्यति? । 


'द्विततीयहिवेचने प्रथमनिवृत्तिः प्रातत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


वितीय द्विवचने प्रथमस्य निवृत्तिवेक्वव्या । अटिटिषति अशिशिषतीति । किं 
कारणम्‌ ? 'प्रापतत्वात? । प्राप्नोति “एकाचो द्वे प्रथमस्य’ [ ६। १ । १ ] इति। 


नलु च द्वितीय द्विवचनं प्रथमद्रिवेचनं बाधिष्यते | कथमन्यस्योच्यमानमम्यस्य 
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प्र--झअजादे; । द्वितीयस्येति शाक्यमच्रकतुमिति । अजाउेरिति बइत्रीहिपक्षे सामर्थ्या 
दप्रधमार्थे प्रारम्भे विज्ञायमाने तृतीयानामप्येकाचां द्विवैचनप्रसङ्गाद्रडितीयस्येति वक्तव्यम्‌ । 
कर्मधारयपक्ष त्वजादेरिति पश्वमीनिर्देशा'त्तस्मा दित्युत्तरस्ये'ति परिभाषोपस्थानादनन्तरस्थ॑व 
कार्येण भाव्यं न व्यवहितस्पेति नार्यो द्वितीयग्रहणेन । तत्र व्याख्यानात्स्वपदारथ्‌प्रधानत्वःदन्तरः 
ङ्गत्वाद्वा कर्मधारय एवाश्रयितव्य इति भावः । 


प्रात्तत्वादिति । यद्यपि सत्यामेव प्राप्तो निवृत्तिरुच्यते न त्वसत्यां, तथापि विशिष्टा 
प्राप्तिरिह हेतुत्वेन विवक्षिता । प्राप्तेविधातकाभावादित्यर्थ: । नलु चेति । येननाप्रास्षिन्यायात्‌ । 


क्रथमन्यस्येति । विरोधाद्वबाध्यबाधकभावं मन्यते । यथा काणोः । इह च विरोधामाव: । 
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उ०- भजादेद्ि । ननु बहुत्रीहिस्वफ्क्षे5पि प्रथमस्य पूर्वेण सिद्धतया सामर्थ्यन द्वितीयस्यैन भविष्यतीति 
तत्रापि द्वितीयग्रहणं व्यर्थमत ्राह-अजादेरितीति । यद्यपि 'इर्ष्यतेस्तृतीयस्थे त्यस्य नियमार्थ्वेनापि तृतीयानां 
द्वित्वं वारयितुं शक्यं तयापि तस्य वार्तिकत्वाददोषः । “न न्द्राः संयोगादय' इति सूत्रेऽनुवृत्तस्याजादेरित्यस्येन्दि- 
द्रीयिषतीत्यादो दस्य द्वित्वनिषेघाभावाय पञ्चुम्यन्तत्वकर्मधारयपरत्वावश्यकत्वादिति भावस्तदाह--तत्र 
न्याज्यानादिति । 'तत्पुरुषः समानाधिकरणः इत्यादौ कर्मघारययोग्यपदानां समासाभावस्य सूत्रकारशैली 
 सिद्धखेऽपोह व्याख्यातासकर्मधारय इति भावः । समासद्वयसम्मवे न्याय्योडप्ययमित्याह--अन्तरज्ञस्वाद्वेति । 
तद्बीजं खपदार्थप्रधानत्वम । 

यद्यपीति | एवश्च प्राप्त्वादिति हेतुरसङ्गत इति मावः । विशिष्टेति । निवर्तकान्तरामावविशिष्टे- 
रयर्थ; । यथा काग्योरिति । परदेशस्थैकेनाक्रान्तस्वात्तदैव द्वितीयस्य परत्वायोगाततत्र विरोध इति भावः । 


eon अअ 


1 तस्मादिष्युत्तरस्य १ । १। ६७ १--'तत्र द्वितीयः पा० । 
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| 
| 
| 
| 
| “६ अ०। १ पा । १ आ० । २ सू० ] ग्याकरणमहाभाष्यम्‌ २३ 
। 


बाधक स्यात्‌ ! असति खल्वपि सम्भवे बाधनं भवति, अस्ति च सम्भवो यदुभयं 
| स्यात्‌ । | 
| न वा प्रथसचिज्ञाने हि द्वितीयाप्रासिराह्तीयत्वाल्‌ ॥ ३ ॥ 
| न वा वक्तव्यस्‌ । कि कारणम्‌  प्रथमविश्ञाने हि सति द्वितीयस्याप्रासिः स्यात्‌ । 
|. किं कारणम्‌ ? “अद्वितीयत्वातर । न हीदानीं प्रथमद्रिवेचने कृते द्वितीयो द्वितीयो 
| ~: ° भबति । कस्तर्हि ! तृतीयः । तद्यथा- दृयोरासीनयोस्तृतीय उपजायमाने न द्वितीयो 
| द्वितीयो भवति | कस्तर्हि ? तृतीयः ॥ न हि किंचिदुच्यते5कुते द्विवेचने यो 

ह्रिवीयस्तस्य भवितव्यमिति । किं तर्हि ? कृते द्विबेचने यो द्वितीयस्तस्य द्विनेचनं 

भविष्यति । 

अनारम्भसममेवं स्यात्‌ । अटेः प्रथमस्य द्विवेचनं स्यात्‌, हलादिशेष/#, 


प्र०--अविरोधे हि समुचयो दुश्यते-यथा कृत्कृत्यप्रत्ययसंज्ञानाम्‌ । भिन्नफलत्वात्‌ संज्ञानां समुचय 

इति चेदिहाप्यस्त्येव फलभेदः। एकेन प्रथमस्य द्विञैचनवियाना'दजादेद्वितीयस्ये त्यनेन तु द्वितीयस्य। 

न वेति । अनेनासम्भवः प्रदशर्थते । यस्य द्वितीयस्यैकाचो द्विर्वचनं विधेयं तस्य प्रथमः 

द्विर्वचने कतेऽढितीयत्वादवदवितीय द्विर्वचनं न प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ननु यदि नियोगतः प्रावप्रथम दिवे- 

। चनं स्यात्ततोऽयं विरोधः स्याचदा तु पूर्व हितीयद्विबंचन॑ तदा वि रोधाभावात्स्यादेव प्रथमद्विवे- 
| चनम्‌ । नैतदस्ति । नित्यत्वात्पराथम्यात्क्रमव्यतिक्रमे हेत्वभावात्यूवं प्रथमद्विवंचनं तत्र कृते5छि- 
तीयत्वाद्वद्वितीयद्वर्वचनाप्रसङ्ग इत्यनवकाशत्वादरद्वितीयद्विवेचनेन प्रथमदिवेचनं बाध्यते । 
तद्यथेति | यदा द्वयोः पुरस्तान्मष्ये वा तृतीय उपजायते तदायं दृष्टान्तो यदा तू परत उपजा- 
यते तदा द्वितीयो द्वितीय एव भवति । न हि किंचिदिति । द्वितीयत्वनिर्देशाहिशेषानुपादानातू । 
सामर्थ्यादत्र विशेष आश्रीयत इति मत्वाह--अनारस्भसममिति । अटि स इति खिते प्रथमः 
द्विर्वचनम्‌ अट-अट , ‘हलादिः शेष' इति टकारस्य निवृत्तिः । इितीयद्विबैचनमद-अट, । ततो 
हलादिः शेषः । तत्र हृयोश्नयाणां वाकाराणां परख्ये विशेषाभावाद्रडितीयह्विर्वंचनमनर्थेकं 


ae तपलाणणिणिणिरििजिजिििििि 


"५५५५४५५५१५ ७१" 
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` जु०-भिन्नफलस्वादिति | समानफलकत्वे हि जाध्यन।धकभाव इत्यथः । 
नन्वद्वितीयत्वादित्वादित्यसिद्धो हेतुः । तेऽपि प्रथमद्विवेंचने द्वितीयस्यैकाचः सल्वादत आह 
यस्येति । श्रकृतद्विवेचनकालिकी द्वितीया व्यक्तिराभ्रीयत इति मावः | प्रायस्यादिस्यस्योपपादक- करमध्य 


माध्ये-कते द्विदेचने इति । अनम्यासस्पेव्येतत्तत्पुरुपेणेकाज्विशेषणमिति भाबः । पररूपे, इति । “शत शार 
रिति तु न, तस्य लिग्येव प्रवृत्तेः । द्वयोखयाणामिति । परल्पोत्तरं द्वितीयदवि्वे द्वयोरन्यथा त्रयाणामि 


१--'उपजायते' पा० । 
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तिक्रमे हेत्वभावादिति | अनवकाशत्वादिति । तदूबाधं विना चारिताथ्योभावादिति मावः । द्वितीयत्वनिर्देशा- र व 
दिति । तत्र बिनिगमनाविरहात्सर्वद्वितीयव्यक्तिमहरणमिति भावः ! विशेष इति | द्वितीयविशेष इत्यथ; || 
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द्वितीयस्य द्विेचनम्‌) इलादिशेषः' । त्रयाणामकाराणां पररूपत्वे। ऽटिषतीत्येवं 
रूपं स्यात ॥ नानारम्भसमम्‌ । अतेः प्रथमस्य द्विवचनं, हलादिशेषः, इत्वम्‌) 
द्वितोयस्य द्विव चनं, हलादिशेष!, इत्त्वम्‌; दयोरिकारयोः+ सदणदीथत्व मभ्यासस्या- 


०७ ०७ ०७ ०००० #९ #५ १००० १०१०१००१%०१००१% SN 


प्र०--स्यादित्यर्थः । 'हलादिः शेषो द्वितीयदविर्वचन'मित्ययं क्रमः कथं लभ्यते, विपरीतक्रम 
कस्मान्न भवति? उच्यते,-नित्यत्वात्पूर्वै हलादि शेषो भवति | द्वितीय द्विनेचन॑तु शब्दान्तरप्राप्त्याः 
नित्यमु । तद्धि कृते हलादिशेषेऽटः प्राप्रोति । अक्कते तु ट-ट्शब्दस्य । अन्तरङ्गत्वात्वतो गुण 
इति पररूपं सन्यत' इतीत्वस्य बाधक मन्यते । इत्वं हि सनमभ्यासं चापेक्षत इति बहिरङ्गम्‌ । 
'प्रागम्यासविकारेस्योऽङ्गाधिकार' इति पत्ते इत्वमाङ्गं न भवतीति 'वार्णादाङ्गं बलव'दित्यपि 
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कृते द्वितीयो न भवतीति सामर्थ्या्मथम द्विर्वचने द्वितीय द्विवचनेन बाध्यते । 


कृतेऽपि प्रथमद्वियैचने यो द्वितीयस्तस्य द्विवचनं नावर्थैकमिति.._मत्वाह-नानारस्भसम- 
मिति । इत्वमिति । आसप्षमपरिसमाप्तेरङ्गाधिकारादाङ्गमित्वम्‌ । सामान्येन च वार्णादाङ्ग 
बलवदित्याश्रीयते, न समानाश्रयाङ्गवार्णविषयमेवेति इत्वमेव प्रवर्तते न पररूपम्‌ । तत्र कृते 
द्वितीयद्विर्वचनँ प्राप्नो'त्यभ्यासस्यासवर्णः -इतीयङादेशश्च । तत्र नित्यत्वादवद्विती द्विवचनम्‌ । 
इयडादेशो ह्यनित्यः । कृते दवितीय ष्टिवैचने नित्यत्वादित्वे चासवण इति वचनादियङोऽप्रस ङ्गात्‌ । 
ननु परस्य कृतेऽपीत्तरे तस्य स्थानिवद्धावातूवैस्थेयडः प्राप्नोति । नेष दोषः । सवर्ण न भवतीति 
प्रसज्यप्रतिषेध आश्रीयते । सवर्णे च यो विधिः स सवर्णस्य विधिर्भवतीति सवर्णविधौ स्थानिव 


त्प्रतिषेधादियडोऽप्रसङ्गात्‌ । 


हवयोरिकारयोरिति । अथ परस्पेयङादेशः कस्मान्न भवति ? अन्तरङ्गत्वात्पुवमेकादेशं 
मन्यते । एकादेशस्य त्वभ्यासह्वस्वत्वं विशेषाभावान्नोक्तम्‌ ।। इयटिषतीति । अस्यामपि 


AAAI ANNAN IASI 


उ०--ति भावः । विपरीतक्रमः कस्मादिति। एवं च य्ट॒शब्दस्य द्विसे द्वितीयद्विवेचनमर्थवदित्यर्थः । ननु कृते 
प्रथमद्वि्वचने हलादिः शेषे 'च 'सन्यतः इति इत्वं कस्मान्नेत्यत आह--अन्‍्तरज्जत्वादिति । इत्वं हीति । 
पररूपं ठु वाणंत्वादन्तरङ्गमिति भावः । सत्यपि चेति । 'आससमाध्यायसमासेरज्गाधिकार’ इति पक्षस्याकरे 
स्थितत्वादिति भावः । ननु इत्वोत्तर॑ छ्वितीयद्विवंचनाथ्पाक “अ्रभ्यासस्यासवणे' इति इयङ प्राप्तोतीत्मत आह- - 
तत्र कृत इति । नैष दोष इति । वस्तुतस्तु “अम्यासस्यासवर्णे! इति सूत्रारम्मसामर्थ्यात्तद्रिषये स्थानिवः 
रवापवृतरित्याह्विकरेषे निरूपयिष्यामः । मूलोक्तसमाधानं ठु चिन्त्यम्‌। पूर्वत्रासिद्धे न स्यानिव'दित्यव्टम्य 
भाष्ये सवणुग्रहणस्य प्रत्याख्यानादित्याहुः । 


मन्यत इतिं । वाणीदाज्ञमिति समानाभ्रयविषयमिति मन्यते इति भावः । 


१-- हलादिः शेषः? पा० । † अतो गुणे ६। १।६७ 
२--'तीसेब रूपं’ पा० । | सन्यतः ७ | ४। ७६ + अकः सवर्णे दीधः ६। १। १०१ 
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दादत्र कथं बाघ इति चेन्न; दघितक्रजन्यविजातीयतृपेस्तत्रापि भेदादूबाधानापत्तेः । अत्नाप्ययोमिधानाख्य- 
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सवण? [ ६ । ४ । ७८ ] इतीयडादेशः, इयटिषतीत्येतदरूपं यथा स्यात्‌, ओणे- 
श्चोवोणिषतीति ॥ नानिष्टायो शाक्रप्रवृत्तिभवितुमहति । 


यथा वादिविकरेऽलोन्त्यविकारा भाव! ॥ ४ ॥ 


यथा वादिबिधावलोऽन्त्यबिधिन भवत्येवं द्रितीयद्विवेचने प्रथपद्रिवेचनं न सविः 
ष्यति% || विषम उपन्यासः । नाप्राप्तेऽलोग्त्यविधावादिविधिरारभ्यते स तस्य 
वाधको भविष्यति । इदमप्येवंजातीयकप्न्‌ । नाप्राप्ते प्रथमद्वि्ीचने द्वितीय द्विनेचन- 
मारभ्यते तइबाधकं भविष्यति ॥ यदप्युच्यतेऽसति खर्चपि सम्भवे वाधनं भवति, 
अस्ति च सम्भवो यदुभयं स्यादिति नेतदस्ति। सत्यपि संभवे वाधनं भवति । 


प्र०--प्रक्रियायां नास्ति ह्ितीय द्विर्वचने विशेषः, अङ्कतेऽपि तस्मिन्नेतद्वछपलाभात्‌ । प्रथमद्िर्वेचने 
कृते हलादिःशेषः, इत्वमियङिति कार्यप्रवर्तनात्‌ । अत एवास्येषां ग्रन्यः--इत्वं परस्येयङादेशो 
द्वयोरिकारयोः सवर्णदीर्घता ईयटिषतीत्येतद्गूपं यथा स्या'दिति । युक्त एवायं ग्रन्थः । वार्णा- 
दाङ्गं बलवदिति परस्येकारस्ग्रेयडा भाव्यं न लेकादेशेन । तस्मिन्कृते एकादेशस्तस्य त्वन्तव- 
-द्भावादरत्रस्वत्वं न भवति । नाभ्थासादीनां हस्वले इत्यन्तादिवःद्वावप्रतिषेधात्‌ । ओरोश्चेति । 
अत्रापि 'रवोणिषती'ति पाठेन्‌ भाव्यम्‌ । उवोणिषतीत्येतस्याङृते डितीयद्विवंचने सिद्धत्वात्‌ । 
नानि्ार्थेति । ‘द्वितीयस्येति व्यक्तिराश्रीयते न जातिः। या चाक्कते प्रथमद्विवेचने द्वितीय 
व्यक्तिः सा कृते तस्मिन्द्रितीया न भवतीति विरोबादद्वितीय दविर्व चनेन प्रथमद्विर्वचनं बाघ्यते । 
यथा वेति । भवतु द्वितीयस्येति जातिनिर्देशस्तथापि सामान्यविहितस्य विशेषविहितः 
मसत्यपि विरोधे बोधकं भवति । यथा द्वीपमित्यादा'वांदेः परस्ये'त्यादेविधीयमानमपीत्त्वमन्त्यस्य 
न भवत्येवमिहापि द्वितीयद्विवचनं विधीयमानं प्रथमस्य न भवति । ननु चाप इत्येका षष्ठी 
आदेः परस्पे'त्यादिमलमनुपंह॒तेति कुतोऽलोन्त्यस्य प्रसङ्गः ? इह तु प्रथमस्येति द्वितीयस्येति 
uur Nr RR 


उ०--विशेषामावादिति | पजन्यवछाइत्या पूर्व प्रकृतेलेच्ये लक्षणस्येति न्यायेन न दोष इत्यन्ये | 
बाणोदिति । समानाश्रय एवैतखवृत्तिरिति तु निमूँलमिति भावः । पाठेनेति। ससन्धिकार्यपाठे छेदेनेति 
बोध्यम्‌ । व्यक्तिरिति । व्यक्तिविशेष इत्यर्थः । न जातिरिति । व्यक्तिसामान्यमिस्पर्थः । तदाह-या 
चाकृते इति । प्रथमस्य ताइशस्यैव ग्रहणेन तत्साहचर्यात्तदपेक्षस्वाध्च द्वितीयत्वस्य द्वितीयस्यापि ताहशस्यैव 
ग्रहणमिति भाबः । , 

ननु प्रमाणस्य प्रयोजनानुवर्तित्वाभावान्नानिशर्यत्ययुक्तमत श्राह-माष्ये- यथा चेति । तद्व्याचष्टे 
भवन्विति । जातिनिर्देश इति । मा मूद्‌ व्यक्तिविशेषनिदेश इत्यर्थ: । असत्यपि विरोध इति । यथा दधिदानं 
तक्रदानेन । घातुरुप उमयोरप्येको विषयः | नन्वोदनसेकाख्यफलामेदात्तत्र बाधेऽपि रूपविशेषास्यफलमे- 


% अलोऽन्त्यस्य; आदेः परस्य १ । १ । ५२३ ५४ 
३८ | 
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तद्यथा-- दघि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्र कोणिडन्यायेति सत्यपि दधिदानस्य संभवे 
तक्रदानं निवर्षक भनति । एवमिहापि सत्यपि संभवे प्रथमद्विनेचनस्य द्वितीयद्विये- 
चनं बांधिंष्यंते । 

तत्रे पूर्वस्पाचो निवृत्तौ व्यञ्जनस्यानिबरृत्तिवेक्वव्या | अटिटिषतीति । यथैः 
बाचो निवृत्तिर्भवत्येबं व्यञ्जनस्यापि प्राभोति । 


तत्र पूर्वस्याचो निवृत्ती व्यद्ञनानिद्वत्तिरशासनात्पूवेस्थ ॥ ५ ॥ 


तत्र पूर्वस्याचो निवृत्तौ व्यञ्ञनस्यानिवृत्तिः सिद्धा । कुतः ? “अशासनासपू- 
स्य? । नेह बयं पूर्वस्य प्रतिषेधं शिष्मः । किं तर्हि ? द्वितीयस्य द्विनेचनमार- 
भामहे । व्यञ्जनानि पुनर्नेटमायोवद्धवन्ति । तद्यथा- नटानां खियो रङ्गं गता यो य! 
पृच्छति “कस्य यूयं “कस्य यूय'मिति तं तं तब! “तवेत्याहुः । एवं व्यज्ञना- 
न्यपि यस्य यस्याचः कार्यप्ुच्यते तं तं भजन्ते । [ 
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प्र०--च षष्ठीद्वयसंभवादुभयो: प्रसङ्गः । नेतदस्ति । 'अप' इत्येकापि षष्ठी वचनद्वयप्रामाण्या- 
दाद्यन्तावुपसंहियेत,-अप आदयन्तयोरीत्त्वं भवतीति। एकस्मा ढि ग्रहणकवाक्याल्लक्ष्यसंस्कारकम- 
नेकं प्रक्रियावाक्यमुपप्लवते । यथैवाचो निवुत्तिरिति । यथाभूतस्य प्रथमस्यैकाचो द्विवचन्‌ प्रापतं 
तथाभूतस्य ट्वितीयदिर्वचनेन बाध्यं, सव्य जनस्य च प्राप्षमिति व्यञ्जनानामपि द्विव चनबाधप्रसङ्ग 
इत्यर्थः । 

अशासनात्पूर्वस्येति । अप्राप्त्यलुमानं बाधो न हि प्रमाणेन प्राप्तं बाधित शक्यते, 
प्रमाणत्वाविशेषात्‌, तस्मात्‌-अजादिधातुदितीय्विर्वचनविषये प्रथमद्विर्वचनं न विहितं न 
प्रतिषिद्धम्‌ । नटभार्यावच्च व्यञ्जनानि भवन्तीति द्वितीयेकाजन्तर्भावात्तानि दिरुच्यस्त इत्यर्यः । 


ड०-_पलस्यामेदाच्च । अप आद्यन्तयोरिति । एकापि षष्टी तन्त्रादिन्यायाश्रयेण सं्रन्धिमेदाद्भिद्तेऽप 
श्रादेरोल्वं भवतिं, श्रपोऽनत्यस्य चेताति भावस्तदाह-- एकस्माद्धीति । एव घच कृते प्रथमद्विवँचने 
द्वितीयद्वर्व चनस्य 'चारिताथ्येऽपि यत्र यत्र द्वितीयद्विर्वचन प्रातिस्तत्रावश्यं प्रथमद्धिवंचनप्रातेयेंन नाप्रासिन्यायेन 
बाघः, यथा ्रादेरित्यनेनान्त्यस्येभ्यस्य । श्रन्यथापस्यादेरपील्वविधानेना देरित्यस्य 'चारिताथ्यंनान्त्यांशवा- 
कत्वं न स्यादिति तात्परयम्‌ । नन्त्रेकाच इत्युकत्याचो विधानेन तस्य तन्चिवृत्तावपि व्यञ्जनस्य तन्निवृत्तौ 
मानामावोऽत श्राह--यथाभूतस्येति । 'एकाः्चः इति बहुत्रीहिरिति भावः । 

भाष्ये--अशा तनात्पूवैस्येति । पूर्वस्य प्रतिषेधाशासनादित्यर्थः । अप्राप्यबुमानमिति । द्वितीयै- 
काच्सहिताजादिधात्वातिरिक्तविषयमेकाच इतीति माव: । न प्रतिषिद्धमिति । शब्दतः प्रतिषेधे हि तथा 
शङ्कितुमपि शक्येतत्यर्थः | 


१--श्रस्माधूर्वं `तत्र पूर्वस्याचो निवृत्तौ उ्यअ्जनानिवृत्तिः” इति वार्तिकं काचिद्‌ इश्यते । 
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न्द्रादिप्रतिषेधाच्च ।। ६॥ 


यदयं “न न्द्राः संयोगादयः’ [ ६ । १ । ३ ] इति प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञाप- 
यत्याचार्यः “पू्जेनिवृत्तौ व्यञजनस्यानिवृत्तः रिति । 


52 Pa च > ७ > 
2६327 तन्न द्वितीया आवे प्रथमाह्विवचनं प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्र द्वितीयस्येकाचोऽभावे प्रथमस्य द्विगेचनं न प्राप्नोति । आटतुः आह: 
किं कारणम्‌ ? '्रतिषिद्वत्वात्‌’ । “अजादे द्वितीयस्येति प्रतिषेधात्‌ ॥ नेष दोष; 
“सति तस्मिन्प्रतिपेधः' । सति द्वितीय द्विवचने प्रथमस्य प्रतिषेधः । 


प्र०-न्यायसिद्धेऽर्थे लिङ्गदर्शनमाह--न्द्रादिप्रतिषेधाच्चेति । द्ाश्चते आदयस्तेषां 
हिर्वेचनप्रतिषेधादन्यानि द्वितीयेनाचा सह द्विरुच्यन्ते । 


तत्र द्वितीयाभाव इति । इहाजादेरित्यजादिसामान्यनिर्देशाततत्र द्विनीयह्विर्वचमारम्यमाणं 
प्रथमहिर्वचनस्य बाधकमिति यस्यामप्यजादिव्यक्तौ द्वितीयाभावाद्व्विनीयह्ठिवंचनाभावस्तस्यामपि 
प्रथमद्विर्वचनाप्रसङ्गः । अटिटिषतीत्यादावजाद्याक्ृतौ विधीयमानं द्वितीयद्विवंचनमाटतुरित्या- 
दावपि प्रथमद्विर्वचनं बाधेतेत्यर्थः । अप्राप्तिरेवात्र प्रतिषेधत्वेन विवक्षिता ॥ सति तस्मिः 
न्निति । अजादेरिति व्यक्तिनिर्देशो न त्वाकृतिनिर्देशः | अतो नायमपवादोऽजादिमात्रनिबन्धनः, 
द्वितीयस्पेकाचः संमवमभिसमीक्ष्य प्रवर्तते । यत्रेदानीं द्वितीयो नास्ति तत्रानुपजातनिमित्तोऽपः 
वाद एव न प्रवर्तत इति प्रथमस्पैकाचो द्विवेचनमुत्सर्गः प्रवर्तत एवं तेन यस्यामेवाजादिव्यक्तो 
द्वितीयदविर्वचनं प्रवर्तते तस्यामेव प्रथम द्विवेचनं बाध्यते नान्यस्यामित्यर्थः । जात्युपलक्षिता 


उ०--ननु द्वादीत्यत्र नदराणां ग्रहणादादिशब्दाथौ प्रसिद्धिरत आह--न्द्राश्च ते आदयश्चेति | 

नन्वाटतुरित्यादौ द्वितीयद्विर्वचनाप्रवृत्तः कथं प्रथमस्य तद्वाघ इत्याह-इद्दजादेरिति । जात्युद्दे- 
शेन विहितस्य जात्युद्देशोनैब तद्‌बाधकत्वं, यथा हलादिः शेषे इति मावः । अजादिसामान्येति । (दवितीयः 
स्येति करणात्सूत्रकुतो ५जादिपदे बहुत्रीहिरिव संमत इति भावः । व्यपदेशिवद्भावेन द्वितीयत्वाद्जादेरि्येवात्र 
द्वित्वमिति तु न वाच्यं, द्वितीयस्येष्युपादानाख्थमद्वितीययोः सत्तायामेवाजादेरित्यस्य प्रवृत्त: । ननु नानेन 
प्रतिषेधः क्रियते इति 'प्रतिषिद्वत्वा'दिस्ययुक्तमत ` ञ्ह अग्रासिरेवेति । नतु व्यक्तिनिर्देशे कस्यांचिद्व्य- 
क्तावेव शाज्रें प्रवर्तेतेति शास्त्रस्य व्यत्तयम्तरे प्रवृत्तिन स्यादत श्राह--जात्युपलक्तितेति। जात्युपलक्षित- 
सर्वव्यक्तिविषयकत्वान्छास्नस्य न दोष इति मावः । ननु जातेः प्राधान्यं नाम न विशेष्यत्व॑, तस्यां द्विरुच्चा- 
रणान्वयासंमबात्‌ । किन्तु जातिगतामेकसङ्कयां व्यक्तिष्वारोप्य प्रयोग इत्येव, तेन सकलब्यक्तिसङग्र्‌ | 
सिद्विः । किं च तजात्युपलत्षित्यक्तित्वमटोऽप्यस्स्येव । एवञ्च कथमेतदिति चेन्न; द्वितीयैकास्सत्तासमाः 
नाधिकरणाजादि्वजातेराभ्रयणं न ठु तदसमानाधिकरणाया अपीति तात्पयौत । हलादिः शेषे स्वादिहल्सत्ता- 
समानाधिकरणाम्यासत्ववत्येव मेतरनिवृत्तिः शेषपदलम्या किन्त्वम्यासत्ववसयेवेति । अन्न च लक्ष्यानुसारिः 
व्याख्यानमेव प्रमाणमिति बोध्यस्‌। 2 य 
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सति तस्मिन्प्रतिषेध इति चेद्धलादिशेषे दोषः ॥ ८॥ 
... सति तस्मिन्मतिषेध इति चेइलांदिशेषे] दोषो भवति । हलादिशेषे.सत्याचे 
' इर्यनाद्यस्य लोपः स्यात्‌ । इद्दैद स्यात्‌-पपाच “पपाठेति । इह न स्यातू-आटतुः 
` आइुरिति । 


NY ० > 


लोकवडलादिशेषे॥€ ॥ 


लोकवद्धलोदिशेषे सिद्धस्‌ । तद्यथा- लोक ईश्वर आज्ञापयति ग्रामादग्रामा- 
न्मनुष्या आनीयन्तां प्रीगाङ्ग 'ग्रामेभ्यो ब्राह्मणा आनीयन्ता'मिति । येषु तत्र ग्रामेषु 
ब्राह्मणा न सन्ति न तहींदानीं ततोऽन्यस्यानयनं भवति । यथा तत्र चिदपि 
ब्राह्मणस्य सत्ता संवेत्राब्राह्मणस्प निवर्तिका भवत्येवमिहापि छचिदपि इलाद्य$ सन्‌ 
सवैस्यानाद्यस्य हलो निवतेको भवति । 


काचिदन्यत्र लोप इति चदू द्विवचनम्‌ ॥ १० ॥ 


क्कचिदन्यत्र लोप इति चेदट्विविचमप्येवं प्राप्नोति । क्कचिदपि द्वितीयः सन्‌ 
स्वस्य प्रथमस्य निवर्तकः स्यात्‌ । 
तस्मादस्तु “सति तस्मिन्प्रतिषेधः इत्येष । ननु चोकत्तं सति तस्मिन्‌ प्रतिषेध 


व्यक्तिः प्राधान्येनाश्रीयते. न तु जातिः । तेन सर्वेस्यामेवाजादिव्यक्तौ द्वितीयवत्यामिदं 
शाखं प्रवर्तते । व्य क्तिपदार्थाश्रयणे दोषमाह--खति तस्मिन्निति । 


लोकवदिति । तत्राकृतिः पदार्थ आश्रीयत इति भावः । प्रागाङ्गमिति । यथा ग्रामाइते- 
'राश्रयणात्क्कचिदपि ग्रामे वर्तमानो ब्राह्मणों मलुष्यान्तरानयनं निवर्तयति तथाभ्यासजातेरश्रय 
णात्करचिदप्यभ्यासे वर्तमानो हलादिः सर्वत्रानादेहलो निवृत्ति करोतीत्यर्थः । 


#« ०६ ०६४४६ ४६७१५ 
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उ०- लोके जात्याश्रयणमुपपायदति-यथा ग्रामाकृतेरिति। भाष्ये- सर्वत्राब्ा्मणस्येति । “प्राग्गज्गं- 
'गराममात्रे' इत्यादिः । सर्वस्यानाद्यस्येति । सवौम्याससंबन्धिन इत्यर्थः । सर्वस्येति । सर्वधातुसंतन्धिन इत्यरथः । 


१-'हलादिः शेषे’ पा०। † हलादिः शेषः ७। ४। ६० २-'पपाठ' इति छिन्न । 
२-ईश्र=ईशिता नियन्ता राजा ग्रामाधिपतिवेह ग्रामः । 'ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य सुसये' 
 _ (१।६६ ) इति मनु: | ४-प्रागगज्ञ' पा० । 
ER 2: ५-'ग्रमेभयो ग्रामेम्यो' पा० । ६-'सवंत्र' इति क्चित्न । 
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| इति चेद्वलादिशेषे दोषः इति । प्रतिविधास्यते हलादिशेषे# ॥ २ ॥ 
| : नन्द्राः संयोगादयः॥ ६। १।३॥ 
| किमर्थमिदप्ुच्यते ? 
| न्द्रादेहिरैचनप्रसङ्गस्तत्र न्द्राणां प्रतिषेधः ॥ १॥ 
| न्द्रादेरेकाचो द्विवचनं प्राभोति, तत्र न्द्राणां संयोगादीनां प्रतिषेध उच्यते । 
| ईऽतेस्तूतीयस्यं ॥ २॥ | 
| इष्येतेस्तृतोयस्य द्वे भवत इति वक्व्यम्‌ । केचित्तावदाहुरेकाच इति । 
| ईष्पिषिषति । अपर आह “व्यज्ञनस्पे!ति | इष्यियिषति । 

कण्ड्वादीनांच ॥२॥ 
| कण्ड्वादीनां च तृतीयस्य द्वे भवत इति वक्कव्यम्‌ । कण्डूयियिषति अह्रयिः 
| यिषति । 
वा नासघातूनाम्‌॥ ४ ॥ 
। वा नामधातूनां तृतीयस्य ढे भवत इति वक्कव्यम्‌ । अश्वीयियिषति अशिश्ची- 
; यिषति ॥ अपर आइ- “यथेष्ट वा? । यथेष्टं वा नामधातूनामिति । पुपुत्रीयिषति 


NINN, 


प्र०-- तस्मादस्त्चिति । इह व्यक्तिपक्ष आश्रीयते। हलादिः शेषे तु जातिपक्ष: । व्यक्तिप-- 


|... क्षेडपि वा प्रतिविधास्यते-अहलम्यासो भवति तत आदिशेष इति ॥ २॥ 
न न्द्रा: । किमर्थमिति । पूर्वस्याचो व्यखनानीति पूर्वपक्षो, नटभार्यावद्वव्यज्नानी- 


इ०-अदलभ्यास इति । 'हुखो हलादिः शेष इति संहितापाठे5हलिति बिमच्यते । तत्राम्यासलेति 
घष्टयन्त प्रकृतमपि सामथ्योद्रथमया विपरिणम्यते । तेनाम्यासस्यस्य सस्य हलो निवृत्तिः क्रिपते । आदिः . 
_ शेषः इत्यनेन तु यंत्रादी हलः सम्मतरसतत्र सो5म्यनुशायत इति . मावः | लक्ष्यानुसारिपूर्वोक्तव्याख्यानापेज्षयेद्‌- 
| मेव युक्तम्‌ ॥ २ ॥ | 
| न न्द्राः । भाष्ये-कण्ड्वादीनां तृतीयस्येति । तृतीयस्यैकाच इत्यथः । तत्र कण्डवादीनां तृतीयै- 
का'ोऽसंमबात्तद्घटितसमुदायोपलचक्षणं तत्‌ । तदूष्वनयन्नुदाहृरति-कण्हृयियिषतीति ! एवञ्च चङ्यप्यस्य 
प्रत्त्तिरिति बोध्यं यद्यमिधानमस्ति । नामधातूनामिति । नामघटितिघातूनाप्ित्यर्थः । तत्संत्रन्धितृतीवेकाच 
इत्यर्थः । तृतीयस्य वा भवति द्वितीयस्य वेत्यर्थः । तदूध्वनयन्नाह-अशिश्वीयिषतीति । अजादिविधयः . 
मेतत्‌ । 'अजादें'रित्यनुवर्तत इति भावः । तन्नानुवर्तत इति मतान्तरमाह- अपर आहेति । यशेष्टमिंति\ | 
उपस्थितप्रयमद्ितीयतुतीयानां पयौयेणेत्यथः । युगपत्‌ त्रयाणां न, बाध्यजाधकमावस्य निर्णीतत्वात्‌) 
७ ७। ४॥ ६० वा० ४ व्याख्या इडव्या, (५० २६३-२६४ ) ड 
१--'ह मवतः’ इत्यधिकं केचित्‌ पठन्ति वार्तिके । . 


“NN 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle ja Cc 
» DA ८०४? ७५४५००१५४४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०२ श्रीमगवत्पतज्ञलिविरचितं [ उमे अभ्यस्तम्‌ 
पृतित्रीयिषति पुत्रीयियिषति ॥ ३ ॥ 
पूर्वोऽभ्यासः ६ । १। ४ ॥ 


ू्वेऽम्यास इत्युच्यते, कस्य पूर्वोऽभ्याससंज्ञो भवति ? ४” इति वतते% । 


दयोरिति जक्कव्यम्‌ ॥ स तर्हि तथा निर्देश; कतव्यः। न रतव्य! । अथी द्विभ 


क्किविपरिणामो भविष्यति | तद्यथा-“उच्चानि देवदत्तस्य ग्रहाणि, आमन्त्रयस्वैनम्‌? । 
“देवदत्त मिति गम्यते | 'देवदत्तस्य गावोऽश्चवा हिरएयम्‌, आढथो वैधवेयः । 
देवदत्तः इति गम्यते । पुरस्तासषठीनिर्दिष्टं सदर्थी्रथमानिर्दिष्टं द्वितीयानिदिष्टं च 
भवति । एवमिहापि पुरस्ता्रथमानिर्दिष्टं सद्थोत्बष्ठीनिर्दिष्टं भविष्यति ।। ४॥ 


उभे अभ्यस्तम्‌ ॥ ६। १ । ५ ॥ 


अभ्यस्तसंज्ञायां संहवचनम्‌ ॥ १ ॥ 
अभ्यस्तसंज्ञायां सहग्रहणं कतेव्यम्‌ । उभे अभ्यस्तं सहेति बक्कव्यम्‌ । 
किं प्रयोजनम्‌ ? 

आद्युदात्तत्वे एथगप्रसङ्गार्थस्‌ ॥ २ ॥ 


Ae rr 


४३५३5 


प्र० युत्तरः पक्ष: ॥ ३॥ 

पूर्वोऽभ्यासः । कस्य पूर्व इति । अवध्यवधिमत्संबन्धे दिग्योगलक्तणा पञ्चमी 
भवति । यथा आ्रामात्नुर्व' इति । इह त्ववयवावयविसंबन्थो विवक्षितः-कस्य पूर्वो$वयव इति 
पञ्चम्यभावः, यथा 'पूर्व कायस्ये'ति । विभक्तिविपरिणाम इति । पुर्वविभक्तित्यागेन सामर्थ्या- 
द्विमकत्यन्तरस्योह इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

उभे अभ्यस्तम्‌ । सहग्रहणमिति । सहभूतयोः परस्परापेक्षयोरेकाम्यस्तसंज्ञा यथा स्यादि- 
त्येवमर्थ सहेति वक्तत्यम्‌ । आद्यदात्तत्व इति । यस्यानुदात्तले क्रियमाणे उदात्तस्वरितविधान- 


NNN, /०/१%,१%/%/%/१%१००/०१%१%/%,१%०%/१६:०७/०५००,०००%/७०१५/५,/५,/० ००० 


DYN 


उ०--श्रत एव पुनरत्र वाग्रहणं चरितार्थम्‌ || ३ ॥ 

पूर्वोऽभ्यासः । ननु कस्मात्पूर्वमिति वक्तव्यमत आह--अवधीति । इहेति । पूवशान्दोऽवयववा- 
म्वीति भावः | विभक्त्यन्तरस्येति | स्वरितत्वप्रतिशञाना्योग्यविमकत्यन्तस्योह इति भावः । अयमेव 'प्रत्ययोह' 
इत्युच्यते ॥ ४॥। 

उभे श्रभ्यस्तम्‌। सहृभूतयोरिति । तद्‌व्याख्यान॑--परस्परापेक्षयोरिति । प्रत्येक वाक्यपरिसमा- 
सिन्यायादूदयोदवे संशे स्यातामतः सहग्रहणमिति भाषः । नन्बनुदात्तं पदमेकवर्जमिति वचनास्कथं द्वयोरु- 


कै एकाचो दवे प्रथमस्य ६। १। १ १--“सहग्रहणमए पा० | 
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आदुदात्तत्वंः सह भूतयोयेथा स्यादेकैकस्य मा भूदिति ।। यस्मिन्नेवाभ्यस्तः 
कार्येञ्दोषस्तदेव पठितम्‌--“अनुदात्तं पदमेकवर्जम! [ १। १ । १५८ ] इति 
नारित यौगपद्येन संभवः । पर्यायस्तहि प्रसज्येत | पयायश्च पूर्वस्य तावत्परेण रूपेण 
व्यवहितत्वान्न भविष्यति । परस्य तर्हि स्यात्‌ । तत्राचायेप्रवृत्तिज्ञापयति न परस्य 
भवतीति यदयं बिभेत्यादीनां पिति प्रत्ययासपूेश्ुदाच्ं भवतीत्याह! । एवं व्यवधा- 
नान्न पूस, ज्ञापकान्न परस्प, उच्यते चेदमभ्यस्तानामादिर्दात्तो भवतीति, तत्र स 
एव दोषः पयायः प्रसज्येत । तस्मात्सहग्रहण॑ कतेव्यम्‌ । 


न कतेव्यस्‌ । उमेग्रहणं क्रियते तत्सहाथ विज्ञास्यते । अस््यन्यदुभेग्रहणस्य 
प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? 'उभेग्रहणं संजिनिदेशाथम? । अन्तरेशापयुभेग्रहणं प्रकलप 
संब्िनिर्देश; । कथम्‌ ? '्वे'# इति वतेते । 


इदं तहि प्रयोजन यत्रोभे शब्दरूप शरूयते तत्राभ्यस्तसंज्गा यथा स्यात्‌ । इह 


चीजान मील DS 


| प्र०--मनर्थकमापद्यते स वर्ज्य इति व्याख्याने प्रधानवाचिन्येकशब्दे योगपद्यप्रसङ्गः । एकवर्जमिति 
| सङ्ख्यावचने तु विरोधाद्यौगपद्यासंभवात्पर्यायप्रसङ्गः । 


errr त 00 00 NA, 


| उभेग्रह्ृणमिति । सहभावोपसर्जनहित्वमुभशब्दस्यार्थ इति भाव: । द्वे? इत्यनुवृत्त्या 
द्विर्तस्याभ्यस्तसंज्ञायां लब्धायामुभेग्रहणं सहभूतयोरेकाभ्यस्तसंज्ञार्थम्‌ । 


प enna NN 
ड०-_दात्तत्वमत आह-यस्याचुदात्तस्वे इति । एवं व्याख्याने बीजमाह--प्रधानवाचिनीति | प्रधानः 
मुदात्तस्वरितोद्देश्यं वज यित्वा शि्टमनुदात्तमित्यथः । यौगपद्यासंमवे हेतुमाह-सङ्कघावचन इति प्रसिद्वत्वात्तः 
स्यैव ग्रहणमिति भावः | भाष्ये--परयोयश्चेति । श्रस्य 'वक्तुमशक्य' इति शेषः । उमयोरष्यप्राप्तेरिति 

| भावस्तदेवाह--पूर्वस्य तावदिति । यदयं थिभेत्यादीनामिति । श्रविद्यमानोदात्त लसार्वधातुके परे5म्यस्ता- 

| नामादिरुदात्त इत्यर्थक्रेन अनुदात्ते चे'यनेनैव सिद्धेरिति भावः । एवमेकैकस्याप्राप्या पयौये दूषिते त॑ 
| समरथंयितुमाह - एवमित्यादि । तत्र स॒ एवेति । विनिगमनाविरहादिति मावः । 


उमेशब्दस्य ताहशविशिष्टार्थदत्तित्वे मानमाह--द्वे इत्यनुब्॒त्येति । भाष्ये विज्ञास्यते इत्युक्या 
तस्य ताहशार्थकत्वं न लोकसिद्धमिति सूचितम्‌ । ननु 'दे’ इत्यनुवर्तनादद्योरेव संशा स्यान्नान्यतरापाये | 
इति किमुभेग्रदणेनात आह--इते द्विवचने इति । ननु इत्सन्तीत्यादिवारणायोभेग्रहणं नावश्यकम्‌ । 
अद्वावनुम्निषेधजुस्मावेधु यथाय थमम्यस्तल्पादज्ञात श्रम्यस्तरूपाद्वातोरित्ययंकरणेनादोषादिति चेन्न; 


1 श्रम्यस्तानामादिः ६। १। १८९ १ उ अमत्नमदिद। रा रच न नल त , 
पिति ६। १। १६२ १-इदं वार्तिकमिति केचित्‌ | न 
कै एकावो द्वे प्रथमस्य ६। १। १ _२-प्रयोजनम्‌ । किम्‌ १ यत्रोभे' पान। 
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३०४ श्रीभगवत्पतज्ञलिविरचितं [ उभे अभ्यस्तम्‌ 


मा भूत्‌-ई्सन्ति ईप्सन्ति । ईत्सन्‌ ईप्सन्‌ । ऐर्सन्‌ ऐप्सन्‌ । किं च स्यात्‌ ? 
अद्भाबो जुम्प्रतिषेधो जुस्माव इत्येते विधय+# प्रसज्येरन्‌ = = 


प्र०- ईत्सैन्तीति । कृते द्विवैचनेऽकृत एवाभ्यासलोपेऽन्तरञ्गत्वादुभयोः प्रत्येक 
रकृत्तभ्यस्तसंज्ञा कृतेऽभ्यासलोपे परस्य न निवर्तेत । उभेग्रहणात्त॒ निरस्यत इति भावः । 
ऋध आपश्च सन्‌ । 'सनीवन्तर्धे'तीडभावपच्षे द्विचनात्परत्वात्‌ प्रतिपदविधेबेलवत्त्वा'दाप्ज्ञप्यु- 
धामी'दितीत्वं रपरत्वं च । 'न न्दाः संयोगादय' इति रेफस्य द्विवैचनप्रतिषेधः । 'पुवत्रासि- 
द्वीयमद्विवेचने' इति वचनाद्धकारस्य चर्त्वेन तकारे कृते 'त्स! इत्यस्य ह्विवेचनम्‌ । अन्ये 
त्वाहुः-अभ्यासलोपस॑नियोगेनेत्वमुच्यमानं द्विवैचनं प्रतीक्षत इति प्राग्दितचनम्‌ । तञ्च यदा 


ू्वत्रासिद्धीयम डितैचन इत्येत दुभो साभ्यासस्ये ति सूत्रारम्मादनित्यत्वान्नाश्रीयते तदा 'ध स ` 


इत्यस्य, तदाश्रयणे तु 'त्स'इत्यस्य । तत ईत्वाभ्यासलोपो । ईत्से ईप्स इति स्थिते लट. झिः। 
अद्भावश्च प्राप्नोति शप्च। कृताङ्ृतप्रसङ्गित्वान्नित्यत्वाच शप, । अद्भावस्तु शपि कृते तेन 
व्यवधानान्न प्राप्नोतीत्यनित्यः । ततो झोऽन्त इत्यन्तादेशश्च प्राप्नोति पूर्वेण सह शप एक्रादेशश्च । 
तत्र वर्णाश्रयत्वादन्तरङ्गत्वादेकादे शस्ततोऽद्भावः प्राप्नोति । अथवा शपः प्रागेव परत्वाद-द्वावः 


उ०--ऊ्णतिर्यङ्खुगन्तात्परस्य भादेरदाद्यनापत्तेः । भङ्गस्पेत्यस्य षष्ठयन्ततयाङ्गावयवस्पेत्यथंस्बैवौचित्यात्‌ । 
जुखिघावपि. घावोर्बिहितस्याम्यस्तापपरस्येत्यथस्यैवौचित्याच । श्रत एव न पूर्व पक्षसिद्धान्तयोनिंदेलता ॥। 
अन्तरङ्गस्वादिति । द्विर्वचनमात्रापेक्षत्वात्‌ । श्रम्यासलोपस्त्वीकारसन्नियोगेन विधीयमानो बहिरज्ञ इति 
भावः. । यथोद्देशपक्तं॑ वाश्रियेदम्‌ । परत्वादिव्यस्थेष्टवादित्यथेस्तदाह--प्रतिपदविधेरिति । तत्रावश्यं 
` प्राप्तेऽस्यारम्मादिति भावः । श्रम्यासलोपस्तु एथगेव विधीयते नेतत्सन्नियोगेनेत्यभिमानः । र 
सूत्रारम्मादिति । अन्यथा कृतणत्वस्य द्वित्वे प्राणिणिषतीत्यादि सिद्धेस्तस्सूत्रानथक्यं स्वति 
भाव; । प्रकृते तदनाभ्रयणे फलामावादाइ-तदाश्रयणे स्विति । तन्न वर्णाश्रयत्वादिति । “बाणोदाङ्ग'- 
मिति तु न समानस्थानिकत्वामावादिति भावः । 'एकादेशशचे त्युत्तर 'यद्ययी/ति शेषः । शपो प्राप्तिरि 
ध्यस्य'तथापी ति शेषः । शबेवान्तरज्ञव्वादिति । एकादेशस्त्वपदान्तत्वविशिष्ट पूर्वमकार गुणसंशकपुत्तर चाप्छृत 
इति बहपेचस्वादजहिरङ्ग इति भावः । सिद्धान्तपूरवपक्षयोराशयं दशंयति-तत्र शब्देति । पूवेयोरकारयोरिति । 
अन्तरज्ञत्वादिदमेवोचितम्‌ | वस्तुतस्तु तत्र शब्देत्यादि चोद्यत इप्यन्तो 5ग्रन्थः । सर्वनामस्थानोत्पत्तः पूव 
श्रयाणामेकादेश कृते उभयत आथयरे 5न्तादिवद्वावामावादुव्यपवगौभाव इति हि सिदान्तमाष्य वच्यति । 


किंच तदा पूर्व पयोः परयोवी एकादेशे न विशेषस्तसमासद्स्थ विभज्यान्वाख्यानमिति पूर्वपक्ष: । अन्यथा 


MMR Nt 
# श्रदम्यस्तात्‌; नाम्यस्ताच्छतुः ७। १ । ४; ७८; सिजम्यस्तविदिम्यश्र ३। ४। १०६ 
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ई अ० | १ पा०। १ ओ० । १ सूं, ] ` ब्याकंरणंमदाभाष्यंस्‌ ३०४ 


NNN, 


अङ्भावे ताघन्नदोपः । सप्तमे। योगविभागः करिष्यते । इदमस्ति 'अदस्य- 
स्तात [ ७। १। ४ ] इति । तत 'आस्मनेपदेषु’ । आत्मनेपदेषु चादभवति । 
“अनत? इत्युभयोः शेपः । 

यदप्युच्यते 'जुम्प्रतिषेध' इति, एकादेशे कृते! व्यपवर्गाभावान्न भविष्यति । 

इहदमिह संग्रधा्म्‌--जुम्परतिषेधः क्रियतामेकादेश इति किमत्र कतव्यम्‌ ? 
परत्वान्नुम्प्रतिपेध; । नित्य एकादेशः । कृतेऽपि लुम्प्रतिषेधे प्राप्तोत्यक्तेषपि । एका- 
देशोऽप्यनित्यः | अन्यस्य कृते नुन्प्रतिपेधे प्राझोत्यन्यस्याकृते, शब्दान्तरस्य च 
प्राप्चुवन्विधिरनित्यो भवति । भ स्तङ्गेकादेश। । कान्तरङ्गता ! वर्णावाश्रित्यै- 
कादेशः, विधिविषये नुम्मरतिषेध?, विधिश्च नुमः सर्वनामस्थाने%, प्राक्तु सपैनाम- 
स्थानोतपत्तेरेकादेशः । तत्र नित्यत्वाचचान्तरङ्गत्वाच्चैकादेशः, एकादेशे कृते व्यपवगी- 


_ , भावान्न भविष्यति | 


यदप्युच्यते जुस्भाव इति, एकादेशे कृते व्यपचगीमावान्न भर्विष्यति | एका- 
देश इत्युच्यते, केन चात्रेकादेशः ? अन्तिना$ । नात्रान्तिभाबः प्राप्नोति । किं कार- 
शम्‌ ? जुस्भावेन बाध्यते । नात्र जुस्भावः ग्राप्नोति । कि कारणम्‌ ? शपा व्यवहित- 


त्वात्‌ । एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्‌ । एकादेशः पू्ैबिधौ स्थानिवद्भवतीति 
व्यवधानमेव । 


प्र०--ज्जुस्प्राप्नोति । अन्यस्याक्कत इति । मितः पूर्वभक्तत्वान्चुमि कृते शाब्दान्तरत्वमु । 


.“-<.«»:»«»*/५”.«.«५/५”५/५”५/५/५”५”५/५”५/५/*«*«*«* १%,०१७/५,०५/०/०७,/०%०० #९ #% # “१५ ०७०७/%,०%,०%/७०%,०%०% AA NANNIANNNNIONNNN ANS 


ड०- सिद्धान्त इति वक्तुमुचितम्‌ । भाष्ये--अनत इत्युभयोः शेष इति । अत एव प्रतिषिश्चतीत्यावौ 
नाद्भावः । माष्ये-एकादेश इति । पूर्वयोरेकादेशे कृते शतुरकारेणेकादेशस्प संप्रधारणात बोध्यम्‌ । 


ननु नुम्प्रतिपरेषे इमे ऽङ्गते च द्वयोरकारयोरेवं पररूपमिति कथमनित्यत्वमत श्राह--मित इति । 

तत्राकृतेऽनवयवस्याकारस्य परख्पनिमित्तत्वं, कृते तु वर्णप्रहणे5पि कचिद्यदागमा इति न्यायाज्ञीकारा- 

त्सावयवस्थेत्यमिमानः । इदमपि अग्चोऽवयवो मिदित्यम्युपेत्य । वस्तुतो यस्य विहितस्तस्यैवावयव इति सय ; 

सिद्धान्तः । इदमेव ध्वनयज्ननित्यत्वमेकादेशस्योवत्वापि उपसंहारे 'नित्यत्वाच्चैकादेश' इति वच्यति ˆ 
भाष्यकृत्‌ । अत एव प्रतीषिषन्नत्यादौ न नुन्निपेषः । माष्ये--प्कादेशे कृते नास्ति व्यवघानामिति। | 

एबञ्च जुस्मावेन बाघादन्तिमाबाप्रासावेकादेशे कृते व्यपवगीमावान्न भविष्यतीस्यसङ्गतमिति भावः । एतदु 

† श्राध्मनेपदेष्वनतः ७। १। ५ | कर्तरि शपू ३ । १ । ६८ अतो शुणे ६। १ ५ अतो गुण ६। १।६७ | 

# उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः ७ | १ । ७० § भोड्त ७।१।३ . 
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(| (0 ` कि पुनः कारणं निमित्तवानम्तिरेकादेशं तावत्मरतीक्षते न पुनस्तावत्येव निमित्त- 
कही 


मस्तीत्यन्तिमानेन भवितव्यम्‌ । इहापि तर्हि तावत्येव निमित्तमस्तीत्यन्तिभावः स्यातू- 
अनेनिजु! पर्यवेविषुः । अस्तु । अन्तिमावे कृते स्थानिबद्भावाञ्भिग्रहणेन ग्रहणाज्यु- 
स्मावो भविष्यति । 


अथवा यद्यपि निमित्तवानन्तिरयं तस्य जुस्मावो$पवाद!, न चापवादविषय 
उत्सर्गोमिनिविशते । पूर्व प्रादा अभिनिविशन्ते पश्‍चादुत्सगोः । प्रकरप्य वाप- 
बादविषयं तत उत्सर्गः रेते । न तावदत्र कदाचिदप्यन्तिभावो भवति । अपवाद 

` जुस्मावं प्रतीच्तते । 
न खर्प क्कचिदभ्यस्तानां झेश्चानम्त्स्‌ । सर्वत्र विकरणेव्येवधानम्‌ । 
तेनानेनाबश्यं बिकरणनाशः प्रतीच्यः, कचिल्जुका क्चिच्श्लुना कचिदेकादेशेन । 


प्र०--निमित्तवानिति । अन्तादेशे प्राकक्कते एकादेशे च व्यपवर्गाभावाज्जुसोऽप्रसङ्गः । 
पूर्व हीति । उत्सर्गाणां विषयान्तरस्यापि संपत्रादपवादविवजिते विषये प्रवृत्तेन्याय्यत्वात्‌ । 
प्रकल्प्य वे), । यथा 'न सम्प्रसारणे संप्रसारण'मितिवचनात्परस्य यण पूर्व संप्रसारणं 


/९/९/५/६/*/४/६/*/*/४/४/४/४४४/४** 
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“५/५/५/६/४/५/*/*/४”४/१/४*”*”५ 


३०- -त्तरम्‌- “एकादेशः पूर्वविधौ स्थानिवद्धवतीति व्यवधानमेवे ति कचित्णठों दृश्यते सोऽग्रन्थः । एवं 
हि जुस्मावाप्रात्तावन्तिमावे कने ब्यपवर्गामावान्न भविष्यतीत्यस्य स्थिरत्वे 'किं पुनः कारण 'मिव्यप्रिमग्रन्थानु- 
स्थानापत्तेः। किञ्चदमिह व्यपदेश्यं खदाचाय इध्यादेरप्यसङ्गभ्यापत्तिरित नरोध्यम्‌ । अन्तिरेकादेशं तावदिति । 
सनकारशब्रकारयोरेकादेशमिस्यर्थः । यदि तदुन्तरमन्तिः स्थाज्जुमा बाधः संभाव्गेत । ततः प्रागेब व्वन्तौ 
ब्रयाणामकाराणां पररूपे व्यपवगीम'वाञ्जुसोऽप्राततिरिति भावः ¦ न पुनस्तावत्येचेति । पह 
त्यर्थः । उपदेशिबद्वचनाज्मोऽन्तस्यान्तरङ्गध्वमिति मात्रः । अन्तिभावेनेति । “सर्वे ली इति 
न्यायेन झविशिष्टस्पान्तविशिष्ट आदेश इत्यर्थ इति भावः । इहापि तौति । ह्विखाय्व॑मवेत्यथः । अस्तव- 
न्तिमावे इति । भेजुमित्यादी प्रक्रियालाघवाय विशिष्ट एव स्थानीति भावः । केचित्त -भेजु सित्यत्रेकार- 
स्योच्चारणार्थलेनात्रेतो लोपे विशिट्रस्याल्विधित्वेन स्यानिवस्वामावादन्तो भत्वामावाज्जुसो5प्रातिरिव्य- 
रुवेराह--अथवा यद्यपीति--आहुः । पूर्व हीति हिशब्दसूचितमपवादानां पूर्व प्रदत्त न्ययं दर्शयति- 
उत्सगौणामिति | यथा कर्मण्यणो विषयान्तरे सावकाशस्याकारात्तेभ्यः सन्देहान्न पूर्व प्रवृत्ति, कस्तु 
निःसन्दिग्धत्वात्त्र झटिति पूर्व प्रवर्तत इति तेन मुक्त विषयेडणप््वृत्तिरिति न्याय्य्वमित्यर्थः । 'प्रकल्प्य 
चे'यस्य विषय दर्शयति--यथा न संप्रसारण इति । इदं ठ “न संप्रसारण’ इति सूत्रस्थभाष्यविदद्धमिति 


तत्रैव स्फुट भविष्यति । सहग्रहणवादी पत्यैन्‌' इत्यादावपि जुसो5पवादस्य विषयसत्त्वेन पूर्वमन्तिभावा- 


१--- अवेबिषुः” पा० । २--'श्रमिनिविशते' पा० । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2222202220 


MFT EIR WETNESS SUE Suc a WISP To साारमाड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ अ०। १ पा०। १ आ०! ६ सू० ] व्याकरणमहाभाध्यम्‌ ३०७; 


AAAAAAANANAANAAAAAANANNANNANNANANNANNNAS, 


NANAANNNNNNNNAA, 


स यथैव श्लुलुको प्रतीक्षतं एवमेकादेशमपि प्रतीक्षते । 

एवं तहीदमिह व्यपदेश्यं सदाचायों न व्यपदिशति । किम्‌ ? स्थानिवद्धा- 
चम्‌ । स्थानिवङ्गावाद्‌ व्यवधानम्‌, व्यवधानान्न भविष्यति। पूवैविधौ स्थानिवद्भावो 
न चायं पूर्वस्य विधि; । पूर्गस्मादपि विधिः पू्ैविधिः । 


तदेतदसति प्रयोजन उभेग्रहणं सहाथे विज्ञास्यते । 
कथं कृत्वैकैकस्याभ्यस्तसंज्ञा प्राम्ोति ? प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्रिष्टेति । 
तद्यया-- प्रत्येक वृद्धिगुणसंज्ञे भवत!% । ननु चायमप्यस्ति दृष्टान्त! 'समुदाये 
बाक्यपरिसमाप्ति रिति । तद्यया-“गगोः शतं दण्ड्न्ता!मति । अर्थिनश्च राजानो 
हिरणयेन भवन्ति, न च प्रत्येकं दण्डयन्ति । सत्येत स्मन्‌ दष्टनते तत्र यदि भ्रत्येक- 
मित्युच्यत इहापि सहग्रहणं तव्यम्‌ । अथ तत्रान्तरेण “प्रत्येक मिति वचनं प्रत्येक 
गुणबुद्धिसंज्ञे भवत इहापि नाथः सहग्रहणेन ॥ ५ ॥ 
जक्षित्यादयः षटू ॥ ६। १। ६॥ ., 
जक्तित्यादिषु सप्त्रहणं वेवीत्यथेम्‌ ॥ १ ॥ 
जच्षित्गादिषु सप्षग्रहणं ऋतव्यम्‌ । सप्त जचत्यादयो5भ्यस्तसंच्चका भवन्ती'ति 
वक्कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ! वेवीत्यथम्‌” । वेवीतेरम्यस्तसंज्ञा यथा स्यात्‌ । 
वेव्यते+ । । 
प्र०-प्रवर्तते पुर्वस्य तु तन्निमित्तः प्रतिषेयः । यदि तु परस्य यणः पुर्व न प्रवर्तेत तदाः पूवेस्यापि 
प्रतिषेधो न स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


जक्षित्यादयः । जक्षितिरादिर्येपां ते जक्षित्यादय इत्याश्रित्याह-जज्षित्यादिष्विति । वेत्यत 
इति । 'अस्यस्तानामादिःरत्युदात्तत्वं भवति । अन्यथा धातुस्वरे इित्वाछ्मावेधातुकाइदात्तत्वे 


Seer 


~~ 


ड०--प्रतृत्तिमाह-न खल्त्रपीति । पूर्वस्माइपीति । अत एव ध्रत्यैषिष त्रियादी न दोषः । अथोमेग्रहणुस्य 
सहार्थत्वमप्रसिद्धमिति बोधयन्‌ तदपि प्रत्याख्यातुमाह माष्ये-कथ्चेकैकस्येति । इहापि नार्थं इति । ः 
लक्ष्यानुरोधादुक्तरीत्त्याभ्यस्तानामादिर्त्यिस्य॒पूर्व॑परयोरप्रवृत्या वैयथ्यौच्चात्र समुदाये वाक्यररिसमातिन्याय- 
सैवाभ्रयणम्‌ । पयीयकहपनापेच्चुयातरैतन्यायाश्रयणकल्पनेवोचितेति भावः ५.॥ अन 
जलित्याद्यः । वच्यमाणरीत्या ससतग्रहणस्यानावश्यकत्वादाह--जक्षितिरादिरिति । क नना जट 
न्यत इत्यत्राव्मनेपदेष्वनत इत्यदादेशस्य सिद्धेः किमम्यस्तसंशयेत्यत आह--अभ्यस्तानामादिरिति ‘oe 


१ __'चेकैकस्याप्यम्यस्तः पा०। - म बृद्धिरादेच॥ अदेख सुणः १।१। १६२ र! भी व हु न. र द 
+ श्म्यस्तातामादिः ६ १) १८९ . pm . 


भू ; (rio 
५४४२४: २४४०० 
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१०८ श्रीभगधरपतञ्ञलिविरचितं [ जक्षित्यादयः षद्‌ 
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अपरिगणनं वाशणान्तत्वाल्‌ ॥ २ ॥ 

न वार्थः परिगणनेन । अस्त्वागणान्तमभ्यस्तसंज्ञा || इहापि तर्हि प्राप्तोति- 
(आइ; शासुः । अस्तु । अभ्यस्तकायोणि कस्मान्न भवन्ति ? भूयिष्ठानि परस्मेपदे 
ष्वात्मनेपदी चायम्‌ । खरस्तहि पराप्नोति । यत्राप्यस्यात्मनेपदेष्यभ्यस्तकाय खरस्त- 
आ्राप्यनुदात्तेतः परं लसावेधातुकमनुदात्तं भवतीस्यचुदात्तत्वे कृते] नास्ति विशेषो 
धातुखरेणोदात्तत्वे सत्यस्यस्तखरेण वा; ॥ षसिवशी छान्दसौ । दृष्टानुविधिश- 
छन्दसि भवति ॥ चर्करीतमभ्यस्तमेब । 

हूनुडस्तर्हि प्राप्नोति । अस्तु । अभ्यस्तकायोणि कस्मान भवन्ति ? भूयिष्ठानि 
परस्मेपदेष्वात्मनेपदी चायम्‌ । खरस्तर्हि प्राप्नोति । अहन्विडोरिति] प्रतिषेधविधान- 


प्र०यणारेशे च कृते' उदात्तस्वरितयोयंण' इति स्वरितत्वं प्रसज्येत । 
आङः शास्विति। वेवीडोऽनन्तरमयं केश्चित्तठयत इति भावः। भूपिष्ठानीति । 


बहुतराणीत्यर्थः । षसित्रशी इति । 'षस शास्ति स्वप्ने’ इति ये न पठन्ति केवलं 'षस स्वप्ने’ 


वश कान्ता'विति तन्मतेनेतदुक्तम्‌ । अन्ये त्वाटः-शास्तीति धातुपाठ एव शस श्तिपानिर्देश 
क्ृतोऽर्थभेदात्त द्विपठितः । अन्ये तु “पस स्वप्ने’ इति न पठन्ति । वशेर्भाषायां वातिककारमतेन 
प्रयोगः साधु: चकरीतम्िति । यङ्लुगन्तस्य पूर्वाचार्यसंज्ञा । 


अह्दन्विङोरिति । यदि ह डोऽम्यस्तसंज्ञा स्यात्‌ हनुवाते इनुवत इत्यादो कृतेऽम्यस्तस्वरे 
लसार्वधातुकस्य भवितव्यमेव निघातेनेति प्रतिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌ । तस्मात्प्रतिषेधसामर्ध्यात्प्र- 


त्ययस्वर एव भवति नाभ्यस्तस्वरः। नन्वसति प्रयोजने ज्ञापकम्‌, अस्ति च प्रतिषेधस्य 


उ०--स्वरितत्वं प्रसज्येतेति । व्यशब्दाकारस्थेत्यर्थः । सिद्वान्तेऽपयुदात्तादनुदात्तस्येति स्तरितस्थैवेष्टष्वाक्चि- 
न््यमिदम्‌ । तस्माद्वेशाब्दैकारे उदात्तभ्रवणं न स्यादित्येव वबतुं युक्तम्‌ । 

ननु जच्षित्यादिभ्यः पूर्वमेव आस उपवेशने’ इत्यनन्तर'माङः शा'स्विति पठथत इति कथं 
तश्याम्यस्तसंज्ञा स्यादत आह--वेवीङोऽनन्तरमिति । ननु मैत्रेयाद्यो वेवीङनन्तरं 'षस शास्ति खप्ने 
“बश कान्ता'बिति पठन्तीति षतिवशी इति द्वयोरेव कथमुपादानमत आ्ह--पस शास्तीति । केचित्त 
“घस ` षस्ती'ति पठन्ति । “शास्ती!तिपाठेडपि न प्रथरधाव्वन्तरमिदं तकारान्तमिदित्‌, किन्तु शासः श्तिपा 
निर्देश इति मतेन माष्यमित्याह--अन्ये त्वाहुरिति | शास इति | आङ: शास्विति अनुदात्तेत इत्यर्थः । 
ननु वशेरछान्दसले ९वष्टि भागुरिः रित्यादिप्रयोगाणां का गतिरत आह--वशेरिति । यदि भाष्यवारतिककारो 
प्रमाणं तह्म॑साधुरेव स प्रयोग इति भावः ॥ निघातेनेति । शेषनिघातेमेत्यर्थः । अनुदात्ते चेति। अनेना- 


१-ध्यच्चाप्य' पा०। 1 तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशाल्लसावंधातुकमनुदात्तमहून्विडोः ६1१1१८६ 
` { घातोः; श्रम्यस्तानामादिः ६। १ । १६२; १८६ २-वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरूप- 


a - सगंयोः | आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ - # .तास्यनुदात्तेन्न्दिदु० ६। १ । १८६ 
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त्राहन्विडोरित्यजुवृत्त्या प्रतिषेषवचनसामर्थ्यादित्यर्थो भिग्रेतः । 
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“~~~ 


सामथ्योत्खरो न भविष्यति । त 
. अथवा सप्तैवेमे धातवः पठ्यन्ते । जज्ञभ्यस्तसंज्ञो भवति । इत्यादयश्च पद । 
जक्तित्पादय$ पडिति' ॥६॥ दु र 


तुजादीनां दीघोऽन्यासस्य ॥ ६ । १।७॥ 
तुजादिषु च्छन्दःप्रत्ययग्रहणम्‌ ॥ १ ॥ 
तुजादिषु च्छन्दःप्रत्ययग्रहणं कतेव्यम्‌ । छन्दसि तुजादीनां दीघो भवतीति 
वक्कव्यस्‌ । अस्मिश्चारिमश्च प्रत्यय इति वङ्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌- तुतोज शबलान्‌ 
हर/नू । 
अनारम्भो वापरिगणितत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


अनारम्भो वा पुनश्छन्दसि दीघेत्बस्य न्याय्यः । कुतः ? अपरिगणितत्वात्‌ । 

न हि च्छन्दसि दीर्घत्वस्य परिगणनं कपु शक्यम्‌ । कि कारणम्‌ १ 

अन्येषां च दशनात्‌ ॥ ३ ॥ 
येषामपि दीर्घत्वं नारभ्यते तेषामपि च्छन्दसि दीप श्यते । तद्यया-< 
पूरुषः नारक इति । | 

ES --प्रयोजनं हूनुते इचुषे इत्यादावचुदात्ततवं मा भुत््रत्ययस्वर एव यथा स्यात्‌ । अत्र '्म्यस्तानाः [ 
मादि'रिति न प्रवर्तते, अजादौ तस्य विधानात्‌ । तत्रासति प्रतिषेषे 'अचुदात्त चे'त्याद्युदात्ते पदं 
स्थात्‌ । सति तु प्रतिषेघेऽन्तोदात्तं भवतीति ज्ञापकत्वं नोपपद्यते | एवं तह्य भ्यस्तानामादिरित्य- 


NAAN 


000 


अथवेति नायं श्तिपा निर्देशः, कि तहि, “ज क्षिति .पृथवपदमु । 'इत्यादय' इत्यन्न 
इतिशब्देन जक्षि(ति)ः परामृश्यते । आदिशब्दश्च समीपवाची । तेन तत्समीपाः षडम्यस्तसंज्ञा 
इति सप्तानामेवाम्यस्तसंज्ञा सूत्रेण संगृहीतेत्यर्थः ॥ ६ ॥ धड 


/*५/४/*/*”४४/४/>/४/४/४' 


ANNAN 


ड०--नुदाततले हि श्रविदयमानो दाततलसार्वघातुकमरतीतयम्यस्तसे तृततः स्यादिति भावः । अह स्विडोरित्य थ. | 
ुबृत्येति । इङ्‌ प्रसङ्घोच्चारितः । प्रतिषेधविधानसामथ्याँदिति । माष्यस्वारस्याततत्राचीति नानुवर्तत 


5 नायं श्तिपेति | श्तिपि रुदादिम्य इटि तदूश्पं नेत्यर्थः । समीपवाचीति । एवस्वातद्सुणबहु- 
ब्रीदिणा जक्तेः परे घट जक्तिश्वेति सप्तानां सिद्धा संदेसर्य:][६॥. ८ ¬ 5 0 द 
१ _ब्जच्षिजागदरिद्राशास्‌दीधीडवेवीडप्चकास्तथा । अम्यस्तसंशाः सप्तैते साम्यासा ये 'च घातवः । 
इत्यपि क्वचिद्‌ इश्यते । २-'दीर्षस्यः. पा० |. श-यजु० १२) ९१, ४-तारकाय' इति यजु० 
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३१० अ्रीमगवरपत्ञलिविरचितं ; [ लिटि धातोरनभ्यासस्य 


झअनेकान्तत्वाच्च ॥ ४॥ 
येषां चाप्यारभ्यते तेषामप्यनेकान्तः | यस्मिन्नेव च प्रत्यये दीघेत्व॑ इश्यते 
तस्मिन्नेव च न इश्यते । 'मामहान उक्थपात्रस्‌ । ममहान इति च॥ ७॥ 


लिटि धातोरनभ्यासस्य ॥ ६। १। ८ ॥ 

घातोरिति किमर्थम्‌ ? ईहाश्नक्के । नैतदस्ति । लिटीत्युच्यते, न चात्र लिटं 
पश्याम! । प्रत्ययलक्षणेन% । 'न लुभता तस्मि निति] प्रत्ययलच्षणप्रतिषेधः । इदं 
तहि--स्चुवांसो बिशृणिबरे'; । 

लिटि द्विवचने जागर्तेवावचनम्‌ ।। १ ॥ 

लिटि द्विवचने जागर्तेवेंति वक्कव्यस्‌ | यो जागार तमृच॑ः कामयन्ते । यो 
जजागार तमृचः कामयन्ते । 

अनभ्या-स्येति किम्‌ ? कृष्णो नोनाव वृष॒भो यदीदम्‌ > । नोनूयतेर्नोनाव । 

अम्यासप्रतिषेधानर्थक्यं च च्छुन्दसि वावचनात्‌ ॥ २ ॥ 

अभ्यासप्रतपेधश्चानर्थकः । किं कारणम्‌ ? 'छन्दसि वावचनात्‌’ । अवश्यं 
छन्दसि वा द्वे मवत इति वक्कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? 


“ANS 


प्र०--लिटि धातोर । अभ्यासप्रतिषेधानर्थ क्यमिति । जुगुप्सिषते लोलूयिषत इत्यादौ 
सङृत्परवृत््या लक्षणस्य चरितार्थत्वात्युनः प्रवृत्त्यभावादुत्तरार्थोऽप्यभ्यासप्रतिषेधो न कर्तव्यः । 
“चडी त्येतदर्यस्तु कर्तव्य: ( एव ) । यदा सन्यङन्ताण्णिचि कृते चङभवति अजुगुष्सत्‌ अलोलूय- 


A AAA AAAS AAA A A IN 


~~ 


DB] 


उ०--लिटि धातोर । माष्ये- ईददाञ्जक्रे इति | मन्तो न धातुरिति भावः । विश्वरिवरे इति । 
भुवो लिट इरेति छुन्दस्युमयथेति सावंघातुकत्वास्थ्रुवः शभावः श्नुश्च । श्रत्र विकरणान्तसमुदायो लिट्परो न 
धातुरिति तदीयप्रथमेकाचो न द्वित्वमिति भावः । 

ननृत्तरार्थ तदावश्यकमत श्राह- जुगुप्सिषत इति । स्वार्थसनन्तादि्छ्ञासन्‌। उत्तरत्र यडन्ता- 
स्सन्‌ | तदा द्विर्वचनमिति । लक्षणभेदादित्यथः | एवं यडन्तात्सन्यपि लक्षणभेदो द्रष्टव्यः । श्रत एव 
'स्तौतिण्यो'रिति सूत्रे भाष्ये यङन्तात्सनि सोषुपिषत इति प्रयुक्तं सङ्गच्छते । प्रकृतसूत्रे प्रयोजनाभावपरं तु 
भाष्यमिति भावः ` । “श्रभ्यासप्रतिषेधान ्थक्यं छन्दसि वावचना दिति माष्यवातिकस्वारस्याललोके एषां 


१--'मामहान 5रक्यर्पत्र' ( यजु० १७। ५५. ) इति वाजसनेयिनः पठन्ति | 

# अमः २। ४ । ८१] प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ १। १। ६२ | १। १।६३वा० १३ . 
३ छन्दस्युभयथा ३। ४। ११७ श्रवः शा च ३। १ । ७४ = ८ 
§ ऋ० ५। ४४ । १४ साम० १८२६ (उ० अ० २० खं० ६ ) न 

१ ऋ० १। ७६ । २ श्रन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ १.। १ । ५ भाष्ये पृ०- १७१ ....-, -- 
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प्रयोजनमादित्यान्‌ यांचिषामहे# ॥ ३॥ 
यियाचिषामह इति ग्राप्ते । देवता नो दाति प्रियाणि । ददाति प्रियाशि । 
मघवां दातु! । मघवा ददातु । स न; स्ततो वीरवद्धात्‌+ । वीरवद्दथातु । 
यावतेदानीं छन्दसि वा द्वे भवत इत्युच्यते धातुग्रहणेनापि नाथे! । कस्मान्न - 
भवति “ससृवांतो विशृणिवरः इति ? छन्दसि वावचनात्‌ । 
तदेतद्वतुग्रहणं सांन्यासिक तिष्ठत तावत्‌ ॥ ८ ॥ 


सन्यङोः ॥ ६। १। ६ ॥ 


किमियं षष्ठी, आहोखित्सप्तमी ? कुतः सन्देहः ? समानो निर्देश; । किं 
चातः ? यदि षष्ठी, सन्यङन्तस्य द्विवेचनेन भवितव्यम्‌ । अथ सप्तमी, सन्यङोः 
प्रतः पूर्वस्प द्विवचनम्‌ || कश्चात्र विशेषः ? 
सन्यङोः परत इति चेदिरो द्विवेचनं परादित्वात्‌॥ १॥ 
सन्यङोः परत इति चेदिटो द्विवेचनं कतव्यम्‌ । अटिटिषति अशिशिषति । 
किं पुनः कारणं न सिध्यति ? “परादित्वात्‌’ । इट्‌ परादिः । 


प्र०--दिति; तदा द्विचनं मा भूदिति चिन्त्यमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 

सन्यङोः । किमियं षष्ठीति । विमक्तिविचारद्वारेण तदर्थो विचार्यते | कि चात इति। 
अर्यभेदप्रश्न । सन्यङन्तस्यति। 'प्रत्ययग्रहणे यस्मात्म विहितस्तदादेस्तदन्तस्ये'ति षष्ठीपक्षे 
तदन्तविधिः । सप्तमीपक्षे तु 'तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्वस्येति परिमाषोपस्थानात्‌ 'धातो' रित्यघिः 
कारा पूर्वस्य धातोः काथैभाक्त्वम्‌ । कश्चात्र विशेष इति । लक्ष्यगतवि शेषप्रश्ः । 


ड०--प्रयोगाणामसाघुत्वं कल्पयितुं युक्तमित्यपरे । 

माष्ये-तदेतदधातुग्रहणमिति । श्रयं मावः, धातुग्रहणामावे लिरीत्यादि प्रथमैकाच एव विशेषणं 
स्यात्तथा च पपाचेस्यादावेच स्यान्न तु जजागारेत्यादौ, तस्य लिदपरत्वाभाबादिति ॥ ८ ॥ 

सन्यङोः । विभक्तिविचारस्य प्रकृतानुपयोगादाहं-विभक्तीति । सप्तमीपक्तेडपि तदन्तविधिदुवोरो5त 
आह--परिमाषोपस्थानादिति । एवं 'च सनि परे इत्यर्थे कस्मादित्यवधिसाकाड्चृत्वेन यसमाद्विहितस्तस्मा- 
दित्यन्वये. 'प्रययग्रहणे चापञ्चम्याः इति निषेधान्न तदन्तविधिरिति मावः । ग्रथेकृतविशेषस्य स्पष्य्मुक्तत्वा- 
ग्र्नानुपपत्तेराह--लच्यगतेति । [ 


“दित्यत याचिषामहे ( छुः ८।६७।१) प 'दाति प्रियाणि (० शाना) 


मघव। पुरूवसुोरस्वस्य प्र दात नः ( ऋ० ८। ५२। ५) 
+ स्नः स्तुतो पुरवंदू धातु (श्वु० १। १६० । ८) 
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हन्तेश्चेः ॥ २ ॥ 

इन्तेशचेटो# द्विवेचनं कतेव्यम्‌ । जेध्नीयते || नलु च यस्यापि सन्यडन्तस्य 
्विनेचनं तस्यापि स्थानिबद्भावप्रसङ्गः| । ईटि स्थानिवद्धावादीटो द्विवचनं न 
पाप्नोति । नेप दोषः । दवि्वचननिमित्तेडचि स्थानिवदित्युच्यते! न चासौ द्विवेचन- 
निमित्तम्‌ । यस्मिन्नपि द्विवचनं यस्यापि द्विवचनं सर्वोऽसौ द्विवैचननिमित्तम्‌ ॥ 
तस्मादीटो द्विपंचनम्‌ । तस्मादुभाम्यामेवेटो द्वियैचनं कतेव्यम्‌, यश्चोभयोदोषो 
न तमेकश्चोद्यो भवति । | 

एकाच उपदेशे5नुदात्तादित्युपदेशवचनसलुदात्तविशेषणं 
चेत्सन इट्प्रातिषेधः ॥ ३ ॥ 

“एकाच उपदेशेञ्नुदाचात्‌' [ ७ । २ । १० ] इत्युपदेशवचनमन्ुदात्तविशेषणं 
चेत्सन इद्प्रतिषेधो बक्कव्यः । बिभिर्ति चिच्छित्सति । द्विजेचने कृत उपदेशेऽनु- 
दात्तादेकाचः भ्रृुयमाणादितीदअतिषेधो न प्राभोति । 
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प्र०-हन्तेश्चेति । 'गमहने 'त्युपधालोपस्य स्थानिवद्धावाद्धन एव द्विवेचनभ्रसद्धः । यस्या- 
पीति । सति तस्मिन्‌ कार्थभावादस्त्येव निमित्तत्वमिति भावः । यद्यपि रूपस्थानिवद्भावादीटो 
न भवति हिर्वचनं तथापि प्राप्तिमात्राश्रयेण दविर्वचननिमित्तत्वमीकारस्योच्यते । 
झजुदात्तविशेषणं चेदिति । यदा तृभयविशेषणं तदा न दोषः, उपदेश एकास्त्वात्‌ । 
सनन्तस्यापि द्विःप्रयोगे द्विवचने दोष एव, स्थाने द्विवचने तु प्रकृतिप्रत्ययस्य संप्रमुग्बत्वादिटः 
प्राप्तिरेव नास्तीति न दोषः । आ छ 


उ०- दन्तेश्चेति । हन्तेरुतरस्य यङ ईडिति पन्चे इदम्‌ । ननूपधालोपे5नच्कत्वाद्वातोद्ि्वचनाप्रसज्ञ 
एवेत्यत आह-गमहनेति । ननु सम्यङम्तस्य द्वित्वे इटः कार्यिलेन निमित्तत्वाभावात्कथमुपधालोपस्य 
स्थानिवत्त्वमत आह--सतीति । तद्भावभावितामात्रेण निमित्तता । एवश्च ईडविशिष्टस्य प्रथमैकाध्त्वाभावेन 
तस्य द्वित्वं न स्यादिति भावः । यद्यपीति । एवश्च ईकारस्य द्विस्वनिमित्तत्वामावात्स्थानिवत्त्व दुर्लभमिति 
भावः | प्रातिमात्राभ्रयेणेति । 'यदि स्थानिवत्त्व॑ न स्यात्‌ स्यादेवेदो द्वि्वेचन'मिति काल्पनिंकप्राततिमात्राभ्रये- 


ण्यर्थः । 
| षय सत्तमीपच्े दोषान्तरमाह - अनुदात्तविशेषणे चेदिति । एकाच इति परविशेषणं चेदित्यपि 
ओोध्यमु । विहितविशेषणपचे दोषामावात्‌ । सन इटप्रतिषेध इति । अन्यथा आइचिङ्तदिलेन भूयमाणै- 
काच्वल्य बाधितत्वात्स न स्यादिति मावः । घष्ठ/पक्ते5पि दोष एवेत्याह--सनन्तस्यापीति | 
के ७। ४।३० वा० १ † गमहनजनखनघसां लोपः क्डित्यनडि ६ | ४। ६८ 
1 द्विवचनेऽचि १॥ १।५९६ - ` ` र 
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अस्तु तर्हि सन्यङन्तस्य । 


सन्यङन्तस्येति चेद्श; सन्यनिर! ॥ ४ ॥ 


सन्यङन्तस्येति चेदशे; सन्पनिटो द्विवचनं वक्कव्यम्‌ | इर्यक्षमाणा भगुभि 
सजोषाः# || यस्यापि - सन्यङोः परतो द्विवचनं तेनाप्यत्रावश्यमिडभावे यत्नः 
कतंव्यः । कि कारणम्‌ ? अशेहि प्रतिपदमिडविधीयते "स्मिपूङरञ्ञ्चशां सनि? 
[ ७। २ । ७४ ] इति । तेनेव द्वितीयद्विवचनमपि न भविष्यति । 


अथवा नेतदशे रूपस्‌ । यजेरेप च्छान्दसो वणलोपः । तद्यथा-तुम्येदमग्ने] । 
तुभ्यमिदमग्न इति प्राप्ते । अम्बानां चरुम्‌ । नाम्बानां चरुमिति प्राप्ते । आव्याधि- 
नीरुगंणा३{ । सुगणा इति ग्राप्ते। इष्कतारमध्वरस्य-- । निष्कतीरमध्वरस्येति प्रपते । 
शिवा उद्रस्य भेषजी । शिवा रुद्रस्य भेषजीति ग्राप्ते । 


अश्यथों वै गम्यते । क; पुनरंशोरथः ? अंश्नोतिव्याप्तिकमो । [ ऐव तर्हि ] 
यजिरप्यश्यर्थे वतेते । कथं पुनरन्यो नामान्यस्यार्थे वतेते ! बह्दथौ अपि धातवो 
भवन्तीति । तद्यया- वपिः प्रकिरणे दृष्श्छेदने चापि वतते- केशान्वपतीति । ईडिः 
स्तुतिचोदनायाच्नासु दृष्ट ईरणे चापि बर्तते--अभ्िवा इतो वृष्टिमीट्टे, मरुतोध्सुत- 
श्च्याबयन्ति । करोतिरयमभृतम्रादुभावे इष्टो निर्मलीकरणे चापि वर्तते-- पृष्ठः कुरु, 


प्र०--इयक्षमाणा इति । अश्नोतेः सन्‌ । “स्मिपूङ्रञ्ज्वशां सनी'ति प्राप्त इद्‌ छान्दसत्वान्न 
भवति । द्विवचनं, हलादिः शेषः, “सन्यत'इतीत्वम्‌, 'अभ्यासस्यासवर्ण' इतीयङ; षत्वकत्वषः 
त्वानि । 'ूर्ववत्सन' इत्यात्मनेपदं शानच्‌। अचिक्षमाणा इति तु षष्ठीपच्चे प्राप्नोति । तेनैवेति । 
यथा छान्दसत्वादिण्न भवत्येवं द्वितीयद्वि्वचनमपि । तदभावा्मथमहिर्वंचनम्‌ । बणेल्लोप इति । 


उ०- नन्वश्ाते, सनि परस्मैपदित्वादियक्ष्यमाणा इतिन सिध्यतीत्यत आह-अक्षोतेरिति। | द्विवेचन- 
मिति । श्रशेरश्‌-अश्‌ इतीति भावः । अचिक्षमाणा इति । ्रश स इसत्र 'पूर्वत्रासिद्धीयमद्वित्वे' इति 


परत्वात्कुत्वादिषु इतेषु द्वितीयैकाचः*च्ष'इतयस्य द्विखे हलादिः शेषः | ततः पूर्वेत्रासिद्धीयमित्यस्य 'द्वित्वे 


ॐ यजु० १७ । ६६ 1 कऋ० ५। ११। ४ 1 यजु० ११। ७७ 
+ ऋ० ८। १४०।५ १-सश्रोत्यर्थ/ पा०।  २-'श्रशूड व्याप्ती संघाते च 
( घातुपाठे खादौ ) । 'अश्नुते' व्यातिकमो ( निघण्यो २। १८ )। ३-कचिन्न। 
४० | 
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पादौ कुरु । उन्स्रदानेति गम्यते | निच्चेपणे चापि इश्यते- कटे कुरु, घटे कुरु, 
अश्मानमितः कुरु । स्थापयेति गम्यते ॥ एवं तर्हि 


दीधेकुत्वप्रसारणषत्धमधिकस्य ह्विजेचनात्‌ ॥ ४ ॥ 


दीर्घत्वं द्रिवेचनाधिकस्य न सिध्यति चिचीषति तुष्टूषति । समुदायस्य 
सञ्चुदाय आदेशस्तत्र संप्रशुग्धत्वास्रङ्कतिप्रत्ययस्य नष्ट! सन्भर्वात । तत्राजन्तानां 
सनीति# दीर्घत्वं न प्राम्नोति । 

इदमिह संप्रधार्यस्‌-- दीर्घत्वं क्रियतां द्विवेचनमिति किमत्र कतेव्यस्‌ ? पर- 
ल्वाहीघल्वम । नित्य द्रिवेचनस्‌ । कृतेऽपि दीर्घे ग्रपनोत्यङ्तेऽपि प्राम्ोति । दीर्ष- 
त्वमपि नित्यम्‌ । कृतेऽपि द्विवेचने प्रप्नोत्यकृतेऽपि प्राप्नोति । अनित्यं दीर्घत्वम्‌, न 
हि कृते द्विजेचने प्राझोति । किं कारणम्‌ ? सञ्चुदायस्य समुदाय आदेशस्तत्र संप्रमु- 
ग्घत्वास्रङ्तिग्रत्ययस्याजन्तता नास्तीति दीर्घं न प्राभोति । द्विगेचनसप्यनि- 
त्यमू । अन्यस्य कृते दीर्घत्वे प्राझोत्यन्यस्याकृते, शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन्विधि- 


प्र०--यियक्षमाणा इति प्राप्ते यकारस्य लोपः । उपेयप्राप्त्यर्थत्वादुपायानां धातूनां चानेकार्थ- 
त्वात्तन्नियम आदरामावः। ` 


दीर्घकुत्वेति । यस्माद्रद्विचनादाधिक्यमृपजायते तस्माहीर्घत्वादीनि न सिध्यन्ति । 
समुदायादेशत्वात्संप्रमुग्धत्वात्‌ । यदा तु सन्यङोः परतो द्विवचनं तदा प्रत्ययसंप्रमोहाभावाहीर्घ 
त्वादीनि सिध्यन्ति । द्विर्वचनाधिकरु4ति | द्विवचनेन शब्दान्तरेणादेशेनाधिकत्वाहीघोद्यप्रसिद्धिः । 
सथाने द्विचने चायं दोषो न तु ४:प्रयोगे, तत्र प्रकृतिप्रत्यसंमोहाभावात्‌ । 'सर्व सर्वेपदादेशा'इत्या- 
श्रयेण संप्रमोहः ।। प्रागेव दीर्घ॑त्वं भविष्यति ततो द्विवचनमिति मत्वाह--इदमिहेति । नित्यं 
द्विवचनमिति आकृतिपक्षे शब्दान्तरप्राप्त्यभावात्‌ । अनित्यमिति । व्यक्तिपक्ष इति भावः। 


Ci MII PN UN ० 22:3० :७ 

उ०- क्तव्ये कृते 'च तदाश्रयस्य कायौन्तरे कर्तब्ये5सिद्धत्वं ने त्यथोत्‌ "कुहोश्चुः रिति चुत्वे “सन्यत” इती- 
त्वमिति भावः । तदभावादिति । ्पवादामावादुस्स््रबत्तिरितिमाबः | 

“अधिकस्य द्विवचनाः दिति हेतुगमममिधान मित्याह-यस्मादिति । आधिक्ये5पि द्िः्प्रयोगदिवेचने- 

ऽचतिरित्याह-=सस्ुदायादेशत्वादिति । षष्टीत्पुरुषः । संप्रमुग्धत्वादिति । प्रकृतिप्रत्ययो रित्यर्थः । द्विवेःचने- 
नेति । शब्दान्तर्पादेशख्पद्विवचनेनेत्यर्थः । ननु प्रकृतिप्रसयैकदेशयोरयमादेश इति कथं प्रकृतिप्रत्ययः 
संमोहोऽत ग्राह--सर्वे इति । श्रवयवसंमोहद्रारकस्तत्समोह इत्यपि बोध्यम्‌। आकृतीति । प्रथमैकाच्त्वा- 
: कृतेरेकत्वात । वस्तुत इदमग्रे भाष्ये एवोच्यते इति न किश्चिदेतत्‌। भाष्ये श्रजन्तता नास्तीति । 

Naam. त 


कॅ श्रजभनगमा सनि ६। ४। १६ 
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नित्यो भवति । उभयोरनित्ययो¦ परत्वादीर्षत्वस्‌ । यत्तर्हि नाकृते द्विजेचने 
दीधेत्व॑ तन्न सिध्यति जुहूपतीतिः । [ दीर्घत्व ] । 


तवं द्विगेचनाधिक्रय न सिध्यति-- जिघांसति जङ्घन्यते | किं कारणम्‌ ! 
सञुदायस्य समुदाय आदेशस्तत्र संग्रयुग्धत्वात्मकृतिप्रत्ययस्य नष्टो हन्तिभवति। 
तत्राम्यासाद्वन्तिहकारस्येति; कुत्वं न प्राम्रोति । [ कुख ] । | 


संप्रसारणं च द्विनेचनाधिकस्य न सिध्यति- - जुहृषति जोहूयते । समुदायस्य 
समुदाय आदेशस्तत्र संप्रतुग्धल्वात्मकृतिप्रत्ययस्य नष्टो हृयतिमवति । तत्र ह 
सम्प्रसारणमभ्यस्तस्येति्# संप्रसारणं न प्राप्रोति ॥ नेष दोषः । वक्ष्यति ह्येतद्‌ 
ह्वोऽस्यस्तनिप्ित्तस्येतिइ । यावता चेदानीं “ह्वोऽभ्यस्तनिमित्स्येःत्युच्यते सोऽप्य- 
दोषो भवति यदुक्तं “यत्तहिं नाऋते द्विगेचने दीघत्वं तन्न सिध्यता!ति । 
[ सम्प्रसारण | । 

पत्व॑ च द्विवंचनाधिकस्य न सिध्यति--पिपक्षति यियक्षति । समुदायस्य 
समुदाय आदेशस्तत्र सम्प्रमुग्धत्वात्रक्रतिम्रत्ययस्य नष्टः स॒न्भवति । तत्रेण्कुभ्याञ्च- 
तरस्य प्रस्ययसकारस्येति+ पत्वं न प्राप्नोति ॥ इदमिह संग्रथार्यम्‌-द्विनेचनं क्रियतां 
स्वमिति किमत्र कतेव्यम्‌ ? परत्वाखत्वम्‌ । पूर्वत्रासिद्धे पत्वम्‌, सिद्धापिद्धयोश्च 
नास्ति संप्रधारणा । 


प्र०--जुहषतीति । ह्वातुमिच्छतीति सन्‌ अत्राकृते द्विवेचनेऽम्यस्तत्वाभावात्संप्रसारणा भावा- 
ीर्घाप्रसङ्ग इति पूर्वं द्विवचनं ततः संप्रसारणं ततो 'हल' इति दीर्षत्वात्परत्वा'दज्झनगमां 
सनी'ति दीर्घत्वम्‌। - | 


NANA, 


ड०-_अजन्ताङ्गता नास्तीत्यर्थः । प्रकृतिप्रत्ययसंमोहाद्ञत्वाप्रतीतिरिति भाषः । अव्यक्तीति । व्यक्तयोदीर्घः 
भावाभावाम्यां भेदात्‌ । ननु जुद्देतेः सनि दीर्घले द्वित्वे जुहूघतीत्यस्य सिद्ध'यंत्रतही त्याद्यसज्ञतमत शाह 
ह्वातुमिति । 'अछृते द्विवचने’ इत्यस्य--“दीघाप्रसङ्गः इत्यनेनान्वयः । ननु दिये सम्प्रसारणे हुल 
इति दीघ॑स्वेन सिद्धिरत ग्राह--परत्वादिति । वस्तुतो 'हल' इति दीर्षत्वमपि न, प्रकृतिप्रत्ययसंमोहात्स- 
प्रसारणान्ताङ्गामाबात्‌ । संप्रसारणं तु सामर्थ्याद्धविष्यतीति बोध्यम्‌ । माष्ये-सोऽप्यदोष इति। द्विव 
खाक संप्रसारणे परसबाहद्े 'च सिद्धेरिति भावः । नास्ति सम्प्रघारणेति । 'पूवेत्रासिद्वीयमदिच्बे' इत्यनाभ्रिव्ये- 


| श्रम्यस्तस्य च ६। १। ३३३ अम्यासाच ७। २। 4 १-होऽनयसतेति' पा ह 
+ आदेशप्रयययोः ८ । ३ । ५६. . क. 
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३१६ ीभगवत्पतलिविरचितं [ सन्यडोः 


आबृष्योश्चाभ्यस्तविधिप्रतिषेधः ॥ ६॥ 


आवृध्योथाम्यस्ताश्रयो विधिः प्राभोति स प्रतिपेध्यः । ईप्सन्ति ईत्सन्ति। 
प्सन्‌ शत्सेन्‌ । ऐप्सन्‌ ऐत्सैन्‌ । किं च स्यात्‌ ? अद्धावो जुम्प्रतिषेधो जुस्भाव 
` इस्येते विधयः प्रसज्येरन्‌ ॥ नैष दोषः । उक्का अत्र परिहारा$$ । 


सडङाश्रये च समुदाय ९ समुदायादेशत्वाज्कूलाअये 
चाव्यपदेश आमिश्रत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


सङाश्रये च कार्ये सप्ुदायस्य सम्षुदायादेशत्वाञ्छलाश्रये चाव्यदेशः । कि 
कारणम्‌ ? “आमिश्रत्वात? | आमिश्रीभूतमिवेदं भवति । तद्यथा- चीरोदके संएक्ते । 
आमिश्रतान्न ज्ञायते कियत्वीरं क्रियदुदकमिति, कस्मिन्वावकाशे चीरं करिगिनव- 
काश उदकमिति । एवमिहाप्यामिश्रत्वान्न ज्ञायते का प्रकृति, क! प्रत्ययः, कस्मि- 
न्वावकाशे प्रकृति, कस्मिन्नवकाशे प्रत्यय” इति । तत्र को दोषः ? सडि% 'साली”- 
ति कुखादीनि] न सिध्यन्ति ॥ इदमिह संग्रथारयम्‌-द्विनेचनं क्रियतां कुत्वादीनीति 
किमत्र कर्तव्यम्‌ ? परत्वात्कु्ादीनि । पूर्वत्रासिद्धे कुत्वादीनि, सिद्वासिद्भयोश्च 
नास्ति सैप्रधारणा । 

एवं तर्हि 'पू्वत्रासिद्धीयमद्वियेचन’ इति वक्कव्यस्‌ | तश्चाबश्यं वक्कव्यस्‌ । 
बिभाषिताः प्रयोजयन्ति-द्रोग्धा द्रोग्धा । द्रोढा द्रोढा! । यावता चेदानीं “पूवतरा- 


a 


प्र०--क्षीरोदके इति । व्यक्तिविशेषविवक्षायां जातिपरत्वादेकवड्भावो न कृतः । सप्तम्ये- 


कवचनं वा । प्रत्ययसकारसहितस्य प्रथमस्यैकाचो द्विवैचनादामिश्रत्वम्‌ । सङीति । सनः सकारा- 


ww 


ANSI 


ड०--दमुक्तम्‌ ॥ उक्ता भन्रेति । 'उभे ्रभ्यस्त'मिति सूत्रे इति भावः । 

मलाश्रये चेति--स्वस्वर्पकथनम्‌ । प्रत्ययसकारसहितस्येति | अवयवसंमोहद्वारकस्तत्समोह 
इत्यर्थः । झलादौ सङादौ प्रयमे कुत्वादिविधानादिति भावः । माष्ये--कस्सिन्नवकाशे इति ।.सवया 
प्रक्ृतिप्रययसंमोहपरमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । विधय इति । घत्वादयः । ग्रत्र घत्वादिपु कृतेषु पश्चान्नियवीप्सयोरिति 


हु ६। १ । ५ सूत्रभाष्ये “द्भावे तावन्न दोषः इत्यारम्य पतज्ञलिनोक्ताः परिहाराः (३० २ ०५) 
- ॐ सङि लत्वसलोपसंयोगादिलोपकुत्वदीघंत्वानि ८1 २। २२ वा० १ | 

'मुततिज्किद्धयः सन! (३ | १ । ५ ) इति सनः सकारादारम्य 'तिससूझि "ˆ" `` बहिमहिङ 
- (३ ।४। ७८ ) इत्यामहिङो ङकारेण 'सङ” इति प्रत्याहारः । तेन घाठुविदिताना सर्वप्रत्ययानाँ सङ्ग्रहो 
भवति । † 'चोःकुः८॥।२॥२३० 
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सिद्धीयमद्विभचन'इत्युच्यते सोऽप्यदोषो भवति यदुक्तं “षत्वं न सिध्यती'ति । 
स्थाने द्िवचने शिलोपोऽपरिहृतःः । सन्यङोः परतो द्विवचन इटो 

द्विवचनं वक्कव्यम्‌ । सन्यङन्तस्य द्विवेचने इन्तेः ङुत्वमपरिहृतम्‌ । तत्र 'सन्यङ- 
न्तस्य द्विवचनं द्विशप्रयोगश्चे'त्येप पच्चो निर्दोषः । तत्रेदमपरिहृतं सन 
इट, प्रतिपेधःइति । एतस्यापि सप्तमे परिहार॑ वच्यति 'उभयविशेषणत्वात्सिद्ध'- 
मिति >< । कथं जेध्नीयते ? वच्यत्येतद “यङप्रकरशे इन्तेहिसायां घ्नी'ति+ || & ॥ 
दाश्वान्साहान्मीद्वॉश ॥ ६ । १ । १२॥ 

“दाश्वा'निति कि निपात्यते ९ 

दाशेवेसौ हित्वेद्प्रतिषेधौ॥ १॥ 
दाशेवसौ द्विल्वेट्प्रतिषेधो निपात्येते । दाश्वांसो दाशुषः सुतमग । दाश्वान्‌ 
“साह्वा' निति किं निपात्यते १ 
सहेदींघेत्वं च ॥ २॥ 
किं च ? द्वित्वेटप्रतिषेधौ च । साह्वान्बलाहकः । साह्वान्‌ । 


./४.८४/४/४/४४/१* 


प्र०--दारम्य महिङो डकारेण प्रत्याहारः । विभाषिता इति । विधय इत्यर्थ: ॥ ९॥ 
` दाश्वान्‌। 'पह मर्षणे’ इति चौरादिकस्य 'आधृषाद्वे'ति विभाषितणिचः कसो “साहना” 


उ०--द्विखे सतीष्टसिद्धिः | अन्यथा द्रोग्धा-द्रोदेश्यनिष्टप्रसङ्ग इति मावः । भाष्ये--इह स्थाने द्विवचन 
इति । तस्मात्तदाभ्रयणमशक्यम्रिति भावः। 'सन्यङोः परतः इति पच्ने स्थाने द्वि्वचनले द्विःप्रयोगत्वे 
चेरो द्वित्वं वक्तब्यमिति सोऽपि दुष्टः । षष्ठीपक्ष-हम्तेः कुत्वमपरिद्दतमिति । “स्थाने द्विवचनत्वे इति 
-शेषः । माष्ये-उमयविशेषणस्वादिति । 'एकाच' इत्यस्य विहितविशेषणत्वादवेस्यपि बोध्यम्‌ । कथं 
जेष्तीयत इति । ईडागमपच्ेऽल्लोपस्य स्थानिवत्वाद्न एव द्विकं प्राभोतीति भावः ॥ & ॥ 

दाशान्‌ । द्वित्वेटप्रतिषेघाविति । द्वित्वेटोः प्रतिषेघावित्यर्थः । ननु भूवादिपठितसहेरास्मनेपदि्वा- 
त्परस्मैपदमपि निपात्यमित्यत आह --चौरादिकस्येति । 'षढ घुह चक्यथे' इति दैवादिकस्य त्वर्थासङ्गतिरिति 
भावः । विभाषितणिच इति । रत्र णिष्पच्ते वृद्धया सिद्धे दीघस्वनिपातन किमर्थमिति केचित्‌ । सहानि- 


1 वा द्रहमुहृष्णुहष्णिहाम्‌ ८ । २ । ३३ इत्यादिविधयः (पूरवेत्रासिदधीयमद्विवचने' इत्यस्य प्रयोज- 
नानि । अन्यथा 'निस्यवीप्सयोः' ८ । १ । ४ इति द्वि्वे कत वये 'वा दरद त्यादीनामसिडत्वात्पूवदित्वस्यात| 7 

§ स्थाने द्विर्वचने णिलोपबचनं समुदायादेशत्वात्‌; यचच सन्यङन्तस्य द्विवचने ६। १। १ वा 
१६५ १७ % ७।२। १० वा० ६ + ७) ४1 ३० वा० १ भाष्ये । 

¶ झु०१॥).३।७ . 
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३१६ : र भ्रीभगवत्पतज्षलिविरचितं [ दाशानसाह्ान्‌ | 


“ीढवा'निति. किं निपात्यते १ 
मिहेढेत्वं च । ३ ॥। 
किं चं ? यच्च पूर्वयो! । किं च पूर्वयोः ? दरित्वेद्प्रतिषेधौ दीर्घत्वं च । 
मीढस्तोकाय तन॑याय इड । यथेयमिन्द्र मीढवः ॥ मद्यर्थो वे गम्यते । कः 
पुनर्मद्यथः ? महतिर्दानकम । अतः किम्‌ ? इस्वमपि निपात्यम्‌ । 
मह्यथ इति चेन्मिहेस्तदर्थत्वात्सिद्धस्‌॥ ४ ॥ 
महार्थ इति चेन्मिहिरपि मह््थे वर्तते | कथं पुनरन्यो नामान्यस्यार्थे वतेते ? 
' बह्वर्था अपि धातवो भवन्तीति । अस्ति पुनरन्यत्रापि क्वचिन्मिहिमद्वर्थे वतेते ? अस्ती- 
त्याह । मिहेमेंघः । मेघश्च कस्माद्भवति ? अपो ददातीति । । 
द्विवेचनप्रकरणे कृजादीनां के ॥ ५ ॥ 
द्विबैचनप्रकरणे कुनादीनां क उपसङ्ख्यानं कतेव्यस्‌ । चक्रम्‌ चिक्लिदस्‌ 
चक्नसमिति ॥ कादिष्विति वक्कव्यम्‌ । इह्दापि यथा स्यातू-_बश्ञः ययुरिति । 
चरिचलिपतिवदढीनासच्याकचाभ्यासस्य ॥ ६ ॥ 
चरिचलिपतिवदीनामचि द्वे भवत इति वक्कव्यम्‌ । आक्‌ चाभ्यासस्य । चरा- 
चरः चलाचलः पतापतः वदावदः । 


eS SNM STRESS 05 
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प्र०- निति रूपम्‌ । चक्रमिति । 'घत्रर्थे कविधान'मिति कः । ययुरिति । 'यो* द्वे चेत्यत्र दि 
चे'ति न वक्तव्यं भवतीति भावः । 
चराचर इति । 'अभ्यासस्यानची'ति वचनाद्वलादिशेषाभावः । 
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ड०--त्यस्यासाधुत्वायेत्यन्ये । माष्ये--श्मेघः कस्मात्‌-अपो ददातीति । यद्यपि “मिह सेचने’ इति धास्वयौ- 
नुसारास्सिञ्चतीति मेघ इति वक्तुं शक्यं, तथाष्यल्पजलदातृत्व॑ तथा सति प्रतीयेत, बहुजलदाचृत्वं च ततः 
प्रतीयत इति भावः । ननु `यो द्वे चे!ति कुप्रत्ययसनियोगेन द्विस्वविधानाद्ययुरिति सिद्धमत आह--थो द्वे 
इति। ननु चराचरादौ हलादिः शेषः स्यादत ग्राह--थभ्यासस्येति । अम्यासस्य यदुच्यते तद्चि नेति 


१-कचिन्न। % ऋ० २। ३३ । १४ 1 ऋ० १०। ८५ । २५ 
तनय २-'महिदोनकमौ? पा० । ३-*मेघः कस्मात्‌ १ मेहतीति सतः’ । ( निरु० नैघ० 
 २।६।४) 'मेहति सिञ्चति वर्षणभूमिं मेघः ।' इति देवराजयज्वा ( १। १० )। 
 अ-योद्ने च? ( ५० उणा० १। २१) उणादीनां पाणिनीयखे लाघवमर्यवकृवति । 
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६ अ०। १. पा० | $ आ० १२ सू | व्याकरणमहाभाष्यस्‌ ३१३. 
४४४४४५४५४४४४४४४४४४४४४४००४००००००००००००००००९०००........ 
हन्तेर्घश्च ॥ ७॥ 


इन्तेधेश्व वक्तव्य । अचि द्वे भवत आक्‌ चाभ्यासस्य । घनाघनः | 
पाटेणिंबुक्‌ च दीघेश्वाम्यासस्योक च ॥ ८ ॥ 
पाटयतेणिलुक्च वक्व्यः । अचि द्वे भवत इति वङ्गव्यम्‌, दीर्घश्चाभ्यासस्य) 
ऊक्चागमः । पाटूपट; । 
४५ ९: 3 २ 6 क नोरुत्त्व 
ट्रिवचनं यणयवायावादेशारलापोपधालापणिलापकिकिनोरुक््वेम्यः ॥8॥। 


यणयवायावादेशारलोपोपधालोपणिलोपकिकिनोरत्वेभ्यो! द्रिवेचनं भवति 
(प) विग्रतिषेधेन ॥ द्रिवेचनस्यावकाशः-विभिदतुः बिभिदुः । यणादेशस्या- 
बकाशः-दध्यत्र मध्वत्र । इहोभयं प्रामोति-चक्रतुः चक्ररिति । 


अयवायावादेशानामबकाशः--चयनम्‌ चायकः । लवनम्‌ लावकः । द्विवैचः 
नस्य स एव । इहोभयं प्राप्नोति--चिचाय चिचयिथ । लुलाव लुलबिय । 

आइ्लोपस्यावकाशः--गोदः कम्बलदः+ । द्विवेचनस्य स एवं । इहोभय॑ 
प्रान्‍्नोति-पयतु॥ ययुः । तस्थतुः तस्थुः । 

उपधालोपस्यावकाशः-रलेष्मध्न'# मधु । पित्तघ्नं घृतम्‌ । द्विवचनस्य 
स एव । इहोभयं प्रान्नोति-जग्मतुः जगुः । जघ्नतुः जघ्नुः । 

शिलोपस्यावक्ञाशः-कारणा हारणा । द्विवेचनस्य स एव । इहोभयं प्राभोति- 
आटिटत्‌ आशिशत्‌ । 


उ०--तदर्थः । 'अत्र लापोऽम्यासस्ये'ति सूत्रे माष्ये पठितब्यमिदम्‌ । इदं वचनं वेकह्पिकं द्रष्टव्यं, 
९ात्निक्षर? इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ । तत्र 'ट' इत्यन्ये । 'पाटूपट' इत्यत्र पूर्ववद्लादिः शेषामावः । 

(द्विवचनं यणयवायावे'ति वार्तिकं 'द्विवेचनेऽचीत्यत्र व्याख्यातम्‌ । स्वपिस्यमीति । नन्त्रस्य 
दवित्वापवादत्वाद्विप्रतिषेधासङ्गतिरिति चेन्न, 'श्रसम्मवे बाधकत्वमिति वातिकमते तदुदाहरणुसत्वेनाच्षतेः । 


न यजु० १७। ३३ 
| इको यणचि; एचोऽयवायावः ६ । १ । ७७; ७८; आतो लोप इरि च; गमहनजनखनघसा . 
लोपः विङस्यनङि, णेरनिटि ६ । ४ ६४; ६८; ५१५ उदोष्ठयपूर्वस्प; बहुलं छन्द्सि ७ । १ । १०२; 
१०३; ( आहगमहनजनः किकिनो लि्‌ च ३। २। १७१) १-कचिन्न । “ - 

| आतोऽनुपसंगे कः ३ । २। ३ * अमनुष्यकतुंके च ३। २। ५३ 
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उत््वस्याबकाशः-निपूतो। पिण्डाः । द्वियेचनस्य स एव । इहोभयं प्राप्नोति- 
मित्रावरुणौ ततुरिः । दरे हथ्या जगुरिःन- ॥ द्विवचनं भवति पूवेविप्रतिपेधेन । 
स तहि पूर्वेविप्रतिषेधो बक्कव्यः ? न बक्कव्य; । इष्टवाची “परशब्दः । 
विप्रतिषेधे परं यदिष्टं तद्भवतीति । 
द्विवेचनात्पसारणात्त्वधात्वादिविकाररीत्वेत्त्वेत्त्वोत्य 
न गुएवृद्धिविधय;॥ १० ॥ 
द्विवेचनात्मसारणास्वधात्वादिविकारीत्ेत्वेत्त्वोत्वगुणवृद्धिविधयो भवन्ति 
विप्रतिषेघेन ।। द्रिवेचनस्यावकाशः-बिमिदतुः बिमिदुः । संप्रसारणस्यावकाश!--- 
इष्टम्‌ सुप्तम्‌| । इहोभयं प्राभोति-ईजतुः इजुरिति । नेतदस्ति प्रयोजनध््‌ । अस्त्वत्न 
वचनम्‌, द्विवेचने कृते परस्य रूपस्य कितीति] भविष्यति, पूयस्य 'लिट्यम्यास- 
स्योभयेषाम्‌ः [ ६ । १ । १७ ] इति । इदं तहिं--सोषुप्यते। । 
इदं चाप्युदाहरणम्‌ ईजतुः $जुरिति । ननु चोङ्गमस्त्वत् द्विवचनम्‌ दविः 
चने कृते परस्य रूपस्य कितीति भविष्यति प्यस्य लिटचम्यासस्योमयेषामिति ? 
न सिध्यति । (न संग्रसारणे संप्रसारणम्‌’ [ ३७ ] इति प्रतिषेधः प्राभोति । अक्रारेण 
व्यबहितत्वाज्ञ भविष्यति । एकादेशो कृते नास्त व्यवधानम्‌ । “एकादेशः पू्ैविधौ 
स्थानिवद्भवतीति स्थानिवद्धावादव्यवधानमेत्र । एवं तर्हि समानाङ्गग्रहणं तत्र चोदः 
यिष्यति > । 
` आस्वस्यावकाराः!-ग्लाता म्लाता । द्विवेषषनस्प स एव । इहोभयं प्राप्नोति- 
जाले मम्ले | धात्वादिविकाराणामवकाशः३-नमति सिञ्जति । द्वियेचनस्य स 


४ ॥२००५८४८८४५४५०५५५५५०५५४५५५५५८/८४८५८५८५८५८५८८८४८५८५५५५५८५४४८८५४५५५५५५५४४५४५४५४५४४४५४४४४४ा २४४” 
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प्र०--सोषुप्यत इति । 'स्वपिस्यमिव्येतरां यङी'ति संप्रसारणम्‌ ॥ जग्ल इति! भावे लकारः । 


७७ 


वाक धनाला ी 
. उ०--माष्ये-इदं चापीति। “न सम्प्रसारणे' इति शापकात्पूर्व परस्य सम्प्रसारणं पश्नातपूरवस्येति मावः। 


~ 


एकादेशे कृत इत्यादिव्यवधानमेवेत्यन्तो 5प्रन्थस्तथा हि पूर्व द्वित्वे तत उत्तरलणडे संप्रसारणे पूर्वजण्डस्थाकारेणा- 
दमुणातिरिकैकादेशस्य प्राप्तिरेव न | तत्र कृते स्यानिवस्वाद्ब्यवधाने निषेधाप्रइल्या पूर्वयकारस्य सम्प्रसारणे 
विवन... टो MS 


+ ऋ० १०। १०८। १ . =# विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १ । ४।२ 
† वचिस्वपियजादीनां किति ६ । १ । १५ ¦ स्वपिस्यमिव्ये्ां यङि ६। १। १६ 
> समानाङ्गप्रहणं च ६। १ । ३७ वा० २ ¶ आदेच उपदेशेऽशिति ६ । १ । ४५ 


§ धात्वादेः षः सः; णो नः ६। १ । ६४; ६५ 
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एव । इहोभयं प्राप्नोति--ननाम सिषेच सरो ॥ रीत्वस्पावकाश+#--मात्रीयति 

. पित्रीयति । द्विवेचनस्य स एव । इहोभयं प्राप्नोति-चेक्रीयते जेहीयते ॥ इत्वस्याव- 
काशः|¬ पीयते गीयते । द्विवेचनस्य स एव । इहोभयं प्राप्तोति- पेपीयते जेगीयते ॥ 
त्वो त्वयोरवकाशः{ - आस्तीणम्‌ निपूर्ता | द्रिवेचनस्य स एव । इहोभयं प्राप्नोति- 
आतेसतीते निपोपूर्यते ॥ गुणवृद्वयोखकाश!--चेता गौ! । द्विवचनस्य स एव । 
इहोभयं प्राप्नोति-चिचाय चिचयिय । लुलाव लुलविथ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 
अस्त्र द्विवेचनस्‌, द्विवेचने कृते परस्य रूपस्य गुणवृद्धी भविष्यतः । 


इदं तहि प्र्योजनम्‌- इयाय इययिथ । ननु चात्राप्यस्तु द्रिवेचनम, द्विवचने 
कृते परस्य रूपस्य गुणवृद्धी भविष्यतः । न सिध्यति । अन्तरङ्गस्वात्सवरणदीर्त्व 


प्र०--अशिती' ति पयु दासपक्षे विप्रतिषेधः । प्रसज्यप्रतिषेधे , त्वनेमित्तिकत्वमन्तरञ्गम्‌ । एवं 
सत्वनत्वे अपि । 


चेक्रीयत इति यङि 'रीङ ऋत’ इति रीझादेशः ॥ उबोणेति। अमन्त्र इति प्रतिषेधा- 


ड०--परेणेकारेण पूर्वे इजवुरिति स्यात्‌ तदभावे पूर्वस्य यङि इथेजतुरिति स्यादिति पूर्व संप्रसारणप्रइत्तये 
विप्रतिषेधस्याबश्यकत्वेन विप्रतिषेधप्रत्याख्यानवादिन इहशोक्त्यसङ्गत्यापत्तः। 'लिट्यम्यासस्थेःति सूत्रस्यो- 
भयेषांग्रहणसामथ्येन सर्वतः पूर्व परवृत्तेमोष्ये वच्यमाणतया पूर्वमेकादेशप्रइत्ेवेक्तुमशक्यत्वाचच । तस्माद- 
कारेण व्यवहितत्वान्न भविष्यतीत्युत्तरमेवं तर्हि समानाज्ञत्येव ग्रन्थ इति वोध्यम्‌ । एवं तर्हि समानाङ्गेति । 
एव 'च व्यवहितेऽपि निषेधग्रवृ्तिरित्यर्थः । भावे लकार इति । न ठु कर्तरि, परस्मैपदप्रसङ्गादिति भावः | 
आत्त्वमन्तरद्रमिति । एवश्चान्तरङ्गगदिरङ्गयो विप्रतिषेधो ऽयुक्त इति भावः । इदं च {द्विवचने ऽची'ति स्थानिः 
वत्त्ववारणायावश्यकमिति तातर्यम्‌ । एबं सत्वनत्वे अपीति । ते श्रप्यनैमित्तिकत्वादन्तरज्ञे इति 
तयोबिंप्रतिप्रेधायोग इत्यर्थः । 


भाष्ये--न ह्यन्तरेणेति । एवं चासवणोच्पराम्यासेवणौदीनां इयङादिविधानं व्यर्थमेव स्यादिति 
ज्ञापकमित्यर्थः । न चासव्णंग्रहणाकरणेनापीदं सिद्वम्‌ । इषतुरित्यादावपीयङापत्तेः । एवञ्चासवणेग्रहण- 
विशिष्ट तूत्रमेतदर्थक्यापकमित्यर्थः । यद्यप्यसवणप्रहणं ्ञापकमित्येवोक्तं तथाप्युपपादनग्रन्थेन सम्पूणपूतस्यैव 
ज्ञापकता लम्यते । न चान्तरङ्गस्वदवीषे ऽपि पूर्वोन्तवस्लेनाम्यासस्वादिवर्णतवाच णंत्यसवर्णं इयङबिधानेन 
सूत्रं चरितार्थ, न श्रचाचिरिस्वत्यनेन सिद्धि, बुद्िबाधनार्थ्वादिति वाच्यं, क्ृदतिख्यूत्रस्थभाष्योक्तरीत्याचः 


$ रीड ऋतः ७। ४। २७ † इमास्यागापाजहातिसां हलि ६। ४। ६६ 
| ऋत इद्वातोभ उदोष्ठयपूर्वस्थ ७ | १। १००; १०२ बर 
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प्राप्नोति । “वार्णादाङ्गं बलीय’ इति गुणवृद्धी भविष्यतः । किं बक्कव्यमेतत्‌ ? न हि। 
कथमनुच्यमानं गंस्यते ? आचायेम्रवृत्तिज्ञीपयति “वाणदाङ्गं बलीयो भवती'ति 
यदय“मभ्यासस्यासवशे? [ ६ । ४ । ७८ ] इत्यसवणग्रहणं करोति | कथं क्रा | 


ज्ञापकम्‌ ? न हान्तरेण गुणवृद्धी असवणपरोऽभ्यासो भवति । 
ff उंबो उबो [a 
च नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अत्य्मेतत्स्यात्‌-- इयतः इय॒थः । उवोण उवोशिथ । 
यत्तर्हि ‹दोर्घं इणः किति’ [ ७ । ४ । ६६ ] इति दीघेख शास्ति । एतस्याप्यस्ति 

बचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? सवणेदीधबाधनाथमेतत्स्यात्‌ । स यथैव तर्हि सवणदी- 
त्वं बाधते, एवं यणादेशमपि बाधेत । एवं तहि यणादेशे योगविभागः 
करिष्यते । इदमस्ति इणो यण्‌ भवति+ । तत 'एरनेकाचः? । एश्चानेकाच इणो 
यण्मवति । ततो“ऽसंयोगपू्स्य’ । “एरनेकाच’ इत्येव । 

असवर्णग्रहणमेव तहि ज्ञापकम्‌ । नलु चोक्नमत्येथेमेतत्स्यादिति । नेकश्चदाइरण- 
मसवंणाग्रहणां प्रयोजयति । 


SU Ne 
'प्र०-दिजादेरित्यास्न भवति । नैकसुदाइरणमिति । अन्यथा'ऽभ्यासस्याते'रिति ब्रयात्‌ । 
।उवोणि'त्यादौ तु च्छान्दसत्वादद्यन्न वृश्यते तत इयङादिप्रकरणे 'तन्वादीनां छन्दसि बहुल'मित्युवङ्‌ 
भविष्यति, यथा “सुवो लोक' इति भावः। ` 

उ०--परस्मिन्निति स्यानिवल्वेन तदप्रइतेः । तदृध्वनयन्नाह- नैतदस्ति ज्ञापकमत्यर्थमेतस्स्यादिति । 
शासवणग्रहणस्बैव शापकत्वे तत्खरडनावसरे तस्यैव व्यावत्ये दर्शयित॒मुचितम्‌ । 
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उवोणेति भाष्ये । इयङादिप्रकरणे 'तन्वादीनां छन्दसि बहुल'मिति वचनमजानत इद्मपिं फलमि- 
स्याशयः । यत्तहींति। अस्तरक्षत्वात्सवर्गदीधे हि तद्वैयर्थ्यं स्पष्टमेव । शापिते तृत्तरखण्डे यएप्रदृत््या 
तत्सार्थक्य॑ स्पष्टमेव | समानाभये एवैतस्पवृत्तिरिति तु नाग्रह इति भावः । एवं तहींति। केचित्त यणादेशे- 
ऽप्यस्य वैयथ्यीमावेन तदबाघे न मानमिव्येकदेश्युक्ती इमौ पूर्वपक्षसिद्धान्ताविति वदन्ति । 


कैयटे--अन्यथाम्यासस्यातेरिति | न च स्तिपा निर्देशाद्यङलुकि न स्यादिति वाच्यं, 'भवतेर' 
इतिवत्तत्सस्वात्‌ । - रितपा शपे'त्यस्य भाष्ये दर्शंनाच । उदाहरणान्तरेऽन्ययासिद्िमाह-उवोणे्यादौ 
तिति । भाष्यप्रामाण्येन ए? “ओओ? इत्याद्याचारक्किबन्तानाँ लिरि, उवोणकीयिषतीत्यादेश्वानमिधानेन न तत्र 
दोष इति मावः | श्रा'चारक्षिबन्तेम्य आमा माव्यमित्यन्ये । यदि पूरवैमिति । तदानादिष्टादचः पूवत्वसच्वा- 


दिति 0017041000. RnR | 
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_ एवमपि स्थानिपङ्भावादियङ्‌ न प्राप्नोति । अथ सत्यपि विप्रतिषेधे यावता 
स्थानिवद्भावः कंथमेवैतत्सिध्यति । [ कस्मादेवात्र न भवति ? ] योऽनादिष्टादचः 
पूर्वस्तस्य विधि प्रति स्थानिवद्भावः, आदिष्टाच्यैषोऽचः पूर्वा भवति ॥ १२ ॥ 


इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे प्रथममाह्निकम्‌ । 


ष्यङः संप्रसारणं घुन्रपत्योस्तत्पुरुषे ॥ ६ । १ । १३ ॥ | 


ष्यङः संप्रसारणे पुन्नपत्योस्तदादावतिप्रसङ्ग, ॥ १ ॥ 


ष्यडः संप्रसारणे पुत्रपत्योस्तदादावतिप्रसङ्घो भवति । पुत्रपत्यादौ संप्रसारणं 
प्राप्नोति । कारीषगन्ध्यापुत्रकुलम्‌ कारीषगन्ध्यापतिकुलम्‌ 1 


प्०--एवमपीति । यदि पूर्व हिवेचन क्रियते पश्चाद्गुणवुद्धी इत्यर्यः ॥ १२॥ 


इ्युपाध्यायजेय्यटपुत्रकैय्यटक्कते भाष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे प्रथममाहिक्रम्‌ । 


Fe ष्यङः संप्रसारणम्‌ । कारीषगन्ध्यापुत्रकुलमिति । पुत्रस्य कुले पुत्रकुलं, कारीष- 
| गन्ध्यायाः पुत्रकुलं कारीषगन्ध्याषुत्रकुलम्‌ । यद्यप्यत्र तदादिविधिर्नास्ति तथापि घुन्रपतिशब्दान- 
्तर्याश्नयसंप्रसारणप्रसङ्गश्चोद्यते । यदा तु 'कारीषगन्धीषुत्रस्य कुलमिति विग्रहस्तदा 'कारीष- 
गन्धीषुत्रकुल'मिति भवत्येव । 


उ०--माष्ये-अथ सत्यपि विप्रतिषेधे इति । द्विव'चनेन परविप्रतिषेधे सति परत्वाद्सुणवृद्धथोः पूर्व 
सत्योरित्यथः । कथमिवेत्यस्य विवरणं कस्मादेवात्र न भवतीति । 'स्थानिवद्गाव' इति शेषः । झादिष्टा- 
स्वैष इति । 'द्विवंचनेऽची'ति कायौतिदेश' इतिमते इदम्‌। तदा हि परत्वाददृद्धो पूर्वोक्तपूवेविप्रतिषेधेन 
आयादेशासपूर्वमैशब्द्स्य द्ित्वे ५भ्यासहुखव्वे सिद्धम्‌। वस्तुतस्तत्रः रूपातिदेश एव सिद्धान्त इति परत्वा- ` 
दूवद्धावपि स्थानिवत्त्वं दुवीरमतो“ऽभ्यासस्यासबणे? इति सूतनारम्भसामथ्यौदम्यासकार्ये तदुत्तरखण्डादेशस्य 
तत्ार्येप्रतिबन्धकस्थानिबल्वाभावकल्पनमावश्यकमिति विग्रतिषिघामावेऽपि न दोष इति भगवतो गू 
तात्परयम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति श्रीशिवमट्टसुतसतीगर्भजनागोजीभडकृते माष्यप्रदीपोद्दयोते षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे प्रथममाह्निकम्‌ । ; के 
व्यङ; सम्प्रसारणम्‌ । पुत्रशब्दान्तेन कुलशब्दस्य समासे सम्परसारणस्ये्ट्वादाह--पुन्नस्येति| 
यद्यपीति । श्रल्महणाभावादिति भावः । र 


(>. 
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३२४ अरीमभगवत्पत्ञलिचिरचितं [ ष्यङः संप्रसारणं 
MR त कर या 
(वणंग्रहणात्सिद्धमेः । वर्णाग्रहण एतद्ववति यस्मिन्बिधिस्तदादाबिति#, न 
चेदं वणेग्रहणम्‌ । 
चर्णग्रहण इति चेत्तदन्तप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 


 वणेग्रहण इति चेत्तदन्तस्य प्रतिषेधो वक्कव्यः । पुत्र पत्यन्ते संप्रसारणं प्राप्नोति। 
कारीषगन्ध्यापरमपुत्रः कारीषगन्ध्यापरमपति; । कौञ्ुदगन्ध्यापरमपुत्रः कोशुदगन्ध्या- 
परमपतिः । किं कारणम्‌ ? यत्र हि तदादिविधिनोस्ति तदन्तविधिना तत्र भवितव्यछ्‌ । 
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प्र--वराग्रहणादिति । वर्णग्रहणे तदादिविधिविज्ञानादिह च वर्णाग्रहणात्सिद्धमित्य्थैः । 
न च तदादिविष्यमावेऽपि तदादौ पुत्रापत्यानत्तर्याश्रयसंप्रसारणप्रसङ्गः, यस्मात्तत्युरुष इत्यनेना- 
घार: ष्यङन्तस्य पुत्रपत्योश्च तत्युरुष उपात्तः तत्पुरुषावयत्वं धुत्रपत्योः ख्यापयति । यथा “वृक्षे 
शाखे'ति वृक्षः शाखायाः प्रत्यासस्यावयवी प्रतीयते | यथा च 'वृक्षात्पण॑ पतती त्यपादानत्वेना- 
प्युपात्तो वृक्ष: पर्णंस्यावयवित्वेन प्रत्यासत्त्या गम्यते । यत्त, कारकसूत्रे भाष्य उक्त न ज्ञायते 
कङ्कस्य वा कुररस्य वे'ति, तच्छन्दव्यापाराभिप्रायेण। इह च पुत्रपत्यादौ तत्युरुषे यौ पुत्रपती 
तौ ष्यडङन्तावयवस्य तत्षुरुषस्यावयवौ न भवत इति संप्रसारणाभावः । 


तदन्तप्रतिषेध इति । तदन्तविध्यपवादस्तदादिधिरिति तदभावे तदन्तविधिना भाव्यम्‌ । 
तत्बुरुषेण सन्निधापितमुत्तरपदं पुत्रपतिभ्यां विशेष्यत इत्यस्ति तदन्तविधिप्रसङ्ग; । 


eS ~ 


उ०--वर्णप्रहणादिति हेतोवेयधिकरण्यं स्वरूपासिद्धत्वं वा परिहरति-वणंग्रहणे इति । तदादिविधिः 
वाक्ये'ऽल्ग्रहणे’ इत्युक्ेरिह सिद्धमत्र वर्णग्रणाभावादिति बातिंकार्थं इति मावः । तत्पुरुषावयवत्वमिति । 
तरपुरुषचरमाबयवत्वमित्यर्थः | समासस्यावयवद्वयसाकाङ््त्वादिति भावः । प्रत्यासत्येति । “कस्य शासे 
त्याकाङ््ञायामाधारत्वेन श्र॒तप्वात्स एवावयवी ` प्रतीयत इत्यर्थ; । तच्छुब्दुन्यापारेति । शब्दस्तदवयवत्वा- 
प्रतीतेरिति भावः । कदाचिदन्यावयवस्वस्यापि प्रतीतेरनियमाभिम्रायं तदित्यन्ये । इन्नपत्यादौ तत्युरुषे- 
पुत्रकुलपतिकुलरूपे । ष्यडन्तावयवस्येति । ष्यडन्तपूर्वीवयवस्य तत्पुरुषस्य 'चरमावयचौ न भवत इप्यथ; । 
एतेनावयवावयवस्य समुदायावयवत्बमस्त्येवेति परास्तम्‌ । 


MO `... . . .. ० ० 


१-वार्तिकमेतदिति नागेशभट्टः, भाष्यमिद्मित्यन्ये । 
# यस्मिन्‌. विधिस्तदादावल्प्रहण १ । १ । ७२ वा० २६ ए० ५६१ 
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सिद्ध तृत्तरपद्वचनात्‌ ॥ रै ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ १ उत्तरपदवचनात' । 'पुत्रपत्योरुत्तरपदयो' रिति वक्कच्यम्‌ । 


तत्तर्हि वक्गव्यस्‌ ? न वक्नव्यम्‌ । पूर्वेपदमुत्तरपदमिति सम्बन्धिशब्दावेतौ । 
सति पूवपद उत्तरपदं भवति, सति चोत्तरपदे पूर्वपदमिति, न चात्र पुत्रपती उत्तरपदे | 


इहापि तहिं न ग्रान्नोति--ऋरीपगन्धीपृत्रः कारीषगन्धीपतिरिति । कि कारः 
शमस्‌ ! 'पूर्वपद!मित्युच्यते, न त्र ष्यङ्‌ पुवैपदमस्त । ष्यङन्तमेतत्पूर्वपदम्‌ । 
कथम्‌ ? प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स तदादेग्रेहणं भवती'ति । 


यदि प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स तदादेग्रेहणं भवती त्युच्यते परमक्ारीषगन्धी पुत्रः 
परमकारीषगन्धीपतिरिति न सिध्यति । “प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स तदादेग्रेहणं भवत्यः 
खीप्रत्ययेने'ति । 

यद्यसीप्रत्ययेनेत्युच्यते अतिक्रान्तः कारीषगन्ध्यामतिकारीपगन्ध्यः) तस्य पुत्रोऽ- 
तिकारीषगन्थ्यपुत्रः4 अतिकारीषगन्ध्यपतिरित्यत्रापि प्राभोति । अस्नीप्रत्ययेनाबुपस- 
अनेन । यो ह्ुपसजन खीप्रत्ययो भवत्येषा तत्र परिभाषा भ्रत्ययग्रहणे यस्मात्स 


ISOS 2०207 

प्रसिद्धं त्विति । तत्मुरुषे नियतस॑निधाने पूर्वपदोत्तरपदे । विशेषणविशेष्यभावे च 
कामचारादुत्तरपदेन पुत्रपती विशेष्येते । तत्रोत्तरपदान्तयोः पुत्रपत्योरसंभवादुत्तरपदे एव 
बुत्रपती गुह्ेते । पुत्रपतिभ्यां तूततरपदं न विशेष्यत इति तदन्तविघ्यभावः । ष्यङ्न्तमिति । 
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उ०--तत्पुरुष इति । उत्तरपदस्य सामध्योस्सन्निहितस्य बचंनाद्विरेषणखेन व्याल्यानात्सिदर्मिति . 
वार्तिकयोजनेति भाव! । भाष्ये--सम्बन्धिशब्दाविति । ननूत्तरपदग्रहणस्याकर्त व्यत्वे तत्पुरुषाक्तिसत्व॑ हेतुने 
स्वनयोः सम्बन्थिशब्दत्वं, यदि वा पूर्वपदग्रहणं सते स्थात्तदैवं वक्तुं योग्यमिति चे, एतौ समासस्य 
सम्बन्धिबोधकी शब्दावतः समासन्रोधकतरपुरुषपदेन सार्थस्य सम्बन्ध्याकाङखायामेतयोराचेप इत्पर्येनादो- 
घात्‌ । नन्वेकस्योचरपदशब्द्स्यैव प्रकृतोपयोगितया सम्न्धिशब्द्रवसुच्यता कि इयोरत्तयेति चेन्न, तयोः 
परस्परसापेक्षत्वनैकेन निराकाङकप्रतिपत्यभावात्‌ | तदाह-सति पूर्षेपदे इत्यादि । उत्तरति-ष्यडन्तमिति | 
तदब्याचष्टे--प्रत्मयप्रहणेति । ल्ीप्रययग्रहणे तदादिनियम एव निषिध्यते न तु तदन्तविधिरिति माव: |. 
मप्ये--खरीप्रत्ययेनाचुपसर्जनेनेति । प्रयासत्या यस्य समुदायस्य त्रीप्रत्ययान्तत्वमानेयं तदर्थ प्रयनुपसजेन- | ८. 
स्वमेंवैतत्परिमाषानिमित्तमिति बोध्यम्‌, | अन्रोपसजेनत्वं लौकिकमेव; ल्लीप्रत्यये शाज्ञीयस्य तस्यासम्मवात्‌। 
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३२६ श्रीमगावत्पतञल्िविरचितं [ ष्यङः संप्रसारणं 


तदादेग्रेहणं भवतीः ति । 
ष्यङन्ते यावन्तो यश॒स्तेषां सर्वेषां संप्रसारणं प्राझोति । वाराहीपुत्रः तार्णकर्णी- 
पुत्र; तत्राप्रत्ययस्थस्य प्रतिषेधो वक्नव्य; । 
_ यथाशुहीतस्यादेशवचनादप्रत्ययस्थे सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 
“निर्दिश्यमानस्पादेशा भवन्ती त्येवमप्रत्ययस्थस्य न भविष्यति । 
अनन्त्याविकारेऽन्त्यसदेशस्य वा ।। ५ ॥ 
अथवा'नन्त्यविकारे$न्त्यसदेशस्य कार्य भवतीःस्येषा परिभाषा कतेव्या । 
कः पुनरत्र विशेष एषा वा परिभाषा क्रियेताप्रत्ययस्थस्य वा प्रतिषेध 


उच्येत ? अवश्यमेषा परिभाषा कतेव्या । बहून्येतस्याः पतिभाषायाः प्रयोजनानि । 
कानि ? 


प्रयोजनं न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
न संग्रसारणे संप्रसारणम्‌” [ ६ । १ । ३७] इत्येतन्न बक्कव्यं भवति । 
कथं व्यधेबिद्ध इति ? “अनन्त्यबिक्रारेञन्त्यसदेशस्य कार्य भवती'ति न दोषो भवति । 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । क्रियते न्यास एव । 
सान्तमहतो दीघेत्वे ॥ ७ ॥ 
सान्तमहतो दीर्घत्वे श्रयोजनम्# । पयांसि यशांसि । ।प!इत्यस्यापि 
प्रामोति । अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्य भवतीति न दोषो भवति । 
एतदपि नास्ति श्रयोजनम्‌ । “नोपधायाः [ ६ । ४ । ७ | इति तत्र वतते । 
` एवमप्यनांसि मनांसीत्यत्रापि प्राप्नोति । नेष दोषः । सान्तसंयोगेन नोपधां 
विशेषयिष्यामः सान्तसंयोगस्य नोपधाया’ इति । 
एवमपि इंसशिरांसि ध्वंसशिरांसीत्यत्रापि प्राप्नोति । नेप दोषः । इम्मतेहसः। 
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प्र०-अत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तस्य कारित्वात्‌ ॥ हंसशिरांसीति । अनुस्वारस्यासिद्धत्वाढः 


उ०--थ्रन्यसदेशस्येति । सदेशशब्द्‌ः समीपपरः । रन्धन समानो देशो यस्येत्यक्षरा्थः । समान- 
देशत्व॑ चेतराव्यवधाने इति मावः ॥ क्रियते न्यास एवेति | श्रन्त्यसमानदेशत्वामावात्‌ “न सम्प्रसारणे सम्भर 
ओ। सारण मिल्यस्थावश्यकस्वादिति भावः | एवमप्यनांसीतिं । सान्तसंयोगान्तस्य यो नकारस्तदुपघाया इत्यर्थ इति 
_ मावः।सान्तसंयोगेनेति। सान्तसंयोगाबयवनस्योपधाया इत्यर्थ इति मावः नन्बनुस्वारे नोपधत्वामावो त आह- 
र ॐ सान्तमहतः संयोगस्य ६। ४। १० 


॥ 
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SSSA rRNA, 


क$ पुनराइ हम्मतेह स? इति । किं तर्हि ? इन्तेई सः, इन्त्यध्वानमिति' 
एवं तर्हि सवैनामस्थानः इति वत्ते, सबैनामस्थानपरतया सान्तसंयोगं विशेषः 


यिष्यामः सान्तसं योगेन नोपथाम्‌--'स्ेनामस्थानपरस्य सान्तसंयोगस्य नोपधाया? 
इति । 


ASA NSN 


अन्कारान्तस्याहीपे ॥ ८ ॥ 


अन्कारान्तस्यारलोपे ग्रयोजनम्‌!-तच्त्णा तदणे इति। “तः इत्यत्रापि प्राभोति । 
अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्य कायं भवती?ति न दोषो भवति । 


एतदपि नास्ति भ्रयोजनम्‌ । अनाकारं विशेषयिष्याम+-'अनो योऽकार इति । 
एवमप्यनसा अनसे इत्यत्रापि प्राप्नोति । अन्कारेणाङ्गं विशेषयिष्यामोऽनाः 
कारम्‌-“अन्कारान्तस्याङ्कस्यानो योऽक्कारः इति | 
एवमप्यनस्तच्णा अनस्तचणे इत्यत्रापि ग्राभोति | एवं तर्हि कार्यकाल संज्ञा- 


भ०--काराकारस्य दीर्षप्रसङ्गः । इन्तेरिति। 'वृतृवदिहनी'ति लक्षणसङ्भावात्‌ । इन्तीति । 
गच्छतीत्यर्थ 


= 


TN 


उ०--अनुस्वारस्येति । भाष्ये-हस्मतेहँस इति । एवञ्च नोपधात्वामाव इति भावः । लक्षणसद्धावादिति । 
द बमा लच्षणमस्तीतर्थः। माष्ये-एवं तर्हीति । श्रज्ञांरे प्रत्ययस्योर्थिताकाङ्चुत्वादियमेक 
श्युक्तिः । 

एवं तहि कार्यकालमिति । अयं भावः--तत्पत्ते मस्येति भ्रुते मपदार्थजिशसायां 'यचि भ'मित्यु- 
पस्थितेन तच्छक्तिग्रहे प्रकृतविषयके जाते तस्य बोधः । तत्र लच्यानुरोघादुपरिथत'यची'त्यस्य तन्त्रादिन्या- 
याश्रयेणान्विशेषणत्वमपीति । यत्त 'तसच्ते हि यचि भमित्यादेयंत्र मशब्दस्तत्र यचीति, यस्मांत्मत्यविधिं 
स्तदादिप्रयय इति '्चोपतिष्ठत इत्यर्थः । एवं चोपस्थितपदानां पदैकवाक्यतयान्बये यथेष्टमभिसम्बन्धः । 
एतेन--प्रत्ययस्याज्ञांशे उत्यिताकाडःच्ृत्वेन तत्रेव “यचीष्यादीनामन्वय उचित इत्यपास्तम्‌ । माष्यप्रामा- 
ण्येन लक्ष्यानुरोधेन चेहे विषये उत्याप्याकाङ्यैवान्वयाङ्गीकारादिति भाव! इति तन्न; एवं हि 'उपस्थि- 
तमिदं भवति यचि म'मिति माष्यासङ्गतेः। तदा दि 'उपस्थितमिदं भवति यची व्येवेति वक्तुमुचितम्‌ । 


१--'हन्त्यध्वानमिति हंसः’ ( दश० उणा ६ । २१ ) । “हन्तीति हंसः निर्लोमः सूयः पच्चिमेदी 
श्रमेदः शरीरस्थो वायुर्वो? इत्युणादिवृत्तो ( ३ । ६२ ) महर्षि दयानन्दः । 
यथेह गत्यथौद्धन्तेहेसः साधित एवं 'गोध्ने'5पि गत्यंथों हन्तिग्रौद्यः । गतेरूयथाः:--शञानं गमन॑ २ 
्रातिशचेति । ततश्च गावो इन्यन्ते प्राप्यन्ते दुग्धादिपानाय यस्मै स गोष्नोऽतियिरिति वेदानुमतोऽयो ग्रह्म।._ २ 
झष्त्याया हिंसनं तवन्याय्यं प्रतिषिद्धत्वात्‌ । RA 
1 सर्वनामस्याने चासम्बुद्धौ ६। ४। ८ ¦ अल्लोपोऽनः ६।४। २३४ | 
२-'कालं दि! पा०। 4 
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ल > NPIS Ss 
परिभाषं यत्र कार्यं तत्रोपस्थितँ द्रष्टव्यम्‌ । “मस्मेःत्युपस्थितमिदं भवति “यचि 
भम? [ १।४। १८] इति, तत्र यजादिपरतयान्ारं विशेषयिष्यामोऽनाक्ारस्‌- 
“यजादिपरस्यानो यो5्कार' इति | 
सजेश्रद्विविधो ॥ & ॥ 

मजेवद्विविधौ प्रयोजनम्‌ । न्यमार्ट_ । अटोऽपि वृद्धि! प्राभोति । 'अनन्त्य- 
बिकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्य भवती'ति न दोषो भवति॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
यथापरिमापित'मिको गुणबृद्धी' [ १ । १। ३ ] इतीक एव वृद्धिमविष्यति॥ । 
एवमपि मिमाजिपतीतत्र प्रप्नोति । अस्तु । अभ्यासनिद्णीसेन हुखो भविष्यति| । 


वसो? संप्रसारणे च ॥। १० ॥ 


| 
| 
बसो! संग्रसारणे च प्रयोजनम्‌ ?८ । विदुषः पश्य । विदिवकारस्यापि | 
प्राोते । 'अनन््यविकररेऽन्त्यसदेशस्ये'ति न दोषो भवति ॥ एतदपि | 
नास्ति प्रयोजनम्‌ । “न संप्रसारणे संग्रसारणम्‌र [ ६ । १ | २७ ] इति प्रतिषेधो 
भविष्यति । {दारेण व्यवहितत्वान्न प्राप्तोति | एवं तहि “निर्दिश्यमानस्यादेशा | 
भवन्तीति न भविष्यति । । | 
युवदीनां च ॥ ११ ॥ | 
युबादीनां च सम्प्रसारणे प्रयोजनम्‌+ । यूनः यूना यूने । यकारस्यापे | 
प्राप्रोति । “अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्ये'ति न दोषो भवति ॥ एतदपि नास्ति 
प्रयोजनम्‌ । न संप्रसारणे संग्रसारण’मिति न भविष्यति । उकारेण व्यवहितत्वान्न 


1 

j 

| 
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प्र०--यथा परिभाषितमिति । परिभाषितानतिक्रमेणेत्यर्थः । 
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उ०-_किञ्च पदैकवाक्यतयान्वयेऽपि स्वोपस्थापकोपस्थापिते यतः प्रत्ययविधिस्तदादावेवान्वयापत्तिः । भाष्य- 
“ , प्रामाण्याच मदुक्ता्थ एवोचित इति दिक्‌ । यजादिपरतयेति । 'विधौ परिमाघे'ति न्यायो नास्त्येवेति भावः । 
इयमप्येकरश्युक्तिरक्तयुक्तेः । ्राकडारास्संशासु कार्यकालपच्चाभावस्य पूवमुपपादितत्वाःच । 
( भाष्ये ) अभ्यासनिहसेनेति । लक्ष्ये लघ्णस्येति न्यायानित्यत्वेन पुनः प्रवृत्तिरिति भाबः । 
पर्जन्यवल्लक्षणप्रृतत्था न्यायानित्यत्वाङ्गीकारेण पुनः प्रवृत्तरनौचित्यादियमप्येकदेश्युक्तिः । 
इद्कारेणेति । 'यूनः इत्यादावेकव्यवधाने चरिताथो निषेधो5त्र न प्रवतत इत्यर्थ \ | 


—- eo 


हँ मृजे द्विः ७। २।११४ ॥ ह्रः ७। ४।५६ २? बसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१ 
१--'दकारेण' इति कीलहाने पाठः । + श्वयुवमधोनामतद्भिते ६ । ४। १३३ 
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प्राप्नोति । एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्‌ । “एकादेशः पूरेबिधौ स्यानिवद्धवती'ति 
स्थानिवद्भावादवयवधानमेव । एवं तहिं समानाङ्गग्रहण तत्र चोदयिष्यतिक । 


वोरुपधाग्रहणं च ॥ १२ ॥ 


वोश्चोपधाग्रहणां न कर्तव्यं भवति| । इह कस्मान्न भवति--अधिभभेवान्‌ ! 
“अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशर्ये'ति न दोषो भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । क्रियते न्यास एव । 


आदित्यदादि विधिसंयोगाद्रिलोपङुत्वढत्व भषभावषत्वण- 
त्वेष्वतिप्रसङ्गः ॥ १३ ॥ 


आदिविधाबतिप्रसङ्गो भवति | 'घालादे! प५ सः [ ६ । १। ६४ ] शो 


00000080080000३३ ३०३३ कक AAA AA ASS YY YY YY YY YY YY YS 


ANNAN SSNS SISSY SSNS SSS SYS SSNS SYS YY SYYY YS 


उ०--समानाज्ञेविं । एवं 'च व्यवघानेऽपि न दोष इतिं भावः | 


पदान्त्यसदेशत्वाभावादिति । 'पदस्ये'तयषिकारातपदाबयवयोः संयोगाद्योः स्कोर्लोप इति सूवार्थ 
इति भावः । एवं णत्वान्ताः पदाधिकारप्रथुक्ला एव दोषा बोध्याः । 


# समानाङ्गप्रहणं च ६ । १ । ३७ वा० पमा इछ बा” २ बौस्पधाता दीप इ ८ ३1७६ † वोर‰पधाया दीधे इकः ८। ३। ७६ 
| तदोः सः सावनन्ययोः७॥ २1१०६  § स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ८1 २। २है. 
¶ चोःकुः । २। ३० % हो दः ८। २। ३१ 


+ एकाचो बशो मधू भरन्तस्य रूवोः ८ । २ । ३७ 
अ व्रभम्रस्जसुजमृजयजराजञ्जाजच्छुशां षः ८ | २। ३६ 
४२ † 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | ४: पर $ 


हालि _ *अ>>->9 7: 0 क १९५७०20 39 


-. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri |] 
३३० शीभगषंत्पलञलिविरचितं ` [ ष्यङः संप्रसारणं 


~ 


स्यात्‌ । षत्व ॥ ण॒त्व1- इहैव स्यात्‌ साषवापेण । माषवापाणासित्यत्र न स्यात्‌ । 
शत्व । 

एते दोषाः समा भूयांसो वा, तस्मान्ार्थोऽनया परिभाषया | 

न हि दोषाः सन्तीति परिभाषा न कतेब्या, लक्षणं वा न प्रणोयस्‌ । न हि 
भिछुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते) न च मगाः सन्तीति यवा नोप्यन्ते । दोषा! 
खन्पि साकल्येन परिगणिताः, प्रयोजनानापुदाइरणमात्रम्‌ | कुत एतत्‌ ! न हि 
दोषाणां लचणमस्ति | तस्मद्यान्येतस्याः परिभाषायाः ग्रयोजनानि तदर्थमेपा परिभाषा 
कतेव्या, प्रतिविधेयं दोषेषु || इद प्रतिबिधीयते-- 

- उदात्तनिदेशात्सिङस्‌ ॥ १४॥ 

यत्रैषा परिभाषेष्यते तत्रोदात्तनिदेश? क्तव्यः । ततो बक्कव्यम्‌ आनन्त्य- 
विकारेऽन्त्यसदेशस्य कार्य भवस्युदाचनिर्देश' इति । 

स तशुदात्तनिदेशः क्तव्यः ? न कतेव्यः । यत्रैवान्त्यसदेशश्वानन्स्यसदेशाश्च 
युगपत्समवस्थितौ तत्रैषा परिभाषा भवति, दोषेषु चान्यत्रान्त्यसदेशोऽन्यत्रानन्त्यस- 
देश, प्रयोजनेषु पुनसतत्रैवान्त्यसदेशश्चानन्त्यसदेशश्च । तथाजातीयकानि खर्वः 
प्याचार्येश प्रयोजनानि पउितानि, यान्युभयबन्ति [ भेवन्ति ] । इदमेकं यथा दोष- 
स्तथा वोरुपथाग्रहणमिति | अविभर्भेवान्‌ । तच्चापि क्रियते न्यास एव ॥ १३ ॥ 


ONAN NANNIES 


प्र०--सदेशत्वा भावात्स॑योगादिलोपाप्रसङ्गः । माषवापाणासिति । विभत्तिस्थस्य नकारस्य 
पदान्त्यसदेशत्वाभावाण्णत्वाप्रसङ्गः । 

उदात्तनिर्देशादिति । यथा 'स्वरितेनाधिकारः”, एवमुदात्तेनेषा परिमाषेत्यर्थः । 

न कर्तव्य इति । सर्वत्रापि परिमाषोपस्थाने दोषाभावातु । यत्नेवेति । विधिनिषेधयो- 
रेकविषयत्वाश्रयणात्‌ । इद्मेकमिति । अबिभरित्यत्रान्त्यसदेशस्येकोऽसंभवादन्त्यसदेशस्येकः 
प्राप्तो दीर्घ उपधाग्रहणेन निवर्त्यते ॥ १३ ॥ 


ड०--विभक्तिस्थस्येति । 'प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिधु चे'ति णत्वप्रासिः । 
__ भाष्ये- एते दोषाः समा इति । वार्तिकोक्तप्रयोजनीः समा हत्यर्थः। भूयांसो वेति 
दु्टताप्रतिपादनपरम्‌। . ` ` न 
` एवसुदात्तेनेति। प्रतिशाप्रापितेनेत्यर्थः ।। विधिनिषेधयोरिति । प्रत्यासत्तेरित्यथ॑ः । यद्यष्यत् 
परिमाषाप्रयोजनानि अन्यथा साधितानि तथाप्यदमुयङिति सिद्धथर्थ 'सान्तमहतः? 'श्रल्लोपोऽन' इत्यादा- 
वेकदेश्युकतान्यास्यानेकक्केशपरिदारार्थञ्च परिभाषावश्यकीति भावः ॥ १३ ॥ 


1 प्रातिपदिकान्तनुम्विमत्तिषु च ८ ४। ११ १-क्राचिस्कमेतम । 
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बन्धुनि बहुबीहो ॥ ६ । १ । १४ ॥ 
जातज्मातृकमातघु ष्यङ्‌ प्रसायों विभाषया । 


मातचू--कारीष गन्ध्या मातास्य कारीषगन्धीमात; कारीषगन्ध्यामात; । 
भातचू ॥ मातृक-कारीषगन्धीसातक करीषगन्ध्यामातृक; । मातृक ॥ मातु-कारीप- 
गन्धीमाता कारीषगन्ध्यामब्ा || १४ ॥ 


शहिज्यावयिव्य धिवष्टितिचतिवृश्चतिएच्छतिसुजतीनां 
ङिति च ॥ ६1 १ । १६॥ 


वयिग्रहणं किमर्थ न वेञ्‌ यजादिषु# पठयते, वेनश्च वयिरादेशः क्रियते], 
तत्र यजादीनां कितीत्येव% सिद्धम्‌ । तत्नैत्स्यान्ङिदर्थोयमारम्भ इति । त्च न । 
लिट्ययमादेशो लिटू च किदेव! ॥ अत उत्तरं पठति-- - ` 


वाथिग्रहणं वेज! प्रतिषेधात्‌ ॥ १ ॥ 


बयिग्रहणा क्रियते वेनः प्रतिषेधात्‌ । वेनो लिटि श्रतिषेधं वच्ष्यति+ स वयेमी 
भूदिति । ययैव हि वेन्ग्रहणाद्विघि; प्रथयते; एवं प्रतिषेधोऽपि प्राभोति । 


प्र--बन्घुनि । कारीषगन्ध्या मातास्येति बहुत्रीहो कृतेऽस्मादेव वचनान्मातृशब्दस्य 
मातजादेशः । चकारः स्वरार्थः, तेन पू्ैपदप्रक्कतिस्वरत्वं वाधित्वान्तोदात्तत्वं भवति । मातृमातृ- 
कशब्दयोश्च भेदेनोपादानान्नद्यतश्चेति पत्ते समासास्ताभावः।। १४॥ 


ANNAN ANANDA YAN DANND, 
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उ०- -बन्धुनि । अस्मादेव वचनादिति । यस्तु 'मातुमोतप्पुत्रार्थंमहंते' इति, स संबुद्धिमात्रविषयः । 
प्रकृते च माष्ये सविसमोदाइरणात्‌ तद्विषयर्वामाबः स्पष्ट एव । मात्रा पुत्रस्य श्ध्यत्वद्योतनामावच्चेत्याहुः । | 
पूव॑पदप्रकृतिखरं--बहुब्रीहिस्वास्पाप्तम, अस्यापि वचनस्य बहुत्रीहावेव प्रदत्तेः ॥ १४ ॥ 

ग्रहिज्या । माष्ये-वेओो लिटीति । 'वेञ' इति सूत्रेण लिटि सम्प्रसारणं निषिध्यते 
इति भावः । 


% वच्चिखपियजादीनां किति ६। १ । १५ 1 वेओ वयिः २ । ४ 11 बजिस्वपियलादीनों ति ६11२, वश ती कि 2 
| असंयोगाल्लिट कित्‌ १। २। ५ $बेषःइ १1४७ 
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३३२ शसगवत्पतसलिविरचितं [ अहिउयावयि- | 
पिक OO मत ती 
न वा यकारप्रतिषेधो ज्ञापको5प्रतिषेघस्थ ॥ २ ॥ | 
न वैष दोष! । किं कारणम्‌ ! यदयं “लिटि वयो य” [ ६। १। रे८ ] 
इति वयेर्पकारस्य संप्रसारणप्रतिषेध शास्ति तज्ज्ञायत्याचार्यो “न वेव्ग्रह्णाहयेः 
संप्रसारणप्रतिषेधो मवती'ति । | | 
नैतदस्ति ज्ञापकप्न । पित्यभ्यासा्थमेतत्स्यात्‌ । वये; पित्ु वचनेष्वभ्यासस्य | 
यकारस्य संप्रसारणं मा भूदिति । ननु च वेन्ग्रहणादेव वये! पित्स्वपि बचनेष्वभ्या- | 
सयकारस्य संग्रसारणग्रतिषेधः सिद्धः । न सिध्यति । किं कारणम्‌ ? “कितीति 
तत्रानुवतते । 
एवमपि वये; पित्सु वचनेष्वम्यासैयकारस्य संप्रसारणां न प्राप्तोति । किं 
कारणम्‌ ? हेलादिशेपेण वाध्यते । नात्र हलादिशेषः प्राभोति | किं कारणस्‌ ? 
बच्यति ह्येत “अभ्याससंग्रसारणं हलादिशेषाद्रिप्रतिषेथेने!ति» || स एष वयेयेकारस्य 
ंग्रसारणग्रतिषेधः पित्यभ्यासाथों न ज्ञापका्थो भवति । , 


पित्यभ्यासार्थमिति चेन्नाविशिष्ठत्वात्‌ ॥ ३ ॥ ८ 


पित्यभ्यासार्थमिति चेतन्न | किं कारणम्‌ ? “अविशिष्टत्वात्‌’ । अविशेषेण 
प्रतिषेधः, निवृत्तं तत्र कितीति | आतश्वाविशेपेण वेजो5पि हि पित्सु वचनेष्व- 


प्र०--भ्रद्दिज्या । विक्ृतिग्रहणमिति । कश्िद्दन्नयाद्व त्र इति सूत्रं मा कारि । वयिग्रहणेन 
वेत्रो ग्रहणालिटि संप्रसारणप्रतिषेधो भविष्यतीत्याशङ्कयोक्ते-विक्कतिग्रद्दणमिति यद्यपि वयो 
यकारस्य प्रतिषेध उक्तो न च वेत्रो यकारोऽस्ति तथापि पुष्कल परिहारं वक्तुमेतच्ाश्रितम्‌ । 


अथवा 'लिटि वय' इति योगविभागः करिष्यते । तत्र वयिग्रहणेन ग्रहणात्संप्रसारण- 
प्रतिषेधो भविष्यति । ततो'य' इति द्वितीयो योगो नियमार्यः, यस्य यकारश्ान्यश्वास्ति 


ANN 


उ०--न वा यकारप्रतिषेध इति। न च वयेयस्यैव सम्प्रसारणं मा भूदिति नियमार्थमिदम्‌; 
एवमपि वयेवँस्य 'वेअःइति प्रतिषेधामावे वेत्त्वाद्यजादिस्वे न सम्प्रसारणसिद्धौ वयिग्रहणवेयर््यस्योपपत्तेः ॥ 
भम्पे- ज्ञापक इत्यस्य--बोधक प्रमाणमित्यथौं बोद्ध्यः ॥ वच्यति ह्येतदिति। अत एव विव्यथे 
बिन्याघेत्यादि सिद्धि: । 


Un) क वक 0 0.0 0 0 क थि MRM 
¶ “बश्चास्यान्यतरस्थां किति ६ । १॥ ३६ इत्यस्मात्‌ । १-“श्रम्यासस्य यकारस्य' पा० । 
२-'हलादिः शेषेण! पा० | २८ ६। १। १७ वा० १ 
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स्यासस्य संप्रसारणं नेष्यते- चरवौ वबियेति । बिकृतिग्रहणं खल्व॒पि प्रतिषेधे# क्रियते, 
न च विकृति! प्रकृति ग्रह्मति ॥ १६ ॥ 
लिटघभ्यासस्योभयेषास्‌ ॥ ६ । १। १७॥ 
ग्रहि वृञ्चतिएच्छुतिभू्ञतीनामविशेषंः | 

यहुच्यते वृश्चेरविशेष” इति तन्न । यद्यत्र रेफस्य संग्रसाणं न स्याद्रकारस्य 
भज्येत । रेफस्य पुनः संग्रसारणे सत्युरदत्त्वस्य] स्थानिवदमावात्‌ “न संप्रसारणे 
संग्रसारणस्‌' [ ६ । १ । ३७ ] इति प्रतिषेधः सिद्धो भवति । तस्माद्वक्रव्यं 'ग्रहेर- 
विशेष; पृच्छतिभूज्जत्योरविशेष? इति । 

अथोभयेषांग्रदणं किमर्थम्‌ ? उमभयेषामभ्यासस्य संप्रसारणं यथा स्यादः 
चिखपियजादीनां ग्रहादीनां च! । नेतद स्ति ग्रयोजनम्‌। प्रकृतमुभयेषाङग्रहणमनुवतते । 

यद्यजुब॒तंते 'ग्रहिञ्यावयिव्यधिवष्टिविचतितृश्चतिएच्छतिभृञ्जतीनां ङिति चे'ति 
यजादीनां ङित्यपि प्रान्नोति । नेष दोषः । सम्बन्धमनुवर्तिष्यते | वचिखपियजा- 
दीनां किति’ । ग्रहादीनां ङिति च 'वचिख्रपियजादीनां किति’ । ततो 'लिटयभ्यास- 
स्योभयेषास्‌' । “किति’ “डिती?ति निवृत्तम्‌ । 

अथवा मण्डूकगतयो5थिकाराः । यथा मण्डूका उरस्लुत्योत्प्ुत्य गच्छन्ति 
तद्रृदधिकारा; । 
प्र०--वस्य वयेर्यकारस्यैव निषेधो भवतीस्याशङ्भ्योक्तं-विक्तिग्रदणमिति । प्रकृत्या विकृतिः 
गह्यते स्थानिवद्भावान्न तु विक्ृत्या प्रकृतिभिन्नरूपत्वादिति भावः । तदेवं वयिग्रहृणं प्रत्या- 
ख्यातम्‌ ॥ १६॥ 


लिटःभ्यासस्यो । ग्रद्दीति। असति सूत्रे यद्रूपं तदेव सतीत्यभिप्रायेणेतदुक्तम्‌ । 
भाष्यकारस्तु रेफस्य संप्रसारणे सत्यसति वा विशेषो नास्तीति मत्वा वातिककारेणेतदुक्त 


उ०--विक्ृतिम्रहणं खल्वपीतिमाष्यस्य परङ्गतानुपयोगमाशख्क्य मन्द्मतिशङ्कानिवतं कस्वेन योजयति- 
कश्चिदिति । पुष्कलं - युक्ततरम्‌॥ १६ ॥ 

लिटयभ्यास । वृश्चतावविशेष॑ वदतो वार्तिककारस्याभिप्रामाइ-असतीति । सूञ्जामात्रे 

हलदिः शेषेण “वन्रश्ने त्यादि रूपं, सत्यपि तदेवेति भावः । भाष्यकारस्त्विति । ग्रहिण्येति योगे बृश्चतिग्रहुणस्य 

वृक्ण इत्याद्र्थम्‌, घत्रोमयेधांग्रहणस्य चान्यग्रह्माद्रथमावश्यकत्वान्न सोऽभिप्राय इति तद्भावः । रेफस्येति 

'ल्िटथम्यासविषये? इत्यादि! । माष्ये-उरदश्वस्येति । तस्याङ्गाधिकारस्थस्वेनाङ्कसंचचाद्वारा नियमतः 

% लिटि बयो यः ६।१।३८ १-वातिंकमेतदिति प्रदीपोद्द्यताम्यां षवन्यते । भाष्यमिति केचित्‌ । 

† उरत्‌ ७। ४। ६६ | वचिखपियजादीनां किति; गरहिच्यावयि``` `°" ङिति 'च ६।१।१५; १६ 
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३३४ श्रीभगवत्पतखलिविरचितं लिर्यन्यासर्यो- 


अथवैकयोगः करिष्यते-'वचिख्रपियजादीनां किति ग्रहादीनां चे'ति । 
“लिटयम्यासस्ये?ति । न चैकयोगेञ्नुवृत्तिसवाति । 
अथवोभयं निवृत्तं तदपेद्षिष्यामहे । 


इदं तहि उभयेषांग्रहणस्य प्रयोजनयुभयेषामभ्यासस्य संग्रसारणमेव यया 
स्या्दन्यत्माप्नोति तन्मा भूदिति । किं चान्यत्त्राप्नोति ? इलादिशेष ७ । “अभ्या- 
ससंग्रसारणं इला दिशोषादविपरतिषेधेने'ति वत्त्यति। स पृर्व॑विश्नतिषेधो न पढितव्यो 
भवति । 


| ०० ७ ७ 


यभ्याससंप्रसारणं हलादिशेषाहिप्रतिषेधन ॥ १ ॥ 


अभ्याससंप्रसारण `भवति इलादिशेषाद्विप्रतिपेधेन । अभ्याससंग्रसारणस्या- 
बकाशः-इयाज उवाप। इलादिशेषस्यावकाशः- बिभिदतुः बिभिदुः । इहोभयं प्राप्नोति- 
विव्याध विव्यधिथ । अभ्याससंप्रसारणं भवति पुगेविप्रतिषेधेन । 


स तर्हि पवैविप्रतिषेधो वक्नव्य; ? 
न वा संप्रसारणाश्जरयघलीयस्त्वादन्यच्चांपे॥ ३॥ 


न वा वक्तव्य! । कि कारणस्‌ ? संप्रसारणाश्रयस्य बलीयस्त्वादन्यत्रापि । 
संप्रसारणं संप्रसारशाश्रयं च बलीयो भवतीति वङ्कव्यस्‌ । अन्यत्रापि नावश्यमिदेव 
वक़व्यम ॥ कि प्रयोजनम ? 


ANNAN 


प्र०--तचायुक्तमिति मत्यमान आह-यदुच्यत इति । इद्‌ तहींति। उभयेषांग्रहणात्पुनः संप्रसा- 
रणस्य विधिभवन्‌ विध्यन्तरस्य वाधको भवति । 


»__ "५८/९४/४५४९ /४/४/४*/४/४/”४*/४% AANA A SA AANA SNA NII NAAN ”९”/९”*”*”४/* ”*/*/९/१* 


ड०--पूर्व परबुद्धेरावश्यकत्वेन परनिमित्ततया' च: परस्मि'न्रिति स्थानिवल्वमिति भावः । 


SAAN ISIS AN 


उभयेषांग्रहणमिति । बच्यादीनां ग्रह्मादीनां च तत्तत्सूत्रे बोधक॑यत्पद॑तदनुवर्तते इत्यथः | 
5 न चैकयोग इति । सङग्राहकवाक्यमेकमिति भावः | ननूमयेषांग्रहणे कृतेऽपि परस्य हलादिः शेषस्य कथं 
बाधोऽत आह--उभयेषासिति | 


` इयानेति | हल्लादिः शेषे कृते सम्प्रसारणमत्र सावकाशमिति भावः । 


झड # हलादिः शेषः ७॥ ४ | ६० 1 ६॥१॥१७वा०् १ 
आ . ` १-हलादिशेषाद्धवति' पा०। | | 2 नब पर 
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प्रयोजनं रभाछ्रोपेयङयणः ॥ ३ ॥ 

रम्‌-भृ्टः भृष्टवान्‌ । संग्रसारणं च प्राप्नोति रम्भावश्चः । परत्वाद्रम्भावः 
स्यात्‌ । सम्प्रसारणं बलीयो भवतीति वङ्कव्यम्‌, सम्प्रसारणं यथा स्यात्‌ । रस्‌ । 

आल्लोपः-- जुहुवतुः जहुबुः । सम्प्रसारणं च ग्राप्नोत्यारलोपश्चऽ । परत्वा- 
दार्लोपः स्यात्‌ । सम्प्रसारणं बलीयो भवतीति वक्नव्यम्‌, सम्प्रसारणं यथा 
स्यात्‌ । 

सम्प्रसारणे कृते पूर्वेख% च प्रप्नोत्याक्रारलोपश्च । परलादासलोपः स्यात्‌ । 
सम्प्रसारशाश्रयं च बलीयो मत्रतीति वक्कव्यसू, पूर्वैत्व॑ यथा स्यात्‌? । 

इयङ शुशुवतु; शुशुवुः । संप्रसारणं च प्राम्मोतीयङादेशश्च+ । परत्वादियङा- 
देशः स्यात्‌ संप्रसारणं बलीयो भवतीति वक्कव्यम्‌, संश्रसारणं यथा स्यात्‌ । 

यश्‌_- संग्रसारणे कृते पुवेत्व॑ च प्राप्नोति यणादेशश्चा । पर्वाद्यणादेशः 
स्यात्‌ । संग्रसारणाश्रयं च बलीयो भवतीति वक्तव्यम, पूर्वत्बं यथा स्यात्‌ । 

नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । यत्तावदुच्यते “मिति, इदमिह सम्प्रधाम्‌ 
रब्भावः क्रियतां संप्रसारणमिति किमत्र कतव्यम्‌ १ परत्वाद्रम्भावः । नित्यं संप्रसा- 
रणस्‌ । कृतेऽपि रम्भावे प्राप्नो त्यक्ृतेऽपि । रम्भावोऽपि नित्य; । कृतेऽपि सम्प्रसा- 
रशे प्राप्नोत्यकृतेऽपि । कथम्‌ ? योऽसावृकारे रेफस्तस्य चोपघायाश्च प्राप्नोति । 
अनित्यो रम्भावो न हि कृते सम्प्रसारणे प्राप्नोति । किं कारणम्‌ ? न हि वर्णेकदेशा 


Ce 
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प्रण--आका रलोपश्वेति । सति चाकारलोपे तस्य स्थानिवद्धावादुवङन स्यात्ततश्च 
यणादेशः प्रसज्येत । यणादेशश्रेति । 'एरनेकाच' इत्यनेन । 


ड०--मभाष्ये-'पूवत्वं च प्राझोत्याकारलोपश्े'त्यत्रत्यं प्रतीकृर-आकारलोपश्चेति | ननु 'चाकारलोपे 
किमनिष्टमत श्राद्--सति चेति । इदं 'च 'संप्रसारणाश्रयञ्च बलव!दित्यस्येव प्रयोजन बोध्यम्‌ । प्रनेकाच 
इत्यनेनेति । शु इ श्रतुसिति स्थिते$नेकाच्त्वादिकारस्य यएप्रातिरिति भावः । न तूंकारश्येको यणिति यण, 
तस्य परत्वात्‌ पूवव्वेन बाधात्‌ । 


1 ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिएच्छतिमजतीनां ङिति च ६ | १ । १६, भ्रस्नो रोपधेयो 


रमन्यतरस्याम्‌ ६ । ४। ४७ § ग्रभ्यस्तस्य च ६ । १ । ३३; आतो लोप इरि च ६। ४। ६४ 
% सम्प्रसारणाच्च ६ | १। १०८ . 1 अचि श्नुघातुश्नुवां ग्वोरियडवडौ ६ | ४। ७७ 
. + घिमाषा श्वेः ६ । १ । ३०; ग्रविश्तुघातुम्रुवा ्वोरियङवडै ६। ४1७७ 
¶ सम्प्रसारणाच्च ६ । १ । १०८; एरनेकाचोऽसंयोगापूर्वस्य ६ 1४1८ || 
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चणोग्रहणेन ग्रह्मन्ते अथापि ग्रह्न्ते, एवमप्यनिस्यः । उपदेश इति वतते॥ । तच्चा- 


वश्यशुपदेशग्रहणमजुबत्यं बरीभुज्यत इत्येवमर्थम्‌ । 
आरलोपेयङ्यण इति' । नित्यं सम्प्रसारणम्‌ । अन्तरङ्ग वत्वम्‌ । 
तदेतदनन्याबै संग्रसारणाश्रयं बलीयो भवतीति वक्व्यं पथेबिग्रतिषेधो वा 


चक़्व्यः ॥ उभयं न वक्कव्यम्‌ । उक्गमत्रोभयेषांग्रहणस्य प्रयोजनस्‌ “उभयेषामभ्या- 
सस्य सम्प्रसारणमेब यथा स्याद्यदन्यस्राप्नोति तन्मा भू/दिति । 


व्यचेः कुटादित्वमनस्यञ्णिति संप्रसारणार्थस्‌॥ ४॥ 


व्यचेः कुटादित्वमनसीति बक्कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? 'अन्यणिति संग्रसारणा- 
थम! । अभ्शिति संग्रसारणां यथा स्यात्‌ % । उद्विचिता उद्विचितुस्‌ उद्विचितव्यस्‌ । 
“अनसीःतिं किमर्थम्‌ १ उरुव्यचाः कण्टकः ॥ १७॥ 


स्वापेश्चङि ॥ ६। १। १८॥ 
चब्ग्रहणा शक्यमकतुय्‌ । कथम्‌ ? डितीति# वर्तते, न चान्यः खापेङिद॒स्त्यन्य- 


*९/४/४/४”४ 


नत ह. fe Si य णनयम 
, प्र०--उपदेश इति । तेनोपदेशे यो रेफस्तस्य रम्मावः॥ उरुव्यचा इति । उर विचतीति 
“मिथुने$सि:* पुर्ववच सर्व'मित्यसिप्रत्ययः ॥ १७ ॥ यी पक 

. : :स्वापे । ङितीति बतेत इति । कितीत्येतत्तु : चानुक्वष्टत्वादस्वरितत्वाद्वा नालुवर्तिष्यत 
इति भावः । तचच डिद्वगहणं 'लिट्यम्यासस्योभयेषा'मित्यत्र नानुवर्तते, लिटो ङितोऽसंमवात्‌ । 
इहैव त्वनुवर्तते । न. चान्य इति ।.यडः' तावदनेकाच्त्वात्स्वापेनस्ति.. । अपित्सावेवातुक तु 
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उ०--तेनोपदेशे इति । श्रत एव रीको रेफस्य न निवृत्तिरिति भावः । आल्लोपेयडःयण इत्यस्य 
।यदष्युच्यत? इत्यादिः ॥ मिधुनेऽसिरिति । धातूपपदयोगो मिथुनमिति* भावः ॥ १७॥ 
स्वापेश्चङि । ननूसयसिमन््रृते केवलङितीव्यस्थैव कथं संगरघोऽत आह--कितीस्येतदिति । 


“नङ नोचरर्रे'लेतल्लुट्चिति सूत्नस्थमाष्यविर्द्मत आह-_अस्वरितस्वाद्वेति । ग्रहिज्येति सन्ेचेना- 
खरितले5पि संबन्ध इति मावः । व्याख्यानान्नातुवुत्तिरिति तस्ू्वम्‌ । ननु डितीव्यनुदृत्ती मध्येऽपि सम्बन्धः 


SSS SEE ४... २. पाल रा 


§ ्नुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो कलि बिङति ६। ४। १७ 

१-क्विन्न। ० गाङ्कुटादिम्योऽ्गिन्डित्‌ १ । २।१ + अहिज्यावयि'***“डिति 
च६।१। १६ _ २-दशपाद्॒णाद्‌० ६ । ८२ क 

३-'यत्रोपसगापपदाभ्यो धातोः क्रियासम्बन्धस्तन्मिधुनम' इति द० उ० बृत्िः ६ । ८२ ` 
इयोः संयोगो राशिवी' इत्युणादिइत्तो ( ३ । ५५, ) महार्षदयानन्दः । 
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De 


दतश्चङ$ ॥ १८ || 


न वशुः ॥ ६।१।२०॥ 
यशेर्यङि प्रतिघेषः॥ १ ॥ 


वशेषि प्रतिषेधो वक्तव्य; संप्रसारणस्य । बावश्यते । क्क मा भूत्‌ १ उष्ट; 
उशन्तीति।॥ स तहि तथा प्रतिपेधो बक्कव्य; १ न वक्तव्य) | यङीति बतते$ । 
` एवं तक्षेन्वाचष्टे “यङीति बतत’ इति । नेतदन्वाख्येयम्‌ “अधिकारा अनुवतन्त' इति । 
एष एव म्यायो यदुत “अधिकारा अनुवर्तेर'निति ॥ २० ॥ 

झुतं पाके ॥ ६। १। २७॥ 
कि निपात्यते ! 
श्राश्रप्पो; शएसावः॥ १॥ 
शराश्रप्यो$ शृसाचो निपात्यते । 


प्र०--विकरणैर्भवहितम्‌ । अङादयः स्वापेर्ने विहिताः ॥ १८॥ 


न बशः । बशेयैल्लीति । यथा स्वापेश्चङी'त्यत्र डिदरप्रहणानुवृत्त्या चङीति प्रत्याख्यातं 
तथेहापि डिद्रगहणाचुवृत्त्या इिन्मात्रे प्रतिषेध इत्याशङ्कानिवारणाय वातिककारो यडग्रहणा- 
चुवृत्तिमन्वाचटे। नेतदन्वाख्येयमिति। 'स्वापेश्वडी त्यत्र चढग्रहणं कृतमेव। ततश्च ड्तीत्यस्या-- 
नघिकाराद्यङेव संबध्यते, अनन्तरत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


श्तं । थाथप्योरिति । 'श्रा पाके’ इत्यदादौ पठयते । 'श्रे पाके' इति भूवादौ । घटा- 


“A 


ड०---स्यांदत आह-तच्चेति । “रन्यो -नास्ती'सत्रान्यव्वं कुत इत्यतो माध्ये-अन्यदुतश्वङः इति || १८ ॥ 
न वशः । ननु खापेश्वडीति 'चडग्रहणेन ढितीत्यस्य निदृल्या यडीतयस्यवातुबृत्तेिमतरे 
प्रतिषेधाप्रातेः किं वार्तिकेनेव्यत आह--यथा स्वापेरिति । चङग्रहणं कृतमेवेति । वार्तिकमते स्थितमेव 
मवङ्ग्रदणं भाष्यक्षता प्रत्याख्यातमिति डिद्गहणानुबृत्तिशक्ानिरासायान्वाख्यानमनथकमित्यर्थः । माष्पे--. 
अधिकारा इति । अ्रधिकारार्थखरितगुणयुक्ता इत्यर्थः || २० ॥ ड 


श्रतं पाके । निपातनसामथ्योल्लुग्विकरणालुग्विकणयोरिति लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा च न 
प्रबर्तते । विरोधाद्वोमयोरप्रृततिरित्याशयेनाह-भ्ा पाक इत्यादि । एवञ्जोमयोरप्यत्न निपातनमिति भावः ॥ 
घटादिषु त्विति । एबश्चास्यैब सो$नुवाद इति नातिरिक्तः स इति भावः । माष्ये- श्रपीति- हेतुम- 


वै सार्वघादुकमपित्‌ १। २। ४ | स््पिस्यमिव्येञां यङि ६। १। १६ 
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चीरहविषोरिति वक्कव्यम्‌ । शृतं चीरमू, शृतं हृविः __ ज्ञीरहविषोरिति वक्तव्य । शृतं चीरमू, शृतं हविः | क मा भूत्‌ ? आणा भूत्‌ ! श्राणा । 
यवगूः, श्रपिता यवागूरिति । | 
अपे? श्रतमन्यन्न हेतो। ॥ २॥ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


श्रपेः श्रुतमन्यत्र हेतोरिति बक्कव्यमू । इह मा भूत्‌-- श्रपितं चीरं देवदत्तेन, 
यज्ञदत्तेनेति ॥ २७ ॥ 
प्यायः पी ॥ ६। १ । २८ ॥ 


आङपूवांदन्धूधसोः ॥ १ ॥ 
आङ्पूर्वादन्धूधसोरिति वक्कव्यम्‌. । आपीनोः्न्युः; आपीनसूधः । किं 


प्र०--दिपु तु मित्त्वार्थ भरा पाके! इति पठ्यते । श्वातिश्व कर्मकनु विषयस्य पचेरर्थे पच्यमानकतृ - 
कव्यापारे वर्तते । ततः पक्तुव्यापारे णिजुत्पद्यते । ततश्च पचतीति योऽथः स एव श्रपयतीति 
गम्यते । तत्र यदा श्रातेः क्त उत्पद्यते तदाकर्मेकत्वात्कर्तरि भवति, श्रपेस्तु कर्मणि । श्वतं क्षीरं 
स्वयमेव शृतं क्षीरं देवदत्तन । 
श्रपेः श््तमन्यत्र हेतोरिति । हेतुशब्देन प्रयोजकस्य हेतो्व्यापारः प्रेषणादिलक्षण 
उपचारादुच्यते । तेन प्तुर्यः प्रयोजकस्तदीये व्यापारे पचिप्रक्तिणिज्वाच्ये ` श्रपयतेरुत्पन्नस्य 
णिचोऽभिधेये क्षीरहविषोरपि शतमिति न भवति कि तु श्रपितमिति । तत्र 'श्राश्रप्यो'रिति 
१ बचनादाद्यपक्तलक्षणप्रयोजकव्यापाराङ्गीकरणादन्यत्र हेतोरित्यनेन पाचयितृलक्षणप्रयोजकव्या- 
डू ` पारनिषेधः सामर्थ्यादवसीयते । एतच पाकग्रंहणाक्लभ्यते । द्विविधो हि पाको विक्लित्तिलच्चणो 
विक्लेदनालन्षणश्च। पाचयितृव्यापारे तु णिचि कृते पाचनालत्षणोऽर्थः प्राधान्येनाभिधीयते न 

तु पाकलक्षण इति निपातनाभावः॥ २७ ॥ 
; प्यायः पी । आङ्पूर्वाच्चेति । आङाश्रयणेन नियमद्वयविधानात्केवलस्य सर्वत्र 
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उ०--ण्ण्यन्तनिर्देशः । एतदर्थमेव निपातनाश्रयणम्‌ । ननु ण्यन्तस्य पाकानुकूलव्यापारे वर्तने५पि पाके ५बृत्तेः 
कथं तत्र निपातनं, यथाकर्थाश्चत्पाकवृत्तित्वाश्रयणे तु एयन्ताएणावपि निपातनापत्तिरत अआहु--श्रातिश्चेति | 
उभबविघोऽपि पच्यर्थ; पाकशब्देनोष्यते, श्रविशेषात्‌ । श्रन्तमीवितर्यर्थपच्यर्थस्तु न यरह्मते, तत्त्वस्य 
गमकसल्वे एव खीकारादिति भावः । पक्तव्यापारे इति । 'निङृत्प्रेषणाद्वातोः प्राङगतेऽे णिजुच्यते' 
इत्यतः । 
सवतन्त्रप्रयोजकरूपस्य मुख्यहेतोरत्रासभवादाह- हेतुशब्देनेति । ननु श्राश्रप्योरिति श्रपेरम्यनुशा- 
नादन्यत्रह्वेतोरित्ययुक्तमत आह--तेन पक्त्रिति । पक्तलचणेति । पक्त ल॑क्षणभूतो धर्मभूतो यः प्रयोजकः 
व्यापार इत्यथः । एबं पाचयितुलच्षणेत्यपि व्याख्येयम्‌ । विङ्केदना- विक्किच्यनुकूलो व्यापारः । पाचना-- 
तदनुकूलो व्यापार: ॥ २७॥ 


प्यायः पी । “आइपूवोच्चेष नियम? इतिमाष्यस्य पुनरक्तत्वपरिहारायाह--आङाशयणेनेति । 
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व ! नियमार्थम्‌ । आङ्पूर्वादन्धूथसोरेव । क्क मा भूत्‌ ? आप्यानभन्द्रमा 
इति । 

उभयतो नियमश्चायं दरएव्यः- 'आड्यूर्वादेवान्यूधसो!, “अन्थूधसोरेवादपूर्वा!-- 
दिति । क्क मा भूत्‌ ! प्रप्यानोडन्यु!, प्रप्यानमूघ; ।। आडपूर्वाच्येष नियमो द्रष्टव्यः । 
भवति हि पीनं गुखम्‌, पीनाः शम्वटचः, छच्णपीनमुखी कन्येति ॥ २८ ॥ 


विभाषा श्वेः ॥ ६। १ ।॥ ३० ॥ 

म्वेलिरथस्यासलच्षणप्रतिषेघः ॥ १ ॥ 
रवेलिटचभ्यासलक्षणां संप्रसारण॑ नित्यं प्राम्ोति# तस्य प्रतिषेधो वक्कव्य; । 
शिथ्चियतुः शिश्चियुः ॥ किमुच्यते लिट्यभ्यालसक्षणस्पेति, न पुनः किर्लच- 
णस्यापि ? किल्लक्षलणमपि हि नित्यमत्र प्राप्तोति1 | किरञ्ञक्षणं श्रयतिलक्षणं 


नप 


प्र०--पीमाव; । 'आडपुर्वादेवान्धूधसो'रित्यनेन नियमेन तुल्यजातीयत्वादुपसर्गान्तरं निवार्यते 
न तु केवलः प्यायतिः।। २८ ॥ 


विभाषा श्वेः । लिटः कित्ता कित््वभेदेन द्वेविध्यादृभयत्र विभाषेयम्‌ । तत्र संप्रसारण- 
पत्ते कृतसंप्रसारणस्य द्विर्वचनान्नास्ति वक्तव्यं, संप्रसारणाभावपत्षे त्वम्यासस्य 'लिट्यम्या- 
सस्योभयेषा'मिति संप्रसारणं प्राप्नोतीति मत्वाह--श्वेलिटीति । यथैवेति । किल्लन्षण नित्यं 


ड०--ननु श्राद्यनियमेन केवलस्यापि व्याबरत्तिः स्यादत आह-आङ्पूवोदेवेति । श्रन्ये तु-“आङ्‌पूवोच्चैष 
इति । न त्वन्धूधसोरेव, तयोरप्याङ्पूवोदेवेति नियमद्वयमिस्यर्थः । तथा सति पीन॑ मुखमित्याद्यसिद्धिः 
स्यात्तदाह--भवति हीति । ग्रन्धूघसोस्तु केवलाद्भवतीस्यत्र न मानम, एवञ्च कैयरश्चिन्यः । 'तब्याख्याने 
हि पीनोऽन्घुरिस्यादेः साधुस्वै लम्यते, न च तत्र मानमस्ती त्याहुः । भाष्ये--*छूचणपीनमुखीति । 'मुखे'- 
त्युचितः पाठः । चतुर्थमाष्ये 'खाङ्गा'दिति सूत्रे5 स्वाज्ञपूर्वपदा दित्यस्य कर्मघारयाथकस्यानुदत्तेरक्तत्वादिति 
` बोध्यम्‌। कर्मघारयपूर्वपदो वा बहुत्रीहि्बोध्यः || २८ ॥ 


OSA AANA AANA 


विभाषा श्वेः । ननु शशुवतुरिस्यादावम्यासेऽपि संप्रसारणस्मेष्त्वाकिमर्थ प्रतिषेधोऽत आह--लिटः 
किस्वेति । किति प्रासमकिति घाप्रातमिति भावः । अत्र च सून 'लिडयङो'रिति वर्तते । 
कृतसंप्रसारणस्येति । परत्वापू्ं संप्रसारणमिति भावः । तथाभ्यासेति । विशेषाभावादित्यभिमानः । 


१-'शलच्णपीनमुखा' इत्युचितः पाठ इति नागेशः । यया 'कल्याणपाणिपादाः ( भाष्ये ४। १ । 

५४ पृ० ५१५ ) इति । . ती 
%# वचिस्वपियजादीनां किति; लिटथम्यासस्योमयेषाम्‌ ६ । १ । १५; १७ ६६ 
† वचिस्वपियजादीनां किति ६ । १ । १५ । यता: 
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३४० श्रीभगवत्पतझलिविरचित (विभाषा रबेः | 

नरक शक नरक कक कक कक कक कक YY YY YY | 
बाधिष्यते । ययैव तहिं किल्लक्षणां श्वयतिलच्णणं वाधते, एषमरभ्यासलद्षणसपि | 
बाघेत । 


परत्वात्‌ । श्वपतिलक्णस्याबकाशः पिन्ति बचनानि- शुशाव शुशविध । शिश्वाय 
शिश्वयिथ । कि्लवणस्यावक्ाशोऽन्ये कितः- शूनः शूनवान्‌ । इहोभयं प्रोप्नोति- 
शिश्वियतुः शिश्चियुरिति । श्वयतिलक्षणं भवति विग्नतिपेधेन । 

अस्यासलच्षणादपि तर्हि श्वयतिलक्षणं भविष्यति विप्रतितिषेधेन । अभ्यास- 
लक्षणस्यावकाशो$न्ये यजादय/-- इयाज उबाप । श्वयतिलचणस्यावकाश परं 
घातुरूपप्‌--- शुशुवतुः शुशुवुः थुशविथ.। श्वयतेरभ्यासस्योभयं प्राघोति-शिश्चियतुः . | 
शिश्चियुः । श्रयतिलज्षणं भविष्यति विप्रतिपेधेन । ' 


| 
न ब्रूमोऽपबादत्वात्‌ आ्रयतिलक्षरां किल्लक्षणां बाधिष्यत इति । किं तहिं ? 


नेष पुक्नो विप्रतिषेधः, न हि श्वयतेरस्यासस्यान्ये यजादयोञ्चकाश; । श्वय- 
तेयेजादिषु यः पाठः सोऽनवक्ाशस्तस्यानवकाशत्वादयुक्को विप्रतिषेध! । तस्मात्सुषू- 
इयते “श्वयतेसिटयभ्यासलक्तणप्रतिषेध’ इति || ३० ॥ 


NNN AN SANS NNN AS NPFS NASON SDAIN D DN 


प्र०--संप्रसारणं परत्वादिथं विभाषा बाधते यथा तथाभ्यासलक्षणमपीति भावः । अन्ये यञ्जाद्य 
इति । केषुचिदवयवेषु कृतं शारं समुदाये प्रवृत्तं भवति । न द्वि श्वयतेरिति । 'थजादीना'मिति 
व्यवस्थावाय्यादिशब्दोपादानाद्यथापाठं सर्वेषां चोदितत्वात्क्ार्येण भाव्यम्‌ । सर्वकार्याथिश्च 


| गणपाठ इति 'किति संप्रसारणं, यजादिपु श्वयतिपाठस्यावक्राश' इत्यपिन शक्यते | 
| SR कु 
उ०--भाष्पे-वक्षयमाणरीत्याम्यासलक्षणांशे विप्रतिपेधासंभवं मत्वोभग्रोरप्यपवादत्वादिद बाधकमिति तदाशयं 
परिकल्प्याह--न बरूमो$5पवादृत्वादिति । केपुचिदिति । यथा 'कर्मण्यण” क्कचित्सावकाश आकारास्तेषु केन 

बाध्यत इति भावः | भाष्ये-परं धातुरूपमित्ति । अम्यासोत्तरखणडे तदभावो विभाषाफलमिति भावः । 

अभ्यासस्योभयमिति । 'लिट्यम्यासस्ये'त संप्रसारणं, 'विभाषा श्वेरिति पाच्निकामावश्चेत्यर्थः । 
यथापाठमिति । संमुग्धनिर्देश हि तथा ववतु शवयम्‌ | श्रत्र त्ववयवा एव प्रथडनिर्दिष्टा इति भावः । 
शून इत्याद्याथ यजादिपाठः सावकाशः स्यादत आह--सर्वेति । एवं घेतत्कायोंद्े श्यकः पांठोऽनवकाश 
इति भावः । लिट्परश्वयत्यम्यासविषयकलब्णस्योपप्षतस्याचारिताथ्यमिति तात्पर्यम्‌ । न 'च विप्रतिप्रेष 

शाल्रसहङृतेनानेन तदभाव एव कल्प्यतामिति वाच्यं, द्वित्वासूर्व परत्वाद्विभाषाप्राप्त्या द्वित्वोत्तरमम्यासस्य 
प्राष्यायुगपाप्यमावात्‌ । एतदेवानवकाशत्वोन्त्या भाष्ये सूचितमित्याहु: ।। ३० ॥ 


छा 
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हुः संप्रलारणसभ्यस्तस्य च ॥ ६।१।३२-३३ ॥ 
हः संप्रसारणे योगविभागः ॥ १ ॥ 


हः संप्रसारणे योगविभागः कर्तव्य । छः संग्रसारणां भवति णौ च संश्रडो!$ 
ततो“ऽभ्यस्तस्य च' । अभ्यस्तस्य च ह्वः संप्रसारणं भवतीति ॥ किमर्थो योगवि- 
माग) ? 


ना 


णो च संञ्चङ्विषयार्थः॥ २॥ 


शौ च संश्चङविषये हः संप्रसारणं यथा स्यात्‌ । जुद्दावयिषति अजूहवत्‌ । 

किं पुनः कारणं न सिध्यति ? 'होज्श्यस्तस्पे'त्युच्यते, न चैतदह्वोऽभ्यस्तम्‌ । 
कस्य तहि ? ह्वाययतेः । ह्न एतदभ्यस्तम्‌ । कथम्‌ १ "एकाचो द्वे प्रथमस्य’ [ ६ र | 
१ ]। एवं तह 'हृयतेरभ्यस्तस्ये'त्युच्यते, न चात्र ह्वयतिरम्यस्त; । कस्तहि ? 


wn 


i, 


NANA SS SY 


प्रह्वः सँ । हृ: संप्रसारणे योगविभाग इति। इहैकमनेकं वा कार्ये विधादं काल- ` 
विच्छेदाभावेन निर्देश एकयोग. । तत्रेकस्मिन्योगे पठ्यमानेऽव्यास्तिरिति योगविभागः कर्तव्य: । 
'ह्लोऽभ्यस्तस्येत्युच्यत’ इत्यभिहिते 'एवं तहि हृयतेरम्यस्तस्येःत्यादिकमर्थभेदाभावात्युनरु- 
क्तमित्याहुः । तत्र पौन रुवत्यं परिहरन्ति-जिह्वायकीयिषतीत्यादौ संप्रसारणं मा प्रवतिष्टेति 
हृयतेरर्थाव्यतिरेको वा ख्याव्यतिरेको वाश्रयितव्यस्ततर प्ैगर्योऽभेव्यतिरेकाश्रयः उत्तरस्तु 
` ख्पव्यतिरेकाश्रयः । इह ह्वायतेरथो यत्र न व्यतिरिच्यते, यथा जुहाव जुहविधेति, तत्र संप्रसारणेन 
भाव्यं न त्वर्थव्यतिरेके । ह्वाययतौ च ण्यर्थस्य प्राधान्याद्वव्यतिरिक्तार्थो ह्वयतिरिति पूर्वपक्ष: । 
न चैतदिति । अव्यतिरिक्तार्थस्येते भावः । अव्यतिरिक्तार्थ त्वात्रीयमाणे जुहुषतीत्यत्र न 
प्रप्नोति । प्रत्ययार्षस्येच्छायाः प्राधान्यात्मकृत्यथैस्य गुणभावादिति मह्वाह-छ एतदिति ] 
णिति तहि युकि कृते ख्पस्य व्यतिरि्तत्वातसंप्रसारणध्राप्षिरिति मत्वाह - एवं तद्द 


SN NN 


»-.*५.”५५५-”५/५-«-/५”५”५”«”५/४%/४%”*/*/*”*”४*”*/*”*”***“*“* 


३०- ह्॥वः संप्रसारणमभ्य । एकमनेकं वेति । यथा 'नद्यादिम्यो ढ'गित्यादि, 'स्थाध्वोरिचे'त्यादि 
च | तत्रेकयोगे 'जुद्वावे'त्यादि सिद्धयति, 'जुदावविषती'त्यादि न सिद्धधति । ण्यन्तस्याम्यस्तत्वे$पि हयतेर- 
भ्यस्तत्वाभावात्‌ । तदाह--अव्यातिरिति । माष्ये 'संश्रविषये' इत्युक्तिरम्यासेडयि संप्रसारणाथेति 
बोध्यन। अधोव्यतिरेक इति । व्यतिरेको नाम श्रधिकार्थंसंबलितता । तद्विशेषणिकोपस्थितिः । 
प्रकृतिप्रत्ययाम्यां तयैवोपस्थितेः । तदमावो5व्यतिरेक:, तेन खार्थप्राघान्यमित्यथ: । “ग्राश्रयितब्य' इत्यस्य 
तसंप्रसारणनिमित्तत्वेने'ति शेषः । ततश्च यत्र यतिः खार्थ प्राघान्येनाभिघत्ते तत्र संप्रसारणमित्यथेः । 
रूपाध्यतिरेक इति । रुपमेदामाव इत्यथः । तदेव विशद्यति--इद्द हृयतेरित्यादिना । व्यतिरिक्ताथे:--- 


PRISER SS म 
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हाययतिः । ह्ययतिरेचात्राभ्यस्तः । कथम्‌ ? “एकाचो द्वे प्रथमस्ये/ति ॥ एवमपि 
अभ्यस्तनिभित्तेऽनभ्यस्तप्रसारणार्थम्‌॥ है ॥ 
“अभ्यस्तनिमित्त' इति बक्कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ! 'अनम्यस्तप्रसारणार्थम्‌' । 
अनभ्यस्तस्य प्रसारणं यथा स्यात्‌-- जुहूषति जोहूयते । 
झम्यस्तप्रसारणे द्यम्यासप्रसारणाप्रासिः ॥ ४ ॥ 


अभ्यस्तप्रसारणे द्यम्यासप्रसारणस्याप्रापिः स्यात्‌ । “न संप्रसारणे संप्र- 
सारणम्‌’ [ ६ । १ । ३७ |] इति प्रतिषेधः प्रसज्येत । नेष दोपः। व्यवहितत्वान्न 
भविष्यति । 
समानाङ्गे प्रसारणप्रतिषेधात्‌ प्रतिषेधः ॥ ५ ॥ 


समानाङ्ग प्रसारणम्नतिपेधात्म्रतिषेधः प्राप्नोति । समानाङ्गग्रहणां तत्र चोदयि- 
ष्यति | 
| कूढ्न्तप्रातिषेधाथ च ॥ ६॥ 
कुदन्तप्रतिपेधाथे चाभ्यस्तनिमित्त इति बङ्गव्यम्‌ । किं प्रयोजनस्‌ ? हायक- 
मिच्छति ह्वायकीयति । ह्वायकीयतेः सन्‌ जिह्णायक्कीयिपति । 
स तहि निमित्तशब्द उपादेयः, न न्तरेण निमित्तशब्दं निभित्ताथों `गम्यते । 
` अन्तरेणापि निमित्तशब्दं निमित्तार्थो `गम्यते । तद्यथा- ९दधित्रपसं प्रत्यक्षो ज्वर? । 


<€*/*/४*”*/*/१%/४/४/*/%/*”२”५”*. 


ONS 


प्र०-हृयतेरिति । युगागमस्य तः्भक्ततया नास्ति रूपव्यतिरेक इत्याह- तिरेक इत्याह- यतिरिति । प्रकायन्त- 
रेण संश्वड्परे णावप्राप्चिमाह-एवभपीति । 

अनभ्यस्तस्येति । अङ्कतद्विवैचनस्येत्यर्थः । व्यवद्दितत्वादिति । अवर्णहकाराभ्यां 
पुर्वो यण्‌ व्यवहित इति तस्य संप्रसारणप्रतिषेधो न भविष्यतीत्यर्थः ॥ तद्यथेति । नलु दृष्टान्तेपु 


NISSAN, 


SNAPS AIP NNN 


उ०-श्रधिकमर्थ प्रति मुणभूतखार्थकः । न प्राझतोतीति । एनं छु ख्पाव्यतिरेक एवाश्रयणीयः | जुहावयिषति 
जिह्वायकीयिषतीययादौ 'च युका ्मब्यतिरेकान्न दोषः । तत्र चाभिते सिद्धत्येव जुहृषतीति भावः । 
युगागमस्य तद्भक्ततयेति । जिह्वायकीयिषतीसेतदूव्यादृत्तये उपायान्तरं वच्यतीति भावः । 
्रतिषेधो न भविष्यतीति । तदभावे सङ्कृत्यैवोमयोः संप्रसारण्सिद्धिरिति भावः | लच्यसं- 
गज रारा मर पा०। के समानाङ्गग्रहणं च ६। १। ३७ वा० २ 
२-'अ्रवगम्यते’ पा० | 
37 ह * इति भाषायाम्‌ | ; 0०11061 इ्याङ्गलाः । 
बालं सनीले त्रपुसं तेषां पिसहर स्पृतम्‌ | तत्पाण्ड कफङजीर्णमम्लं वातकफापहम्‌ । इति ।. 
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ज्वरनिमित्तमिति गम्यते । “नड्वेलोदक पादरोग । पादरोगनिमित्तप्तिति गम्यते । 
“आयुप्नेतम्‌' । आयुषो निमित्तमिति गम्यते । 

` अथवाकारो मत्वर्थीयः । अभ्यस्तमस्मिन्नस्ति सोऽयमभ्यस्तः, अभ्यस्तस्येति । 

अथवास्यस्तस्येति नेपा हृयतिसमानाधिकरणा षष्ठी । का तर्हि ? सम्बन्ध- 


ANNAN AANA NAS A 


AN 


NN 


० विरुद्धपदसामानाधिकरणयाद्वगोणार्यतवं प्रतीयते, इह तु मुख्यार्थसंभवे कथं गौ णस्य ग्रहणम्‌ । 
लक्ष्यसंस्कारायत्वाह्नज्ञणस्य तत्सिद्धये गौणस्याप्यर्स्येहा ङ्गी करणाददोष: । अथवेति । यौगिकत्वाः 
्निमित्तेऽम्यस्तशब्दस्य गौणार्यत्वाभावः । ह्नंयतिरेवाम्यस्तशब्देनोच्यते न तु सनादिः प्रत्यय 
इति षष्ठीनिर्देशो न चोदनीयः । अभ्यस्तमस्मन्नस्तीत्यविकरणत्वेन ह्लयतिरेव निदिष्टः । प्रत्ययाः 
मिधामे वा स्चम्याः स्थाने षष्ठी कृता। व्यधिकरणे वा षछ्यौ । अभ्यस्तस्य सनादेः प्रकृतियों 


= 


उ०-स्कारेति । तात्पयोनुपपत्तिरपि लक्षणाबीजमिति भावः । नस्वम्यस्तनिमित्तप्रत्ययस्याम्यस्तशब्देना- 
भिधाने सप्तमी युक्तेति षठीनिर्देशोऽयुक्तोऽत ग्राह--हृयतिरेवेति । ननु सञत्यर्थवृत्तिनाम्यस्तशब्देन कथं 
हयतेरमिधानमत आह-- अभ्यस्तमस्मिन्निति | हृयतेरम्यस्तकारणास्वात्‌, कारणे '्च कार्यस्य भावादि- 
त्यथेः । अन्न पच्ने जिह्वायकीयिषतीति सिद्धिवेक्ष्यमाणसीयप्रकारेणेति भावः । इत एव वाखरसादाह--- 
सप्तस्याः स्थाने इति । भाष्ये वद्धयमाणवेयधिकरण्यान्वयापेक्षया खोक्ते वैलक्षण्यं दर्शायितुं व्यधिकरण 


( सुभुते सूत्र० ४६ । २१८ )। मावप्रकाशे ग्राम्रादिवगे विस्तरेण द्रष्टन्या अरस्य गुण।; । 

उदाहरणमिदं १ । १ । ५६ वा० ६.( ५० ४६३ ) माष्येऽपि वर्तते । तत्र 'दध्येव विशिष्टाव- 
स्थायुक्त त्रपुसमुच्यते' इति कैयटक्चिन्यः । 

१-'नडस्तु धमनः पोटगलः? इत्यमरः । 'नरसल' 'नरकट' 'नरई? इति भाषायाम्‌ । 

नडा अस्मिन्‌ सन्तीति 'नडशादाडडवलच' ४ | २ | ८८ इति डवलचि नडवलो नलबहुलो 
देशः । नडवलोदकसंयोगेन “वारवा'प्रभरतयः पाद्रोगाः स्युः । 

नडैः कटाः क्रिपन्त इत्यय्ववेदेःदरष्टव्यम्‌--'यथां नडं कशिएँने ज्रयो भिन्दन्तयश्यैना' ( ६ । 
१३८। ५ ) “खियः कशिपुने कटाय कटं निमौतुं यथा येन प्रकारेण नडम्‌ कटोपादानं तृणविशेषम” 
इति माष्ये सायणाचार्यः । 

“यो नडवलानीव गजः परेषां बलान्यमद्नान्नलिनाभवक्त्रः ।' ( रघुवंशे १८। ५ ) 

नडवल--यह मारवाड़ का नाडौल नगर ( पथ्वीराजविजय १० | ५० ) प्रतीत होता है । 
( पाणिनिकालीन भारत ४० ८६ ) 

दुगे गू्जेराणा बतनुमिरसुरैन॑डवलाख्ये निमग्नम? ( एथ्वी० १० । ५.० ५० २५६ ) “तैमनुष्य 
ख्पैरसुरैनँडवलनान्नि दुगे यावन्निमम्नं तावत्‌?” इत्यत्र जोनराजस्य विवरणम्‌ । 

मैत्रायणीसंहिता २। ३ । ५; काठक० १। १ | ८ 
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ष्टी । अस्यस्तस्य यो ह्यतिः । कि ` चाभ्यस्तस्य ह्यतिः ? प्रकृतिः | 'हो5भ्य- 


स्तस्य प्रकृते'रिति ॥ योगबिभागस्तु कर्तव्य एव । नात्र हयतिरभ्यस्तस्य प्रकृति! । 
किं तर्हि ? हाययति! ॥ ३१-३३ ॥ 
झपस्पथेथासातूचुरानहुश्चिच्युथे तित्याज श्राताः 
श्रितमाशीराशीतेः ॥ ६ । १ । ३६॥ 
अपस्पूधेयामिति किं निपात्यते ? स्पर्धेलेड्यात्मनेषदानां मध्यमपुरुषस्य 
द्विवचन आयामि द्विवेचनं संग्रसारणमझरलोपश्च निपालते । इन्दर विष्णो 
यदपस्पृथेयाम्‌ः# । अस्पर्धेयामिति भाषायाम्‌ । 
:: झपरग्राह-अपपूर्वोत्स्पर्धेलड्यात्मनेपदानां मध्यमपुरुषस्य द्विवचन आयामि 
संप्रसारणमकारलोपश्च निपात्यते । ईन्द्र विष्णो यदपस्पधेथास' क । अपास्पर्थेथा- 


मिति भाषायाम्‌ । 


1100६ ७ 0 TE 
प्र०--ह॒यतिस्तस्येत्यर्थः । अभ्यस्तस्य यो हृयतिरिति । एवं चोभयप्रसर्जध परत्वात्‌ संप्रसारणे 
कृते द्विर्घचनमित्यदोषः । 'जिह्वायकीयिषती त्यत्र तु न भवत्यम्यस्तेन प्रत्ययविशेषस्याच्पादभ्य- 
स्तनिमित्त प्रत्ययेऽनन्तरस्य ह्वयतेः संप्रसारणस्य भावात्‌ । अत एव सन्चङ्परे णौ न प्राप्नोतीति 
योगविभागः कर्तव्यः ॥ ३२-३३ ॥ | 

अपस्पृ । कस्यांचिच्छाखायामपर्पृधेथा मित्येकं पदमाद्युदात्ते पठ्यते । पदद्वयं चान्य- 
स्याम्‌ । तत्र द्वितीयमादुदात्तम्‌ । तढुमयमप्यनेन संगृह्यते । एकशुत्या स्वरसर्वनाम्ना पाठात्‌ । 
ततरैकपच्े तिइङतिङ' इति निघातः प्राप्तों 'यद्ववृत्ताधित्य'मिति प्रतिषिद्धः । ततोऽद्स्वरेणाः 
थदात्तं पदं भवति । यदा द्वे पदे तदा 'निपातैर्य्यदी'ति निघाते. प्रतिषिद्धे “तास्यदुदात्ते'दिति 
लसार्वधातुकाचुदात्त्वे धातुस्वरेण 'स्पृबेया'मिति पदमायुदात्तम्‌ । “तिङि चोदात्तवती त्यप- 


/१,९५५/५/१/४/४५/५/१/१/५** 
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विक किल tes Se णाय 
३०- षठ्ठीपक्षेउन्वयमाइ- -अभ्यस्तस्य . सनादेरिति । अदोष इति । जुहूषतीत्यादि सिद्धेरिति भावः । कथं 
ति तृतीयपत्ते कृदन्ते संप्रसारणाभावो$त आह--जिह्लायकीयिषतीति । ननु 'सन्यडो'रिति पष्ठीनिदेशा- 
दभ्यासेन खघटितसमुदायस्य द्वित्वनिमित्तपर्ययान्तस्वाच्षेपेऽपि तत्परत्वाक्षेपे मानाभावः । तदत्ति 
'च तदूघटितसमुदायस्य प्रक्ृते$्यस्त्येवेति चेचिल्यमेवेतत्‌, माष्योक्तनाम्यस्तस्य प्रकृतेह्दयतेरित्यनेनास्यापि 
वारणात्‌ । यदूगतघातुत्वमादायावयवस्य द्विस्वं स हिं तत्यकृतिः । स चात्र क्यजन्तः। अत णव हा 
संप्रसारण' मिति चरिताथम्‌ ।। ३२-३३ ॥ 

झपस्प । भाष्ये--श्रकारलोप इति । 'स्प'शब्दाकारस्येत्यथः । कथं पुनरेकप्रयोगे एकपदत्वा- 


१--राशीतौ” पा० के ऋ० सं०६।६६।८ 
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नेकपद्ले श्रत आह--कस्यांचिदिति । सूने कयमुभयोः सङग्रदोऽत आह--एकश्रत्येति | द्वितीयपचे 


। त sy र 21 के, 
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शताः श्रितमिति कि निपात्यते ? श्रीणाते; के आमावश्रिभाबौ निपात्येते । 
क पुन; श्रामावः, छ वा श्रिमावः ? सोमे श्रामावोऽन्यत्र श्रिभावः। न तहीदानीमिद 
भवति श्रितः सोमे इति ? बहुवचने श्राभावः । न तहीदानीमिदं भवति श्रिता नो 
ग्रहा इति ? सोमबहुत्वे श्राभावोऽन्यत्र श्रिमावः ॥ ३६ ॥ 


न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ ॥ ६। १। ३७॥ 


. किमथमिदुच्यते ? चचिस्त्रपियजादीनां ग्रहादीनां च संग्रसारणसुक्कम#। 
तत्र यावन्तो यण? स्वेषां सम्प्रसारणं प्राझोति । इष्यते च परस्य यथा स्यान्न 
पूवेस्य, तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति 'न प्रग्रसारणे संप्रसारणम्‌? । एवमर्थ- 
मिदश्रुच्यते । 


क्िमन्येप्येवं विधयो (नै) भवन्ति ? “अतो दीघो यनि? “सुपि च? [ ७। ३। 
| १०१; १०२ ] इति । घटाम्याम्‌-अकारमात्रस्य दीर्घत्वं कस्मान्न भवति ? 
अस्त्यत्र विशेषः । इयमत्र परिमाषोपतिषठते“ऽलोन्त्यस्य’ [ १। १ ॥ ५२ ] इति । 
ननु चेदानीमेतया परिमाषयेहापि ` शक्यम्नुपस्थातुम्‌ । 'ने!त्याह, न हि वचिखपिय- 


व या ल काना NSD 
प्र०-शब्दस्य निघातः । सोमबहुत्व इति । सोमस्येव बहुले श्राभाव इति नियमाश्रयणात्सो 
मादन्यत्रैकत्वे5पि श्राभावः चिद्व दृश्यते ॥ ३६ ॥ न 


उ०--अडभावश्छान्दसत्वात्‌ । सोमस्यैवेति । बहुत्वे चेत्‌ भ्राभावः सोमस्यैवेत्यर्थः । इश्यते इति । 
“यादे श्रातो जुह्ातनेःत्यादी ॥ ३६ ॥ 


~ 


Shane 


~ 
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-सुभ्रते चिकिर्सास्थाने २६. अध्याये सोमस्य चतुर्विशतिमेदाः स्थाननामाङ्ृतिवीर्यविशेषैरूपः 
वरिताः । तत्सोमसंशितममृत जरामुत्युविनाशाय ब्रह्मादयोऽसुजन्‌। ( १-४) 

सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्चच । तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥२०॥ 
एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा । शुक्लस्य पौर्णमास्यां तु भवेत्‌ पश्चदशच्छूदः ॥ २१ ॥ 
शीर्यते पत्रमैकैकं दिवसे दिवसे पुनः । कृष्णपत्तक्षये चापि लता मवति केवला ॥ २२। 
सर्व एव तु विज्ञेयाः सोमाः पञ्चदशन्छदाः । चीरकन्द्लतावन्त पत्रैर्नानाविचैः स्मृताः ॥ २६ ॥ 
सुनोति सूय॒ते वा सोम--यशृद्रव्यं, चन्द्रमाश्च' ( दश० उणा० ६ । ७६; तथा ७; २६ ) 
(मप्सरः सोमो मन्दतेस्तृत्तिक्मंणः' ( निरुक्ते नेध० २। २। ५) 
२-० सं १०] १७६ । १; अथवे० ७] ७५ | १ 
# वच्चिस्वपियजादीनां किति; ग्रहिज्यावयि'*" `` ङिति व ६ । १ । १५; १६ 
३-कचिन्न । ४- अपि' चिन्न । ] 

४9 
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जादीनां ग्रहादीनां चान्त्यो यणस्ति । एवं त्नन्त्यविकारेऽन्स्यसदेशस्य काये 


~ 
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[ न संग्प्रसारणे 


अवतीत्यन्त्यसदेशो यो यण्‌ तस्य कार्य भविष्यति । नेतस्याः परिमाषायाः सन्ति 
प्रयोजनानि । 

एवं तद्चीचामप्रवृततिज्ञीपरयाते 'न सर्वस्य यशः संग्रसारणां भवती'ति यदयं 
प्यायः पीमावं शास्ति] । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ! पीभाववचन एतत्रयोजनस्‌ 
“आपीनोउन्धु/ “आपीनमूधः एतदूपं यथा स्यादिति | यदि चात्र सर्वस्य यण 
संग्रसारएं स्यात्ीमाववचनमन्यकं स्यात्‌ । संप्रसारणे कृते संग्रसारणपरपू्ेखे च 
द्रयोरिकारयोरेकादेशे सिद्धं रूपं स्यात्‌ “पीनोऽन्घुः' 'आपीनमूध' इति । पश्यति 
लाचार्यों “न सर्वस्य यणः संप्रसारणं भवती'ति ततः प्यायः पीभावं शास्ति । 

' नैतदस्ति ज्ञापकप । सिद्धे हि विधिरारम्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति, न च 
प्यायः संप्रसारणेन सिध्यति । संप्रसारणे हि सत्यन्त्यस्य प्रसज्येत | 

एवमपि ज्ञापक्मेच | कथम्‌ ! “प्याय’ इति नेषा स्थान | का वहि ! 
विशेषणपष्ठी । “यायो यो य'णिति । तदेतञ्ज्ञायत्याचारयो न सव्यं यणः 
संप्रसारणं भवती'ति यदयं प्यायः पीभावं शास्ति । 

एवमप्यनैकरान्तिकमेतत्‌ । एतावज्ज्ञाप्यते “न समस्य यशः सम्प्रसारणं अवः 
ती?ति । तत्र कुत एतत्‌ परस्य भविष्यति न पूवेस्येति । 


` उच्यमानेऽप्येतस्मिन्‌ कुत एतत्परस्य bo न पूगेस्पेति | एकयोगलच्षणं 
खल्वपि सम्प्रसारणम्‌ । तद्यदि तावत्परमभिनिवृत्त प्यभिनितत्तमेव । प्रसङ्गस्य 


चानभिनिरवृत्तस्य प्रतिषेधेन निवृत्तिः शक्या कतु नाभिनिरवृत्तस्य । यो 
विण वी... >. 


उ०---न संप्रसारणे । माष्ये नैतस्याः परिभाषाया इति । एतद्विषयोदाहरणानि न परिभाषया 
सिद्धयन्ति । व्यघादौ यणो5न्स्येन समानदेशत्वामावात्‌ | एतत्साद्धधानि प्रयोजनानि नास्याः परिभाषाया 
भवन्तीति माध्यदचरार्थः । अत एव च 'नैषास्ति परिमाषेति नोक्तम्‌। अत एव 'ष्यडः' इति सै प्रयोजना 
न्ययासिद्विकरणोत्तरमपि “एषा कर्तव्या, प्रतिविधेयं दोषे'श्विति उपसं्कतम्‌। श्रत एवादमुयदिति सिद्धिरिति 
दिक्‌ । 


१ प्यायः पी ६। १। २८ 
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हि थुक़्वन्तं ब्र्यान्मा झुक्या' इति किं तेन कृतं स्यात्‌ । अथापि पूवेमनभिनिवृ्त 
मिता । तत्र निमित्तसंश्रयोऽनुपपन्नो “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारण- ` 
गाते । 

नेष दोषः । यत्तावदुच्यत 'उच्यमाने$प्येतस्मिन्‌ कुत एतत्परस्य भविष्यति 
न पुरवेस्ये!ते, इहेङभितेन चेष्टितेन निमिषितेन महता वा सत्रप्रबन्धेनाचार्याणामभिप्रायो 
गम्यते । एतदेव ज्ञापयति “परस्य भविष्यति न परस्ये'ति यदयं 'न सम्प्रसारणे 
. संप्रसारण'मिति प्रतिषेधं शास्ति । 


यदप्युच्यत 'एकयोगलचणं खल्बपि सम्प्रसारणं तद्यदि तावत्परमभिनिवृत्त॑ 
प्वेमप्यमिनियृत्तमेव, श्रसक्कस्य चानभिनिवृत्तरय प्रतिषेधेन निवृत्तिः शक्या कतुः मिति, ` 
अस्तूमयोरभिनि्त्तिः । न वयं पषेस्य प्रतिषेधं शिष्मः । किं तर्हि ? सम्प्रसारणाश्रयं 
यप्राम्रोति तस्य प्रतिषेधम्‌ । ततः पेले प्रतिषिद्धे यणादेशेन सिद्धम्‌ । 


यदष्युच्यते“ऽथापि पुर्वमनभिनिवृत्त॑ परमप्यनभिनिवृत्तमेव, तत्र निमित्तसं- 
श्रयोञ्नुपपन्न' इति, तादथ्योचाच्छब्यै भविष्यति । तद्यथा--इन्द्राथों स्थूणा इन्द्र! 
इति । एत्रमिहापि सम्प्रसारणाथं सम्प्रसारणम्‌ । तद्यत्मसागणाथ प्रसारणं तस्मिन्‌ 
प्रतिषेधो भविष्यति | 


अथ सम्प्रसारण मिति, वतमाने पुनः सम्प्रसारणग्रहणं किमर्थम्‌ ! 
प्र०--न संप्र । किं तहीति । संप्रसारणनिमित्तं पुतेत्व संप्रसारणशब्देनोपचारादुच्यते। 


"१२५४४४७ 


उ०--यदि तावदिति । श्रत एव 'लच्ये लक्षणस्ये'ति न्यायस्यायमविषयः । 


( माष्ये ) इहेङ्गितेनेति । इङ्गितं-मनोव्य़ापारः । चेष्ठितं-शारीरव्यापार उच्चारणम्‌ | निमिषिते- 
नेत्रव्यापारः । एते प्रत्यक्षे ्राचार्ये तदमिप्रायगमकाः । प्रकृते तु ताहशसूत्रोचारणनैव ताहशार्थविषयकरमा- | 
्वार्यतात्पर्यं गमयतीत्यर्थः । भाष्ये-एतदेव ज्ञापयति परस्येति । न पूर्व पूर्वस्य भविष्यतीत्यर्थः । पश्नारप्रास 
त्वनेन निषिध्यते । लक्धयमेदाच न लक्ष्ये लक्षणस्येति न्याय इति भावः | एतेन “प्रकल्प्य वापवादविषय'- 
मित्यनेन पूर्व परस्य यणः संप्रसारणमित्युमे श्रम्यस्तमिति सूजकैयदोक्तमपास्तम । तत्र “प्रकल्प्ये'यस्य 
परित्यथ्येत्येवाथाच्च ॥ एवं रीत्या परागुक्तदोषत्रयस्याप्युद्वारे तेऽपि तथा गूढाशयानमिज्ञ प्रति श्रन्ययोरुद्धारं 
प्रौढथा प्रकारान्तरेणाप्याह-यदप्युष्यत इत्यादिना । न वयं पूवस्येति । पूर्वस्य संप्रसारणस्येत्यरथः । | 


१--'मुछ्क्या' पा०। कॅ हूः सम्प्रसारणम्‌ ६। १ । ३२ 
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१३८ श्रीमगवत्पतज्ञल्मिविरचितं [ न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ 
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प्रसारणप्रकरणे पुनः प्रसारणग्रहशमतोऽन्यत्र 
. प्रसारणप्रतिषिधार्थम्‌॥ १ ॥ 
सम्प्रसारणमिति बतेमाने पुनः संम्प्रसारणग्रहण एतत्रयोजनं विदेशस्थमपि 
यत्सम्भ्रसारणं तस्यापि प्रतिषेधो यथा स्यात्‌--“व्यथो लिटि’ [ ७ । ४ । ६८ ] 
विव्यथे । 
चैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । इलादिशेषापतादोऽत्र सम्प्रसारणस्‌ ॥ इदं तहि-“श्वयुव- 
मघोनामतद्विते’ [ ६। ४१ । १३३ ]यूना यूने॥ उच्यमानेऽप्येतस्मिन्न सिध्यति । 
किं कारणम्‌ ? उकारेण व्यवधानात्‌ । एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्‌ । एकादेशः 
पूवैविधौ स्थानिवद्भवतीति स्थानिबद्भावाद्ल्यवघानमेव || एवं तहिं-- 
ससानाङ्कग्रहणं च ॥ २॥ 
समानाङ्कग्रहणं च कतेव्यम्‌। “न सम्प्रसारणे संप्रसारणं समानाङ्ग' इति वक्व्यम्‌ | 
तत्रोपोषुषि दोषः ॥ ३ ॥ 
तत्रोपोषुषि दोषो भवति| । उपोषुषा उपोषुषे उपोषुषीति । 
न वा यस्थाइस्य प्रसारणप्रासिस्तस्मिन्‌ प्रापिप्रतिषेत्रील्‌ ॥ ४ ॥ 
न वैष दोषः । किं कारणम्‌ ? यस्याङ्कस्य प्रसारणग्रापिस्तस्मिन्‌ द्वितीया 
या प्राप्ति! सा प्रतिपिध्यते । अत्र च वसिः कसावङ्गम्‌, कखन्तं पुनर्विअक्कौ । 


ANIA, 


»२५९.”९./४/४/”४”४/*/४”४”*/४*/*//”१/*/” 


प्र--हलादिशेषापवाद इति । उत्सर्गसदेशञ्चापवादो भवतीति परस्येव संप्रसारणं 


ड०--नतु संप्रसारणस्य हलादिःशेषापवादत्वे5पि कथं वस्य संप्रसारणाभावो5त आह-उत्सगंति | 
बहुनकचूअम्सु “प्राक्‌ टः? 'पुरस्ता'च्छुब्दाम्यां मित्त्वाच्च तदूबाचे5प्यन्यत्र तदूबाधे मानाभाव इति भावः । 
ननु इलादिःशेषेऽपि वकारेडस्य 'वारितार्थ्यात्कथमपवादत्व॑ परल्वेन बाघे तु नास्य न्यायस्य विषय इति चेन; 
तत्तद्विघयेडवश्यप्राप्त्या कृते 'चारिता्थ्ये &पि बाध इत्यथस्याजादेरित सूत्रे भाष्ये स्पष्टमुक्तल्वेनादोषात्‌ । 
यकारसंब्रन्धिनिवत्तेरेवायमपवाद इति थकारनिवृत्तिर्मवत्येवेति बोध्यम्‌ । नन्वेकादेशे संप्रसारणपरत्वामावात, 
कथं निमेधोऽत आह--पर' प्रतीति । वणीभये5न्तादिवद्वावप्रतिषेधादिदं चिन्त्यम्‌ । किन्व'चः परस्मिनिति 
स्यानिवल्तेनैव संप्रसारणत्वमिति युक्तम्‌ । एवश्च तेनैवातिदेशेन व्यवधानमित्याह--एकादेशः पूर्वेति । 
माष्ये-एवं' तहि समानाङ्गेति । एवञ्च तस्सामथ्यो निरदिटांशविकलपरिमाषोपस्थितिरिति भावः। 
Ms नन 
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अथवा 'यस्याङ्ग्य प्रसारणप्रापति रित्यनेन किं क्रियते । यावदब्रयात्मसक्त- 
स्पानभिनिवृत्तस्य प्रतिषेघेन निवृत्तिः शक्या कर्तुमिति । अत्र च यदा बसेने तदा 
कसो, यदा च क्सोरमिनिवृत्त तदा वसेभवति । 


अथवा यस्याङ्गस्य प्रसारणप्रापिरित्यनेन किं क्रियते । यावदत्रुयादसिद्ध 
बहिरङ्गमन्तरङ्ग इति । असिद्धत्वाहहिरज्षलक्षणस्य वपुसम्प्रसरणस्यान्तरङ्गलक्षण; 
प्रतिषेधो न भविष्यति । 
आदि चररुत्तरपदादिलोपर्छन्दासे ॥ ५ ॥ 


ऋषि त्रेः सम्प्रसारणं बङ्कव्यम्‌ । उत्तरपदादिलोपश्छन्दसि वक्कव्यः । तृचं 
ङ्गम्‌ । तृचं साम । छन्दसीति किम्‌ ? ऽ्युचानि । 


रयेमेतौ बहुलम्‌ ॥ ६ ॥ 


रयर्मतौ सम्प्रसारणं बहुलं बक्नव्यम्‌ । आ रेवानेतु नो बिशः। न च 
भवति रयिमान्‌ पुष्टिवघेनभः । 
कक्त्यायाः संज्ञायाम्‌ ७॥ 
कच्ष्याया! संज्ञायां मतौ सम्प्रसारणं वक्कव्यम्‌ । कची्वन्तं य आशिजः{ । 


प्र०--चाइूघसा'मिती ट्‌। 'शासिवसी'ति षत्वम्‌। तृतीयेकतरचनम्‌ । “वसोः संप्रसारणमिति संप्रसा” 
रणम्‌ । वलादित्वाभाबादिडभावः । अत्र समाना ङ्गग्रहणाद्वचिस्वपीति संप्रसारणस्य निषेधप्रसङ्गः। 


तचमिति । तित्र ऋचोंऽस्मि्निति समासः । “ऋबपुरब्धू'रिति समासान्तः । 
कच्याया इति। 'आसन्दीवदष्ठीव'दित्यत्र कच्चीवच्छन्दस्य निपातनाद्वातिकं नारब्ध- 


se 


उ०--समानाङ्गग्रहणपरत्याख्याने तु 'यूनस्ति'रित्यादिनिर्देशात्तदर्थलाम इति बोध्यम्‌ । 


भाष्ये-यस्याङ्गस्येति | यख्त्ययनिमित्ता संप्रसारणप्रासिस्तपप्रययनिरूपिताङ्गे या द्वितीया प्राप्ति 
रित्यर्थः । एतच्च “पदस्य विभज्यान्वाख्यान मितिपत्ते बोध्यम्‌ । क्रमेणान्वाख्यानमाभ्नित्याप्याह- अथवेति । 
पदावधिान्वाख्याने प्रकारान्तरमाह--अथवेति । अन्तरङ्गजक्णः--एकनिमिततकान्तरङ्गसंप्रसारणमादाय 
'वरितार्थं इत्यर्थः । नारब्धव्यमिति । एतद्भाष्यप्रामाणयाततत्र सूने कक्षीवच्छुब्दपाठोऽनार्ष इत्यन्ये ॥ ३७ ॥ 


% ऋकपूरब्धुःपयामानच्ते १ | ४। ७४ भ यजु० ३। ४० 
{ ० सं० १। १८। १ 
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३४० श्रीमगवत्पत्ञलिविरचितं [ वश्चास्यान्यतरस्यां 


कण्वः कच्तीवाम्‌ । संज्ञायामिति किमर्थम्‌ ? कत्त्यावान्‌ हस्ती ॥ २७ ॥ 
वश्चास्यान्यतरस्यां किति ॥ ६। १। ३९ ॥ 


- 'वश्चास्यःग्रहणं शक्यमकतुम्‌ । “अन्यतरस्यां किति वेजो३ न .सैम्प्रसारणं 
भवती'त्येव सिद्धम्‌ । कयम्‌ ! संप्रसारणे कृत उवङादेशे च द्रिवेचनं सवणंदीघत्वम्‌ । 
तेन सिद्ध॑ ववतुः वबुः, ऊवतुः ऊघुः । बयेरपि नित्यं यकारस्य प्रतिषेधः संग्रसा- 


Lan | 4 2 


रणस्यग । ऊयतुः ऊयुः । त्रैशब्द्य चेह साध्यम्‌, तच्चैवं सति सिद्धं भवति । 


यद्येवं ववौ वब्रियेति न सिध्यति । “स्यपि च? [ ६। १। ४१ ] इत्यनेन 
चकारेण लिडप्यतुकृष्यते॥ । तस्मिन्नित्ये म्रसारणग्रतिषेधे प्राप्त इयं किति विभाषा- 
रभ्यते ॥ ३६ ॥ 


इति भ्रीद्धगवत्पतञ्जललिविरचिते व्याकरणमाहाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे द्वितीयमाहिकम्‌ । 


प्र०-व्यम्‌ ॥ ३७॥ 9 
ओ- वञ्चास्यान्यतरस्याँ । 'अन्यतरस्यां किति वेत्र' इति सूत्रं कर्तव्यम्‌ ¦ तत्र लिटीत्य- 

नुवर्तनात्किति लिटि वेत्रः संप्रसारणविकल्पे सति अकिति लिटि 'ल्यपि चेति चकारेण लिटोऽ 

नुकर्षणात्संप्रसारणनिषेधासर्वेष्टसिद्िरिति भाष्यार्थः ॥ २६ ॥ 


इत्युपाध्यायजेयटपुत्रकेयटक्ृते भाष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे द्वितीयमा ह्कक्रम्‌ । 


“~ 


NNN 


उ०-_वश्चास्यान्यतरस्यां । 'वेञः 'ल्यपि चेति सूत्रक्रमः किति लिटि वयो यस्य वः स्याद्वा तस्य 'च 
संप्रसारणं नेत्यर्थः, चेन 'न संप्रसारण 'मित्यस्यानुकर्षणात्‌ । माष्ये- संप्रसारणे इते इति । द्वित्वात्परत्वा- 
दिति भावः । उवङादेशे च द्विवचनमिति । द्विवंचनेऽचीति स्थानिवल्वादुकारस्य द्विसेऽपि वाणौदाङ्गमिति 
न्यायेनोवकि सवणंदीघंत्वमिति भावः ।। ३६ ॥ 
इति भीशिवमझ्सुतसतीगर्भ जनायो जीभट्ङृते भाष्यप्रदीपोद्थोते षष्ठस्याध्यायस्य 

प्रथमे पादे द्वितीयमाह्वकम्‌ । 


१-दृष्या कक्ष्या बरत्रा स्या' दित्यमरः । “गजमध्यबन्धनचर्मरज्जुः' इति सारसुन्दरी । 
“कच्या रज्जुरश्वस्य, कच्चं सेवते’ ( निरु नेघ० २ । १। ५.) । या श्रश्वस्य सन्ञाहरज्युः सा 
कत्ेदयुच्यते । इत्यत्र दुगौचायः। $ वेशः ६1 १॥ ४०  लिटि वयो यः६। १। ३८ 
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आदेच उपदेशे5शिति ॥ ६ । १ । ४५ ॥ 


कथमिद बिज्ञायत-- एज्‌ य उपदेश इति, आहोखिदेजन्त यदुपदेश इति | 
किं चातः ? यदि विज्ञायत “एज्‌ य उपदेश’ इति ढौकिता त्रौकिता अन्नापि प्राभोति । 
अथ विज्ञायत “एजम्तं यदुपदेश' इति न दोषो भवति । 


नहु चैजन्त यदुपदेश इत्यपि बिज्ञायमानेशत्रापि प्राञ्मोति | एतदपि हि व्यप- 
देशिवद्भावेनेजन्तं भवत्युपदेशे । अर्थवता व्यपदेशिवद्भावः | 


ननु चिज य उपदेश” इत्यपि विज्ञायमाने न दोषो भषति | “शितीःत्युच्यते, 
न चात्राशितं पश्यामः | ननु च ककार एवात्राशित्‌ । न ककारे भवितव्यम्‌ । कि 
कारणम्‌ ? “ननिवयुक्गमन्यसहशाधिकरणे तथा हाथेगतिः” । नञ्युक्नमिचयुङ्गं चान्य- 
स्मिस्तत्सदशे कार्य विज्ञायते, .तथा हाथों गम्यते | तद्यया- लोकेअब्राह्मणमानयेत्युक्के 
ब्राह्यणसहशमानयति, नासौ जोष्टमानीय कृती भवति । एवमिहाप्यशितीति शिक्मति- 


प्रण--आदेच उपदेशेऽशिति । कथमिदमिति । यदोपदेशशब्देन करणसाधनेन शाखर- 
मुच्यते तदा विशेष्यस्यानुपादानादेव नास्ति तदन्तविधिरित्ययं पत्तो भवति-एजय उपदेश! इति । 
यदा तु कर्मसाधन उपदेशशब्द उपदिश्यमानार्थवाची' षष्ट्यर्थे च सप्तमी, तदा उपदेशस्येचा 
विशेषणात्तदन्तविधो सत्ययं पक्षो भवति--'एजन्तं यदुपदेश' इति । समुदायश्च स्लेप्रभृतिः 
प्राधान्येनोपदिश्यते धातुसंज्ञाद्यर्थो नान्तरीयकत्वेन त्ववयवः ॥ पतद्पीति। डपदेशोऽप्ययभौकारो 
भवति, 'नान्तरीयकत्वादवयवानामुपदेशा'दित्युक्तत्वात्‌ । अथेवतति । यः शब्दो<र्थवांस्तदर्थोपा- 
दानपरित्यागाम्यां व्यपदेशिवद्भावो भवति बुद्धया नातात्वकल्पनात्‌ । यथेयायेतीण एकाज्व्यपदेश; । 
लोकेऽपि “स्थूलशिरा राहु'रिति सिरोमात्रस्य समुदायस्यार्थक्रियाकरणाङ्भेदविवक्षया व्यपदेशो 

ड०--आदेच उड देशे। ननु 'घातो "रित्यस्य 'उपदेशे'इत्यस्य वा विशेष्यस्य सन्निघानात्तदन्तपक्ष एव 
युक्त इति सन्देहो ऽयुक्त इत्यत श्राइ-यदेति | शास्रमिति । श्राद्योच्चारणमुपदेश इत्ययेऽपि तदन्तविध्यमावा- 
दिदमुपलक्षणम्‌ । धातोरित्यननुबृत्तिमाभ्रस्येदमिति बोध्यम्‌ । ननु सबुदायावयवयोरुपदिश्यमानल्वे इद्‌ बवतु 
शक्यम्‌--एज्य उपदिश्यमान’ इति; विशेषणत्वशनोत्तरमेव तदन्तविधिप्रदत्तेरत ञ्ह ससुदायश्चेति । 
अवयव इति । प्रस्येकवर्णंरूप इत्यर्थः | 'दो' इति समुदायोपदेशे तु मानाभाव इति भावः । कार्योदिश्यकस्पै- 
वोध्चारणश्योपदेशपदार्थ्॑वं सूचयितुं “घातुसंशद्यर्थ! इत्युक्तम्‌ । अवयवोपदेशफलं तु तत्तत्कार्योददे श्यसमुदाय- 
निष्पत्तिरेवेति बोध्यम्‌ | माध्ये--एतदपीति। दौमुपदेशे प्रत्येक वणौनां बोपदेशः, कान्तससुदायस्य वा 
तत्तस्कायीरथो न तु दो इस्योकारान्तसमुदायस्येति व्यपदेशिवद्वावेनोकारस्यैजन्तस्वमिति भावः । असः 
हायत्वाभावादिति । अनेनैव व्यपदेशिवद्धावाप्रशत्तिरपि बोध्या; “व्यपदेशिवदेकसिमि न्निति पाठात्‌ | भाध्येऽथ्‌ः 
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पेघादन्यस्मिन्नशिति शित्सहशे कार्यं विज्ञास्यते । कि चान्यदशिच्छिस्सहशभ्‌ : 


प्रत्यय! । । 
इह तह उले उ्लानीयम्‌; म्लै म्लानीयम्‌, वेञ्‌ वानीयम्‌, शो निशानीयस्‌) | 
परत्वादायादयः प्राप्तुवति# । नञ चैजन्तं यदुपदेश इत्यपि विज्ञायमाने परत्वादा- 
यादयः प्राप्नुवन्ति । सन्तु । आयादिषु कृतेषु स्थानिवद्भावादेऽगरहणेन ग्रहणात्पुनरात्त्व 
भविष्यति । नलु चैज्‌ य उपदेश इत्यपि विज्ञायमाने परत्वादायादिषु कृतेषु स्थानिव- 
द्वाषादेज्ग्रहणेन ग्रहणादात्तवं भविष्यति । न भविष्यति। अनल्विधौ॥ स्थानिवद्धावो5- 


ब्विघिश्वायम्‌ । 


a A 


प्र०--भवति न त्वनर्थके छिन्ने देवदत्तशिरसि "स्थूलशिरा अयं देवदत्त' इति व्यपदेशः परवर्तते । 
।आद्यन्तवदेकस्मि'न्नित्यतिदेशोऽत्र न प्रवर्ततेऽसह्वयत्वाभावादौकारस्य । 

१इह तर्हीति । 'एजूय उपदेश’ इत्यस्मिन्‌ पक्षे दोषोड्भावनम्‌। परत्वादिति। पर्युदासपत्ते 
समानाभ्रयत्वादात्वस्थायादीनां च नित्यत्वाच तेषां विप्रतिषेबोपपत्तिः । 


अल्बिधिश्वायमिति । नन्वेजन्तं यदुपदेश इत्यत्रापि पन्च आत्त्वमल्विधिरेव, गुणभूता- 
लाश्रयस्थाप्यल्विधिलेनाश्रयणात्‌, तथा चं प्रपठ्येत्यादाविडभावः । नेतदस्ति । एजन्तस्यात्त्वं 
भवतीत्येवं विज्ञायमाने स्यादात्त्वमल्विधिः । यदा तेवं व्याख्यायते-'उपदेशे यदेजन्तं दष्टं तस्यात्त्वं 
भवती'ति, तदात्त्वस्याल्विषित्वाभावः । 'एज य उपदेशे तस्यात्त्व मित्यत्र तु पन्ने एचः स्थानिलेनों- 
पादानादात्त्वस्याल्विधित्वादायादिषु कृतेषु खानिवत्त्वा भावादप्राप्िः ॥ नन्वायादिषु कृतेष्वलो- 
७न्त्यस्यात्ले कृते यद्यपि ग्लानीयमित्यादि सिध्यति, तथापि जग्ळतुरित्यादि न सिध्यति, यकारः 
स्याल्वे कृते पूर्वेण सहैकादेशश्च प्राप्नोति लोपश्च, तत्र यद्यपि वर्णाश्रयत्वादेकादेशोऽन्तरः 

goer के 

४०- -वतेत्यनेनेदमेवोपलद्यते । ससहायत्वे एव तस्यानर्थकत्वात्‌ । माष्ये-शिस्सहशं प्रत्यय इति | कर्मघारया- 
भ्रयणेन वच्यमाणरीत्या शिखत्यय एवेति तत्सदशो 5पि प्रत्यय एवेति भाव; । एवश्च पत्षद्वयेऽपि 'दोकिते' त्यत्र 
न दोष इति ताप्यम्‌ । इत्यस्मिन्पक्षे इति। तदन्तविधिपचे वच्यमाणरीत्या दोषामाबादिति भावः । ननु 
प्रसज्यप्रतिषेधे ऽनै मित्तिकलेनास्वमन्तरङ्गमत 'ग्राह--पर्युदासेति । 

तस्यास्वमिति । एवं चायादिषुकृतेष्वपि उपदेशे एन्तमेवैतदूहष्ठमिति न स्थानिवल्बोपयोग इति 


भाबः । परे तु उपदिश्यमानस्वैजन्तस्येत्ये तत्पक्षे५थंस्य स्वयपुक्तत्वादेतदूव्याख्यानासंमवः । तस्मापप्राघान्येना- 
लाभ्रय एबाल्विविधित्वमित्यभिमानिनोऽयं अत्थ इच्येवोचितम्‌ । श्रत एवाग्रेऽशितीति शापकादिमं दोषं 


NP NN NA A UA NA rT A A ANTI 


NNN ANA ४”**५*/ ४१/४४/४४४४ 


i परिदरिष्यतीत्याहुः । एचः स्थानित्वेनोपादानादिति । तत्पक्षे उपलक्षणताया वक्दुमशक्यत्वादिति भावः । 
तदन्तग्रé्णपचेऽपि 'जग्लतु'रि्ाद्यसिद्विमाशाङ्कते- नन्वायादिष्विति । लोपश्चेति । “रातो लोप इरि 
br RR ककककेन टप यफ्प््््ाा या ्ाच्न ८ 

च्य १- इद तिः पा० | + एचोऽयवायावः ६ । १ । ७८ †.स्यानिवदादेशोऽनह्विधो १ । १ । ५६ 
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एवं तहोंजन्त॑ यदुपदेश इत्यपि विज्ञायमाने हृतः इूतवानित्त्रापि प्राभोति । 
भवत्येवात्रात्वम्‌ । श्रवणं कर्मा भवति ? पूर्वत्वमस्य भवति! । न सिध्यति । 
- इदमिह संग्रधार्यम्‌-आत्तवं क्रियतां पू्वेत्वमिति क्रिमत्र कतेव्यम्‌ । परत्वातपूवेत्वम्‌ । 
एवं तहींदमिह संग्रधायस्‌-आत्त्वं क्रियतां संप्रसारणमिति किमत्र कतेव्यम्‌ । परत्वा- 
दात्त्वम्‌ । नित्यं संप्रसारणम्‌, कृतेऽप्यात्वे प्राप्नोत्यक्रतेषपि | आत्त्रमपि नित्यम्‌ 
कृतेऽपि संप्रसारणे प्राम्नोत्यक्गृतेऽपि । अनित्यमात्त्वं न हि कृते संप्रसारणं प्राप्तोति । 
किं कारणम्‌ ? अन्तरङ्गं पूर्वलं तेन बाध्यते । यस्य च लचणान्तरेण निमित्त 
विहन्यते न तदनित्यम्‌ । न च संप्रसारणमेवास्वस्प निमित्तं विहन्ति | अवश्यं 
लक्षणान्तरं पूर्वत्वं प्रतीच्ष्यम्‌। उभयोरनित्ययोः पात्वादाच्ते कृते संप्रसारणम्‌, संग्रसा- 
रणपू्त्वम्‌ । कार्यकृतस्वात्पुनरात्त्वं न भविष्यति । अथापि कथंचिदात्त्वमनित्यं 
स्यात्‌ । एवमपि न दोषः । उपदेशग्रहणं न करिष्यते । 
यदि न क्रियते चेता स्तोतेत्यत्रापि प्राम्मोति । नेष दोष; । आचार्यप्रवृत्तिः 
ज्ञीपयति “न परनिभित्तकस्यात््वं भवती'ति यदयं क्रीङजीनां णावात्त्वंशास्ति# । 


NNN 


प्र०--ङ्गस्तथापि वार्णादाङ्गं बलव'दित्याकारलोपः प्राप्नोति । यथा-आह्वः प्रह्व इत्यादौ । तत्रा- 
कारलोपस्य स्थानिवड्भावा'दसिद्धवदत्राभा'दित्यसिद्धत्वाच पूर्वेस्याकारस्य लोपो न प्रान्नोति। 
एवं ताह 'वार्णादाङ्गं बलव' दित्यनाभित्येदमुक्तम्‌ । अत एवात्र परिहारेऽसमाश्वासादशितीति 
ज्ञापकादायादय ओत्त्वं न बाधन्त इति सिद्धान्तो भविष्यति । 

हूत इति । ह्वेत्रः संप्रसारणादिपु कृतेषूपदेश एजन्तत्वादुत्तरकालमसत्यप्येजन्तत्वे$लोन्त्यस्पेति 
वचनादूकारस्यात्वप्रसङ्गंः । भवत्येवेति । प्रागेव संप्रसारणादिति भावः । इतरस्तु पश्चादात्त्वम- 
नेनोक्तमिति मत्वाह-श्रवणमिति । अथापीति । यदि 'यस्य लच्षणान्तरेणे'ति नाश्रीयत इति 
भावः। उपदेशश्रहणमिति । उपदेशग्रहणात्‌ संप्रसारणादिपु कृतेष्वात्तरप्रसङ्गान्न कर्तव्यम्‌ । 
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उ०-_चे'त्यनेन | यथाह् इति । ग्राड'पूवौत्‌ हयतेरातश्रोपसर्गे इति के संप्रसारणे यदि एकादेशः स्यात्तदा 
झाल्लोपो न स्यादित्युवडि रूपासिद्धि: । 'प्रसारणिम्यो ड' इत्यस्य माष्ये प्रत्याख्यानादिति भावः । अनाश्नि- 
त्येति । श्रनाश्रयणं 'चानित्यत्वादूनोध्यम्‌ । 

संप्रसारणादिषु--संप्रसारणपूर्वस्वदीधैत्वेषु। ननु अकारस्याल्वे प्रयोगासिद्धथा भवत्येवास्वमित्ययुक्त- 
मत श्राइ--प्रागबैति । परत्वादाल्वे संप्रसारणमिति भावः । ननूपदेशग्रहणामावे5पि संप्रसारणादिषु कृतेषु 
स्थानिवल्वेनै जन्तत्वादात्वं प्रामोत्येवेत्यत आह--छते चेति । एजन्तस्येति । विशेष्यामावाचित्तयमिदम्‌ । 


Se क टसस्स्पस्प्णाणापपकापतापणणणाणणाशा हु का 
{ सम्प्रसारणाच ६। १। १०८ १ वचिस्वपियजादीमो किति ६ । १ । १५ 
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नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । नियमार्थमेत्स्यात्‌-“क्रीङ्जीना णावेवे ति । यत्त 'सीना- 
तिमिनोतिदीङां ह्यपि चै [ ५० ] इत्यत्रैज्ग्रहणमबुवतयति | ` 
इह तहिं ग्लै ग्लानीयभ्‌, म्लै ग्लानीयम्‌, घेन वानीयम्‌, शो निशा- 
नीयम्‌, परत्वादायादयः प्राप्नुवन्ति । अत्राप्याचायेप्रवृत्तिज्ञापयति “नायादय आत्वं 
बाधन्त? इति यदयमशितीति प्रतिषेधं शास्ति । यदि हि बाधेरन्‌, शित्यपि बाधेरन्‌ । 
[ तत्राशित्करणमनथेकं स्यात्‌ । ] 
अथवा पुनरस्तु “एज्‌ य उपदेश'ईति । नलु चोकं ग्ले “ग्लानीयम्‌) म्ले 
म्लानीयम्‌, वेन, वानीयम्‌ शो निशानीयम्‌, परत्वादायादयः प्राप्नुवन्तीति । अत्रापि 
शिस्रतिपेधो ज्ञापको 'नायादय आत्त्वं बाधन्त’ इति । 
आरव एश्युपसछुयानम्‌ ॥ १ ॥ 


आत्त एश्युपसङ्घयान कतेव्यम्‌ । जस्ले मम्ले! । अशितीति प्रतिषेधः प्राभोति । 


२४७ 
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प्र०--अकृते च तस्मिन्नेजन्तस्यात्त्वं भवतीति सूत्रार्थाश्रयणादात्त्वस्याल्विधिस्वात्स्यानिवत्त्वाभावा- 
त्सप्रसारणादिपु इतेष्वप्रसङ्गः । शित्यपि बाधेरन्निति। ततश्च ग्लायतीत्यादीनां सिद्धत्वादशिती ति 
प्रतिषेधोऽतर्यकः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पूर्वविप्रतिषेधेनात्त्व॑ भवतीति ज्ञायते । नन्वरितीत्यास्या- 
न्यत्ायोजनमस्ति, दयतिस्यतीत्यादौ हादावात्त्वं मा भूत्‌ । नेतदस्ति । 'ओतः श्यनीःत्योका रलो- 
पविधानादास्तरं श्यनि न भवतीति ज्ञायते । 


MS का दकत 
ड०-“पुच' इति वक्तँ युक्तम्‌ । सूत्राथौभ्रयणादिति । न तूपदेश यदेजन्त दृष्ट तस्ेत्यथीश्रयणमितय्थः । 
ननूपदेशग्रहणाभावे गोशब्दादिम्य गचारबितनतेम्यो 5 गवी दित्यादावाल्वापत्तिरिति चेन्न; श्रनभिधानेनैजन्तेम्य 
्राचारक्बिमाबात्‌ । माध्ये-एजग्रणमचुवतंयतीति । एजन्तानां मीनात्यादीनामाश्वमित्ययेऽनेनैवास्व- 
सिद्धेस्तश्यूत व्यर्थ सदेतदर्थशापकमिति मावः । अत्र चकारलन्धमशित्याल्वमेजूशहणसहितं शापकं वोध्यम्‌ । 

चेतेत्यादौ लक्षणप्रतिदोक्तपरिमाषाया ठु न वारणम्‌ । अवयवद्वारानिष्पन्नमेव तत्न लाक्षणिकशब्देन ग्रह्मत . 
क इत्यभिमानात्‌ । वस्वुतो5नेन शापकेन तसरिमाघाप्रउत्तिरेव गोध्यत इति बोध्यम्‌ । भाष्ये-परत्वादायादय इति । 
i श्रल्विधिल्ेन स्थानिवस्वामावान्न पुनरात््प्राप्तिः । निर्दिश्यमानस्येति परिमाषणाऽ्चेति भावः । ओतः 
हः  रयनीति। यद्याल्व॑ स्यात्त ओकारामावाललोपविधानमनर्थेकं स्यादिति भावः । श्रत्रेदं त्वम, अशि- 
( तीयस्य अ्रसज्यप्रतिघ्रधत्वादाल्वस्यान्तरङ्गलेन पक्षदयेडपि दोषपरिहार इति दौकितेत्यादावाद्यपच्ेऽपिं न 

दोषः एजुपदेशसामध्यौत्‌ । न च दौकत इत्यादौ स चरितार्थः, ककारव्यवधानेन तत्रापि शित्सरत्वा- ` 

` भावादिति दिक्‌ । 


द्द क्ाचित्कम्‌ । 1 लिटस्तमयोरेशिरेच ३ । ४ । ८१ 
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नैष दोष! । नै विज्ञायते शकार इद्यस्य सोऽयं शित्‌, न शिदशित्‌+ अशि- 
तोति । कथं तहि ? शकार इत्‌ शित्‌, न शित्‌ ` शित्‌; अशितीति । 
यद्येबं स्तनन्धय इत्यत्रापि प्राझोति! । अत्रापि शप्‌ शिक्धवर्ति३ | ग 

किं पुनरयं पर्युदासो यदन्यच्छित' इति, आहोखित्मसज्याय॑ प्रतिषेधः “शिति 
ने'ति । कश्चात्र विशेषः 

आशित्येकादेश प्रतिषेध आदिवत्त्वात्‌॥ ९ ॥ 

अशित्येकादेशे प्रतिषेधो वक्नव्यः म्लायन्ति म्लायन्ति । कि कारणम्‌ ? 
“झादिवत्त्वात? । शिदशितोरेकादेशोऽशित आदिवत्स्यात्‌ । अस्त्यन्यच्छित इति 
कुत्वात्त्वं प्राप्तोति । 


क च 
प्र०--शकार इदिति । तत्रेता शकारेण प्रत्ययस्थाक्षेपाद्यरिमन्विधिस्तदादावल्प्रहण इति 
परिभाषोपस्थानात्‌ शिदादावात्त्वनिषेधादेश्यात्त्वं भवत्यैव । यद्येवं स्तनन्धय इति । विकरणो5त्र 
रूपे विशेषाभावात्प्रयोजनाभावान्न भवतीति मन्यते । अत्रापि शबिति । आत्तवनिवृत्तिरेव शपः _ 
प्रथोजनम्‌ । क 
किं पुनरिति । तत्र पर्युदासे एकवाक्यत्वम्‌, उत्तरपदाथन नत्र: संबन्धात्स कि | 
उत्तरपदार्थसदुश॑ वस्त्वन्तरं समासाः । प्रसज्यप्रतिषेधे तु विधिनिषेधल - 
द्वाक्यभेदो नत्र: क्रियया संबन्धादसमर्यसमासः । स चाकर्तरि च कारक इति कारकग्रहणेन 


ग्लायन्तीति । लावश्थयामेवाङृतेपु तिबादिष्वात्त्वं न प्रवर्तते) ग्नैप्रभुतीनामेजन्ताना- 


PPP RT 
VS 


मुपदेशसामर्थ्यादशितीति वचनमामर्थ्याद्ना । 'पाप्नाध्माधेददुशः श इत्येषोऽशितीति वचन- 
CO 


उ०-तन्नेता शकारेणेति । यद्यप्यप्रयय इशादिः शिंदस्ति तथापि एजन्ताण्छितः प्रत्ययस्येव संभव 
इति भावः । नन्वत्रापि शपः शिदादेः प्रत्ययस्य सत्त्वातू कथमाल्वमत ग्राह--विकरणोऽन्नेति । 

स चाकर्तरीति । अन्यथा कर्वृसडशस्य कारकस्यैव ग्रहणे सिद्धे कारकग्रहणमनर्थेकं प्रसज्यप्र- 
तितेधेऽपि समासं ज्ञापयति । एवं च तच्छुङ्कानिवतत्या कारकग्रहणं ववरितार्थमिति भावः । 


ननु एकादेशविषय एब किमित्यात्वप्राप्तिनोंचते, र्लायतीत्यादावपि लकारे5शित्यात्ववप्रासेरत 
आह--ल्लावस्थायामेवेति । नित्यत्वान्तरङ्गत्वाम्यामिति । श्रावं तु तेषु कृतेषु नित्यस्वाच्छपः प्रप्यानित्ये, 
प्रकृतिप्रत्ययोमयाश्रयत्वादूबहिरज्ञ च। भाष्ये--आदिवल्वादिति । तठयुक्तकार्यस्य सल्वातस्यैव प्रवृत्ति 
रिति भाव! । प्रसज्यप्रतिषेधे तु एकादेशस्य पूनीन्तवस्लेन शिल्वाजास्वमिति बोध्यम्‌ । 
RI का 


| नासिकास्तनयोध्मोघेटोः ३ । २। २६ $ तिङ्शित्‌ सार्वेधादुकम्‌ ३ । ४। ११३३ 
कतरि शप्‌ ३। १ । ६ | 
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NN त्यति 


प्रत्ययविधिः ॥ ३ ॥ 
प्रत्ययबिधिश्च न सिध्यति- सुग्लः सुम्लः। आकारान्तलक्षण१# प्रत्ययविधिने 
_प्राप्नोति | अनिष्टे प्रत्ययेञ्चस्थित आत्त्वम्‌ । अनिष्टस्य प्रत्ययस्य श्रवण प्रसज्येत | 
अभ्यासरूपं च ॥ ४॥ 
अभ्यासरूपं च न सिध्यति--जग्ले मम्ले । इवणाभ्यासता प्राम्रोति। । 
अयवायावां प्रतिषेधश्च ॥ ५ ॥ 
अयवायावां च प्रतिपेधो बक्नव्यः । ग्लै ग्लानीयम्‌+ स्लै म्लानीयम्‌, 
शो निशानीयम्‌, वेञ्‌ वानीयम्‌, परत्वादायादयः प्राप्नुवन्ति । 
अस्तु तहि प्रसज्य प्रतिषेधः “शिति ने’ति । 
शिति प्रातिषेधे रलुलुकोरुपसङ्कुथानम्‌ ररीध्वस्‌ च्राध्वस्‌ [शिशोते ॥ ६॥ 
शिति प्रतिषेधे श्लुलुकोरुप्रसक्नयानं कर्तव्यम्‌ । दिवो नों वृष्टि मरुतो 
ररीध्वम्‌६। लुकू-श्राथ्य नो देवा निजुरो वृ्कस्य+। शिशीते शृङ्गे रचसे विनि? । 
नेष दोषः । इहृ तावदिवो नों वृष्टिं मरुतो ररीध्यमिति नेतद्रे इत्यस्य रूपस्‌ । 
कस्य तहि ? रातेदानकर्मणः । 'शिशीते शृङ्गे? इति नैतच्छयते रूपम्‌ । कस्य 
तहि ? शीङ; । श्य्यर्थो वै गम्यते | कः पुनः श्यतेरथ! ? श्यतिर्निशाने वर्तते । 
शीङपि श्यत्यथें वतेते । कथं पुनरन्यो नामान्यस्या्े वर्तते.? बह्वी अपि धात्र 


NS 


अ०- स्यावकाश इति चेत्‌, नेकमुदाहरणमगिद्ग्रहणं प्रयोजयति, अन्यथा'5शे'इति ब्रयात्‌ । अथवा 
नित्यत्वान्तरज्गत्वाम्यां पूर्व तिबादयो भवन्ति तेपु नित्यत्वाच्छब्भवति । ततोऽकारयोः परछ्प 
एकादेशे कृते तस्य पर॑ प्रत्यादिवद्धवादात्त्वप्रसङ्ग: ॥ जग्ले इति । एशि परत आत्त्वं तस्य 
'द्विवेचने5ची!ति स्थानिवद्भावाद्व ग्नैशब्दस्य द्विर्वचने हस्वत्वे चाभ्यास इवर्णान्तता स्यात्‌ । 

ररीध्वमिति । 'रे शब्द’ इत्यस्माह्लोटो व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । शपोबहुलं छन्दसी'ति 
शलुः । तत्र प्रसज्यप्रतिषेध आत्त्व न प्राप्नोति, शबाश्रयप्रतिषेधप्रस ङ्गात्‌ । पर्युदासे तु ध्वमाश्रयमात्त्वं 
भवति । श्लौ द्विर्वचनम्‌ 'ई हल्यघो रितीत्त्वम्‌ । शिशीत इति । श्यतेलंटो व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । 
२२७०5००००0 ७ व्यकती 


उ०--शबा्रयेति । प्रत्ययलक्षणनेति भावः । नलुमतेति निषेधसरूवनाङ्गस्वान्नेयमिमानः । शपूचेति | 
व्यत्ययेनेति शेषः । श्लुः--बहुल॑ इुन्दसी'त्यनेन । भाष्ये--विनिचे इति । विनिपूवौ्शेरन्तमौवितण्य- 


# आतश्रोपसगे ३ । १। १३६ 1 द्विवचनेऽचि १ । १। ५६ १-,अ्रयादीनां' पा० । 
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~ 


भवन्ति । तद्यथा-- वपिः प्रकिरणे दृष्श्छेदने चापि वर्तते- केशान्बणतीति । ईडिः 
स्तुतिचोदनायाच्नासु दृष्ट! प्रेरणे चापि व्तते--अभिवी इतो वृष्टिमीडे, मरुतोञ्धुत- 
श्च्यावयन्ति | करोतिरभूतप्रादुभीवे दष्टो निमलीकरणे चापि वतते पृष्ठं कुरु, 
पादौ कुरु । उन्मरदानेति गम्यते । निक्षेपणे चापि वतते-- घटे कुरु, कटे कुरु, 
अश्मानमितः कुरू । स्थापयेति गम्यते । | 


सर्वेषामेव परिहारः-*शितीःत्युच्यते न चात्र शितं पश्यामः । प्रत्ययलक्षणेन । 
“न लुमता तस्मि'न्निति$ प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधः || त्रा्वमिति जुङष व्यत्ययेन 
भविष्यति । 

अथवा पुनरस्तु पयुदासः । ननु चोक़मशित्पेकादेशे प्रतिषेध आदिवत्त्वादिति। 
नेष दोषः । एकादेशः पूर्वेविधौ स्थनिवद्भवतीति स्थानिवद्भावाइच्यवधानम्‌ । 


यदपि प्रत्ययविधि’रिति, आचायेप्रवृत्तिज्ञापयति भवत्येजन्तेभ्य आकारान्त- 
लक्षणः प्रत्ययविधिरिति यदयं “ह्वावामञ्च' [ ३ । २ । :२ ] इत्यणं कवाधनार्थ 
शास्ति । 

यदप्यभ्यासरूपमिति, प्रत्याख्यायते स योग;% । अथापि क्रियते । एवमपि 


न दोपः । कथम्‌ ? 'लिटी'त्यनुवतते]. । द्विलकारकश्चायं निर्देश!--“लिटि लका- 


प्र०--शपू च । तस्य श्लुः । तस्य द्विवैचनमु । अभ्यासस्य "बहुलं छन्दसी तीत्त्वम्‌। ई हत्यघो' रिती- 
त्त्वम्‌ । घ्राध्वमिति । त्रेडः पालने । लोट्‌ । ध्वम्‌ । शपो “बहुलं छन्दसी'ति लुक्‌ । श्यत्यर्थं इति । 
वृषभः श्रद्धे तीक्ष्णीकरोति । रक्षसे--रक्षोर्यमु, विनिच्षे-विनिपातनायेत्यर्थेः । चाध्वमिति 
लोडर्थ व्यत्ययेन लुङः । ध्वरम्‌ । 'घि चे'ति सलोपः । 'बहुलं छन्दस्यमाझ्योगेऽपी'ति अडभावः । 
यदयमिति । 2 
“झात्मभाविन एजन्तादाकारान्तनिमित्तकः । 
प्रत्ययो ज्ञाप्यते सर्वो ह्ावामश्चेत्यणा पुनः” । 
प्रत्ययाख्यात इति । 'द्विचनेऽची'त्ययं योगः पूर्वविप्रतिषधाश्रयेण प्रत्याख्यायते । 
तत्रत्यास्यानात्स्थानिवत्त्वाभावः । द्विलकार इति । “लिटि वयो य? इत्यत्र द्विलकारको निर्देशः 


Ss Ne ५५/४/४”१” ४/ 


उ०--थौत्तुमर्थे इति सेनषः्वे । छन्दसो वणलोपः | सर्व इति । यजादिरिपीत्यथेः । पूर्वविप्रतिषेधाश्र- 
येणेति । द्विवेचनं यणयवायावेत्यत्राकारपाठामावात्परत्वादात्वे इते द्वित्वमिति भावः | अनुदृत्ते कथं द्विलकारको 
निर्देशो5त श्राह--ब्विटि वय इति | 'न संप्रसारणे'इत्यनेन संहितया पाठे इत्यथंः । लावस्थायामिति । 


Ss SSS मर 
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रादा'बिति । एवं च कृत्वा सोऽप्यदोषो भवति यदुक्तपतास्व एरयुपमङ्कयानमिति। 

यदप्युक्कमयवायाबां प्रतिषेध्रश्चेति, शिति प्रतिपेधो ज्ञापको 'नायादय त्तं 

बाधन्त’ इति । 
प्रातिपदिकप्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 

प्रातिपदिकानां प्रतिषेधो वक्तव्य; । गोभ्याम्‌ गोसिः। नौस्यास्‌ नौभिः । 

स तहि वक्नव्य; ? न घक्कव्यः । आचायेप्रवृत्तिज्ञोपयति “न प्रातिपदिकानामात्वं 
भवती'ति यदयं “रायो इलि’ [ ७। २। ८५ ] इत्यात्वं शास्ति । नेतदस्ति 
ज्ञापकम्‌ । नियमार्थमेतत्स्यात्‌-'रायो हल्येवे!ति । यत्ति 'औतो5म्शसोः” [ ६। १। 
8३ ] इत्यात्वं शास्ति । एतस्याप्यस्ति वचने प्रयोजनम्‌ । अमि वृद्धिबाधना- 
थैमेतत्स्यात्‌, शसि प्रतिषेधायं च । तस्मात्‌ प्रातिपदिकानां प्रतिषेधो वक्तव्य || 
न वक्नव्य; | 

धात्वघिकारात्प्रातिपादिकस्याप्रा्िः॥ ८ ॥ 
` घात्वधिकारात्प्रातिपदिकस्यात्वं न भविष्यति । धातोरितिवतते । छ प्रकृतम्‌ ? 


RANA AANA A 


प्र०-स्तत्र च द्वितीयस्य लकारस्य प्रयोजनाभावादिहार्थत्वं विज्ञायते-'लावस्थायामेव लिट्यात्वं 
न त्वजादा'विति खानिवत्त्वाभावाजग्ले इत्यादि सिध्यति । 

प्रातिपदिकप्रतिषेध इति । उणादीनां व्युत्पत्तिपक्षे 'गमेर्ड्ग्लाबुदिश्याँ डा वित्यादावुप- 
देशे भवत्ययमेच्‌ । एजन्तो वार्थवत्त्वाद्ृयपदेशिवःद्भावादिति भावः । अमि चरुद्धिबाधनार्थेमिति। 
गा पश्ये त्यत्र गोतो णि'दिति णित्ते वृद्धिप्रसङ्गात्‌ । 'गाः पश्ये त्यत्राशितीत्यात्वाप्रसङ्गः । 
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ड०--वाक्यमेदेन संत्रन्धः । अअशित्यास्स्व, लिटि तु लकारादावितीति भावः । स्थानिवत््वाभावादिति | 
दविवेचननि मित्ताञ्निमित्तत्वामावादिस्यरथः । 

ननु गवादीनामुपदेशामावात्कथमतिप्रसङ्गोऽत श्राह-उणादीनासिति । तदन्तविधिपच्षेऽण्याइ-- 
एुजन्तो वेति । माष्ये- नियमार्थमेतत्स्यादिति । इदं प्रौदया । ्रतिरिशब्दे नपुंसकेऽमेजन्ते स्वार्थ 
तस्यावश्यकत्वात्‌ । स्पष्टञ्चेदमिकोऽचीःति सूत्रे भाष्ये । 


भाष्ये--अयापि निवृत्तमिति । “ष्यङः संप्रसारण'मित्यादावसम्बम्धादिति भावः । नोपदेश इति। _ 


श्रनिश्ञातस्वल्पस्य कायोर्थस््रूपज्ापनार्थमपू्वोच्चारणं ह्मपदेशः । गुणेः प्रापणं 'वोद्देशः । नन्वत्रापि 
व्युपत्तिपत्षे 'डो' इत्यादीनामुपदेशोऽस्सेवेत्यत श्राइ--उणादय इति । पराथौ इति । पराथी एवेत्यर्थः । 
येषां ठु परा्थधुपादानेऽपि तेनैव लक्षणेन स्वर्पसिद्विरपि तेषामुपदेशस्वमस्येवेति भावः । अत्रेदं बोध्यम्‌ 
रसच्यप्रतिपेध एव युक्तः, पयुदासपच्षे बहुप्रतिविधेयल्वात्‌ । उपदिश्यमानस्य एजन्तस्थेत्यथोच्च गोभ्याम्‌ 


1 गोतो णित्‌ ७। १ । ६०; श्रचो ड्णिति ७। २। ११५ 
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५०१० 


“लिटि धातोरनभ्यासस्य' [६ । १ । ८ ] इति ॥ अथापि निवृत्तम्‌ । एवमप्य- 
दोष; । “उपदेश इत्युच्यते, उद्देशश्व प्रातिपदिकानां नोपदेशः ॥ ४५ ॥ 


क्रीङ्जीनाँ णो ॥ ६। १ । ४८ ॥ 
आत्वे णौ लीयतेरुपसहुयान॑ प्रलर्भनशाली नीकरणयो; ॥ १ ॥ 


आत्ते णौ लीयतेरुपसङ्कयानं कतव्यम्‌# । “कि प्रयोजनम्‌ ? प्रलम्भने चार्थे 
शालीनीकरणे च नित्यमात्त्वं यथा स्यात्‌ प्रलम्भने तावत्‌- जटाभिरालापयते । श्मश्रुभि- 
रालापयते । शालीनीकरणे-श्येनो वर्तिकापुल्लापयते । रथी रायिनमपलापयते। ॥ ४८॥ 


प्र०--उद्देशञ्चेति । 'उणादयोऽव्युत्पन्चानि प्रातिपदिकानी'ति भावः । एतब्ातः कृकमिकसे- 
त्यत्र कंसशब्दस्य भेदेनोपादानाइिज्ञायते । “उणादयो बहुल'मित्यस्य तु सूत्रस्योदाहरणप्रदर्शना- 
योणादिपाठ इत्युणादीनामुपदेशाभावः । ननूगवादिस्यो यदित्यत्र गवादिगणे 'गो-हृविष-अ- 
करेति गोशब्दस्यास्त्युपदेशः, तथा “नौवयोंधमे त्यत्र 'नौःशब्दस्य । नेष दोषः । अर्थवदिति प्रातिः 
पदिकसंज्ञाविधानाल्लब्धसाधिमानः प्रत्ययविधानाय परार्था गवादय उपात्ताः । येषां तु स्वख्पज्ञा- 


` नायापूर्वमुद्चारणं तेष्रामेवोपदेशव्यवह्ारः ॥ ४५ ॥ 


क्रीङ्जीनां णौ। आत्वे णाविति । 'विभाषा लीयते'रिति विकल्मे प्राप्ते नित्यार्थं 
वचनम्‌ । संमानने तु विकल्प एव भवति । अन्ये त्वाहुः-प्रलम्भनशालीनीकरणग्रहणमात्म- 
नेपदविषयोपलत्षणार्थ'मिति संमाननेऽपि नित्यमात्वं भवति ॥ ४८ ॥. 


१००" 


NE 


उ०--टौकितेत्यादौ न दोषः । धातुग्रहणानुद्रत्तो तु 'उदीचां माङ’ इत्यादावाक्वानापत्तिः, डकारविशिष्टे 
धातुस्वामावात्‌ । अनुबन्धलोपोत्तरं तद्विनिमुक्तस्यैव घातुताया “न धातुलोपः इति सूने भाष्ये सपष्मु्तस्वात्‌ । 
अयमेवाथापि निवृत्तमिति माष्यस्याशयः । उपदेशप्रहणे तु कार्यमेव, ज्ञापकाश्रयणे गौरवात्‌, गोम्या- 
मित्यस्य व्यातृस्यर्थमावश्यकत्वाच्च, उद्देशश्चे'त्यादि भाष्येण तदर्थतायास्तस्य बोधितत्वात्‌ । 'तन्न करिष्यते? 
इति प्राक्तनभाष्य॑ स्वेकदेश्युक्तिः । श्न्त्यानुबन्धसहितधेडादिघातूनां तु अनुबन्धलोपे कृते उपदेशविषयैजन्त- 
त्वादाल्व॑ भवत्येव, घातुसंशाद्यर्थ तस्याप्युपदेशविषयत्वात्‌ । सति त्वचुबन्धे न प्राप्नोति, परस्य सल्वेन तदा 
तस्यैजन्तर्वामावात्‌ । तत्रापि 'माड” इति निर्देशशापितेन नाबुत्रन्धक्ृतमनेजन्तत्वमिच्यनेन सिध्यति | 
अत एब दैपोऽदाबिति प्रतिषेधः सिद्ध्यति । एवश्चगोशब्दादिव्याबृत्तये उपदेशग्रहणावश्यकत्वे तस्य 
लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषानित्यस्वशपकता नव्योक्ता चिन्येवेति दिक ॥ ४५ ॥ 


क्रीद्जी ननु 'विभाषा लीयते रित्यात्बस्य सिद्धस्वात्‌ किं बचनेनेष्यत आहर--विभाषेति । 
शालीनीकरणं--न्यक्कारः । श्रम्ये व्वाहुरित मतं भाष्याननुगुणम, 'ऽ्रास्मनेपद्विषये इति वक्तव्ये 


तयोग्रहणात्‌ ॥ ४८ ॥ 


क विमाषा लीयतेः ६। १ । ५१ † लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च १ । ३ । ७० 
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सिध्यतेरपारलोकिक ॥ ६ । १ । ४९॥ 


सिध्यतेरज्ञानार्थस्य ॥ १ ॥ 
सिध्यतेरजञानार्थस्येति वङ्कव्यम्‌ । 
इतरथा चनिष्टप्रसङ्गः ॥ २ ॥ 
“अपारलोकिक' इत्युच्यमानेऽनिष्टं प्रसज्येत । अन्नं साधयति ब्राह्मणेभ्यो 
दास्यामीति ॥ अस्ति पुनरयं सिध्यति) क्कचिदन्यत्रापि ज्ञानाथें वतेते ? अस्तीत्याह । 
तपस्तापसं सेधयति । ज्ञानमस्य प्रकाशयति । स्त्ान्येवैनं कमीणि सेधयन्ति । 


“~ 


प्रसिध्यते । परलोकः प्रयोजनमस्येति पारलौकिकम्‌ । “प्रयोजन'मिति ठत्र्‌ । 'अचुश- 
तिकादीनां चे त्युमयपदवृद्धि: । धात्वर्थोपाधिश्चायं 'न चेत्सिध्यतिरदष्टफलेऽ्थ वर्तते तदा तस्यात्त्वं 
भवति’ ॥ सिध्यतेर्ञानार्थस्येति । सांकाश्ये सिद्ध इत्यादौ सिध्यतिर्ज्ञानार्थः प्रयुज्यते, सांकाश्ये 
ज्ञायत इत्यर्थावगमात्‌। इह तु ज्ञायमानकतुंकार्थवृत्तिः सिध्यतिरिति प्रतिषेधो न भवति 
“राजकुले देवदत्तं साधयतीति । ज्ञातृव्यापारवृत्तेस्त्वात्त्वं निषिध्यते, तत्रेव ज्ञानस्य मुख्यत्वात्‌ । 
सिध्यति तापसः । आविभू तज्ञानलक्षणप्रकाशो भवतीत्यर्थः । तपः सेधयतीति । ज्ञानपूविकायां 
तु संपत्तौ यो वर्तते तत्र ज्ञानस्य गुणभावाञ्रतिषेधाभावो “राजकुले देवदत्तं सावयती'ति । 


अन्नं साधयतीति । ननु 'ब्राह्मणेम्यों दास्यामी'ति वाक्यात्‌ पारलोकिकत्वं गम्यते न तु 
पदात्‌, धात्वर्थसतन्निष्पत्तिमात्रम्‌, 'अन्नं निष्पादयती'त्यर्थावगमादिति प्रतिषेधो न भविष्यति । 
नैतदस्ति । 'तपस्तापसं सेधयती 'त्यत्रापि पदान्तरसंनिधानात्सिध्यर्थस्य पारलौकिकत्वं प्रतीयत 
इति सर्वत्र वाक्यगम्यत्वात्पारलौकिकत्वस्य प्रतिषेधप्रसङ्गः । वातिककारेण सूत्रार्थं एव व्याख्यात 
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उ०--सिध्यतेर । परलोक इति । तेन देहाम्तरोपभोग्यफल्केऽर्थे यदि सिध्यतिस्तदास्वं नेत्यथंस्त- 
दाह-अदृष्टफल्ले इति ॥ ननु सिध्यतिनिष्पत्तौ न ज्ञाने इति तप्पर्युदासो व्यर्यो5त श्राह-साङ्काश्ये इति । ननु 
राजकुले देवदत्तं साधयतीत्यतो ्ञापयतीत्वथप्रतीतेस्तत्राप्यात्वं न स्यादत आह--इह तु ज्ञायमानेति | स 
'च ज्ञानविषयीमवनरूपः, देवदत्तो ज्ञानविषयो भवति, तमपरो ज्ञानविषय्रीकरोतीत्यथावगतेः । कथमत्र 
प्रतिषेधो न भवतीत्यत आह-ज्ञातृब्यापारेति । तत्र हेतुमाह--मुख्यत्वादिति । एवञ्च तत्र चरितायै 
गोणेऽप्रसिद्धे न प्रवर्तत इति भावः । आविभू तेत्यादेशीनवान्मवतीत्यथः | तपः सेधयतीति । ततोऽयं 
णिचि प्रयोगोऽञ्ानार्थस्थेत्यस्य व्यावर्त्यॅमिति भावः । “राजकुले देवदत्तं साघयती'त्यस्य प्रकारान्तरेणो- 
पपत्तिमाह_ ज्ञानपूर्विकायां तु संपत्ताविति। संपत्तिः--संगन्धः । देवदत्तो राजकुले शानपू्व संचद्धो 
भवति, तमन्यस्तस्था सम्बद्धं करोतीत्यर्थं इति भावः | 


न तु पदादिति । 'साघयती'तिपदादिव्यर्थः । पदान्तरसन्निधानादिति । “तपस्तापस'मिति 
पदसन्निधानादिति भावः । इत्याहुरिति । अन्रारुचित्रीज॑ तु 'इतरथा ह्यनिष्टप्रसज्ञ' इति वार्तिकशेषविरोधः । 
भन्नजरत्तणं --श्रज्ञनिष्पत्तिलक्तणम, । सिध्यत्यथंस्य तदर्थव्यापारस्य । दानं त्वदृष्टफलम, । एवश्च 
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ज्ञानमस्य प्रकाशयन्तीत्यर्थः ॥ ४६॥ 


मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च ॥ ६ । १ । ५० ॥ 
मीनात्यादीनामात्व उपदेशवचनं प्रत्ययविध्यर्थम्‌ ॥ १ ॥ 


सीनात्यादीनामात््व उपदेशिवद्धावो वक्कव्यः । उपदेशावस्थायामात््तं भवतीति ˆ 


वक्तव्यम्‌ । कि श्रयोजनम्‌ ? भ्रत्ययविध्यर्थम्‌? । उपदेशावस्थायामात्वे कृत इष्ट 
प्रत्ययविधियेथा स्यात्‌ । 


के पुनः प्रस्यया उददेशिवद्भावं प्रयोजयन्ति ? का! । कास्तावन्न प्रयो - 
जयन्ति । कि कारणम्‌ ? एच! इत्युच्यते, न च केष्वेजस्तिः । 


णघब्युज्विधयस्तहिं प्रयोजयन्ति | ण--अवदाय; । “आतः इति णः! सिद्धो 
भवति! । ण ॥ घञ्‌ --अबदायो वतते । आत इति घन्भसिद्धो भवति | किं च भो 


Nr 


प्र०--इत्याहु: । अन्नं साधयतीत्यत्र दृष्ठमेवान्नलक्षणं फलं सिध्यत्यर्थस्येति निषेघो न भवति, हेयो- 
पादेयतत्त्वप्रत्यच्तीकारलन्षणं तु ज्ञानं पारलौकिकमिति तत्रेव प्रतिषेधः प्रवर्तते ॥ ४६ ॥ 


मीनाति । उपदेशबचनमिति । आद्य उच्चारणेऽचुत्पन्न एव प्रत्यय आत्वं कर्तव्यमित्यर्थः ॥ 
भाष्यकारस्त्रेनमेवार्थमन्यथा व्याचष्टे-उपदेशिबद्भावो बक्तव्य इति। उपदेशिन आकारान्ता 
यावाप्रभूतय आकारान्तनिमित्तप्रत्ययप्रङ्कतित्वं यथा प्रतिपद्यन्ते तथा मीनात्यादयोंऽपरीत्यर्थः । 
का इति । 'आतश्चोपसर्ग'.इति कः । ‘आतोऽनुपसर्गे क' इति कः। कौ च अङ च काः । आतः 
श्वोपसर्ग इत्यङत्र निर्दिष्टः । न च केष्विति। शकन्ध्वादित्वात्पररूपम्‌ । अन्यथा कास्विति 


ANAS NAA SE PNAS SANS SNP SAAS WAN 


उ०--साच्चाद्इष्टफते घात्वर्थ सावकाशः पर्युदासो व्यवधानेनाइष्टफले न प्रवर्तत इति भावः | तदेवाह 
हेयोपादेयेति । हेयोपादेययोर्यत्तस्वं हेयेस्वादिकं तछत्यक्षीकारो विवेकश्च मिष्यर्थः । तपो हि चान्द्रायणादिः 
कृमनुष्ठीयामानमनुाहर्विवेकविषश्ञानातिशयमुत्पाद्यतीति भावः ॥ ४६ ॥ 


सीनातिमिनो । ध्ये उच्चारणे इति | तदव्यवहितोत्तरकाले इत्यर्थः । यद्ययं वार्तिकार्थस्तत्कथं 
भाष्ये उक्तर-- उपदेशिवद्धावे! इति १ अत आह--भाष्येति | तमेवार्थं शब्दान्तरेण बिदणो तीत्यर्थः । 
तदाह—भाष्ये--डपदेशावस्थायामिति । उपदेशावस्थासदृशावस्थायापित्यथः । ननु द्वावेव काविती 


बहुवचनानुपपत्तेराह्‌-आतश्चेत्यादि । शकल्ध्वादित्वादिति । छत्रिण इतिवदड्यपि कत्वारोपेण प्रयोग 


ॐ आतश्रोपसग ३ । १। १३६; आतोऽनुपसग कः ३ । २ । ३; श्रातश्चोपसते ३ । ३ । १०६ 
. † असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ १। २। ५ 1 श्यादव्यध'"' `` श्लिषश्वसश्च ३ । १। १४१ 
४६ | ह न्‍ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 00॥60100. 


Sh 7: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६२ श्रीमगवत्पत्ञल्िविरचितं [ सीनातिमीनोति- 


~ 


आत इति घनुच्यते ! न खल्वप्यात इत्युच्यते, आतस्तु विज्ञायते । कथम्‌ ! 
अविशेषेण घनुससरगेसतस्मेवणेन्तादुवशान्ताचाजपावपवादोऽ । तत्रोपदेशावस्थायामात्वे 
कृतेऽपवादस्य निमित्तं नास्तीति कृत्योत्सगेंग घन्सिद्धी भवति¶ । एवं च कृत्वा न 
' चात इत्युच्यते, आतस्तु बिज्ञायते ॥ युच्‌-ईपदवदानं खबदानम्‌ । आत' इति 
युच्सिद्धो भवति > । 


दं विप्रतिविद्वनेच उपदेश इति । ययेचो नोपदेशेऽयोपदेशे नैचः । एच- 
ओपदेशी चेति विप्रतिषिद्धम्‌ ॥ नेतद्वम्तिषिद्धम्‌ । आहायमेच उपदेश इति । यचेचो 
नोपदेशेऽथोपदेशे नेचः । ते वयं विषयं विज्ञास्यामः--*एज्बिषय’ इति । 


तत्तह्लुपदेशग्रहणँ कतेव्यम्‌ ? न कतेव्यम्‌ । प्रकृतमबुवतेते । क्क मृतम्‌ ! 
“आदेच उपदेशेऽशिति’ [ ४५ ] इति । तद्वै प्रकृतिविशेषणं विषयविशेषणेन चेहाथः । 
न चान्यार्थ प्रकृतमन्यार्थं भवति । न खल्वप्यन्यस्रकृतमलुवतेनादन्यञ्भवति; न हि 


प्र०--स्यात्‌ । “किति चे'ति गुणप्रतिषेधात्तत्रेजभावः । आतस्तु विज्ञायत इति। सामर्थ्यात्‌ । तथा 
हिं-मीनात्यादीनामुपदेश एवात्वे कृते इवर्णान्तलत्षणोऽजपवादो न प्रवर्तत इति घत्रेव स्यात्‌ । 


इद्‌ विप्रतिषिद्धमिति । न हि मीनात्यादीनामुपदेश एजस्ति, प्रत्ययनिमित्तत्वादेचः । 
ते वयं विषयमिति। स तु विषयः-प्रत्ययः । यस्मिन्‌ प्रत्यये एचा भाव्यं तस्मिन्ननुलन्न 
एवात्त्वम्‌ । अन्ये त्विवर्णमेज्चिषयमाहुः । यस्येवर्णस्यैचा भाव्यं तस्यात्त्वम्‌ । केचित्त्वेजेव विषय 
इत्याहुः । एचि भावित्वेन बुद्धयाश्रिते आत्वं भवतीत्यर्थः । न चान्यार्थमिति । तस्येव तदर्थ- 


NAN A A I IAAI 
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उ०--इत्यन्ये तत्रेजमाव इति । एवञ्चेस्विषयामावान्न तद्विषये आश्वप्राप्तिरिति भावः । “्रात’ इति बचना- 
भावे कथमातो विश्ञानमत अाह-सामथ्योदिति । श्रपवादपरबृत्तप्रतिबन्धद्वाराकारान्तत्वनिमित्तको 
घञिति भावः । 

न हीति । शरत्ाष्येच इत्यनुद्ृत्यैजन्तानां मीनात्यादीनामुपदेशे श्रात्वमिति विरुदधमितय्थः | स तु 
विषय इति । एचो विषय इति षष्ठीसमास इति भावः । अन्न पच्ने विषय इति ससम्यन्ताध्याहरेणानुपन्न 
एवेत्यर्यलाम उपदेशग्रहणात्‌ । तस्यास्वमित्ि । तचचानैम्ित्तिकमिति मावः । अत्र पच्ने एज्बिषय इति 
सप्तमी स्थानिनो ऽधिकरणत्वविवक्षया बोध्या | श्रत एवार्चेराह- केचिदिति । श्रनयोरपि पक्षयोरुपदेश- 

- अहणादेवानुत्पन्ने प्रत्यये त्वमिति बोध्यम्‌ । तस्बैवेति । तकनुपूर्वीकस्पेत्यथ; । तदथँस्बैवेति । यो यदर्थः 


§ प्रच; ऋदोरप्‌ ३ । ३। ५६; ५७ भ मावे; अकतेरि 'च कारके संशायाग्‌ 
३।३। १८; १६ > श्रातो युच्‌ ३। ३। १२८ - 
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६ अ० | १ पा०। १ आ० | ४० खू० ] ध्याकरणमहाभाष्यस्‌ ३६२ 


a 


गोधा सपन्ता सपेणादहिभवति । 


यत्तावदुच्यते “न चान्याथे प्रकृतमन्यार्थं भवती'ति, अन्याथेमपि प्रकृतमन्यार्थं 
भवति । तद्यथा--शास्यर्थं कुर्याः प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं पीयते) उपस्पृश्यते 
च, शालयश्च भाव्यन्ते । यदप्युच्यते न खस्यप्यन्यस्प्रकृतमनुवतेनादन्यद्भवति, 
न हि गोधा सर्पन्ती सर्पणाद हिर्भवती'ति, भवेदद्रव्येष्वेतदेवं स्यात्‌ । शब्दस्तु खलु 
येन येनामिसम्बध्यते तस्य तस्य विशेषको भवति । तद्यया-गौ; शुक्तः, अश्वश्च । 
“शक्ल” इति गम्यते । | 


प्र०--स्येवोत्तरत्रानुवर्तनादिति भावः । तत्रेतत्स्यादन्यदेव शब्दरूपं वाक्यान्तरेष्वनुमीयते इत्याश 
ङ्याह-न खढ्वपीति । 


अन्यार्थमपीति । स्वरितत्वप्रतिज्ञानाच्छब्दस्वरूपमात्रमुत्तरत्राचुवर्तते, तस्य यदर्थः 
स्योपयोगस्तदर्थमेवावतिऽठते । शब्दस्त्बिति ! स्वरितत्वप्रतिज्ञानात्तत्सदुशं शब्दान्तरं. वाक्यार्था- 
लुगुार्थमउुमीयते । सादृश्यात्तु तरेवेदमिति तत्त्वाध्यवसायो भिन्नेष्वपि शब्दरूपेपु भवति । 
तत्रोप देशशब्देन प्रत्ययोऽभिधीयते । उपदिश्यते तस्मिन्नेजित्युपदेशः । विषयसप्तमी चेयं न 
परसप्तमी । तेनानुत्सच्च एव प्रत्यय आत्वम्‌ ' इवर्णो वोपदेशः । अथवोपदेशनमुपदेशःतत्मति- 
पादनम्‌ । तत्र पुर्वसत्रउपदेशग्रहणं प्रक्ृत्याभिसंबन्यात्तद्विशेषणमिह तु विषयविशेषणमिति न 


“~ 


NN 


'ड०--प्रकृत इस्यर्थः । उत्तरमाष्यं शङ्कोत्तरत्वेन योजयति- तन्नैतव्स्यादिति । प्रत्यमिशानुपपत्त्या नान्यस्वमि- 
_ त्युत्तरम्‌। 

ननु लोकवेदयोः प्रकृतार्थस्यैवोत्तरत्रान्वयो दष्टो न त्वन्याथेशब्दस्यान्याथत्वमतो5त्र शाल्ने विशेषः 

माह--स्वरितस्वेति । तत्सददशमिति श्रर्थमेदेन शब्दमेदादिति मावः । ननु प्रत्यभिशविरोधान्न शब्दान्त- 

रत्वमत आह--साइश्याल्विति । अन्नोपदेश इत्यस्य कोऽन्यो थस्तत्राह-उपदिश्यत इति । विषयससमीति । 

` एष्व उपदेशे प्रत्यये विषय इत्यर्थः । इवर्णो वोपदेश इति । उपदिश्यत इस्युपदेशः । एचः सम्बन्धिन्युपदेश- 

भूते इवण विषय इति ग्रर्थस्थानिनो विषयत्वेन निर्देशः । तत्मतिपादनमिति। एचः प्रतिपादनमित्यथः । 
प्रतिपादनमात्रपुपदेशो न तःचारणमिति मावः । एप्वः प्रतिपादनविषये एपचो बुद्धिस्यत्वे सति प्रागेव प्रययो डु 
सत्तेरात्वमिंतीश्प्रयोगसिद्धिरेति तासर्यंम्‌। तद्विशेषणं--बहुत्रीहिणा प्रकृतिभूतस्यैचो विरेष्यमित्यथः | . 
विषयविशेषणमिति । विषयससम्यन्ततया विधेयविशेषणमित्यर्थ:। भाष्ये--श्श्न शुक्ल इति यस्ते 
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३६४ श्रीभगवत्पत्ञलिविरचितं [ बिभेतेहेतुभये ` 
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निमिमीलिया खलचो; प्रतिषेधः ॥ २ ॥ 


निमिमीलियां खलचो$# प्रतिषेधो वक्कव्यः । ईपन्निमयम्‌ सुनिमयम्‌ । 
निमयो वतेते । निमय! । मि॥ मी-ईषत्ममयम्‌ सुम्रमयम्‌ । प्रमयो चतते। प्रमयः 
मी ॥ ली-ईषद्रिलयम्‌ सुविलयम्‌ । बिलयो घतते | बिलय! || ५० ॥ 


विभाषा लीयतेः ।। ६ । १ । ५१ ॥ 
किमिदं लीयतेरिति ? लिनातिलीयत्योयेका निर्देशः ॥ ५१ ॥ 
बिभेतेहेतुभये ॥ ६ । १ । ५६ ॥ 


हेतुभय इति किमर्थम्‌ ? कुञ्चिकयैनं भाययति । अहिनेनं भाययति । 
हेतुभय इत्युच्यमानेऽप्यत्र प्राम्रोति । एतदपि हि हेतुभयम्‌ -4। हेतुभय इति 


AS */५/४५/४”४*”४*”४*” “५४” ४ |. 


प्र०-कञ्रिद्दोषः ॥ खलचोरिति । पचाद्यच एरचश्च सामान्यग्रहणम्‌ ॥ ५० ॥ 

विभाषा लीयतेः। यका निर्देश इति । श्यना निर्देशे लिनतेग्रहणं न स्यादिति सामा- 
न्यग्रहणाय यका निर्देश आश्रीयते । यक्च श्तिपः रित्करणसामर्थ्यादभावकर्मवाचित्त्रे५पि प्रवर्तते, 
यथा शबोदयोऽकतुंवाचित्वेऽपीति भाव! ॥ ५१ ॥ 


बिभेतेर्हेतुभये । हेतुभय इति किमर्थमिति। इह्‌ णाविति वर्तते, प्रयोजकव्यापारेः 
च णिज्विधीयत इति सर्वत्र हेतुसंबन्धिभय प्षद्भावाद्वव्यावरत्त्यभावादनर्थक हेतुभयग्रहणमिति मत्वा 
प्रश्न: । हेतुरेव भयमिति । अपादानसाधनो भयशब्दो न तु भावसाधनः । समानाधिकरणपदः 
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उ०--इति । आश्रयमेदादगुणमेद इति मते इदम्‌ ।। खलचोरिति । तयोविंषये आत्वस्य प्रतिषेध इव्यर्थः । 
पचाद्यच एरचश्चेति | अत एव भाष्ये--निमयो वर्तते, निमय इ्याद्य॒दाह्ृतम्‌ ।। ५.० ॥ 


विभाषा लो । सामान्यग्रहणायेति । दैवादिकमात्रग्रहणे हि 'लीड” इत्येव नि्दिशेदिति भावः | 
ननु भावकर्मवाचित्वाभावात्कर्थ यगत आह-यकक्‍्चेति | यथा शाबादय इति । 'इन्धिमवती'स्यादौ । 
वस्तुत इदं चिन्त्यम्‌, पिचतिग्लायतीत्यादी पित्राद्यादेशप्रवृत्त्या श्रात्वनिवृत्त्या च शिरूबस्य चारिताथ्योत्‌ | 
तस्मात्‌ 'उपसगोत्सुनोती त्यादिनिर्देशादकत्रोदिवाचकेषपि विकरण इति 'तत्वम्‌ ॥ ५१ ॥ 


बिमेतेहें । इहेति । भयशब्दों भावसाधनः । षष्ठया च समास इति प्रश्नाशय इत्यर्थः | यदा 


me 


न % ईषद्दुःसुषु कच्छाकच्छाथंषु जल ३ । ३ । १२६; नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यच: ३ । १ । 
। (३४५; एरच ३ | ३। ५६ 
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rerun dn स री 
नेवं विज्ञायते हेतोभयं हेतुभयम्‌ हेतुभय इति । कथं तहिं? हेतुरेव भयं हेतुभयम्‌ 
हेतुभय इति । यदि स एव हेतुर्भयं भवतीति ॥ ५६ ॥ 


सजिहशोमेल्यमकिति ॥ ६ । १ । ५८ ॥ 
आमे सङ्ग्रहणम्‌ ॥ १ ॥ 
अमि सङ्ग्रहणं कतव्यम्‌ । किमिदं स’ ङिति ? प्रत्याहारग्रहणम । छ सन्नि 
विष्टानां प्रत्याहार! ? सनः प्रभृत्यामहिङो ङकारात्‌# । किं प्रयोजनम्‌ ? 
किप्प्रतिषेधाथम्‌ ॥ २ ॥ 
क्विबन्तस्य मा भूत्‌ । रज्जुसृड्म्याम्‌ रञ्ज्ञुसृड्मिः। देवहस्भ्याम्‌ देवहग्मिभः । 
उक्तं वा ॥ ३॥ 
कियुक्तस्‌ ? ‘धातोः खरूपग्रहणे तस्रत्ययविज्ञानासिद्ध'मिति; ॥ ४८ ॥ 


शीर्षश्छन्द्सि ॥ ६। १। ६०॥ 


शोषेन्‌ छन्दसि प्रकृत्यन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
शीषेन्‌ छन्दसि प्रकृत्यन्तरं द्रष्टव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ ? 
आदिशप्रतिषिधार्थम्‌ ॥ २ ॥ 


000000 


प्र०--समासो न षष्ठीसमासः । तेन यदा सात्षात्रयोजको भयस्यापादानं तदेतदात्त्वम्‌ । यदा तु 
कुस्चिकादीनि भयस्यापादानं तदात्वाभावः । एतच्च हेतुभयग्रहणसामर्थ्यादाश्रीयते । भावः 
साधनत्वे षष्ठीसमासे च तदनर्यकं स्यात्‌। यद्यपि भावसाधनपच्षेऽपि पञ्चमीसमासाश्रयणेनायमेवार्थो 
लभ्यते, . तथापि षष्ठीसमासनिराकरणपरत्वाद्भाष्यस्य हेतोरपादानत्वमवश्याश्नयिव्यमित्यत्र 
तातर्यात्पः्चमीसमासो न निवार्यते ॥ ५६॥ . 


सृजिद्द । अकितीति यदि पर्थुदासोऽयापि प्रसज्यप्रतिषेधो झल्यम्‌ भवति, किति 
झलि ने'ति, सरथा रज्जुसुङभ्यामित्यादौ प्राप्नोतीति मत्वाह अमि सङ्कग्रदणमिति ॥ ५८ ॥ 
शीषेन्‌ । आदेशप्रतिषेधार्थमिति । यद्यपि 'शिरस' इति खानी साच्षान्न निदिष्टस्तथापि 


उ०--साक्षादिति ' यथा मुण्डो भाययत इत्यादौ । मुण्डो हि तत्र मयहेतुने तु कारणान्तरसहुक़्त इति भावः । 
यद्यपि भावेति । वृत्ताविदं स्पष्टम्‌ । लाघवास्कर्मघारय एवोचित इति भाष्याशय इत्यन्ये ॥ ५६ ।। 


शीष॑श्छुन्द्सि ही ननु स्थानिनिर्देशाभावेनादेशत्वाप्रसक्तः कि "प्रकृत्यन्तर द्रष्टव्य'मित्यनेतेत्यत 


|: % सुत्तिजकिद्म्यः सन्‌- -तिपस्‌कतिसिपृथस्थ'"”""मिड वहिमहिङ्‌ ३। १ । ५-३। ४। ७८ 
|| गे स्वौजसमौट्छुष्टा Se ङ्योस्सुप ४। १। २ ३ ७।२। ११४ वा० २ ९० १८३ ; 
१-भाष्यमिति केचित्‌ । 
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आदेशो मा विज्ञायि, प्रकृत्यन्तरं यथा विज्ञायेत । कि च स्यात्‌ ? अस्का- 
रान्तस्य छन्दसि श्रवणं न स्यात्‌। शिरो मे शीर्यते मुखे । इदं ते शिरो भिनदमीति । 
तद्वा अथवेणः शिरः ॥ ६० ॥ 


येंच तद्धित ॥ ६।१।६१॥ 


ये च तद्धिते शिरस आदेशाथम्‌ ॥ १॥ 


ये च तद्वित इत्यत्र शिरसो ग्रहणं कतेव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ १ आदेशार्थम्‌ । 
आदेशो यथा विज्ञायेत, प्रकृत्यन्तरं मा विज्ञायि | किं च स्यात्‌ ? यकारादौ तद्भितेऽ- 
सकारान्तस्य श्रवणं प्रसज्येत | शीर्षण्यो हि मुख्यो भवति । शीष ण्यः खरः । 
वा केशेषु ॥ २॥ 
वा केशेषु शिरसः शीर्षन्मावो बक्नव्य; । शीर्षण्याः केशाः । शिरस्याः । 
आचि शीर्षः ॥ ३॥ 
आचि परतः शिरसः शी भावों वक्कव्यः । हास्तिशीर्चि:, स्थीलशीर्पि 


२,९/५/५/६./५/५/*.”५/६/४/५”५/५”*”५”४”४*”*/”४”४/१/४*/”*”४”५”*” 


./*/*/५/५/९/*/१/५”/५/*/”४/*”४”५/”*”*”४”*”" 


प्र०--समानार्थत्वादादेगेनाक्षिप्येत, यथा शिवादिषु विश्रवणशब्देन विश्रवश्शब्द इति स्थानिनोऽ- 


त्यन्तमप्रयोगः स्यादिति स्थान्यादेशभावपरिहारेण प्रकृत्यन्तरत्वमाश्रयणीयमित्यर्थः । यद्यपि 
पुर्वसूत्रादन्यतरस्याडग्रहणानुवृत्त्येष्टसिद्धिर्भवति तथाप्पुत्तरत्र तदचुवृत्तिराशङ्कयेतेति तत्परित्यागेन 
प्रकृत्यन्तरपक्षो निर्दोष आश्रितः ॥ ६० ॥ 


ये च । वा केशेष्विति । तत्र शिरस्यशब्दस्य केशविषयत्वाच्छिरस्थशब्दादेव केशा- 
र्थावगमात्केशशब्दो न प्रयोक्तव्यः । शीर्षण्यशब्दस्तु सामान्यवाचीति तत्प्रयोगे विशेषावगमाय 
केशशब्दः प्रयुज्यत इत्याहुः । 


अचि शीर्ष इति--वातिक दृष्टा सनु केश्चित्मक्षिप्रर्‌ । हास्तिशीबिरिति । बाह्वादिषु 


उ०-_ग्राइ--यथपीत्या दिना । पददज्नादिसते 5पि प्रकृत्यन्तरस्वमेव द्रष्टव्यम्‌ । श्त एव तत्र भाष्ये “पादादीनामिति 
वाच्यःमिति नोक्तम्‌ । उत्तरत्र 'ये'्व तद्धिते’ इत्यत्र । निर्दोष इति । छन्दसि सर्वविधीनां वैकल्पिकत्वे$प्य- 
गतिकगतिः सेत्येतदुक्त भाष्ये इत्याहुः || ६० ॥ द 

ये च तद्धिते | 'शीषणया' इत्यत्र 'केशा’ इत्युपादाने 'शिरस्या' इत्यत्र च तदनुपादाने बीजमाह 
तत्रेति । श्रत्र छन्दसीति नानुवर्तते, छन्द्सि चे?ति वार्तिकवैयथ्योपत्तरित्याहुः । 

ननु शिरसशब्दान्तरस्यानदन्तर्वात्‌ कथमिञत आह- बाह्वादिष्विति । [ 

अजादाविति । अत एव "शिरो मे विश', "शिरो वा एतद्यश्स्ये'त्यादि सिद्धम्‌ । सति दुर्शने 
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पैलुशोषि!% । 

छुन्दासे च॥ ४॥ 


छन्दसि च शिरसः शीर्ष भावो वक्तव्य) । द्वे शीषे] । 
इह हास्तिशीष्या पैलुशीष्येति; शिरसो ग्रहणेन ग्रहणाच्छीप॑न्भावः प्रापनोति । 
अस्तु । नस्तद्धित' [ ६।। ४ । १४४ ] इति टिलोपो भविष्यति । न 
सिध्यति । “ये चामावकमणोः? [ ६ । ४ | १६८ ] इति प्रकृतिभावः प्रसज्येत | 
टर यदि पुनयेंऽचि तद्वित इत्युच्येत । किं कृतं भवति ? इनि शीपं न्भावे कृते टिलोपेन 
सिद्धम्‌ । नेवं शक्यम्‌ । इह हि स्थूलशिरस इदं स्योलशीर्षमिति, अनणीति प्रकु- 
भाव! ग्रसञ्येत+- । तस्मान्नेवं शक्यम्‌ । न चेदेवं शिरसो ग्रहणेन ग्रहणाच्छीर्प न्भाव; 
पाप्नोति । | 
पाक्षिक एप दोषः । कतरस्मिन्पक्षे ? ष्यङ्विधौ द्वैतं भवति »। अणिनोबादेश! 
ष्यङ्‌, अशि्भ्यां वा पर इति ? तद्यदा तावदणिगोरादेशस्तदैष दोषः । यदा 


OANA IAA SAS क कक ले 


हश" 


प्र०--शिरश्शब्दस्य पाठात्केवलस्यापत्येनायोगात्तदन्तविधिः । 


छुन्द्सि चेति। अतद्धिते5प्यजादौ यथा स्यादिति वचनम्‌ । यद्येवमजादौ छन्दसि 
शिरश्शब्दप्रयोगो न प्राप्नोति, शीषदिशेन बाधनात्‌ । सति दर्शने 'सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्पः 
न्त’ इति दोषाभावः । 


येऽच्चि तद्धित इति। यकारादावजादौ च तद्धिते शीर्षन्‌ भवति । तत्रेत्रि प्रत्यये ` 


NNN, NAAN NNN, 


उ०--इति । 'इमेऽस्मिन्‌ शिरसि प्राणा’ इति इश्यत एव । 
माष्ये-इह हस्तीति । स्थानिवद्भावेन शिरशूशब्दत्वात्‌ 'ये 'च तद्धिते’ इति शी्षन्‌ प्राभोतीति 
मावः । शिरसो ग्रहणेनेति । शिरः शब्दग्राहकेण शिरस इश्यनेन ग्रहणेनेत्यर्थ: । 
करिष्यत इति । कृतत्वाच्च पुनन्‌ प्रवृत्तिरिति भावः । ष्यङ आदेशत्वेऽपि सन्निपातपरिभाषया 
नादेशः, शीषादेशसन्निपातेन जातस्य ष्यङ्स्तदविघातकस्वादिति बोध्यम्‌ । ध्वनितं चेद'मणिओोःरिति स्ने 
भाष्ये । अन्नत्यं भाष्यं त्वेकदेश्युक्ति: । 'अणिओो'रिति सूत्ञमाष्यप्रामाणयादनयोरभिधानमेवेत्यपि कञ्चित्‌ । 
यद्वा क्डथादिगणे एतयोः पाठादत्र ष्यङः प्रत्ययत्वमेवेत्यणिञ्म्या व्यवधानादत्र शीर्षनादेशाभाव 


ॐ बाह्वादिभ्यश्च ४। १। ६६ † श्ृ०सं० ४। ५८। ३; यजु १७। ६१ तै० आ० 
१० | १० | २; निरु० १३ | ७ कृस्सनमन्त्रब्याख्यानं भाष्ये पस्पश्ायां १६ पुषे द्रष्टव्यम्‌ | 

1 अण्जोरनार्पयोमु रुपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ४। १ । ७८ 

+ तस्येदम्‌ ४। ३ | १२०; श्रन्‌ ६। ४। १६७ 

> ४। १ | ७८ वा० १४५०५३०५३२ 
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हाणिव्म्यां परो न तदा दोषो भवत्यणिव्भ्यां व्यवहितत्वात्‌ || ६९ ॥ 
पदन्नोमासह ्नेशसन्यूषन्दोषन्यकऽशकलु द ज्ञा- 
सब्श्र्प्रभूतिषु ॥ ६ । १। ६३॥ 
शस्प्रभतिप्बित्युच्यतेव्शास्प्रभृतिष्वपि दृश्यते । शल्लादोषणी । ककुद्दोषणी 


याचते महादेव; । 
पदादिषु सांस्पत्स्नुनाखुपसङ्ख थानम्‌ ॥ १॥ 


पदादिषु मांस्पृत्स्नूनापुपसहधान कर्तेव्यम्‌ । मांसू-यज्ञीचषण मांस्पचेन्या!] । 
“मांसपचन्या? इति ग्राप्ते । मांस ॥ पृत्‌-पुत्सु मत्येस$ । “एतनासु मत्ये मिति ग्राप्ते । 
पृत्‌ ॥ सूचु--न ते दिवो न पृयिव्या अधि सूनुषुंऽ । “अधिसाजु/ब्विति प्राप्ते । 


नस्नासिकाया यत्तसक्षुद्रेषु ॥ २ ॥ 


यत्तसचटरेषु परतो नासिकाया नस्मावो वक्तव्य! । यत्‌-नस्यस्‌ > । यत्‌ ॥ 
तस्‌-नस्तः | तस्‌ ॥ छुद्र नशछुंद्र! । 


PINS indi 


'प्र०--शीर्षस्भावे कृते टिलोपे च ष्यङादेशः करिष्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ 
न पद्दक्नो । 'सर्वे विधयश्छन्दसि विकल्पन्त' इति पादादयोपि छन्दसि प्रयुज्यन्ते । दोषणी 
याचत इति । औटि दोःशब्दस्यं दोषन्नादेशः । यत्तस्क्षद्रेष्विति । यत्तसी प्रत्ययौ चुद्रशब्द 
उत्तरपदम्‌। नस्यमिति । नासिकायां भवं, नासिकाये हितमिति वा शरीरावयवात्‌ ड हि 
- इति । 'अपादाने चाहौयरुहो'रिति तसिः। नःखुदर इति। नासिकाया क्षूद्र इति मत 


AAU LLIAIIIIIII SISSY 1S 


NANI AAI SSSI NANA SM 
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ड०-<इत्याशय: ॥ ६१ ॥ - 2 
पहन्नो । सर्वे विधयश्छन्द्सीति । एवश्च लोके पादादीनां शसाद प्रयोगो5 साधुरेव । वाग्रहणस्य 


तु नानुद्त्तिरिति भावः । वस्तुतस्तु तुल्यास्यसत्रादि भाष्ये 'श्रास्ये' पादेनोपहतमए “मासेन पूवय ादि्रयोगः 
दर्शनेन दस्य प्रिय’ इस्यादिसौत्रप्रयोगेण च लोकेऽप्यस्य वैकल्पिकल्वेन प्रदत्यन्तर्वपक्षो5वावश्य क । 
“उन्दरसी'ति नानुवर्तते, विच्छिभत्वात्‌, कैयटादयश्चिन्त्या एवेति बोध्यम्‌ । यत्त 'ककुद्दोषणी इत्यत्र a 
त्वात्समाहारददद्रगर्म एकशेष इति ३ इति वर अलाखरलेत दोस धतत = ्ल्याच्तरस्वेनः दोःशब्दस्य पूर्वनिपातापत्तेः तस्मा 


1 यजु० २४५ | ३६ § ऋ० सं० १। २७। ७; य° ६॥ २६; साम० उ° 


द १४ 
१२।५। १ (१४ १५); तै० सं १।३।१३।२ 7 यजुः १७। 
% शरीरावयवाद्यत्‌ ५ । १। ६ + अपादाने चाह्यीयस्होः ५ । ४ । ४५, 
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DS 


AAAI 0 को 


अवर्णनगरयोरिति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत-नासिक्यो वर्ण! । नासिक्यं 
नगरम्‌ ।। तत्तहिं वक्तव्यम्‌ ? न बक्कव्यस्‌ । इह तावन्नासिक्यो वर्ण इति परिशु 
खादिषुऋ पाठ; करिष्यते । नासिक्यं नगरमिति सङ्काशादिघु१ पाठ; करिष्यते ॥६३॥ 


धात्वादेः षः सः ॥६॥ १। ६४ ॥ 


धातुग्रहणं किमर्थम्‌ ? इह्‌ मा भूत्‌--पोडन्‌ पण्डः षडिकः । 
अथादिग्रहणं किमर्थम्‌ ? इहृ मा भूत्‌- पेष्टा पेष्डुम्‌ । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 
अस्त्वत्र सत्वं सत्वे कृत इण उत्तरस्यादेशसकारस्येति{ षत्वं भविष्यति । 


| प्र०--समासः । अवणेनगरयोरिति । यत एतद्विशेषणमु । परिमुखादिषु पाठ इति | तत्र ञ्ये 
| कृते सिद्ध॑-नासिक्यमिति । ननु यति 'तित्स्वरित'मिति स्वरितत्वं भवति, ण्यञ्ययोस्त्वाद्यदा- 
| त्तत्वान्तोदात्तत्वे भवत इति स्वरभेदप्रसङ्गः । 'राजन्यसा ङ्काश्यकाम्मिल्यनासिक्यदार्वाघाः 
| टानामादिर्वान्तो वेति प्रतिपदं स्वरविषानादादुदात्तत्वान्तोदात्तत्वाम्याँ पर्यायेण भाव्यमिति 
नास्ति स्वरभेदः । यत्प्रत्यये च सत्यनासिक्यमित्यत्र 'ययतोश्चातदर्थ' इत्युत्तरपदान्तोदात्तत्व॑ 
प्रसज्येत । अव्ययपुर्वपदप्रकृतिस्वरेण त्वाद्युदात्तत्वमिष्यत इति प्रत्याख्यानमेव युक्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 


afr 
osname 


धात्वादेः । उपदेशग्रहणानुवृत्त्या प्रातिपदिक्रानां सत्वं न भविष्यतीति मत्वाह--धातु- 
ग्रहणं किमर्थमिति । इतरः पुर्वसुत्रुपु विच्छिन्न उपदेशाधिकार इत्याह--षोडक्ञिति । षडदन्ता 
अस्येति बहुन्रीहिः। 'वयसि दन्तस्य द्रिति दत्रादेशः । 'बष उत्वं दतृदशधातृत्तरपदादे: 
टुत्वं चे ति उत्बष्टुले । षरडशब्दो$व्युत्पन्नं प्रातिपदिकमु । षडिक इति । अनुकम्पितः षडङगु- 


MNS 


उ०--पृथबपदं तद्ध्वनयन्‌ तद्रहितं प्रतीकं गह्मति--दोषणी याचत इति । माष्ये-'शलादोधणीः इत्यस्य 
शलाकाकारे दोषणी इत्यर्थः । पूर्वपदे कादिलोपश्छान्दसः । अश्रिमुप्रैषस्थमेतत्‌ ॥ मांस्पचन्येति | 'न 
'लुमते?ति निघेघानित्यत्वान्डसिपरे आदेशः ॥ शरीरावयवाद्चदिति | भवे “शरीरावयवाच्चेः्यनेन, हिते 
“शरीरावयवाद्य'दिश्यनेनेति बोध्यम्‌ | यत एंवैतदिति । इतरयोरसंभवादिति भावः ।। ६३ ॥ 


धात्वादेः । उपदेशम्रहणानुवृत्त्येति । 'प्रातिपदिकानां नोपदेश' इत्युक्तेरिति भावः । अन्न 'परड 
इति घडित्यादेरप्युपलच्षणष्‌ । नन्वेवं सति प्रतिपत्तिलाघवाय सकारमेवोपदिशिद्त आह= 
आ १-श्रस्मातूवं 'श्रवर्णनगरयो;” इति वार्तिकं क्चिद्वर्तते 
# ञ्यप्रकरणे परिमुखादिम्य उपसंख्यानम्‌ ४ । ३ । ५८ वा० १ 
गे वुन्छणकठजिलसेनिरढब्ण्य ७७०७०००७७७ सङ्काशा ०००००००००००० कुमुदादिम्यः ¥ \ २ \ ८० 


१ आदेशप्रत्यययोः ८। ३ । ५६ 
४७ ¦ 
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३६० । श्रीसगवत्पत्ञल्िविरचितं , ; [ धात्वादेः 


इदं तहि--लषिता लपितुम्‌ । इदं चाप्युदाहरणम्‌--पेश डम्‌ । नलु 
चोक्कमस्त्वत्र स्रं सत्वे कृत इण उत्तरस्यादेशसकारस्येति पत्वं भविष्यतीति । नेवं 
शक्यम्‌ । इह हि पेच्यतीति पत्वस्यासिद्धत्वात्‌ बढो; कः सि’ [ ८ । २। ४२ ] 
इति कत्वं न स्यात्‌ । 

सादेशे सुग्धातुछिबुष्यष्कतीनां प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 

सादेशे मुब्घातुछिवुप्त्रष्कतीनाँ प्रतिषेधो बङ्कव्यः । सुब्धातु--षोडीयति 
षण्डीयति । छ्टिवु--छीवति । प्वष्क-ष्वष्कते । 

सुब्धातूनां तावन्न बक्कव्यः । उपदेश इति# वतते, उद्देशश् प्रातिपदिकानां 
नोपदेशः ॥। यथेवं नाथों धातुग्रहणेन । कस्मान्न भवति षोडन्‌ पएड$ षडिक इति ९ 
उपदेश इति वर्तते, उद्देशश्र प्रातिपदिकानां नोपदेशः । 

हिवेरपि द्वितीयो वर्णष्ठकारः] । यदि ठकारस्तेष्ठीव्यत इति न सिध्यति क 
तहि थकारः । यदि थकारष्टुष्ठयूषति तेष्ठीव्यत इति न सिध्यति । एवं तहि द्वाविमौ 
छिवू । एकस्य द्वितोयो वर्णष्ठकारोऽपरस्य थकार; । यस्य थकारस्तस्य सल 
प्राम्रोति । | 


० लिरिति 'बहूचों मजुष्यनाम्न: छज्वे ति ठच्‌ । 'ठाजादावूर्ध्य' मिति 'डगुलि'शब्दस्य लोपः । 

“उस्पेक' इतीकादेशः । 'यस्येति चे'त्यकारलोपः | लषितेति । षकारोपदेशस्तु प्रनिलषतीत्यादौ 
“शेषे विभाषा कखादावषान्त उपदेश'इति नेणंत्वप्रतिषेधार्थः स्यात्‌ । 

पोड़ीयतीति । षोडन्तमाचष्टे इति णिचि टिलोपे पचाद्यचि कृते पोडमिच्छति आत्मन 

इति क्यच्‌ । 'क्यचि चे'तीत्त्वम्‌ । उद्देश इति | लक्षणेन प्रतिपादनं सुब्धातूनां न तु साक्षादुचा- 

रणमित्य्वः । द्वितीयो वर्णष्ठकार इति । तत्र षस्य स्वे इते ष्टुत्व कियते । लुप्त निदिष्ट 

BRIE क ७ ७० स्स AANA 


I, 


~ 


,/१/५/६/५/५/५/५/५/१/४/४/५”*/११” 


_ उ०--पकारोपदेशस्त्विति । 


वातिके सुब्धातुग्रहणे नामघटितघातोरुषलक्षणमिति ध्वनयन्‌ उभयाव्मकमुदाहरणमाह--षोडीय- 
तीति। शाख्यानणिचः प्रातिपदिकादेवोतत्तेरुपात्तसुप्धातोरुदाहरणलामाय तत््रकृतिकक्यजन्तपर्यन्तधावनम्‌। 


ु दु भाष्ये--घुटप्रसब्येतेति । एवञ्च द्वितीयठकारकस्यापि सस्वापत्तिर्दोष इति बोध्यम्‌ । समाघत्ते--यकारादी 
कम ट्‌! 


कै झादेपव उपदेशेऽशिति ६ । १ । ४५ + छुना ष्टु ८ । ४। ४१ 
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एवं तहि द्वाविमौ द्रिषकारो 'छ्टिवुष्वष्कती । किं कृतं भवति ? पूवेस्यः सत्ते 
कृते परेण सक्मिपाते ष्टुत्वं भविष्यति! । नैवं श्रयम्‌ | इह हि श्वलिट छीव्यति 
मधुलिट्‌ ष्बष्कते ष्ठुखवस्यासिद्धल्वाड “डः सि घुट [ ८। ३। २६ ] इति घुट 
प्रसज्येत । | 

एवं तर्दि यकारादी छिवुप्त्रष्कती | ,किं यकारो न श्रूयते ? लुप्रनिर्दिष्टो; 
यकारः । 

अथ किमर्थं पक्गारपुप देश्य तस्य सक्रार आदेशः क्रियते न मकार एवःप- 
दिश्येत ? लध्व्थमित्याह । कथम्‌ ? अविशेपेणायं पकारमु दिश्य सकाग्मादेशप्ुक्त्रा 
लघुनोपायेन पत्व॑ निवेतयति आदेशप्रत्यययो।' [ ८ । ३ । ५६ ] इति । इतरथा 


` हि येपां पत्वमिष्यते तेषां तत्र ग्रहणं कततव्यं स्यात्‌ । 


के पुनः पोपद्रेशा घातर्वैः ? पठितव्याः । कोऽत्र भवतः पुरुषकारः ? यद्य 
न्तरेण पाठं किंचिच्छ्रयते वक्तु तदुच्यताम्‌ । अन्तरेणापि पाठं किंचिच्छक्यते 
वक्रतुम्‌ । कथम्‌ ? अञ्इन्त्यपराः सादयः षोपदेशा!, रिमङखदिखिदिखञ्चिखपपश्च, 
सृपिसुजिस्तृस्त्यासे कृसृवजस्‌ । ६४ ॥ 


५/९/५/४/४/*/९/४/*/४/४/४//४*/”*/९./५.”१५.”९”९”*/१/९/९.”२/”१/९- 
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प्र०--इति । 'लोपो व्योर्वली'ति लक्षणेन लुप्त: । तत उपदेशे धात्वादित्वाभावात्सत्वाभाव: । तत्र 
यदा धिवुद्धितीयो वर्णस्थकारस्तदा पूर्वत्रासिद्धीयमद्विवेचन इति कृतष्टुत्वस्यापि द्विर्वचने 'शपूर्वा 
खय? इति शरो लोपे कर्तव्ये पूर्वश्रासिद्धत्वात्‌ ष्टुत्वनिवृत्तौ तेष्ठीव्यत इति भवति । के पुनरिति 
पाठभ्रंशसंभवात्प़रभ: । अज्दन्त्यवरा इति । दन्त्यग्रहणेन वकारो न गृह्यते इत्याशङ्का स्यादिति 
स्विदादयो भेदेन निदिष्टाः ॥ ६४॥ 


“४५५” ”९”*/९//*/१/*/”*/१. 


उ०--इति। छिवुलेनैक्यात्‌ द्विवचननिर्देश इति बोध्यम्‌ । ननु द्वितीयवणस्य थकारत्वे5पि कुतष्टुत्वस्य द्वित्व- 


विधानात्तेष्टीब्यत इति कथं सिद्धथे दत ग्राह-तत्र यदेति । शरो लोपे कतंव्ये पूर्वत्रासिद्धत्वात्‌ । ष्टत्वनिवृत्ता- 
विति । पूर्वंत्रासिद्धीय'पित्यस्य द्विवेचने कतंव्ये कृते चेत्यथीद्‌सिद्धस्वेन सिद्धस्य निदृत्यमावाःच चिन्त्यमिदम्‌। 
तस्मापपूवंत्रासिदवीयमित्यस्य ग्रनित्यत्वादकृतष्टुत्वस्यैव द्वित्वादीति वक्तुमुचितम्‌ । पाठेन निणयात्यक्षोड- 


नुपपन्न इत्यत आह--पाउश्रंशेति । वकारस्यापि दन्त्यव्वात्स्वदादीनां भेदेन निर्देशोऽयुक्त इत्यत आहृ ` 


दन्लयप्रहणेनेति । .्राशङ्का स्यादित्यंशश्वित्यः । तेन खादघातोनं षोपदेशस्वमिस्यसिस्वद्‌दिति सिद्धम्‌। 
झज्दन्यौ सातपरौ येषां ते सकारादयः सर्वे षोपदेशा इस्यर्थः || ६४ ॥ 


१-“द्विषकारकी? पा० । २-श्ष्ठिवु्बष्कती' पा० । 
३-पूर्वस्य षकारस्य' पा० । { लोपो व्योवेलि ६ । १। ३६ 


. † छुना ष्टुः ८ ।:४। ४१ ४-के पुनः घोपदेशा धातवः पठितव्याः ।! पाश | च क 
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णोनः॥६।१।६५॥ 


अथ क्रिम णकारमुपदिश्य तस्य नकार आदेश; क्रियते न नकार एबोपदि- 
रयेत ? ल॒ध्वर्थमित्याह । कथम्‌ ? अविशेषेणायं णकारशुपदिश्य तस्य नकारसा- 
देशयुक्त्वा तस्य लघुनोपायेन शत्वं निवर्तयति “उपसर्गादसमासेऽपि शोपदेशस्य' 
[८। ४ । १४ ] इति | इतरथा हि येषां णत्वमिष्यते तेषां तत्र ग्रहण कतव्यं 
स्यात्‌ । 
के पुनणोपदेशा घातवः' ? पठितव्याः। कोऽञ्र भवतः पुरुषकार ? यद्यन्तरेण 
पाठं किञ्चिच्छक्यते वक्ती. तदुच्यताम्‌ । अन्तरेणापि पाठं किंचिच्छक्यते वक्तुम्‌ । 
कथम्‌ ? सर्वे नादयो शोपदेशाः, इृतिनन्दिनदिनक्िनाटिनायनानृवरणेस्‌ ॥ ९५ ॥ 


लोपो व्योर्वलि ॥ ६। १। ६६॥ 


ब्योलोपे क्ाबुपसङ्कुचानस्‌ ॥ १ ॥ 
व्योलेपि क्वाबुपसङ्घयान कव्यम्‌ । इह्दापि यथा स्यात्‌-कण्ङयतेरग्रत्ययः 
कण्ड्रिति । किं पुनः कारणं न सिध्यति ? “वली त्युच्यते न चात्र बलादि 
पश्यामः । ननु चायं करिंबेव वलादिभेवति । किन्लोपे| कृते वलायभावात 
प्राम्रोति । 


प्र०--लोपो व्योः । कण्ड्यतेरप्रत्यय इति । नछु च 'कण्डवादिम्यो य गित्यत्र “नेतेभ्यः 
क्किप्‌ दृश्यत’ इत्युक्तं तत्कथमप्रत्ययः । एवं तहि कण्डूमिच्छतीति क्यजन्तातु किप्‌ क्रियते । 
द्विविधा हि कण्डवादयः । तत्र धातुभ्यो यस्विधानात्रातिपदिकेस्यः क्यजादयो भवन्त्येव । ज 
क्यजन्तातकण्ड्यशब्दात्‌ क्किपि कृते वेरपृक्तस्येति लोपे अतो लोपे च वलः | 
न प्राप्रोतीति वचनम्‌ ॥ न चात्र बलादिमिति । यद्यपि बिशेष्यासंनिधानात्तदादि A 
स्तथापि सम्भवमात्रेणतदुक्तमु । संभवति हि कनूतमित्यादौ वलादिप्रत्ययः ॥ नड जय ते 1 
अतो लोपस्य चात्र यलोपविधि प्रति स्थानिवत्त्वनिषेवः । अथ कण्डूयशन्दस्य धातुत्वाच क 
परिशिष्टस्य धातुसंज्ञास:ड्रावादतों लोपस्य स्थानिवद्भावादुवड कर्मात भवति ? उच्यते । अर 


ड०--लोपो व्योः । ननु कण्डवादीनां घावुत्वात्कथं तेम्यः सुबन्ताद्विहित; क्यजत कह 
होति | यद्यपीति । तदन्तविध्यपवादत्वात्तदादिविधिरपि विशेषणेनैवेति भावः । तथापीति । उदाहरणुघु माय 
वलादिप्रत्ययसंमवादिति भावः । 'गौघेरःइत्यादी व्यमिचाराग्राय इति । नन्वत्राल्लोपस्याच; र. 
स्थानिवत्त्वात्कथ द्विप्परवं यस्येत्यत आह-अतो लोपस्येति । परिशिष्टस्य चातुसंशासद्भावे 'कण्डूय'शब्दस्य 


१-'के पुनर्णोपदेशा घातवः पठितव्याः ।? पा० । | वेरपक्तस्य ६ । १ । ९७ 
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इदमिह संप्रधायेम--करिब्लोपः क्रियतां यलोप इति किमत्र कतेव्यम्‌ ? 
परत्वात्किब्लोपो नित्यत्वाच्च । नित्यः खल्त्रपि किब्लोप; | कृतेऽपि यलोपे प्राम्नो- 
त्यकृतेऽपि प्राझोति । नित्यत्वात्परत्वाच्च किब्लोप; । क्विञ्लोपे कृते बलाद्यभावादयलोपो 
न प्राम्रोति | 


एवं तहिं प्रयलक्षणेन# भविष्यति । वर्णाश्रये ` नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ । यदि 
वा 'कानिचिदवणाश्रयाणि प्रत्ययलक्षणेन भवन्ति तथेदमपि भविष्यति । 


अथवैबं वच््यामि--“लोपो व्योवेलि! । ततो “वे; । व्यन्तयोश्च व्योर्लोपो 
सचति । ततो“ऽप्रक्रस्य’ । अपक्वस्य च लोपो भवति । 'वे/रित्येव । 


प्र०—लोपस्य स्थानिवद्भावादेव कण्डुशब्दस्य धातुत्वामावादुवङोऽप्रसङ्गः । तस्य हि स्थानिवत्वे 
पुर्वस्य धातुत्वं नास्ति, यणादेशस्तर््लोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ प्राप्नोति । भवतु, तस्य किबाश्रय 
ऊठ्‌ करिष्यते । ऊठि च कर्तव्ये नास्ति खानिवद्धावः,- आदिष्टादचः पुर्वत्वाद्वकारस्य । अत 
एव 'कण्डुवो' 'कण्डुव' इत्यादावूठ उवङि कर्तव्ये नास्त्यल्लोपस्य स्थानिवद्भावः । यदा तु कण्डू- 
शब्दात्‌ प्रातिपदिकाह्विमक्तिस्तदोवङ्‌ न भवति कण्ड्वौ कण्डव इति ॥ परत्वादिति । नन्वकृते- 
ऽतो लोपे यलोपस्याप्रसङ्ग: तत्रा्लोपादन्तरङ्गत्वात्‌ पूर्वं विलोपेन भाव्यमिति यलोपक्किनूलोप- 
योविप्रतिषेधाभावः । एवं तर्ह्माधंधातुक इति विषयसप्षम्याश्रयणात्‌ पूवेमतो लोपः पश्चात्किबिति 
भवति विप्रतिषेधः । यदि वेति । मथातृणेडित्यत्रेमागमः । नु यस्य प्रत्ययत्वं निमित्तं वर्ण॑स्तु 
प्रत्ययविशेषणत्वेनोपादीयते तद्भवतु प्रत्ययलक्षणेन, यथेमागमो हलादौ पिति सार्वधातुके 
विधीयमानः । यलोपस्तु वर्णनिमित्तो न प्रत्ययनिमित्त इति कथं प्रत्ययलक्षणेन स्यादित्याशङ्कय 
परिहारान्तरमाह-अथवेति । 'वेरपृत्तस्े'त्ययं योगो विभज्यते । 'वे'रित्येको योगः । तत्र 
व्योरिति वर्तते । वेरिति च प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तस्य ग्रहणं, तस्यैव व्योरिति विशेषणम्‌ । _ 


१७७ 


` ड०_ धातुत्वं हेतुः । धातुत्वं नास्तीति । किन्तु घास्ववयवस्वमेवेति भावः | यणादेश इति । “इको यणु'ची'त्यनेन | 


उवङि कर्तव्य इति । ऊठ ककारस्यादिष्टादचः पूर्वत्वादिति भावः । “श्रोः सुपी'ति यणादेशस्तु न, संयोग 
पू्व्वात्‌ । वस्तुतः 'छौ छुत न स्थानिव'दिति नात्र यणादेशप्रातिः । सखीयतेः सखीरितिबदिति बोध्यम्‌ । 
एवं तहींति । परविषयेऽपि जायमानस्य परनिमित्तस्वमिति कथयतीत्यादावल्लोपस्य स्थानिवस्वेन वृद्धयभावः 
सिद्धिरिति मावः ॥ परत्ययस्वं निमित्तमिति । प्रध्ययस्वं तद्व्याष्यधर्मों वा निमित्ततावच्छेदक इत्यथंः । 
प्रत्ययो निमित्तमिति पाठान्तरम्‌ । बर्णनिमित्त इति । शस्य प्रत्ययनिसित्तत्वे 'गैघिर' इत्यादौ यलोपानापः 


पज त . # ग्रत्ययलोपे प्रसयलक्षणम १ । १। ६२ | Fe 
२-'कानिचिदन्यान्यपि वणोथर्याण' पा० । † वेरपृक्तस्य ६। १। ६७ छ. 
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NAN 


चलोपाप्रसिद्धिख्डमाववचनात्‌ | २ ॥ | 
वलोपस्याप्रसिद्विः । आस्रेमाणम्‌ जीरदानुरिति । किं कारणम्‌ १ 'ऊड्भा- 
ववचनात्‌? । “च्छवोः शुडचुनासिके च' [ ६ । ४ । १६ | इत्यूठ प्राझोति । 
अतिप्रसङ्गो व्रञ्चादिघु ॥ ३ ॥ 
त्रथादिषु चातिप्रसङ्गो भवति । इहापि प्राभ्रोति--त्रथन; ब्रीहिः ब्रण इति । 
उपदेशसामध्यास्सिद्धम्‌ । उणदेशसामथ्यादन्नश्वादिषु लोपो न भविष्यति । 


च ॥ ७ Pe र 
उपदेशसामथ गान्सिद्धभिति चेत्संप्रसारणहलदिशषषु सामथ्येस्‌ ॥४॥ 


उपदशसामर्थ्यात्सिद्धमिति चेदस्त्यन्यदुपदेशवचने प्रयोजनम्‌ । संग्रसारणह- . 
लादिशेषेषु कृतेषु वकारस्य श्रवणं यथा स्यात्‌ । वृक्णः वृक्‍णवान्‌ वृश्चति 
वित्रश्‍चिषतीति । - 

न वा बहिरङ्गलचणत्वात्‌ ॥ ५॥ 

न वेतत्रयाजनमस्ति। कि कारणम्‌ ? “बहिरङ्गलच्तणत्वात्‌ः । बहिरङ्गा 

संप्रसारणइलादिशेषा; । अन्तरङ्गो लोपः | असिड बहिरङ्गसन्तरङ्गै । 
अनारम्भो चा | द॥ 


ANNAN NNN AI 


>> 


प्र०--तेन वकारयकारान्तस्य विप्रत्ययान्तस्यालो$न्त्यस्य लोपो भवति । प्रत्ययलक्षणेन च 
विप्रत्ययान्तत्वमु । 

जीरदानुरिति। ननु नात्रोठ प्राप्नोति । एवं तहिं तुल्यप्रतिविधानत्वादुपत्तिप्तम्‌ । 
वलोपावकाशप्रदर्शनेन वास्रेमाणमित्यत्रवलोपासिदिः प्रदर्श्यते । 

अन्तरङ्गो लोप इति । ततश्चाङ्ृतयोरेव संप्रसारणहलादिःशेषयोव॑लोपः प्राप्त उपदेशः 
साम्याँन्न भवति ॥ अनारम्भो वेति वाग्रहणात्समाधानं वास्रेमाणमित्यत्राश्रयणीयं- 
1 aN SNe 


ड०__माध्ये-वल्धोपाप्रसिद्धिरिति | वलोपस्यालेमाणमित्यादावप्रसिद्धिरसिद्धिल्ठा बाधादिति वातिकार्थः। 
तुल्यप्रतिविधानत्वादिति । यया सत्रानार॑भे छान्दसब्बादालेमाणमिब्यत्र बणलोप, एवं जीरदानुरित्यत्रापीति 
प्रदशनायोपन्यास इत्यर्थः । वलोपावकाशेति । वचनसामथ्यौदूठँ बाधिस्वा वलोप इति यो आम्वेत्त 


प्रतीत्यर्थः । 


नक ___ नत्वत्तरज्ञलादलोपप्राती कथं दोघनिडत्तिरत ग्राह- ततस्चेति ॥ पाह या कथं दोषनिवृत्तिरत आह--ततश्चेति ॥ वाग्रहणादिति । एवं चार्म 
क हक १-जीवे रदानुक्‌ ( दश० उणा० १। १६३ ) “जीवेधीतो रदानुक प्रत्ययो भवति |” ' 
हि  जाीवतिजीव्यतेवा जीरदानुः--ओऔषधम्‌ ।” इति वृत्तिः । 


“जीवे रदानुक्‌ जीरदानुः । वलीति लोपो न प्रामोति ।” हयबरद्सतमाष्ये ७० ` 
` पञ्चपाद्यां खेतत्‌ सूत्र न विद्यते । महषिंदयानन्दस्तु २ । २४ डणादिवत्तो महाभाष्यकारसम्मत्या 


द ह रूपमेतत्‌? साघयाञ्चकार । - - . ` २-कचिन्न। 
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अनारम्भो वा पुनवैलोपस्य न्यास्यः । कथमास्तेमाणम्‌ जीरदानुरिति । 
आस्रेमाणं जीरदाजुरिति वर्णलोपात्‌ 
आख्नेमाणम्‌ जीरदानुरिति च्छान्दसाद्र्णलोपास्सिद्धम्‌ । 
यथा संस्फानो गयस्फानः ॥ ७॥ 
तद्यया-संस्फायनः संस्फान । गयस्फायनो गयस्फान इति ॥ ६६ ॥ 


वेरपृक्तस्य ॥ ६। १। ६७॥ 


देर्विजाग्रव्यो! प्रतिपेधो वक्कव्यः । दर्विः जाग्रबिः ॥ किगुच्यते दर्विजागच्यो! 
प्रतिषेधो वक्तव्य इति यदापृक्षस्येत्युच्यते ? भवति वै किंचिदाचारयाः क्रियमाणमपि 
चोदयन्ति । तद्वा कतेव्यं दर्षिजाग॒व्योवा प्रतिषेधो बक्कव्य; । 


वेर्लोपे दर्विजाएव्योरपतिषेधोऽनुनासिकपरत्वात्‌ ॥ १ ॥ 


वेलोपे दर्विजाग्रव्योरप्रतिषेधः । अनर्थकः प्रतिषेधोऽग्रतिषेधः । लोपः कस्मान्न 
भवति ? “अनुनासिकपरत्वात्‌' । अजुनासिकपरस्य विशब्दस्य ग्रहणं न चात्रानुना- 
सिकपरो विशब्दः, शुद्धपरश्चात्र विशब्दः । 


र RRO 
प्र०—'छान्दसत्वादणन भवती 'त्युक्तं भवति । वलोपश्चात्र प्रत्याख्यायते न यलोपः । गौधेरः पचेः 
रन्नित्यादौ तस्योपयोगात्‌ ॥ ६६ !। 


वेरपृक्तस्य । भवति चै किंचिदिति । यत्रे क्रियते वस्तु तदाचार्याश्चोदयन्ति । तदर्थः 
स्यान्यथासिद्धत्वप्रतिपादनाय तत्र भवति चै किंचिदित्येकं वाक्यम्‌ । कि तदित्याह- आचार्या; 
क्रियमाणमपि चोद्यन्तीति । अथवा चोदनक्रिया भवतिक्रियायाः कर्त्री भवतीत्येकमेव . 
वाक्यम्‌ ॥ अप्रतिषेध इति । अपृक्तस्येति न वक्तव्यमित्यर्थः । अचुनासिकपरत्बादिति । 


RR TT तकिया 


AANA 00 00 0, 
उ०--वादिनापि '्राल्नेमाण'मितत्र छान्दसत्वाश्रयरणावश्यकत्वेनारम्म एव न्याय्य इति माष्यतात्पयंमिति भावः। 
तदेव ध्वनयन्नाह--चल्लोपश्चात्रेति । एवं च धघिविप्रमतिम्यो वान्तेभ्यों विजनमिधानान्नेति बोध्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वेरपृक्तस्य । यस्सूत्ने इति । एवं चाएक्तस्ेति वाच्यमिदं वेति तदर्थं इति भाव॥ । चोदनक्रियेति | 
किञ्चिदाचायौः क्रियमाणमपि 'चोदयन्तीत्यन्तप्रतिपाद्या ॥ विशिष्टदेशेति । बिशिष्टः परत्वविशिशे देशो 
यस्य ताहशाबयववाचीत्यर्थः । न स्ववधिसापेचायवाचीति भावः । अत एवेत्सज्ञक इति विघेयावषये | 


१-श्समापूर्व 'दर्विजागव्योः प्रतिषेषः” इति वार्तिकं क्कचित्‌ | 
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यद्यनुनासिकपरस्य विशब्दस्य ग्रहणमित्युच्यते घृतस्पृक्‌ दलस्पूकू% अत्र न 
पराप्नोति, न न हेतस्मादिशब्दादसुनासिक॑ परं पश्यामः । अनुनासिकपरत्वादिति नवं 
विज्ञायते अनुनासिक परोऽस्मात्सोऽयमनुनासिकपरः अनुनासिकपरत्वादिति। कथं तहि? 
अनुनासिकः परोऽस्मिन्सोऽयमनुनासिकपरः अनुनासिकपरत्वादिति । 


एवमपि प्रियदर्बि] अत्र ग्राप्मोति । असिद्धोऽत्राचुनासिकः । 
एवमपि धात्वन्तस्य प्रतिषेधो वक्कव्यः । इवि दिवि धिषि । 


धात्वन्तस्य चार्थवद्ग्रहणात्‌॥ २॥ 


अर्थवतो विशब्दस्य ग्रहणां न धात्वन्तोऽथेवान्‌। 
वस्य वानुनासिकत्वात्सिद्धस्‌ ॥ ३ ॥ 


अथवा वकारस्यैवेदमतुनासिकस्य ग्रहणम्‌ । सन्ति हि यणः साञुनासिका 
निरनुनासिकाश्च ॥ ६७ ॥ 


प्र>--परदब्दो विशिष्टदेशावयववाची । यस्य विशब्दस्य पर इकारोऽचुनासिकोऽत एवेत्संज्ञकः स 
एवानुकृतो लोपविधानाथ न त्वननुनासिकपर इत्यर्थ: । इतरः पश्चस्यर्थ बहुब्रीहि मत्वा चोद- 
थति-यदीति । किनो नकारस्य लुप्तत्वादनुनासिकपरत्वामावान्मा भूल्लोपो घृतस्पृगित्यादादेव 
तु न पराप्नोति किनो नकारस्य लुप्तत्वात्‌ । नेवं विश्ञाययत इति । एवं हि विज्ञायमाने प्रियद- 
विमन्य इत्यादो स्यादिष्टे च विषये न स्यातु प्रियद्वीति । अत्रा'णोप्रगृह्मस्याचुनासिक' 
' इत्यचुनासिकः । प्रिया दविर्यस्य तञ्ियदवि। असिद्ध इति। पुर्वेत्रासिद्धमिति वचनात्‌ ॥ 
अर्थवत इति | किंबादयः 'कर्तरि कृ'दिति प्रतित्चाप्रापितेनार्थनार्थवन्तः । बस्पेति । अनुना- 


सिकवकारस्येदमचुकरणं वेरिति ॥ ६७ ॥ 
० उचारणाथनामपीत्संशकत्वादिति माव; । ननु दर्विरित्यादौ जातस्य विनोऽनुनासिकपरःवाल्लोपः स्यादित्येव 
किं नापादितमत आह--लुसत्वादिति । इत्यादावेव स्विति । इत्यादावपि त्वित्य्थः ।। ननु किबादीनामपि 
लोकेऽप्रयोगेणानर्थकस्वाच्ेषामपि लोपो न स्यादत श्राह- क्किबाद्य इति । शासत्रीयं काल्पनिकमर्थवरव 
तेषामप्यस्येवेति भावः । अबुनासिकेति । कविबादिषु 'चानुनासिको वकारः प्रतिशत इत्यर्थ: ॥ ६७ ॥ 
NNN RSS 
% स्पृशोऽनुदके किन ३। २। ५८ | 
1 श्रणोऽप्रणहस्यानुनासिकः ८ । ४। ५७ 
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हळूङधाबभ्यो दीघात्सुतिस्यपक्त हळू ॥ ६। १। ६८ ॥ 


यदि पुनरयमणुक्कलोपः संयोगान्तलोपो$ विज्ञायेत । किं कृतं भवति ? द्विहलः 
कग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणां न कतेव्यं भवति । 


हलन्तादएक्तलोपः संयोगान्तलोपश्चेन्नलोपाभावो यथा पचन्निति ॥१॥ 


इलन्तदणक्कलोपः संयोगान्तलोपश्चेन्नलोपाभांवः । राजा तच्चा । संयोगान्तलो- 
पस्यासिद्धत्वान्नलोपो+ न प्रामोति । “यथा पचञ्निति’ । तद्यया- पचन्‌ यजन्नित्यत्र 
संयोगान्तलोपस्यासिद्त्वान्नलोपो न भवति | 


नेप दोषः । आचार्य प्रवृत्तिज्ञोपपति “सिद्धः संयोगान्तलोपो नलोप’ इति 
यदयं नि ङ्सिंबुद्ध्यो® [ ८ । २। ८ ] इति संबुद्धौ प्रतिषेधं शास्ति । इहापि 
तहिं प्राप्नोति-पचन्‌ यजन्‌ । तुस्यजातीयस्य ज्ञापकं भवति । कश्च तुल्यजातीयः ? 
यः संबुद्धावनन्तर$ । 


प्र०--इल्डयाब्भ्यो । ड्विद्दलएक्तप्रहणमिति । 'झ्यापोदीर्घात्सो'रित्येव वक्तव्य मित्यर्थः 
राज्ञेति। नलोपे कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्यासिद्धवाच्नकारान्तं पदं न भवति, कि तहि? 
सकारान्तम्‌ । यदा तु 'स्वादिष्वसर्वैनामस्थानेऽयची'ति, अयचि सर्वनामस्थाने पुर्वं पदमिति 
व्याख्यानं, तदा सावपि परतः पदसंज्ञायां सत्यां नलोपः सिद्धयति । कृते तु नलोपे संयोगान्तत्वाः 
भावात्‌ सुलोपो न प्राप्नोतीत्युभेयथा दोषप्रसङ्गः । पचन्निति । ननु चात्र तकारलोप एव न 
पराप्नोति सुलोगस्थासिद्धत्वात्‌ । नेप दोगः। पूतरैत्र परस्यासिद्धत्वभुच्यते । ततश्च संयोगान्तलोपे 
संयोगान्तलोपस्य सिद्धत्वा द्भवत्येव तलोपः । तस्य त्वसिद्धत्वान्नलोपाभावः । आद्चन्यासे वा रूपे 
सिद्धे दृष्टान्त उपात्तः । | 

यः संवुद्धावनन्तर इति । पचन्नित्यत्र नकारस्तकारेण व्यव हितः । 


८० STON 
३०--हंल्ङयाप्‌ । ड्यापोर्दीघोत्सोरिति । ङथात्रन्तात्तिस्योरनमिधानादिति मावः । अनमिधाने चेदमेव 
भाष्यं मानम्‌ । 'प्रस्ययाप्रत्यययो'रिति न्यायेनानुनासिकोकारविशिष्टपाठेन च सो प्रययस्यैव ग्रहणमिति | 
सुरासुतमाचचष्टे-सुराः सुरासावित्यादौ न लोपापत्तिरिति न तदृव्याबृत्तये5पक्तप्रहणमिति बोध्यम्‌ ॥. इत्ते तु 
नलोप इति । संयोगान्तलोपस्यासिद्वव्वादिति भावः । पूत्र परस्येति । पूर्वपराभ्रितत्वादस्यासिडत्वस्य चिणो 
लुङ्न्यायोऽत्र नास्तीत्यर्थः । ्रौदिवादेनाइ-आचन्यासेवेति । हलङथा'बिति न्यास इत्यः । 


माष्ये--संयोगान्तलोपो नलोप इति । न च “राजैधते “क्रयः “राजाच मि्यादौ द्धिः - 4 


% संयोगान्तस्य लोपः ८ । २। २३ ञे Ihe जी शी जिओ † नलोपः प्रातिपदिकास्तस्य ८। २। ७ 
४८ | ; ३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ स 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६०८: श्रीमगवतपतक्षल्षिविशचिते॑ -* ` [ हस्ङयाउम्यो दीघोत्‌ 


/५/५»५/५/६/९/५/*/४५/६/१%/५/५/* /*”४४”*”५/*”*/*/*/”*. 


वस्वादिषु दत्वं संयोगादिलोपबलोयस्त्वात्‌ 


वस्वादिषु दत्वं# न सिध्यति । उखास्रत्‌ पणध्वत्‌ । किं कारणम्‌ ? “संयो- 
गादिलोपबलीयस्त्वात्‌’ । संयोगान्तलोपात्संयोगादिलोपोः बलीयान्‌ । 


यथा कूरतडिति ॥ २॥ 
तद्यया,-कूटतट्‌ काष्ठतडि सत्र संयोगान्तल्ोपात्संयोगादिलोपो बलीयान्भयति । 


नतु च दत्वे कृते न भविष्यति । असिद्द दत्वं तस्यासिद्रत्वात्माझोति । सिद्ध- 
काण्डे; पठितं “वस्रादिषु दत्वं सौ दी्त्वः इति । तत्र सौ दीथेत्बग्रहणं न 
करिष्यते । विखादिपु दत्व मित्येव । 

एवमप्यपदान्तस्वान्न प्राम्मोति । अथ सावपि पदं भवति राजा तक्षा नलोपे कृते 
विभङगेः श्रवण प्राभोति । सैषोभयतस्पाशा रज्जुभवति । 


NNN NN NA AAA A AAA AAAI II 


प्र०-उखास्रदिति। उखास्रस,स्‌ इति स्थिते संयोगान्तलोपमपवादत्वादाधित्वा संयोगा दिलोप 

्ाप्नोति। परोऽपि ह्यपवादो वचनप्रामाण्यादुतसर्गे कर्तव्ये नासिद्धो भवति। संयोगादिलोपे च कृते 

संयोगाभावात्‌ संगान्तलोपाभावः। ततो विभक्तिसकारः स्रंसतेरवयवो न भवतीति दत्वं न 
प्राप्नोति । 

काष्ठतडिति । काष्ठं तक्षतीति क्विप्‌ । संयोगादिलोपे कृते षस्य जश्लेन डक्रारः। 

दत्वे कृते इति । 'सावपि पदमिति दत्वभावः । उभयतस्पाशेति । 'स्पश  बाघनस्पर्शनयो'रिति 


उ०--णतुगादिकं न स्यात , संयोगान्तलोपस्यासिद्धस्वादिति वाच्यं, नलोपविषये सामान्यतः सिद्धत्वञ्चापने 
नादोषात्‌ । 'अचीका राज्यः मिस्यादीनां त्वनभिधानमेत्र। व्यवहित इति । 'यः संबुद्धावनन्तर' इति भाष्येण 
विमक्तिःसंत्रोगान्तलोप उपलक्षयत इति बोध्यम्‌ । संबुद्धौ बा नपुंसकानां. नलोपो वाष्य इति सत्लेन है 
ब्रह्मन्निति नपुंसके स्वमोछुंकि नलोपनिषेधा्थ तदावश्यकमिति न बाध्यम्‌ । तच्च विभाघार्थमावश्यकम्‌ । 


बचनप्रामाण्यादिति | तथा च तत्र वातिक'मपवादो बचनप्रामाण्या'दिति। संयोगादिल्लोप इति । 
संभोगान्तलोपे हि काइतगिति स्यादिति भावः । 


नजोपे कते विभक्तेः श्रवण प्राप्नोतीति | एवं च “न ड्संबुद्धयो'रिति सत्रस्य 'चरितार्थ्वाज्डापकः 
स्वासंमव इति मावः। न च 'ङ्सिबुद्धथो रिति षष्टी, अत एव डौ नलोपनिपरेषश्चरितार्थः । अन्यथा: 


उ वस्वादिषु दत्वं सौ दीर्घे ८ । २। ६ वा० ८ पु० ३७१ । 
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रात्तलोपो नियमवचनात्‌॥ ३ ॥. 

रातस्य लोपो वक्गव्यः । अबिभर्भेवान्‌, अजागर्भवान्‌ । किं पुनः कारणं न 
सिध्यति ? “नियमवचनात्‌' । रात्सस्य’ [ ८ । २ । २४ ] इत्येतस्मान्नियमान्न 
प्राम्रोति । 

नेप दोषः । “रा्सस्येःत्यत्र तकरारोऽपि निर्दिश्यते। यच्येषं कीर्तयतेरप्रत्ययः 
की रिति प्राप्नोति; 'कीत्‌' इति चेष्यते । ययालचणमप्रयुक्ने । 

रोरुत्व च ॥ ४॥ 

रोरुत्वं च वक्कव्यम्‌ । अभिनोउत्र, अच्छिनोऽत्र । संयोगान्तलोएस्यासिंद्ध- 

त्वाद तो5तीत्युत्त्व% न ग्रान्ोति। | 
न वा संयागान्तलोपस्योत्तवे सिद्धत्वात्‌ 


ने वा वक्कव्यम्‌ । किं कारणम्‌ १ 'संयोगान्तलोपस्योत्त्वे सिद्धत्वात्‌? । संयो- 


| प्र०-- भौवादिकस्य 'स्पश ग्रहणसंश्रुंषण्यो'रिति चौरादिकस्य वा रूपमेतत्‌ । रात्तस्येति। रेफात्प 

रस्य तकारस्येत्यर्यैः। तकारोऽपीति। “रात्सस्ये'ति द्वितकारको निर्देशः | यथालक्षणमिति। लोके 
| रुक्तानामिदमन्वाख्यानमित्यभ्रयुक्ते लक्षणानामप्रवृत्तिलक्षणं लक्षणमित्यर्थः । तन्नास्य प्रयोगाः 
| भावान्न दोषो न प्रयोजनमित्युक्तं भवति । 


अभिनोऽत्रति । मिदेलंडि सिपि अमि संयोगान्तलोपः । स च परत्वादुत्वस्य तत्र सिद्ध 


००११, 


ड०--ङेलुंका लुततया 'न लुमते'ति निषेधात्‌ डिपरत्वाभावेन तद्वैयर्थ्यं स्यात्‌ । एवं च संबुद्धिग्रहण्‌ शापकमेव 
विभक्तिसंयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वामावे । न हि प्रथमसंयोगान्तलोप विना संबुद्ष्यतं प्रातिपदिकं लम्यत इति 
वास्यं, न लुमतेति निघेधस्यानित्यत्वे न ससम्यामपि दोषाभावात्‌, षष्ठीत्व॑ प्रकल्प्य शञापकसिद्ववचन कल्पनाः 
पेक्षया हल्ग्रहणस्यैव लघुत्वाच । किं 'च स्मीपत्ष एव युक्तः । एवं 'च “न लुमते'ति निघेधस्यानित्यत्वेनेव 
नपुंसकनान्ते रूपद्यस्य सिद्धतया “वा नपुंसकाना'मिति न वाचनिकम्‌ । एवं च नपुंसके निषेधाय संबुद्धि 
ग्रहणस्यावश्यकस्वेन ज्ञापकं दुरुपपादमिस्याशयात्‌ । एवं 'सुपीः 'सुपिसा!वित्यादौ संयोगादिलोपे 'वोरुपघाया? 
इति रेफान्तघातोरुपधाया विधीयमानो दीर्घो न स्यात्‌ । 'तिप्यनस्तेः', 'सिपि धातो रुबी इस्यनयोः प्रकृतिः 
| प्रत्ययसंत्रन्धिवणसंयोगमाश्रित्य पदान्ते संयोगादिलोपाप्रापिशापकत्वाश्रयणे ठु विपरीतं गौरवम्‌। स्पश 
बाघनेति | उमयतः स्याशः संश्लेषो बाधकत्वं स्पर्शो वा यस्याः सा रज्जुः | यथा काचिद्रज्जुः पूचोपरकोदी 
स्पृशति तथायं दोषः सौ पदले श्रपद्खे च न निवर्तत इत्यर्थः । कलक 


रात्तस्येति । माष्ये- तस्येति न तच्छब्दस्य रूपमित्याइ--रेफात्परस्य तकारस्येति । अप्रवृत्तिलवण_. ज्र 


१-“राचलोपो' पा । ` ॐ दश्च ८। २ । ७१; अतो रोरप्लुतादप्लुते ६। १ । ११३ 
२-'न वैष दोष? पा० | 3 
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३८० भ्रीभगवप्पतङ्षक्षिविरचिते [ एडहुस्वात्संबुद्धेः 
DIS ee 
गान्तलोप उत्त्वे सिद्धो भवति । 
यथा हारिवो मेदिनमिति ॥ ४॥ 


तद्यथा--हरिवो मेदिनं तवे'त्यत्र संयोगान्तलोप उत्त्वे सिद्धो भवति । 


स एव तहि दोषः 'सेषोभयतस्पाशे'ति । तस्मादशक्यो शूक्लोपः संयोगा- 
न्तलोपो विज्ञातुम्‌ । न चेद्रिज्ञायते दिइलएक्कग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणं कतेव्यमेव || ६८ ॥ 


एङ्नरस्वास्संबुद्धेः ॥६॥ १ । ६६ ॥ 
संबुद्धिलोपे डतरादिभ्यः प्रतिषेधः ॥ १॥ 


सम्बुद्धिलोपे डतरादिभ्यः प्रतिषेधो बक्कव्यः । हे कतरत्‌, हे कतमत्‌। ॥ 
किमुच्यते 'डतरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्य” इति यदापूकस्येत्यनुवतेते! । 


अएक्ताधिकारस्य निवृत्तत्वात्‌ ॥ २॥ - 
निष्यते ? "नेः त्याह । 


प्र०--इति दशेत रुत्वम्‌ । उत्वे तु संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वाद्व्यवधानाहुत्व॑ न प्रप्नोति ॥ उत्वे 
सिद्ध इति । 'संयोंगान्तलोपो रोरत्वे सिद्धो वक्तव्य’ इत्यवश्यं वक्तव्य मित्यर्थः ॥ ६८ ॥ 
पङ्‌ दस्वात्‌। हेकतरदिति। कतर स्‌ इति स्थते संबुद्धिलोपश्च प्राप्नोति अद्धावश्च । तत्र 


ड०--लक्षणमिति । श्रप्रवृत्तिखभावमित्यथः। श्रप्रयुक्तं लक्षणमावस्य योम्यतेत्यच्षरार्थ: । उत्वे सिद्ध इति । 
अन्न कृति 'कर्तव्ये चे!ति शेषः । तेन पूर्वरुपसिद्धिः । इत्यवश्य॑ वक्तव्यमिति । हरयोऽस्य सन्तीति मतुपि 'छन्द- 
| सीर? इति वत्वे हरिवच्छड्दात्सी तल्लोपे पुनस्तकारलोपे मतुवसोरिति रले संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वादुत्वा- 
पि प्राष्तीं तस्य सिद्धव्वमबश्यं वक्तव्यमित्यर्थः । भाष्ये-तिस्योश्व अहणमिति । "अमिनोडवे'त्यादादुखार्थमिति 
| भावः । हरिवो मेदिनं त्वे'ति छान्दसवर्णविकारेण सिद्धमिति सिद्धस्ववचनारंमापेचषयैतदेव ज्याय इति 
|: तापर्यम ॥ ६८ ॥ 
आर एडहस्वात । ननु परलत्वादद्भावः संबुद्धिलोपस्य बाधकः स्यादत श्राह - कतर सिति । अद्चावे 
कइत इति। ततः परत्वात्पररूपेऽपि कृते वच्यमाणरीत्या हखान्तासरस्य संबुद्धिहल इत्यर्थाल्लोपप्रातितरीध्या । 


A री 
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| 
| 


† ग्रदूडतरादिम्यः पञ्चम्यः ७। १।२५। ¦ वेरपृक्तस्य ६। १ । ६७ । 
_ १--'निवतंते’ पा० | 
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तच्चामथम्‌ ॥ ३ ॥ 


स चावश्यमपृक्वाधिकारो नित्य; । किमर्थम्‌ ? “अमर्थम्‌' । अमोऽ लोपो यथा 
स्यात्‌ । हे कुण्ड, हे पीठ । 
निवृत्तेऽपि वा अपृक्नाधिकारेऽमो लोपो न श्राप्तोति । किं कारणम्‌ (नहि 


लोपः सर्वापहारी । मा भूत्सबेस्य लोण! । “अलोऽन्त्यस्य विधयो भवन्तीः त्यनत्यस्य 
लोपे कृते द्र्योरकारयो; पररूपेण सिद्धं रूपं स्यात्‌ हे कुण्ड, हे पीठेति । 


यद्येतल्लभ्येत कृतं स्यात्‌ । तत्तु न लभ्यस्‌ । किं कारणम्‌ १ अत्र हि 
'तस्मादित्युत्तरस्यादेः परस्य' [ १ । १ । ६७; ४४ ] इत्यकारस्य लोपः प्राप्नोति । 
अकारलोपे.च सति मकारे5तो दीर्घो यनि सुपि च? [ ७। ३। १० १; १०२] 
इति दीघत्वे हे कुण्डाम्‌ हे पीठामित्येतदरपं प्रसज्येत । 


एवं तर्हि हलो लोप; संबुद्धिलोप!' । तद्धल्ग्रहण तव्यम्‌ ? न कतच्यम्‌ । 
प्रकृतमनुवर्तते । प्रकृतम्‌ ? 'हल्ल्याब्म्यो दीघोत्सुतिस्यपृक्त इल्‌? [ ६८ ] इति। 
तट प्रथमानि्दिष्ट षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहाथ! | नेष दोषः । 'एङहखा'दित्येषा पञ्चमी 
“३१ लित्यस्याः प्रथमायाः पष्ठी प्रकल्पयिष्यति “तस्मादित्युत्तरस्पे'ति । एवमपि प्रथमयो! 
पूर्वसवर्णदीर्घे} कृते हे पीठा इत्येतद्रपं प्रसज्येत | अमि पूर्वमत्र - वाधक 
भविष्यति# । “अमी त्युच्यते न चात्रामं पश्यामः । 'एकदेशविक्तमनन्यवद्भवतीःति। 


NNN 


प्र०-शब्दान्त प्राप्त्या संबुद्धिलोपोऽनित्यः । अद्भावस्तु कृते संबुद्धिलोपे न प्रापनोतीत्यनित्यः । 
उभयोरनित्ययोः परत्वादद्धावे कृते पुन प्रसङ्गविज्ञानात्संबुद्धिलोपप्रसङ्ग: । 


अकारलोप इति । अकारलोपस्यापरनिमित्तत्वाहीर्घविधो प्रतिषेधाद्वा स्थानिवत्त्वा 
भावः। पबमपीति । एकदेशविक्ृतस्यानच्यत्वादिति भावः। न चात्राममिति। मकारस्य 


उ०--नन्वल्लोपस्य स्थानिवच्वाद्यञः परस्वामावेन कथं दीघं इत्यत आह-अकारखोपस्येति । न च 
संनिपातपरिमाषया दीधोप्रातिः । तस्या श्रनितयत्वादित्यमिमानः । ननु मखोपेऽकारमात्रस्य विभक्तित्वा- 


*/४/*, 


§ अतो5म,७॥ १। २४॥ १ अलोञ्न्यस्य १ । १। ५२; अतो गुणे ६। १ इ अतोऽ ७1 १।२४। १ अलोऽन्यस्य १ । १। ५२; अतो गुणे ६। १।६७। | 
१-'संबुद्धिलोप; करिष्यते’ पा० । $ ग्रयमयोः पूवेसवणः ६ । १। १०२। 
# अपि पूर्वः ६। १। १०७। | 
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३८२ - श्रीमगवरपतशद्धिचिरचितं . ` [ एङहुस्वात्‌ सम्बुद्धेः 


अथवेदमिह संग्रधारयम्‌-संबुद्विलोपः ` क्रियतामेकादेश इति किमत्र कतेव्यभ्‌ ? 


परत्वादेकादेशः । एचमप्येकादेशे कृते व्यपवगोभावात्संबुद्धिलोपो न प्राप्नोति । 
अन्तादिवद्भावेन व्यपवरगो भविष्यति । “उभयत आश्रये नान्तादिवत? । नोभयत 
आश्रय; करिष्यते । कथम्‌ ? नेवं विज्ञायते हस्वादत्तरस्याः संबुद्धेलोपो भवती”ति । 
कथं तर्हि ? हस्त्रादुत्तरस्य हलो लोपो भवति स चेत्संबुद्धे रिति । 

नस तहिं प्रतिषेधो बक्कव्यः ? न वक्कव्य। । 


उक्त चा ॥ ४ ॥ 


कियुक्तम्‌ ? सिद्धमचुनासिकोपधखा'दिति। ॥ एवमपि दलोपः साधीयः 
प्राप्नोति । 'दुकरणाद्रा'% । अथवा “ुग्डतरादीना'मिति वक्ष्यामि+ || “डित्करणाद्वा'>< | 
प्र०--लुप्तत्वात्‌ । अथवेति । सत्यामेव हत्ग्रहणानुवृत्तावयं विचारः। व्यपवर्गाभाषादिति । 
“हुस्वात्संबुद्धेररित्युच्यमाने कृते चेकादेशे नास्ति हस्वसंबुद्धधो; पौर्वापर्यमित्यर्थः । हृखा दुत्तरस्येति। 
पुरव प्रत्यन्तवद्धावाद्वधस्वान्तमेत:द्ववति । संबुद्धयाक्षिप्त॑ हि प्रकृतिरूपमेड्हुस्वेन विशेष्यत 
इति तदन्तविधिः । द 

उक्तं वेति। वक्ष्यमाणपरिहारापेक्षो वाशब्दः । अनुनासिकोपध्षत्वादिति । आदेश- 
स्याकारोऽचुनासिक इत्संज्ञको लुप्त इति दकारोऽवसिष्यते। स च भेदाभावात्संबुद्धयथवयवो न 
भवतीति न लुप्यत इति भावः। साधीय इति। व्यपदेशिवद्धावाद्यथा हे वृक्षेत्यादाविति 
भावः । दुक्करणाद्वेति ढुकि कृते 'स्वमोर्नपुसका'दिति स्वमोुँक्‌ क्रियते । एवमपीति । 


उ०---भावो$त आह--एकदेशेति । स्थानिवद्धावेनेत्यर्थः । माष्ये-परत्वादेकादेश इति । यद्यपि एकादेशे 


कने संबुद्धिलोपस्याप्राप्त्या तस्यानित्यत्वमित्येकादेशो नित्यस्तथापि वच्यमाणार्थनोमयोरपि नित्यत्वात्परत्वा- 
दित्युक्तम्‌ । पूर्वै हल्ग्रहणानुदृत्त्या हे कुण्डेति रूपे साधिते तदनाभ्ररेणेदं पक्षान्तरमिति भ्रमनिवृत्तये 
आहर--सत्यामेवेति । “ननु 'नोमयत श्राश्रयः करिष्यत इति प्रतिशयान्यराश्रयो लम्यते । तस्मा- 
दभखादुत्तरस्थेत्यस्य हस्वान्तादुत्तरस्येत्यथः कायंस्तत्रामि पूर्वल्वेन हस्वन्ताङ्गात्परत्वं हल इत्यत आइ 
पूर्व प्रतोति । विशेष्यासंनिधानाल्‍्कर्थ तदन्तविधिरत आह--संबुध्याक्षिप्तं हीति । प्रकृतिरूपं प्रत्ययग्रहणे 
यस्मात्स बिहितस्तदादीत्युपस्यिप्योपस्थितप्रातिपदिकर्पम्‌ | 

ननु पूर्व कस्यविस्परिहारस्थानुक्तत्वादु्त वेति वाशब्दोऽयुक्तोऽत श्राह वच्यमाणेति । 


ee 


` १--्ग्ाश्रयणु’ पा०। २-'डतरादिभ्यः स तहि’ प० । 
1.७ । १। २५ बा० २५० २८। | # ७। १ । २५ वा० ३ ४० २६ | 
१ स्वमोनंपुंसकात्‌ ७) १ । २३ | > ७१ १ । २९ वा०.४ ए० २६ । 
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अथवा डिदच्छब्दः करिष्यते | स तहि डकारः क्तव्यः -? न कृतेव्य; । क्रियते 
न्यास एव । दविडकारको निर्देश।-“अदड॒तरादिभ्य' इति ॥ एवमपि लोपः प्राभोति। 
विहितविशेषणं हस्परग्रहणम्‌--“यस्मादधस्ाससंबुद्विि हिते? ति । 


अएक्तसंवु(द्विलोपाभ्थां लुक्‌ ॥ ५ ॥ 


अपृक्कसबुद्विलोपाभ्यां लुग्भवति विग्रतिषेधेन । अपृक्नलोपस्यावक्राश/#-गोमान्‌ 
यवमान्‌ । लुकोजकाश।| --त्रपु जतु । इहोभयं प्राप्नोति-तज्ज्ाह्मणकुलम ` यदत्रा 
हाणकुलम्‌ । संबुद्धिलोपस्यावकाश!-हे' अग्ने हे' वायो | लुकः स एव । इहोभयं 
प्राभोति--हे त्रपु, हे जतु । लुग्भवति बिप्रतिषेधेन! । ° 
स तहि विप्रतिषेधो वक्कव्यः:? न बङ्गव्यः । 
न वा लोपलुकोलुगवधारणद्यथानडुह्यत इति ॥ ६॥ 


न वाथो विप्रतिपेथेन । किं कारणम्‌ ! 'लोपलुकोलुंगवधारणात? । लोपलुकोर्हि 


Soe क SEE की 
अ०-अकाराद्र्धस्वात्परत्वाहृकारस्येति भावः । विहितविशेषणमिति । प्रतिपादितस्वा त्तदन्त- 


विधेर्स्वाग्त।त्परस्य संबुद्धिसंबन्धिनो हलो लोपो भवतीति सूत्रार्थः । ततश्च सामर्थ्याठाक्नतिख्मा- 
वयवह्स्वग्रहणाद्यस्मादरध्रस्वात्संबुद्धिविहिता तस्मादेव परस्य हलो लोप इत्यर्थो$वतिष्ठते । तेन 
कतरदित्यत्र टिलोपे कृते प्रकते ह स्वान्तत्वाभावाहकारलोपाभावः । 

हे चप्त्रिति । लुकि कृते प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधात्संबुडिगुणाभावः। इकोऽचि विभक्ता” 
वित्यत्र त्वज्मरहणस्य प्रयोजन वक्ष्यते--'इह किचित्त्रपो इति, ततो गुणेन भाव्यम्‌ । न वक्तब्य 


इति । न व्याख्यातव्यः ॥ कस्मादित्याह--न वेति। 'अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बाधमानो . लुग्‌ 
0000000000 a UNIV VIVO SOVSISO SON EDS 


उ०--भ्रकारादिति । विशेष्यासन्निधानात्तदन्ताग्रहणं मन्यते। ननु हृखास्सबुद्ेविधानामावेन हृखादिहितेत्य- 
सङ्गतमत आह--अतिपादितस्वादिति । हस्वान्तात्प्रस्येति । हस्वान्तात्मातिपदिकालरस्पेयर्थः । समाद्र 


्वासंसुद्वििंहितेति तु फलितार्थेकथनं न तु शाब्दो5र्थ इत्याह--ततश्चेति । ` 


ननु लोपेनैव सिद्धे किं लुकेत्यत आह-- लुकीति : गुणेन भाव्यमिति । एवञ्च हालः 
द्विकल्प इति भावः। ननु विप्रतिषेधे पर'मिति सिद्धत्वान्नाय॑विप्रतिषेधो वक्तव्यत्वाहो5त आह--न 


व्याख्यातव्य इति ॥ 'लुग्लोपे त्यादि विप्रतिवेधसननशेषे वार्तिकम्‌, वस्तुतस्तदपि न कार्यमित्याह-अन्तरङ्गा- 


ऋ हल्डथाब्भ्यो दीघौत्‌ सुतिस्यपक्त हलू ६। १।.६८। 1 स्वमोर्नपुंसकात्‌ ७) १ । २३ | 
१ ~इह “तू? धयत्‌? इश्मेवोदाहृरणाम्‌ || ब्राहणुकुलमिति तु नपुंसकत्व प्रदर्श नाथम्‌ । | 
२-दे' इति चिन्न । हनक ME 

१ हृस्वस्य गुणः ७। ३। १०८; न लुमताङ्गस्य १। १।६३। 
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अनड्वानिवाचरत्यनडुद्वत इत्यत्र लोपलुकोलुगधा्यते | एवमिहापि ॥ ६६ ॥ 
शेश्छन्दसि बहुलम्‌॥ ६। १ । ७० ॥ 


अयं योगः शक्योश्चक्तुम्‌ । कथमग्ने त्री ते वाजिना त्री षधस्था ताता 
पिष्डानामिति+ । पूर्वैसव्नाप्येतस्सिद्धम्‌+ || न सिध्यति । नुमा## व्यवहितत्वात्‌ 
ू्ेसवर्णो न भ्राप्तोति ॥ छन्दसि नपुँसकषस्य पुंबद्भवो वङ्कव्यो मघोश्नेहाति मघो” 
स्तृता इवासत इत्येवमर्थम्‌ । तत्र पुँचद्वावेन सुमो निवृत्तिः । नुमि निवृत्ते पूवेसवर्णेन 
सिद्धम्‌ ॥ भवेस्सिद्वमण्ने त्री ते वारिना त्री षघस्पैति । इदं तु न सिध्यति 
ताता]. पिण्डानामिति ॥ इदमपि सिद्धम्‌ । कथम्‌ ? साप्तमिकेः पूर्वसवर्णे कृते पुनः 
षाष्ठिको भविष्यति ॥ एवमपि जसि गुणः; प्राप्नोति ॥ वक्त्यत्येत ज्जसादिषु 
च्छन्दोवावचनं ग्राङ शौ चङ्युपधाया’ इति | ७० ॥ `. 
प्र०--बलवा'नित्यतुल्यबलेन लोपेन स्पर्धा' नाहती ति:विप्रतिषेधो नोपन्यसनीदः । अनङ्क्त इति। 
सुळोपे सति प्रत्ययलक्षणेन नुमामो स्याताम्‌ । लुकि प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधाच भवतः ॥ ६९ ॥ 
शेश्छ । बमो निद्वचिरिति। अप्रवृत्तिरेव निवृत्तः। ताता पिण्डानामिति। 'त 
इ? इति स्थिते 'नादिची'ति पूर्सवर्णदीर्घप्रतिषेघाद्वगुणः प्राप्नोति। साप्तमिक इति । 'सुपां 
सुलु'गितीकारस्याकारे कृते षाष्टिकः पूर्वसवर्णदीर्ध: क्रियते। जसि गुण इति। अने त्री त 
इत्यत्रेति भावः ॥' ७० ॥ 


iv 


NU’ 


AAAI YS YYYYYYYYYYYYYYYSYYYYYYYYYYYY 
३०- नपीति । तत्र हि छुकशब्देन सर्वो5पि गह्मत इति भावः । न्यया तद्वचनकर्तव्यतापसया गौरं 


श्यात्‌ ॥ ६६ ॥ FE 
| $ १। ४। २ वा० २५। १० ३२६ । ¶ सुपो घातुप्रातिपदिकयोः २ । ४ । ७१, 
हल्ड्याब्म्यो दीघोत्‌ सुतिस्यप्रक हल ६। १। ६८। % ऋ० सं०३। २०।२। 
+ ऋ० सं १ । १६२ | १६ | इदं नवाह्विकमागे ३५४ ४० द्रव्यम्‌ । 
% प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ६ । १। १०२। ॐ नपुंसकस्य झलचः । ७ । १। ७२ | 
पौ नादिचि ६। १। १०४। † सुपां सुचुकृपूर्वसवणोच्धेयाडाडयायाजालः ७ । १ । ३६ । 
1 जसिच ७।३।१०६। 6 ७। ३ । १०६ वा० १ इ० २३७। 
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हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ॥ ६ । १ । ७१॥ 
लुकि पूर्वान्ते नएुंसको पसर्जनहस्वत्व द्वियुस्वरश्च ॥ १ ॥ 
तुकि > पूर्वान्ते नपुंसकोपसज नहस्त्रत्व॑ द्विगुखरश्च न सिध्यति । आराश- 
खिच्छत्रस्‌ धानाशष्कुलिच्छत्रम्‌ । निष्कौशाम्बिच्छत्रस निर्वाराणसिच्छत्रम्‌ । 
दवियुखर । प्चारलिच्छत्रम्‌ दशारलिच्छत्रम्‌ । तुकि कृतेऽनन्त्यत्वादेते विधयो न 
्राप्नुवन्ति । 
न वा यहिरन्गलचणत्वात्‌।॥ २॥ 
न वेष दोपः | किं कारणम्‌ ! “वहिरङ्गलचणत्वात्‌ः | बहिरङ्गणचणस्तुक्‌ । 
अन्तरङ्गा एते बिधयः । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे . 
इह तहि ग्रामशिपुत्रः सेनानिपुत्र इति हस्त्वे+ कृते तुक्‌ प्राम्रोति । 
ग्रामाणिपुत्रादिषु चाप्रा्िः॥ ३ ॥ 


ग्रामणिपृत्रादिषु चाप्राप्िः | कि कारणम्‌ ? बहिरक्षलक्षणत्वादेव । 
अथवा परादि१ करिष्यते । 
परादो संयोगादेरित्यतिप्रसङ्कः ॥ ४॥ 


परादो “संयोगादे रिस्यतिग्रसङ्गो भवति । अपच्छायात्‌ । “वान्यस्य संयोगादे} 
[ ६ । ४ । ६८ ] इत्येत्वं प्रसञ्येत । 


विलोंपवचनं च ॥ ९ ॥ य; 


वेश्च लोपो वक्तव्य! । अग्निचित्‌ सोमसुत्‌ । अपृक्तस्पे!ति# वेलोपो न 
प्राप्नोति । 


प्र०--हृखस्य । पुर्वान्तकरणे प्रेज्ञापूर्वकारित्वप्रदर्शनायात्र विचार: ॥ आमणिपुत्र इति । 


९८५५१ /९/१/५५४/५/४/१*/१/९/९/*/१/४/१*/१/५/” 


उ०--हृस्वस्य । ननु सूत्रकृता पूर्ीन्तस्वकरणात्‌ पक्षान्तरानुत्यानेन तुकि पूवौन्त इत्ययुक्तपत 


"२५/९४/४४४९ ”*/५ ५४९५ ”९**५४/४/४/४५”*५/९”९/”१४/४/४/* ५४% YUNA UNIS “Ss 


गाह-पूवौन्तेति । पराद्यमक्तपच्योर्वच्यमाणुरीत्या दुष्टत्वाद्विमृश्य पूवीन्तः कृत इति बोधनाय विचार 


% छे च; दीघीत्‌; पदान्ताद्वा ६ । १ । ७३; ७५; ७६। १ हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य} 
कृततद्धितसमासाश्च १ । २ । ४७; ४८; इगन्तकालकपालमागालशरावेषु द्विगौ ६। २। २६ । क्ली 
` + इको ह्रोऽङ्थो गालवस्य ६। ३) ६१। ॐ वेरपुक्तस्य ६ । १:। ६७। सड 
४६ ¡ क 
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द्दे श्रीभगवत्पतक्षलिविरचितं [ हृस्वस्थ पिति इति 


AANA NA NAAN AAA A AAS 


नैष दोपः । अपूक्षग्रहणं न करिष्यते | यदि न क्रियते, दर्विः जाग्र वे; अत्रापि 
प्रा्रोति । अनुनासिकपरस्य विशब्दस्य ग्रहणं शुद्परञ्चात्र विशब्दः । एवमपि 
` सतुक्कस्य लोपः प्राप्नोति । “निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ती' येवं न भविष्यति । 


इट्प्रतिषेध्रश्च ॥ ६ ॥ 


इद्प्रतिवेधरच वक्कव्यः । परीतत्‌# । सतुकस्प वलादिलक्षण इट्‌ प्रसञ्येतः । 


एवं तहाभक्न१ करिष्यते । 
| | अभक्ते स्वर! ॥ ७ ॥ 
; | [os [a ~ ~ 
|| यद्यमक्वस्तहि खरे दोषो भवति | दधिच्छादयते, मधुच्छादयति। “तिङ 
| तिङ! [ ८ । १। ९८ ] इति निघातो न प्राप्नोति । ननु च तुगेवातिङ्‌। न तुकः 
| परस्य निघातः प्राप्तोति | किं कारणम्‌ ? 'ननिवयुक्कमन्यसहशाधिङ्ूरणे तथा ह्यथ- 
| गतिः? | नञ्युक्क इबयुक्ते बान्यस्मिस्तत्सहशे कार्यं विज्ञायते तथा ह्यर्थो गम्यते । 
| तथथा--अब्राह्मणमानये त्युक्ते श्रा्मणसदृशमेवानयति नासौ लो्मानीय कृती 
तिषे A शात ९९ टू. 
| भवति । एवमिहप्यतिङिति तिङग्रतिपेधादन्यस्मादतिङस्तिङ्सदृशात्काय विज्ञास्यते । 
| किं चान्यदतिङ तिङ्सदृशम्‌ ? पदम्‌ ॥ ७१ ॥ र 
प्र०--अत्र तुगन्तरङ्गो हस्वो बहिरङ्गः । पूंतत्र तुगबहिरज्गः स्वरह्स्वावन्तरङ्गौ । परीतदिति । 
तनोतेः किपि 'कौ च गमादीना'मित्यनुनासिकलोपः । तत्र तुटि परादौ क्रियमाण इद्प्रसङ्गः । 
“नहिवृती ति दीर्घ: ॥ ७१ ॥ | 
कका Ne NSN NNER 
उ०--इत्यर्थः । उदाहरणेषु 'छे च? 'दीघोस्पदानताद्वे ति तुक्‌ वाक्यसंस्कारपत्षे हस्वस्वराभ्यां तुको नित्यत्व 
मन्यते ॥। पूर्वस्माद्विशेषेऽपि तु्यन्यायस्वप्रतिपाद्नाय दर्शयति--श्रत्रेति । 'नाजानन्तर्य' इति न्यायस्तु 
नास्त्येवेति भावः ॥ ७१॥ 
’ 7 OF 200 यया EM eS. 
# गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌-परीतत्‌ सहकरिठक्रा । संयत्‌ सुनदिति 
६ । ४ । ४० मा०; नहिब्वृतिबृषिव्यधिरुिसहितनिषु क्वो ६। ३। ११६ 
1 आर्षधावुकस्येडवलादेः ७। २। ३५ 
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संहितायाम्‌ ॥ ६ । १ । ७२॥ 
- अयं योगः शक्योऽवक्तुम्‌ । कथथ्‌ ? अधिकरणं नाम त्रिप्रकारं व्यापकः . 
मोपरलेषिकं वैपयिकमिति | शब्दस्य च शब्देन कोऽन्यो 5भिसंबन्धो भवितुमहेत्य- 
_न्यदत उपश्लेषात्‌ । इको यणचि’ [ ६ । १ । ७७ ] अच्युप्षिष्टस्येति । तत्रा- 


४5०७०४०४१४०६०४०५०४०४१७०४१६०२५०९०५०६०४१६१९१५०९०९६०६/४६०६०९/९०९/५६/०५./५./९/९/५/९५/९-/६ ॥९./५./०९./४५५८५.३६.०६ ५.९९. ५० 


प्र०--संहित(याम्‌ । परो यः सन्निकर्षो वर्णानां वर्णशून्येन कालेनाव्यवघानं सा संहिता । 
ह्वादाविरामो वा । ह्वादशब्देन वर्णाभिव्यक्तिहेतवो नादा उच्यन्ते । तेनेकवर्णाभिव्यक्तिहेतुनादा- 
नन्तरमेव यदा नादान्तर वर्णान्तरामिव्यक्तपे उच्चार्यते तदा संहिता । सा च निरन्तरवर्णद्ृयः 
विषया । ततश्चामिचिदत्रेत्यःदाविकाराकारयोस्तवर्गयेण विच्छदात्संहिताभावाद्यणोऽप्रसुङ्गा- - 


१० 


न्निदिष्ट्रहणमानन्तयोर्थं न कर्तव्य मित्याहुः । 

श्रिप्रकारमिति । आद्याज्नयो भेदाः । तद्वभेदानां त्वानन्त्यमित्याहुः । व्यापकमिति । 
यथा दध्नि सर्पि:, तिलेषु तेलमिति। औपश्छेषिकमिति। यथा कटे तिष्ठति, मथुरायां वसः 
तीति । सर्वावयवव्याप्त्यभावात्कटादेर्व्यापकत्वाभावः । वैषयिकमिति । यथा खे शक्रुनयः । 
गुरो वसतीति । अन्यदत उपश्लेषादिति । ननु चार्धधातुक इत्यादौ विषयसप्तमीपक्षस्याश्रि" 
तत्वात्‌ कथमिह्‌ संबन्यान्तराभावः ? उच्यते । यदा सामान्यस्य प्रात्रान्यमाश्रीयते तदा तेन 
पौर्वापर्याभावाद्विययविपयिभाव आश्रीयते । विशेषस्य तु प्राधान्ये आश्रीयमाणे तेन 
पौर्वापर्यसंभवादुपश्लेपाश्रयणंम्‌ । तत्रेक्रो यणचीत्यादौ विशेषः प्राधाच्येनाश्रीयते न तु सामान्यः 


उ०- संहितायाम्‌ । तूत्रप्रयोजने शाते तत्मत्याख्यान सुज्ञानं मवतीत्यादौ सूत्रप्रयोजन दशंयति-परो 
/ य इति। वणौनाम्‌-इति प्रस्यासत्तिज्ञम्यम्‌ । उक्कृष्टत्वापरपयौयं परत्बमुपपादयति--वणंशून्येनेति । 
तेनापीष्यर्थः | ततश्चेति | निरन्तरवर्णद्वयविधयसंहिताया ग्रहणादित्यर्थः । संहितायामिति विषयसप्तमी । 
तेनेगचो्नैरन्तर्यणोचारणे एब यण न तु वणंव्यवघाने, नापि तद्रहितकालव्यवधाने इति भावः । 'इत्याहु- 
रित्यरुचिनीजं तु संहिताधिक्रारबदिभू तानां व्यवघाने 5प्यप्रदृस्यर्थ निर्दिश्प्रदशमावश्यकमिति सूत्रमतमिति । 

तद्भेदानां स्विति । उपकारभेदादिति भावः। ओपश्लेषिकशब्देन संयोगसमवायमूलको गोण 
आधारः सोऽप्युच्यते इति तद्भावः । व्यापकाधार एव मुख्य आधार इति 'स्वरितेन' 'साधकतम मिति 
सूत्रमाष्ययो: स्पष्टम्‌ । श्रत एत्र 'मासेऽतिक्रान्ते यद्दीयते तस्य मास श्रौपश्लेषिक्मधिकरण मिति “तन्न प्व 
दीयत' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 'गज्ञायां घोषः इस्यौपश्नेषिकमधिकरणम्‌ । उप-समीपे श्लेषः संत्रन्धसत 
स्कृतमौपश्लेषिकर्‌ | किं च श्लेपस्प मुख्यस्य सवोघारव्यातिल्पस्य समीपं यत्‌ आधारीययस्किञ्चिद्बयव- 
व्यात्तिरूपं तव्कृतमौपश्लेषिकम्‌। यथा करे ग्रास्त इति। गौणमुख्यसाधारण्पेन त्रेधा विमागो भाष्ये । 
सर्वश्चेदं सप्तमीवाच्यमेत्रेति गज्ग.यां घोष इस्यादौ न प्रकृतेनोपि प्रस्ययस्य लक्षणति बोध्यम्‌ । 'खे शकुनयः 
इत्यादौ आकाशकल्यितदेशसंबन्धादवेषयिकत्बम्‌ | "गुरौ वसती यत्र शिष्यस्य गुवंधीनायां इत्तो वैषयिकमघि- 
करणत्वं बोध्यम्‌ । संगोगसमवायसंत्रन्येन य आधारस्तद्तिरिक्त॑ सर्व वैषयिकमिति तस्वम्‌ । 

( भाष्ये ) अच्युप ककिष्टस्येति | अच्समीपस्थस्येत्यथः । यत्तु अचि सति यण्‌ भवतीत्यथं इति तन्न, 
एवं हि यत्र क्वापि अच्सत्तामादाय यणापत्तेः। न च तस्मिन्निति परिमाधया निवहः । यस्याँ क्लिययां 
तस्यान्वयस्तत्कियाकर्तृ्विघियतया तेन पौदोपयौसंभवात्‌ , पूर्वस्येति षष्ठ्या झनन्वयाच्च । त॒स्मान्यज्ान्व 
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` न्तरेण संहिताग्रहणं संहितायामेव भविष्यति || ७२ ॥ 
आङ्माङोश्च ॥ ६। १ । ७४ ॥ 


AANA NNSA ANNAN AS NINA ०० WS SS SI 


अथ किमर्थमाङमाङोः सानुबन्धकयो निर्देशः ? 


आङ्माङोः सानुबन्धकनि्देशो गतिकमेप्रवचनीयप्रतिधसं- 
प्रत्ययार्थः ॥ १ ॥ 


आङ्माङोः सानुबन्धकयोनिदेशः क्रियत आङो गतिकमप्रवचनीयसंग्रत्ययार्थों 
माङ; प्रतिपेधसंप्रत्ययार्थः | इह मा भूतू--आ छाया, आ च्छाया । प्रमा छन्दः; 
प्रमा च्छन्द!# ॥ ७४ ॥ 


/*/.४.९६.”४”४/४/४/४/१/४”*”४”४*”४”*”४/४/४/४*// 


प्र०--मिति न कश्चिद्दोषः । उपश्लेषे चाश्चिते निदिष्टग्रहणमपि न कतंव्यम्‌ । व्यवहितयोरुपश्ले- 
षाभावादुपश्लेषनिमित्तकार्याप्रसङ्गातु । संहिताधिकारे च प्रत्याख्याते संहितासंज्ञापि प्रयोजना- 
भावातु प्रत्याख्यातैव ॥ ७२॥ 

आङ्माङोश्च। आङमाङोरिति । कर्मप्रवचनीयग्रहणमुपलच्चणार्यम्‌, तेनेपदथस्या- 
प्याडो ग्रहणम्‌--ईषच्छाया आच्छायेति । वाक्यस्मरणयोस्त्वाकारस्येह ग्रहणाभावा द्विकल्यो 
भवति-आच्छाया आछायेति ॥ ७४॥ 


ड०- योज्न्यतर तन्निरूपितपू्वत्वान्वय इत्यस्य व्युलत्तिविदद्धस्वाच्च । तस्मादुपक्िपदाष्याहारेण ससमीत्येव 
युक्तम्‌ । 'उपपदविमक्ते'रिति न्यायेन 'यस्थ पच मावेने त्यस्पाप्रातेश्व । स्पष्ट चेदं तत्र च दीयते' इति सूत्रे 
कैयटे । एतदेवामिप्रेत्य 'भान्नलोप!इत्यत्र वद्यति--'नेषा परसप्तमी, किं तर्हि १ सत्सप्तमी ति । 


आर्धधातुक इत्यादाविति । द्वितीयाध्यायश्थे इत्यर्थः । यदा सामान्यस्येति । यत्रोपश्लेषासंभवो 
यथा सामान्यस्य शब्दार्थे, तत्र बिषयससमी । तस्संमत्रे त्वौपश्नेषिक्येवेति भाष्याशय इति मावः । 
विशेषस्य त्विति । व्यक्तेरिव्यर्थः | व्यवहितयोरिति । शुद्धकालव्यवाय एवोपश्लेषामावे वण्व्यवाये सुतरां 
तदमावः | थव्यवहितसामीप्यस्यैवोपरेषपदार्थत्वात्‌ , तस्बैव सप्तमीनियामकत्वादिति ताप्यम्‌ । वम्र तु 
सम्प्रदाय एव शरणम्‌ || ७२ ॥ - र 

आडमाडोग्य । तेनेषदिति । 'आडीषदर्य' इति वार्तिकादिति मावः | सानुचन्धकग्रहणुव्यावत्य 
दशयति-वाबयेति । 'आच्ाया'मिति माध्योदांहरणे आकारेण स्मृतिः सूच्यते । तद्विषयनिदेशशछायेति । 
आ स्पृतं छायाँ तत्साधनमानयतीति भाध्योदाहरणथः । विकल्प इति। 'पदान्ताद्े'व्यनेन । प्रमप्यत्र 
प्रपुर्वीन्माड 'तश्चोपसगे इत्यङ्‌ । अन्न यद्यपि घातुर्डित्तयापि टाअन्तो न ङिदिति भाव: । एतेनाडि माशब्दो 
निषेधार्योऽव्ययं तेन मासि्वित्यादिसिद्विरिति नच्योक्तमपास्तम्‌, एतद्भाष्यविरोघात्‌ ॥ ७४ ॥ 


१-श्रा छायामानयति । प्रमा छुन्दः पा० । ` # पदान्ताद्वा ६। १ । ७६ 
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दीर्घात्‌ ॥६॥। १। ७५ ॥ पदान्ताद्वा ॥ ६।१।७६॥ 
दीर्घात्पदान्ताद्वा विश्वजनादीनां छुन्दसि ॥ १ ॥ 
दोर्घात्‌ पदान्ताद्वेेत्र बिश्वजनादीनां झनदस्युपसङ्कयानं कतव्यम्‌ । विश्वजनस्य 
छत्रम्‌, विश्वजनस्य च्छत्रम्‌, । न छायां कुरवोऽपराम्‌ न च्छायां कुरवोऽपराम। । 
॥ ७५ ॥ ७६ | १ 
इको यणचि ॥६॥ १ । ७७॥ 
इग्ग्रहणं किमधम्‌ ? इह मा थूत्‌-अन्निचिदत्र सोमसुदत्र । नेतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ । जश्त्वमत्र बाधक भविष्यति; । ह 
जरत्व न सिद्ध यणमत्र पश्य 
असिद्धमत्र जरत्रं तस्यासिद्ध्वाद्यणादेशः प्राप्नोति । 
यञ्चापदान्तो हलचश्च पूर्व! । 
यश्चापदान्तो हलचश्र. पूर्वेस्तस्य प्राप्नोति-पचतीति ॥ एवं तर्हि 
दीर्घस्य यण्‌ | 
दीर्घस्य यणादेशं वत्त्यामि । तदीर्षग्रहशं कतव्यस्‌ ? न कतव्यस्‌ । प्रकृत- 
मनुवतते । क्क प्रकृतम्‌ ? “दीघोरपदान्ताद्वाः [-७५; ७६ ] इति । तद्वै पत्चमीनिर्दिष्ट 
षष्ठीनिर्दिरेन चेहार्थ। 'अचीः त्येषा सप्तमी दीघो’ दिति पञ्चम्याः षष्ठी प्रकल्पयिष्यति 
“तस्मिन्निति निर्दिष्टे पू्ेस्यः [ १ । १ । ६६] ति। | 


TS NNN 3. 


+ 
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प्र०--इको यणचि ।.इगग्रहणमिति। वक्ष्यमाणोऽभिप्रायः । जश्त्यमत्रेति । परत्वादिति 
भावः। उभयोरप्यनित्यत्वादस्ति विप्रतिषेधः । तत्र शन्दन्तरप्राप्त्या यणोऽनित्यत्वम्‌, जश्त्वस्य ` 
तु कृते यप्यप्राप्त्या । जश्त्वमिति । पप्वेत्रासिद्व'मिति जरत्वस्यासिद्धत्वातु, सिद्धासिद्धयो- 
विप्रतिषेघाभावाद्यणदेशञमेवात्र निष्प्रतिदवन्द्ित पराप्तं पश्य । यश्चेति । पदान्तस्य जरत्वविवा- 
नादपदान्तहलोऽचि यण्‌. स्यादेतेत्यर्यः । अचीत्येषेति । अङतार्था सप्तमी दीर्बादिति पञ्चम्याः 
प्र पोर्वापर्यकल्पने कृतार्थायाः पष्ठ्या: प्रकल्पिकेति भावः । पूर्वत्र तु छे' इति सप्तम्यार- 
«छ चे'त्यत्र कृतार्थाया अपि 'दीर्घा'दिति पञ्चम्या 'शाच्छासाह्वेत्यादेर्ज्ञापकात्‌ पष्ठी न प्रकल्पिता । 


PPS SS SN 00 0 NTN TO IT TN SNS ANNA ० 

ड०--इको यणचि । ननु 'दीघो'दिति पञ्चमी, 'अप्वी'ति सतम्या एव षष्ठी कि न कल्पयतीत्यत 

श्राह-अङृतार्थेत्यादि | नन्बनेनैत न्यायेन दीघौदिति पञ्चमी छि! इति सप्तम्याः षष्ठीं प्रकल्पयेद्त आह-- र 
पन्न सरिति । किन्तु शापकाददीधोदिति पंचम्या एव षष्ठी कल्पितेति भावः । शाच्छासेति । अन्यथा 


ला अथर्ववेदे लेव पाठ उपलम्यते 'न च्छायां करवो5परम? ( १३। १। ५६) इति । 


¦ भलां जशोऽन्ते८। २। ३६ न ; 
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भवेस्सिद्ध कुमायेत्र ब्रह्मवन्ध्वर्थमिति । इदं तु न सिध्यति दध्यत्र मध्यत्रेति । 
हस्व इति प्र्रत्तं 
हखग्रहणमपि प्रकृतमनुव॒तते । छ प्रकृतम्‌ ? 'हस्वस्प पिति कृति! [ ७१.] 
इति ॥ यदि तदनुप्रतते “दीघात्पदान्ताद्वा हस्वस्पेति हस्वादपि पदान्ताद्रिकर्पेन 
प्राप्नोति । 


सम्बन्धवृत्त्या 
सम्बन्धमनुवतिध्यते । 'हस्वस्प पिति कृति तुक’ | ७१ ] । “संहितायाम्‌ 
[ ७२ | हस्वस्प पिति कृति तुक्‌? । 'छे च? [ ७३ ] 'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌? 
“आङ्माङोश्च? [ ७४ ] 'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌? । 'दोघात्पदान्ताद्वा' [७५३ ७६ ] 
हस्त्रस्य पिति कृति तुक’ । तत इको यणचि' । “हस्वस्ये/ति वतते “पिति कृति 
'गिति निवृत्तम्‌ । 
इह तहिं प्राप्नोति-चयनम्‌ चायकः । लवनम्‌ लावकः । अयादयोऽत्र बाधका 
भविष्यन्ति# ॥ इह तहिं प्राप्नोति खट्वेन्द्रः मालेन्द्रः । खट्वैलका मालेलका । 


| प्र०--हस्वादपीति । छि चे'त्यस्य तु अपदान्तो ह्लस्वोऽवक्राशः--इच्छति गच्छतीति । 
संबन्धमिति । ययेवं 'छे चेत्यत्रापि दोषः, पिति कृतीतिसंबद्धस्य ह्वस्वस्य छेन 
संबन्थाभावप्रसङ्गात्‌ । नेष दोष: । 'छे चे'ति समुच्यस्य चशब्देन द्योतनाच्छे च पिति कृति 
च ह्वस्वस्य तुग्‌ भवत्ति।` तदेवं हुस्वदीर्घयोर्यण्वियानात्‌ प्लुतस्य प्रङ्कतिमावस्येषटत्वान्ञाय 
इगग्रह्णेन हलव्यावृत्त्यथन । 
चयनमिति । व्यक्तो पदार्थ प्रतिव्यक्ति लक्षणेन प्रवतितव्यमित्येचो$पि यणादेशोऽ- 
यादयश्च पर्यायेण प्रवर्तरम्‌ । अयाद्योऽत्रेति । द्रव्येऽपि पदार्थ उत्सर्गापवादभावः सन्दिम्वा 
सन्दिश्धत्वाश्रयोऽस्त्येव । स न वक्तव्य इति । इ्ग्रहणमन्तरेणापि इको यणि सिद्धे बुनरिग्प्रहणं 


~ 


“rs OANA Nee ANNAN SANNA NAAN A A A YY ४५४” 


उ०--'शाचे'ति स्यादिति भावः । वैकल्पिकेब्वनुष्ठानपच्च एव ज्यायानिति तात्पर्यम्‌ । ननु 'पदान्ताद्वे'सत्रा 
नुदृत्त्या हृस्वस्य विक्रल्पेन तुग्विधाने 'छे चे'ति नित्यदुगनवकाशोऽत आह--छे चेत्यस्य स्विति । 

प्लुतस्य प्रकृतिमावस्पेति । श्रप्लुतवद्भावे त्वप्लुतशब्दस्य परयुँदासदृत्या हखदीर्घपरलेन 
तत्कायोतिदेशात्‌ प्लुतस्यासिद्धत्वाच न दोष इति भावः | यत्त तत्र पर्युदासे “श्रम्मी इतीत्यादौ प्रयह्मश्रयं - 
प्रतिभावं बाधित्वा परल्वादप्लुतवद्धावेन दीघीदिकं स्यादिति तन्न; भ्रप्छुतबद्भावस्य शब्दत “इति 
ख्पपरद्सापेचुखेन तदपेज्ञगा वरणमात्रायेक्षप्रकतिमावस्यान्तरज्ञत्वादिति दिक्‌ । नन्वनवकाशैरयादिमित्रोधात्‌ 
i कथमत्रापत्तिरित्यत आह--व्यक्ताविति । द्रच्येऽपीति ! श्रपवाद्स्तु खविषये5संदिग्घलेन तात्पयेवान, 
 _ उत्सगस्तु तदतिरिक्तविषयो वा तद्विरयोऽपि वेति सन्दिग्धोऽसंदिग्धेनापवादेन खविषयातिरिक्तविषय 


# एपोऽयवायावः। ६। १ । ७८ 
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गुणवद्धिबाच्य! ॥ 

गुणत्रृद्धी अत्र बाधिके भविष्यतः| ॥ इदं तरह प्रयोजनमिक्रो3चि यणेव यथा 
स्याद्ददन्यत््ाप्नोति तन्मा भूदिति | किं चान्यत्माप्नोति ? शातम्‌ । सिलित्य- 
समासयोः शाकलप्रतिपेधं चोदयिष्यति{ स न वक्कव्यो भवति | 

यणादेशः प्लुतपूवेस्थ च ॥ १ ॥ 

यणादेशः प्लुतपूवेस्य चेति वक्कव्यम्‌ । अम्नारेइ इन्द्रम्‌, अम्नारेयिन्द्रम । 
पटारेउ उदकम्‌, पटारेबुदकम्‌ । अग्रारे इ आशा, अग्रारेयाशा । पटारे उ 
आशा, पटारे वाशाई । किं पुनः कारणं न सिध्यति ? असिद्धः प्लुतः, प्लुतबि- 
कारोचेमौ । 

सिद्धः प्लुतः खरसन्धिषु । कथं ज्ञायते ? यदयं “प्लुतप्रग््मा अचि’ [ ६ । 
१ । १२५ ] इति प्लुतस्य प्रकृतिमाबं शास्ति तञ्ज्ञामयत्याचार्यः “सिद्धः प्लुतः 


प्र--शाकलयणादेशयोरेकविषयत्वा दविक़ल्पितयोव्मैव स्यितवि माधार्थ विज्ञायते । तेन सिन्नित्य- 
समासयोर्यणादेश एव, अन्यत्र तुभयम्‌ । 

झाडे यिन्द्रमिति। अग्ने इन््रमिति स्थिते 'एचोऽप्रगुह्मस्ये ति पूर्वस्यार्घस्य मात्राया 
आकार आदेश; । स च प्लुतः । उत्तरस्य त्वस्य मात्राया इदुतात्रुदात्तत्वमाकारस्येदुतोश्च 
युगपद्भवति । ष्लुतविकाराविति। प्लुतसहितौ ठिकारावित्यर्थः । यद्यपि स्वतो सिद्धत्वमिः 
दुतोरस्ति तथापि प्लुतसिद्धया तयोः सिद्धत्वं प्रतिपादयितुं प्लुनासिद्धया तयो रसिद्धत्वमुच्यते । 
वातिक्रारम्मे तु आश्रयादिदुणोः सिद्धत्वम्‌ । 


खर सन्धिष्त्रिति । स्विः संहिता, तल्लार्येपु सिद्ध इत्यर्थः । यद्यप्तिति । ननु च 


NT 


उ०--कह्प्यते | एवं चापवादविषयव्यक्तयतिरिक्तव्यक्तिवषयलक्षणानामेवोपज्ञव इति भ.वः | नन्वत्रेग्महणेन 
सिन्नित्यसमासयोः कथं शाकलप्रतिपेधो लम्यतेऽत आह--इम्म्रदणमिति । तञ्च वाक्यभेदेन नियमार्थम्‌ | 
तत्रेक एवाच्येवेति च न नियमः, फलःमावात्‌, किन्तु यणेवेति | स च नियमः शाकलारम्मस,मथ्योल्ल- 
च्यविशेषविषय एवेति भावः । 

प्लुतपूवंत्वमिदुतोदेशयति--प॒च इति । अर्धस्य मात्राया इति । मात्रास्पाधस्येत्यथेंः । स च 
प्लुत इत्यनेनेदुतोरप्लुतत्वं ध्वनयति । युगपद्धवततीति त्रिपाद्यां शेषनिधाताप्रतत्तरिति भावः । ईदूतौ 
न प्लुतस्य विकारावत थ्राह--प्लुतसह्विताबिति । नन्विदुतोः खत एवासिद्धस्वातप्लुतद्वारा सिद्धत्वक- 
थनमयुक्तमत ्राह-यद्यपीति । ननु वातिंकारम्मेऽपि इदुतोरसिद्धत्वात्कथं सिद्विरत आह-वार्तिकारस्मे इति। 


1 श्राद्‌ गुण; वृद्धिचि ६। १ । ८७; ८८ १ सिन्नियसमासयोः शाकलप्रतिषेधः न 
६। १। २७वा० १ § एचो5प्रगहास्यादूरादधुते पूवत्याधस्यादुत्तरस्येदुती ८। २ । १०७ 
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स्वरसन्धि'ष्विति । कथं कृत्वा ज्ञापकप्र ? सतो हि कार्यिणः कार्येण भवितव्यम । 

इदं ति प्रयोजनम्‌ 

' दीर्घेशiकलप्रतिषेधार्थम्‌ ॥ २॥ 

दीघं शाकलं चव मा भूदिति | 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आरभ्यते प्लुतपूर्वस्य यणादेशस्तयोस्बावचि 
संहितायाम्‌ [ ८ । २ । १०८ | इति तग्दीघशाकलप्रतिपेथाथ भविष्यति | तन्न 
वक्तव्यं भवति ।। ननु च तस्मिन्नप्युच्यसान इदं न वङ्गव्यं भवति॥ अवश्यमिदं 
चक्कव्यं यौ प्लुतपूवोबिदुतात्रप्लुतविक्रारौ तदर्थम्‌--भो ३३ इन्द्रम्‌, भोरे यिन्द्रम्‌ । 
भोरे इ इह, भोरे यिहेति ॥ यदि तह्य॑स्य निवन्धनमस्तीदपेच वक्तव्यं तन्न वक्कव्यम्‌।। 
तदप्यवश्यं स्वरार्थं वक्गव्यम्‌ | अनेन हि सप्युदात्तखरितयो्पण; [ ८ । २। ४ ] 
इत्येष स्वरः प्रसज्येत | तेन पुनः सत्यसिद्धत्वान्न -भविष्यति ॥ यदि तहि तस्य 
निबन्धनमस्ति तदेव वक्नव्यमिद न वक्तव्यम्‌ । ननु चोकृ'मिदमप्यवश्यं वङ्कव्यं 
यौ प्लुतपूत विदुताबप्लुतविक्रारौ तदर्थं भोरे यिन्द्रम्‌ भोरे यिहेति । छान्दसमेत- 
ददृष्टानुविधिश्‍छन्दासे भवति । यत्तहिं न च्छान्दसम्‌-भो शेयिन्द्रस्‌ भो ३यिहेतति 


प्र०-प्रक्ृतिमाव एव कर्तव्ये प्लुतस्याश्रयणात्सिद्धत्वं स्यादिति कथं ज्ञापक्रम्‌ ? नेष दोपः । 
अनेकंकल्पनासंमवेऽपीष्टसिद्धधर्थमियमेव कल्पनाश्रीयते, स्वरसभ्विकार्येषु सिद्धं प्लुतप्रकरणमितीः 
ढुतोरपि सिद्धत्वं भवति । 

दीर्घेति । अम्नायिन्द्रःमित्यादाःवकः सवर्ण दीर्घ इति दीर्घः प्राप्रोति । 'अझ्नायाशे'त्यादौ 
'त्विकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्वस्वश्चेति प्रकतिभावः ॥ भो:यिन्द्रमिति । भोशब्दस्य वर्णव्यत्ययेन 
छान्दसः प्लुतः । इकारो निपातः, तस्य “नियात एक्राजना'ङिति प्रगुह्यमंज्ञा । “प्लुतप्रगृह्या 
अचीति प्रक्रतिभाते प्राप्ते यण्विधानम्‌ । अनेन हीति । स्वरे कर्तव्येऽस्य यणः सिद्धत्वात्‌ । 


उ०--तक्कार्यष्विति । सन्धिशब्देन संहिताकार्यमुपचारादुच्यत इति मावः । अनेकेति । प्छुत- 
शाब्दस्य प्ुतस्थानिनि लच्षणेत्यादीति भावः । ननु प्लुतस्य सिद्धस्वेऽपि कथमिदुतोः सिद्धत्वमत श्राह 
ब्लुतप्रकरणमिति । 
भाष्ये - तन्न वक्तव्यमिति | अत्र वातिके ते तयोय्वौविति सूत्रं न कार्यमिति ल घवमित्यर्थः । 
तत्र विनिमगनाविरहं शङ्कने--नबु चेति । अरत्रत्यस्यावश्यकत्व॑ प्रतिपादयति--अवश्यमिति । चित्त 
“तदेव दीघंशाकलप्रतिपेधार्थ भविष्यतीति-इदं न वक्तव्यं भवति | श्रवश्यमिदमित्येब पाठः । छान्दस 
प्लुत इति । गीतिवशात््लुत इति हरदत्तः, तन्न, भो३यिहेत्यनुकर्‌णे गीत्यभावेऽपि प्छुतदशनात्‌ । अन्न 
Maes mh मम मन 


¶ श्रः सवर्ण दीधः; इकोऽसवणे शाकल्यस्य हृस्वश्च ६ । १ । १०१; १२७ 
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साम गायति । एपोऽपि च्छन्दसि इष्टस्पानुम्रयोगः क्रियते । 
जरत्वं न सिद्धं यणमत्र पर्थ यञ्चापदान्तो हल्लचञ्च पूर्वः 
दीघेस्थ यण्‌ हस्व इति रत्तं सम्बन्धवृत्त्या गुणत्रीद्धबाध्य; ॥ १॥ 


नित्थ च यः शाकलभाकसमासे तदथमेतहूुगवांश्वकार । 
सामथ्येथोगान्नहि किंचिदास्मिन्परयासि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्‌॥ २॥ 


वान्तो यि प्रत्यये ॥ ६। १ । ७६ ॥ 
यान्तादेश स्थानिनिदेशः॥ १ ॥ 


वान्तादेशे स्थानिनिर्देशः कतव्यः । ओकारोकारयोरिति वक्तव्यम्‌ । एका- 
रैकारयोमी भूदिति । 


स तर्हि कतव्यः ? न केतव्यः । वान्तग्रहणं न करिष्यते । “एचो यि प्रत्ययेऽ 
यादयो भवन्ती'त्येष सिद्धम्‌ । यदि वान्तग्रहणं न क्रियते चेयम्‌ जेयभित्यत्रापि 
प्नोति । “्षय्यजय्यौ शक्यार्थे’ [ ६ । १ । ८१ ] इत्येतन्नियमार्थं भविष्यति= 
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भ्र०--तयोर्य्वावित्यनेन तु यणादेशे 'उदात्तस्वरितयोर्यण' इति स्वरेऽसिद्ध इति ततः परस्यानु 

दात्तस्य स्वरितत्वाभावः । दृष्णानुविधिरिति । 'सर्व विधयश्छन्दसि विकल्पन्त’ इति प्रकृतिभाव 

सव्णंदीर्घत्वाभावे यण भविष्यतीत्यर्थः । पषोऽपीति। छान्दसस्येदमनुकरणम्‌ । साम्नो नामधेयन्वेन 
प्रसिद्धमित्यर्थः । गीतिरहितश्च स्वूपमात्रमनुक्रियते इत्यनुकरणे गीत्यमावः । सामथ्यैयोगा 

दिति । शाख्नसामर्थ्यात्‌ सूत्रार्थव्यवस्थापनान्न किस्बित्पदमात्रमपी हानर्यकमित्यर्थः ॥ ७७ ॥ 


वान्तो यि । घान्तादेश इति । पूर्वत्र स्थानिविशेषलामो यथासङ्कयसंबन्धात्‌ । इह 
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उ०--हि तयोय्बौविति सून्नस्य न प्रातिः, तत्र पू्वसून्नविहितयोरेव तयोरिस्यनेन परामशौदिति भावः । 
“्रप्लुतविकारा'विति भाष्यस्य प्छुतसहितविकारभिन्नाविभ्यर्थः । अस्य यण इति। एतत्प्रदेशविहितस्येत्यथेः । 
तेन पुनरिति ब्याचष्ट--तयोग्बोविति | ननु छन्दसि इष्टस्याप्यनुविधानं लक्षणेन कर्तव्यमत आह--सर्वे 
विधय इति । छान्दसस्येति। अनुकार्यर्पमङ्गभिया हि कृतप्छुतस्यैवेदमनुकरणम्िति भावः । साम्नोऽनुकरण 
कथं गीत्यभावोऽत अआह--यीतिरहितं चेति । पदमात्रमपीति । यत्र तु प्रत्याख्यायते तन्न स्पष्टप्रतिपर्त्याच्चेव 


प्रयोजनम्‌ । प्रत्याख्यानं तु तस्सामर्थ्योद्या्यणेन शुष्कतर्केविंसद्धकल्पनाकरणामावायेति द्रष्टव्यम्‌। एवं 


प्रयोजनाकथनेऽपि बोध्यप्तिति भावः ॥| ७७ || 


चान्तो यि । वान्तो यीतिसूत्रस्थमाध्यं कैयय्ध स्यानेऽतरतम इति तूते व्याख्यातम्‌ । “गव्यूति रित्यत्र ` 


१- वक्तव्य; पा० । 
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“ज्षिज्योरेवैच! इति । तयोस्तर्हि शक्याथोदन्यत्रापि ग्राप्नोति-च्येयं पापम्‌ जेयो 
वृषल इति । उभयतो नियमो विज्ञास्यते--दिज्योरेवैचः$, तयोश्च शक्याथ एवेति । 
इहापि तर्हि नियमान्न प्राप्नोति-लव्यम्‌ पव्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌ अवर्यपाच्यस्‌ | 
. तुख्यजातीयस्य नियम; । कश्च तुल्यजातीयः ! यथाजातीयक! चिज्योरेच्‌ । कथं- 
जातीयकः चिज्योरेच  एकार! । एवमपि रायमिच्छति रैयति आत्रापि प्राप्नोति । 
रायिश्छान्दसो दष्टानुविधिश्छन्दसि भवति । 
गोयूतौ छन्दासि ॥ २॥ 
गोयूतौ छन्दस्युपसडख्यानं कतेव्यम्‌ । “आ नो मित्रावरुणा घृततैगेव्यूति- 
मुक्षतम% । “गोयूति'मित्येवान्यन्न । 
अध्यपरिमाणे च ॥ ३ ॥ 
अध्वपरिमाणे च गोर्यूताबुपसह्ृधान कतेव्यम्‌ । गंव्यूतिध्वान गतः । गोयूति - 
मित्येवान्यत्र ॥ ७६ ॥ 
घातोस्तन्षिमित्तस्येच ॥ ६। १ । ८०॥ 


~ 


एवकारः किमर्थः ? नियमार्यः । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सिद्ध विधिरार- 
भ्यमाणोऽन्तरेशेवक्रारं नियमार्थो भविष्यति । 

ष्टतोऽवरधारणार्थस्तरहि । यथैवं विज्ञायेत “घातोस्तन्निमिततस्यैवे' ति। मैवं विज्ञायि 
“तोरे तन्निमित्स्ये?ति । किं च स्यात्‌ ? अधातोस्तनिसित्तस्य न स्यात्‌ 
शङ्कव्यं+ दारु, पिचव्यः कापास इति ।।. ८० ॥ 
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प्र० तु निमित्ताभावात्तक्लामाभावः | उभयतो नियम इति । योगविभागाश्रयणादिति भावः | 
रायिश्छान्द्ख इति । एतद्धाष्यवशाद्धाषायाँ रैशब्दो ५साधुरिति लक्ष्यते । अथवा क्यचपर एव 
रायिः छान्दस इति व्याख्यायते ।। ७९ ।। 
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५०__“लोपः शाकल्यस्ये'ति लोपस्तु न छन्दसि सवविधीनां वेकल्पिकत्वात्‌ । अध्यपरिमाणे5पि संशात्वमज्ञा- 
पत्तेन वलोपः । यथा रघुनायशब्दे नित्यस्यापि णक्वस्यामावः । ध्वनितं चेदं “भृञो पशाया मिति सुत्रे भाष्य 
इति दिक्‌ ।। ७६ ॥ 


MPO) 


२./९५९५४/५/*/%*”* १४५१४४७ 
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ॐ यजु० २१ । ८ १-गव्यूतिः स्री क्रोशयुग'मित्यमरः । दवाम्यां घनुः सहखाम्या 
गब्यूतिः पुंसि भाषितः' इति शब्दार्णवः । 
पाब्यूतिमात्रमासन्े देवीधामनि घैयंवान! इति राजतरङ्गिण्याम्‌ ३ । ४०७ प्रयोगः । 
+ उगवादिम्यो यत्‌ ५. । १ । २; श्रोसु णः ६। ४। १४६ 
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क्रय्यस्तदर्थ ॥ ६ । १ । ८२ ॥ । 


“तदित्यनेन किं प्रतिनिर्दिश्यते ! स एव क्रीणात्यर्थः । इह मा भूता 
क्रेयं नो घान्यम्‌, न चास्ति क्रम्यमिति || ८२ || 


| भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि ॥ ६ । १ । ८३॥ | 
| 


अय्यादिप्रकरण हृद्यया उपसङ्कथानम्‌ ॥ १ ॥ 

| 

भय्यादिप्रकरणे हृदय्या] उपसडख्यानं कतव्यम्‌ । हृदय्या आप; । | 
" | 

अव्‌ शरस्य च ॥ २॥ | 

| 

| 


शरस्य च हृदस्य च चातोच्ब्‌ वक्तव्यः । हदव्या आपः, शारव्या वै तेजनम्‌ । 
| शरव्यस्य पशूनभिघातुक; स्यात्‌ ! 

| प्र०--क्रय्यस्त । तदित्यनेनेति । परकृत्यर्थस्याप्राधान्यात्पराम्ो न युक्तः । प्रत्ययार्थपरा- 
| मर्शेऽपि तदर्थग्रहणमयुक्तम्‌ । तथा हि-यदि स एवार्थस्तदर्थ इति तत्वुरुष आश्रीयते तदावश्यमेव 
स्वस्मिन्नर्थे क्रम्यशब्दो वर्तत इति नार्थस्तदर्थग्रहणेन । अथ सोऽर्थो यस्यासौ तदर्थः शब्दः, तदा 
शब्दे शब्दस्य वृत्त्यसंभवात्तदर्थग्रहणमनर्थकमिति मत्वा एच्छति--स एवेति ॥ प्रधानस्य 
परामर्शासंभवे- गुणभूतस्य प्रकृत्यर्थस्य विनिमयलक्षणस्य परामर्ष: । तस्मे क्रयाय यदापणे 
गवादिद्रव्यं व्यवस्थापितं तत्र क्रय्यशब्दो निपात्यते । क्रेयमिति। सूल्पेनोपादातव्यमित्यर्थः । 
न चास्ति क्रय्यसिति । आपणे क्रयाय प्रसारितं धान्यं नास्तीत्यर्थः । केचित्तु क्रय्यशब्दे क्रीणा- 
तिविक्रये वर्तत इति व्याचत्षते । तेनापणे विक्रयार्थं यद्दद्रव्यं न्यस्तं तत्कय्यमित्यर्थ: ॥ ८२॥ 
भय्यप्रवय्ये । दृदय्या इति । ह्रदे भवाः । “भवे छन्दसी'ति यत्रत्यः । अकारस्याया- 


RRS ANNA NEY _ NO) 


Sener 
52७४5" ७०० १ 


; उ०--क्रय्यस्त । ननु प्रकृतक्रय्यशब्दार्थपरामशे संमत्रति किं प्रश्‍नेनेत्यत आह-प्रकृत्यथेस्येत्यादि \ 
गुणभूतस्येति । सामध्यीदित्यर्थः | यदापण इति । क्रेतणां क्रयाय यदापणे स्थापितमित्यर्थः । तद्वच््यति- 
“रापण ऋयाय प्रसारितःमिति । शरत्रापि 'क्रयायेत्यस्य 'क्रेतणा मित्यादिः । कऋयार्थरवं च फलोपधानरूपं न तु 
योग्यतामात्रं, तदर्थं इति विशेषणसाम्यादिति भावः । भाष्योक्तोदाहरणप्रत्युदाहरणयोरथेमाह-मुल्येनेति । 
केन चित्‌-“्रसमभ्यं धान्यं दातव्यमिति क्रेतारं प्रति पृष्टे इद्मुत्तर-'्रेयं नो धान्यं, न 'चास्ति र्य मिति \ 
क्रयो नाम धान्याथिमिद्रेव्यं दत्त्वा ग्रहणम्‌ । केचित्त्विति । विक्रयो नाम लाभेच्छया द्रव्यग्रहणपूर्व घात्या- ~ 
दिदानम्‌ । अत्र बोधे एव विशेषो न दु फले इति बोध्यम्‌॥ ८२ ॥ 


१-'धान्यम्‌, क्रेतव्यमित्यर्थः । न 'चास्ति' पा० । † मवे छन्दसि ४। ४। ११० | 
२-“श्रवादेशो मवतीति वक्तव्यम्‌ । शरस्य व हृद्स्य च वान्तोबादेशो वक्तव्य पा०। 
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३६६ श्रौभगवत्पतशलिविरचितं [ एकः पूवपरयोः 


शरुव्त्ताद्ठा सिद्धस्‌ ॥ ३॥ 
शरुवृत्ताद्वा पुनः सिद्धमेतत्‌; । 
_ ऋञ्जती शद्रित्यपि हश्यते ॥ ४॥ 
“ऋजती शरु६ इस्यपि शरुशब्दग्रवृत्तिदेश्यते । 
शरूहस्त इति च लोके ॥ ५ ॥। 


शरुहस्त इति च लोके शरहस्तमुपाचरन्ति || ८३ ॥ 


इति श्रीभगवत्पत ज्ञलिविरचिते व्याकरणमदाभाष्ये पष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे तृतीयमाह्िकम्‌ । 
र 
एकः पूर्वपरयोः ॥ ६। १1 ८४॥ 
एकवचनं किमर्थम्‌ ? 
° च ~~ ७ ७ 
एकवचन एथगादेशप्रतिषधाथंस्‌ ॥ १ ॥ 
एकवचनं क्रियत एक आदेशो यथा स्यात्‌ पृथगादेशो मा भूदिति । 
प्र०--देश: ॥ शरव्यस्येति। शरशब्दस्य यति परतोऽकारस्यावादेशः । शरुवृत्तादिति । शरुशब्दः 
'शस्वृर्निही'त्यौणा दिकस्तस्माद्यति कृते 'ओगुःण' इति गुणे “वान्तो यि प्रत्यय’ इति वान्तादेशे 
च -सिद्धः शरव्य.इति ॥ ८३॥ 


~ 


इत्युपाध्याथजैय्यटपुत्रकेय्यटकते भाष्यप्रदीपे षष्ठास्याच्यायस्य 
प्रथमे पादे तृतीयमाह्विकम्‌ । 


एकः पूर्वपरयोः। एकवचनमिति । 'आद्रगुण' इत्यादावेकस्यादेशस्य सूत्र डपादा- 
नात्‌ सङ्ञधायाश्च विवक्षितत्वाच्छब्दोपात्तसङ्कयात्यागे कारणाभावाद्रगुण भेदे प्रधानस्याभेदात्‌ 
स्यानिभेदे5प्येकस्येवादेशस्य प्रवृत्तिः सिद्धेति प्रश्नः ॥ एथगादेशप्रतिषेधार्थैमिति । आदेशस्य 


~ NN 
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3०- -अय्यप्रवय्ये । शरत्रत्ताद्वेति । शस्शब्दप्रबत्तरित्यर्थ: ।। ८३ ॥ 


इति भ्रीशिवभट्टसुतसतीगर्भ जनागोजी मद्दझते माध्यप्रदीपोद्द्योते षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे तृतीयमाहिकम्‌ | 


एकः पूवपरयोः | ननु स्थानिमेदादादेशद्वयप्रासेस्तन्षिदत्यथमेकग्रहणमिति प्रभासङ्गतिरत श्राह- 


>>> 


आद्गुण इत्यादाचिति । विवक्षायां हेतुः- शब्दोपात्तेति । गुणभेद इति । मुणानुरोधेन प्रधानावृत्तेरयोगा- 


mma i मन मनन: 
१ ओगुणः ६ । ४। १४६; वान्तो यि प्रत्यये ६ । १ । ७६ 
8 ऋ० सं० १। १७२। २ 
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३ अ०। १ पा० | ४ आ० | =४ खून ] ब्याकरणमहामभाष्यमस्‌ ३३७ 


AAAS AN, 


AANA, 


न वा द्रव्यवत्कमेचोदनायां इयोरेकस्याभिनिश्चत्तः ॥ २ ॥ 

न वैतल्ायोजनमस्ति । किं कारणम्‌ ? द्रव्यवस्कर्भचोदनायां द्वयोरेकस्या- 
मिनिवु त्तरेक आदेशो भविष्यति । तद्यथा- द्रव्येपु कर्मचोदनायां द्र्‍योरेकस्याभि- 
निवृत्तिभंवति--अनयो! पूलयो! कटं कुरु, अनयोशत्पिएडयोर्धट॑ कुर्विति। न 
चोच्यत एकमिति, एक चासौ करोति ॥ किं पुनः कारणं द्रव्येषु कर्मचोदनायां द्रयो- 
रेकस्याभिनिवरृत्तिभवति ? | 

तच्चेकचाक्य भावात्‌ ॥ ३॥ 

| _ एकवाक्यभावाद्‌ द्रव्येषु कमचोदनायां द्र्‍योरेकस्याभिनिवृ त्तिभिवति । आतश्चै- 

| वाकयभावाद्‌ व्याकरणेऽपि ह्यन्यत्र इयोः स्थानिनोरेक आदेशो भवति--'ज्वरत्वरः 

लिव्यपिमवाम्ुपधायाश्र!ः [ ६।४।२० | भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌? 
[६1४ । ४७ | इति | 

यत्तावदुच्यत एक्वाक्यमावादिति तन्न | अथीस्रकरणाद्रा लोके द्वयोरेकस्या- 

भिनिवृत्तिभेवति । अर्थो चास्पैकेन भबति, प्रकृतं वा तत्र भवतीदमेकमेब कतेव्य- 

मिति । आतश्राथोत्मकरणाद्वा व्याकरणेऽपि ह्यन्यत्र दयोः स्थानिनोद्वीवादेशौ भवतः- 


प्र०--विधेयत्वात्माधान्यात्‌ प्रयाने च ग्रह संमार्टी त्यादौ सङ्कघाया अविवक्षितत्वात्‌ स्थानि- 
भेदाद्वावादेशी स्यातामित्येकग्रहणं कृतम्‌ । 


न घेति । कर्मचोदना -कर्मणः कारकस्य क्रियमाणत्वेन या चोदना तस्यामित्यर्यः । 
एकवाक्यभावादिति । यथोपात्तविशिष्टकारकान्विता क्रियैव साध्यमाना वाक्यार्थे इत्यर्थ: । 


RN SEN Se NN ५१ NASA ५०९७७ ५.० ०१७ ० SSN SNE IANNIS ६१ ७१५५ ASA ५४५० NANA NAS SASS MA SS ४७५ >.” 


उ०--दिति मावः । प्रधाने च ग्रहमिति । अन्न च संस्करायस्वापप्राधान्यं बोध्यम्‌ । श्रत्रापि विधेयस्य गुणादेः 
साधुखेन संस्कार्यत्वात्माधान्यमित्याशयः । केचित्तु ग्रहस्यानुवाद्यस्वेन तत्र सङयाया अविवक्षेव, अत्र तु 
विघेयगतत्वात्तद्विवक्षैवेति चिन्त्यमिदम्‌ । तस्मादनन्ताच्परावणौनामत्रद्देश्यतया प्रत्येकं तेष्वेकैकसुणबत्‌ 
शब्दोपात्तपूर्वपरख्पानुवाद्यमेदेनाप्यादेशमेदः स्यादिति तःप्रतिषेधार्यमेकग्रहणमिति माष्याशयमाहुः । 


वातिके कर्मशब्दः कारकपरो न क्रियापरः । द्रव्येष्विव द्रव्यवत्‌ । कर्मचोदनायां संबन्धिद्रव्येघु 
छिल्वेषपि यथा एकमेव निष्पाद्यते तद्वदित्यर्थः । तदाह--कमंण इति । यथो पात्तेति । यत्सदृख्याकं यद्रूपं 
कारकमुपात्तं तत्संख्य़ाकेन तदूख्योपात्तेनान्विता क्रियैव वाक्यार्थं इत्यरथः । साध्यमानेति । एवं च भूतमव्य- 
न्यायेन यदूर्पेण क्रियाविशिष्टस्य साध्यत्वं बुद्ध तत्रैव संबधिनः सिद्धस्य साघनत्वकल्पनादेकस्वं, करस्य 
उपात्तसङझख्याया अविवचायां मानामाबादिति मावः | एवं व्याख्याने 'एकवाक्यमावा'विति भाष्यसामञ्स्यं 


१-प्रकरणुं’ पा० । 
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३३८ ्रीमगचरपतझञलिघिरिचितं [ पकः पूर्वपरयोः 
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(रदाम्यां निष्ठातो नः पूवैस्य च दः'[ ८। २। ४२] 'उमौ साभ्यासस्य’ 
[८ । ४ । २१ ] इति । कर्थं यत्तदुक्तं `“व्याकरणेऽपि ह्यन्यत्र द्वयोः स्थानिनोरेक 
आदेशो भवति--ज्वरत्वरस्तिव्यविमवाप्नुपधायाश्च श्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्या' मिति । 
इह तावज्ज्वरत्वरखिव्यविमवामुपधायाश्‍चेति स्तां द्वावूठौं नास्ति दोषः, सवर्णदीर्घत्वेन 
सिद्धम़ । इह “भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याः मिति वच्यति ह्येत; भ्रस्जो रोपधयोर्जोप 
आगमो रम्बिधीयत? इति# । 
यहुच्यते“ऽथो“स्रकऋरणाद्रे'ति तन्न । कि कारणम्‌ ? एकवाक्यभावादेव 
लोके द्र्‍योरेकल्याभिनिवृत्तिभेवाति । आतश्चैकवाक्यभावात्‌ । अङ्ग हि भवान्‌ ग्राम्यं 
पांसुसपादमभ्रकरणङ्चमागतं ब्रवीतु “अनयो$ पूलयो$ कटं कर? 'अनयोर्मृत्पिण्डयोघटं 
कुर्विशति. एकमेवासौ करिष्यति । कथं यदुक्कं व्याकरणेऽपि ह्यन्यत्र द्वयोः 
स्थानिनोद्वीचादेशो भवतः “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः उमौ 
साभ्यासस्ये'ति । इइ ताव्‌ रदाभ्यां निष्ठातो न; पूर्वस्य च द? इतिद्वे वाक्‍्ये। 
कथम्‌ ? योगविभागः करिष्यते । दास्यां निष्ठातो नः? । ततः 'पूर्वेस्य च द! 
इति । इहाप्युभौ साम्यासस्येत्युभौग्रहणसामथ्यौदद्वावादेशौ भविष्यतः । ह 
प्र०- आगमी रमिति । तेन नासौ इयोः खाने विधीयते इत्यनेको न भविष्यंतीत्यर्थ: । उभोग्र- 
इणसामर्थ्यादिति । 'प्राणिणिषती'त्यादा'वनिते'रित्यनेनोपसर्गादनन्तरस्य नकारस्य णत्वे सिद्धे 
'साम्यासस्येःत्येतावतेव योर्नकारयोर्णत्वं सिद्धमित्युभौग्रहणमादेशनिर्देशार्थं विज्ञायते--'साभ्या- 
सस्यानितेरभो णकारो भवत” इति । तदेवमेकग्रहणं प्रत्याख्यातम्‌ । 'आदगुण' इत्यादो सङ्घयाया: 
उ कथमिति चिन्त्यन्‌। तस्मादयमत्र माष्यर्थः-एकवाब्येऽनेकसाधनैकविधेये एकस्य विघेयत्वप्रतीतिर्यंथा 
प्रकृते वाक्ये । श्रत एवास्य पूलस्य कटं .कुरु श्रस्य 'च पूलस्य कट कुर्विति वाक्यभेदेनेककटस्य विधेयत्व- 


प्रतीतिरिति । हे 
भाष्ये--योगविभाग इति । मिन्नविमत्तयुच्चारणादिति भावः । ननु उमौग्रहण॑ स्थानिद्वयसमपणा- 


थमावश्यकमत आह- प्राणिणिषतीति । साभ्यासस्येति च “मुणः कृतात्मसंस्कार'इति न्यायेनानितिविशे- 
हा 0. 0. 1२2 


के ६। ४ | ४७ भा० पन 
१-'पांसुर' पांथुर' 'पांशुल' पा०। 'संशाच्छुन्दसोवों कपिलकादीनाम ८। २। १८ वा० 
३ ५० ३८३ इत्यनेन पांसुरम्‌ पांसुलमित्युमयं सिध्यति । 'त[लब्या अपि दन्त्याः स्युः शस्यशूकरपारव: 


इति वचनादूदन्त्ये सकारे तालव्ये वा नास्त्यर्थभेदः। - 


ाशर्धूलो च शस्यार्थचिरसश्चितगोमये' इति मेदिनी । 'धूलिः पांशु रित्यमरः । 
।पंश्यतेऽसाबल्पेनापि वायुनेति पंशुः--रेणुः” ( दश० उणादिबत्तिः १ । ११२ ) ह 
'पंसयति नष्टमिव भवतीति पांसुः धूलिवो । 'पंस/घातोदीघः । क्षेत्रार्थ चिरकालात्सञ्चितं गोमयं 

वा, इत्यायेवायेषु पांशरिति तालवब्यान्तोऽपि शब्दो इश्यते ।' ( उणादिवृत्ती १ । २७ दयानन्दः ) 
'कर्णश्रवेडनिले रात्रौ दिवा पासुसमृहुने' इति मनुः (४ । १०२ ) 
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तत्रावथवे शास्त्राथंसम्प्रत्ययो यथा लोके ।। ४ |॥ 


तत्रावयचे शास्राथसम्प्रत्ययः प्राप्नोति यथा लोके । तद्यया- लोके सन्ते 
त्राह्मणोऽञ्नीनादधीते'ति सकृदाधाय कृतः शाख्राथे इति कृत्वा पुनः प्रवृत्तिन भवति । 
तथा “'गभोष्टमे ब्राह्मण उपनेय’ इति सकृदुपनीये कृतः शास्त्राथे इति कृत्वा पुनः 
रवुत्तिन भवति । तथा 'त्रिहदयङ्गमामिरद्भिरशब्दाभिरुपस्पृशे'दिति सकृदुपस्पृश्य 
कृतः शाख्रार्थ इति कृत्वा पुनः प्रवृत्तिने भवति । एवमिहापि खद्वेदरे कृतः शाख्राथे 
इति कृत्वा मालेन्द्रादिषु-न स्यात्‌ । 


NINN NINN Ne, 


प्र०--शब्दोपात्ताया विवक्षणात्‌ । यत्र तु सङख्या न विवक्ष्यते तत्र लक्ष्यसिद्धिरविवक्षितत्रे हेतुः । 


तत्राबयव इति । व्यक्तिसमुदायापेक्षया एका व्यक्तिरवयवः तत्रेव शास्रीय काय 
प्राप्नोति । तावतेव शाक्नार्थस्यानुष्ठानातु न तु सर्वामु व्यक्तिष्वित्ययैः । 


NNN ES 
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उ०-_षणं न नकारविशेषणन्‌ । एतेन प्राधान्यान्नकारविशेषणस्वेऽम्याससहितनस्येत्यर्थेन विशिष्टस्य स्थानि 
स्वलामेऽपि नद्वशस्य स्थानिस्वालामः । रमागमेन रोपघयोरिवाम्यासनिङृसत्यापत्तिश्चेति परास्तम्‌ | तत्रोठवत्‌ 
सकृत्पवृत्यैव नद्वयस्यापि निवृत्तः स्थान्यमावादेव पुनः प्रबृल्यमावेनादेशद्वयलामार्थवुभोग्रहणमिति भावः । 
विवक्षणादिति । शाब्दोपात्तव्वात्रिद्विवच्षेव न्याय्या, नाविवक्षा कारणामावादिति भावः | विशिष्टविधिसम्मत्रेन 
विधेयगतैकस्वविवच्षायां आाधकाभावात्‌ं । एवं यत्र विशिष्टस्योदेश्यत्वे विरोधस्तत्राविवक्षा । यया ग्रहं 
संमाष्टी त्यादौ “प्राजापत्या नवग्रहा? इति नवस्बसङ्कथाविशिष्टानामेव प्रासेरिस्यन्यत्र विस्तरः । नन्वेवं 
तस्यापत्यमित्यादावपि सङ्कथाविवक्षा स्यादत ग्राह--यत्र स्विति । लच्यसिद्धिरिति । वस्तुतो ऽनुवाद्यगता 
सङ्कयाविबद्षिता, विधेयगता विवक्षितैवेति मीमांसकसरणिरेबास्माकमिस्यन्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । 
भाष्ये- तत्रावयव इति । श्रयं मावः--सबोन्शास््राधिकारिणुः पुरुषान्प्रति प्रदत्तं तत्तच्छार्न॑ 

प्रतिपुरुषमेकवाक्यतया सझदेव बोधक स्यात्‌ । ययाधानेनारिन संस्कुयोदिप्याद्यथंकमाधानादिवाक्यं प्रति 
ब्राह्मण सकृदेवार्थबोधकमत एव पुनःपुननीधानादिसंस्कारः । तत्र व्याकरणशाल्लस्यावणोदचि पूर्वपरयोमुंणो 
भवति, तद्वच्च साधु मत्रति, तचच प्रयोकतव्यमिस्येतावसर्यन्तं व्यापारात्तत्संस्कृतस्येकस्य खटवेन्द्रस्य प्रयोगेण 
शास्रार्थस्य करणाम्मालेन्दरादिप्रयोगो न स्यादतस्तत्तज्ञक्ष्यविषयमिन्नतत्रोपप्लवेन वाक्य मेदोऽचश्यं वाच्यः 

द्रसूवपरविषये5पि स्यादिव्यावश्यकमेकम्रहणम्‌ । सुणादिविधिर्यथा लच्यसंस्छारकस्तथा प्रयोगविधिरपि 
पुरुषसंस्कारक इति । ` तदाह--व्यक्तिससुदायेति । मालेन्द्रादिषु न स्यादिति भाष्ये-तद्विषयः प्रयोगो न 
‘स्यादित्यथ ॥ 


१-अ्रष्ट मे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत्‌ ॥ १ ॥ गमोष्टमे वा ॥ २ ॥ एकादशे चत्रियम्‌ ॥ ३ ॥ द्वादशे 
वेश्यम्‌ ॥ ४ ।।” ( आश्वलायनय॒ह्मसूज्ञ्‌ अ० १ खं० १६ ) 

धामोष्टमेधु ब्राह्मणुमुपनयीत' ( आप० य्ह्म० प० ४ ख० १०।स्‌० २); ( बोधा० गृह्यः 
प्र २। अ० ५। सू० २) 

# आद्‌ गुणः ६। १।८७। 
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[सङ तु घमापद्शनउनवयवावज्ञानाथथा लौकिकवैद्किषु ॥ २ ॥ 


vow vu SN २१५४” ९५ २" DS PN 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? धर्मोपदेशनमिदं शास्रप्‌, धर्मोपदेशने चास्मिञ्छास्त्रे5न- 
बयवेन शास्राथ; सम्प्रतीयते यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतान्तेषु | 


। 
लोके तावर ब्राह्मणों न इन्तव्यः’ “सुरा न पेये'ति ब्राह्मणमात्र न इन्यते | 
सुरामात्रं च न पीयते। यदि चावयवेन शाख्राथसम्प्रत्ययः स्यादेकं च ब्राह्मणमहत्वैकां 

च सुरामपीत्वान्यत्र कामचारः स्यात्‌ । तथा “पर्वया ब्राह्मणः मरत्युत्येय'इति पर्व- 
बयोमात्र प्त्युत्थीयते । यदि चावयवेन शाख्राथसम्प्रत्ययः स्यादेकं पूर्वबयसम्प्र- 
युत्थायान्यत्र कामचारः स्यात्‌ । 


तथा बेदे खल्वपि “वसन्ते ब्राह्मणोऽश्निष्टोमादिभिः क्रतुभिर्थजेते!त्यग्न्या-- 
धाननिमित्तं वसन्ते बसन्त इच्यते । यदि चावयवेन शास्त्रार्थसम्प्रत्ययः स्यात्‌ 
सक्रृदिष्ट्वा पुनरिज्या न प्रवर्तेत । 


“***/*/*/”*/*”४ ISNT AF ११,१०० 


प्र०--सिद्ध त्विति । 'साधुभिर्भाषितव्य'मिति धर्मनियमोऽनेन क्रियते ईर्यर्यप्रतिपादनाय 
प्रयुज्यमानेषु सर्वेष्वेव शब्देष्विदं शास्त्रमन्वाख्यानाय प्रवर्तते, न तु कस्यांचिदेव शब्दव्यक्ताः 
वित्यर्थः । अनवयवेनेति । साकल्येनेत्यर्थः | तथा पूर्वेचया इति । नं केवलं निषेधः सर्वविषयोऽ- 
नुष्ठीयते यावद्विविरपि यथासम्भवमिति दर्शयितुमुपन्यासः । अग्न्याधाननिसित्तमिति । 


**४४ *५* “४४४५ ४५% ४७४” ५४४५४४०५०४” ४५०४ ६० ५० ०००० ०००० vues *« 
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उ०--समाधत्ते भाष्ये--धर्मोपदेशन इति । धर्मशब्देन नित्यनेमित्तिककाम्यानां ग्रहणम्‌ । यदभावे 

पापजनक तन्नियम, यथा-त्राह्मणाहिसादि । नैमित्तिकं यथा-बृद्धागमने प्रत्युत्यानम्‌ । काम्यं ज्योति- 

ष्रोमादि । तत्नतब्छात्नविषयप्रयोगविधेर्नित्यसमता, शाल्नसंस्कृतशब्द्प्रयोगस्य 'नापभाषितबै इति श्रस्या 

खामावे तदर्थकान्यशन्दप्रयोगे पापत्रोधनादित्याशयेनाह--साधुभिरिति । 'साधुभिमोषितव्य'मिति यत 
उक्तमतोऽनेन ब्याकरणेन तद्विषयो धर्मनियमः क्रियत इव्यर्थः | धर्मोपदेशने इति करणल्युडन्त शा  _। 

वाचि । अर्थप्रतिपादनाय प्रयुञ्यमानेधु इत्यनेन खातन्त्य वारयति । एवं वच्यमाणो भाष्योक्तः फलसम्ब- 

हँ न्घोऽपि तत्रैवेति सर्वविषयता शा्नस्य बोधिता । इष्टान्तान्तरोपन्यासे 'प्रयोजनमाह--न केवलमिति । 
निषेध इति । नित्यविध्युपलक्षणम्‌ । अग्न्याधाननिमित्तमिति यजनक्रियाविशेषणमित्याह--बहुत्रीहिरिति । 


ओ। *-सुरापानं ध्मशास्त्रे प्रतिषिद्वम्‌ ( बासिष्ठघर्मशास्त्रै २१ । ११ ); ( मनुस्मृतौ ११ । ६३ ); 
न  २।१।३६ वा» ३ ५० ५६६ भाष्ये विमर्शरिप्पणी द्रव्या । 
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उभयथेइ लोके इश्यतेऽ्वयवेनापि शाख्राथसम्प्रत्ययो5नवयवेनापि । कथं | 
अुनारदयुभय लभ्यम्‌ ? लम्यमित्याह | कथम्‌ ? इह तावद“वसन्ते ्राह्मणोऽग्नीना- | 
दधीते'त्यग्न्याधानं यज्ञयुखप्रतिपत्त्यथेम्‌ । सक॒दाधाय कृतः शास्रार्थः प्रतिपन्नं 
यज्ञमिति कृत्वा पुन/प्रवृत्ति भवति । अतो्त्रावयवेन शास्त्रार्थः | 
सम्भ्रतीयते । तथा 'गर्भाष्टमे ब्राह्मण उपनेय? इत्युपनयनं संस्कारार्थम्‌ । सक्रचा- | 
साबुपनीतः संस्कृतो भवति । श्रतोऽन्राप्यवयवेन शास्त्रार्थः सम्प्रतीयते । तथा | 
त्रिहेदयज्ञमामिरद्धिरशब्दाभिरुपरपृशे दित्युपस्पशेनं शौचाथम्‌ । सञ्गचासाबुपस्पृश्य 
शुचिभवति । अतोज्त्राप्यवयवेन शास्रार्थः सम्प्रतीयते । 


इहेदानीं “त्राणो न इन्तव्यः’ “सुरा न पेयेशति ब्राह्मणवधे सुरापाने च | 
महान्दोष उक्त: | स ब्राह्मणवधमात्रे सुरापानमात्रे च प्रसक्गः । अतोऽत्रानवययेन 
शासखार्थः सम्प्रतीयते । तथा 'परववया ब्राह्मणः प्रत्युत्येयः इति पूर्ववयसो:अत्युत्याने 
दोष उक्कः प्रत्युत्थाने च गुणः । कथम्‌ ? | 


“ध्ये प्राणा हुत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
्रत्युत्यानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यतेः ॥ इति। ` | 


प्र०--अस्याधान निमित्तमस्येति बहुब्रीहिः । सत्य्न्यावानेऽसिष्टोमादिष्वघिकारात्‌ । यज्ञसुख- 
मिति । यज्ञद्वारम्‌ । यज्ञोपायमित्यर्थ: । ब्राक्मणबध इति | एकस्मिन्नपि ब्राह्मणे हते निषेधातिक्रमा- 
त्सवैज्ञाह्मणविषयो हनननिषेधः प्रतीयते । ऊध्वं प्राणा इति । अर्थवादोऽयं प्रत्युत्थानप्रशंसापरः । 


उ०--यज्ञोपाय इति । संस्कृताग्निसम्पादनार्थत्वादाधानस्य समन्नेप्त्रमिषु प्रयोजनामावान्न पुनः करणमिति 
मावः ॥ भाष्ये-संस्कारार्थमिति । वेदाध्ययनाद्यपयोगिसंस्कारार्थमित्यर्थः । निषेधातिक्रमादिति । तदतिक्रमे 
प्रत्यवायोत्पत्तेरित्यथः । अर्थवादोऽयमिति । प्रत्युस्यानाकरण प्राणोत्रमण रूपमसंतमपि दोषमुद्भाव्य 
तत्पशंसा क्रियते तदननुष्ठाने दोषदर्शनेन तदनुष्ठानाथम्‌ । 


OOTY OY VD 


व्यात्रादिव्यपदेशेन यथा बालो निवत्यंते । 
सत्योऽपि तथा कञ्चिस्रत्यवायो ऽभिधीयते ||? इत्युक्तः । 


अथ शुब्दप्रयो गस्य नित्यकाम्यत्वात्तस्य पुनः पुनरनुष्ठाने पुनरनुष्ठानबोधनाय नित्यनैमित्तिककाम्यानां पुनः 
पुनरनुष्ठने हेतुमाह-भ्र्गभूयस्त्वादिति । ग्रङ्गशब्देन फलं परत्यङ्गभूतो याग उच्यते । अधिकारिभिः कामानावद्धि 
लेवारिकेरभिविद्यायुक्तै; । नैमित्तिकानि-प्रत्युत्यानादीनि । नित्यानाम्‌ श्रभनिहोत्रादीनाम्‌ । नित्यत्वात्‌ यावजीवं 


eon ्—C 


१-मनुस्मृतिः २ । १२० अतोऽग्नेऽभिवादनविधिमनुस्मृतौ विस्तरेण द्रष्टव्यः 
आपस्तम्त्रधर्मसूते प्रथमप्रश्ने द्वितीयपटले १२-२२ कणिडकास्वभिवाद्नम्रकारो द्रष्टव्यः । 
५१४ 
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भरीमगवत्पत्ञलिविरचितं [ एकः पूवपरयोः 


४०२ 


NENA SENNA SY YY NS 


स च पूवयोमात्रे प्रसक्क! । अतोञ्त्राप्यनवयवेन शास्त्रार्थ सम्प्रतीयते । तथा | 
“सन्ते ब्राह्मणो5मिष्टोमादिमिः ऋतुमियेजेते तीज्यायाः किंचिअयोजनगुक्नम्‌ । किम्‌ ! | 
“गे लोकेऽप्सरस एनं जाया भूखोपशेरत' इति | तच द्वितीयस्यास्तृतीयस्याश्चेज्याया; | 
फलं भवितुमहति । अतोऽत्राप्यनबयेन शास्रार्थः सम्प्रतीयते । तथा शब्दस्यापि ज्ञाने 
प्रैयोगे प्रयोजनमुक्कम्‌ । किम्‌ ! एक; शब्द! सस्सग्ज्ञात शाल्लान्वितः सुप्रयुक्षः खग 
लोके कामधुग्मवती'ति । यद्येकः शब्द; सम्यग्जातः शास्त्रान्वितः सुम्रयुक्तः खर्गे 
लोके कामधुग्भवति किमथ द्वितीयस्तृतीयश्च प्रयुज्यते ! न वै कामानां तृप्तिरिस्ति । 

अथ पूर्वैपरग्रहणं किमयेस्‌ ! 

पूर्वपरग्रहणं परस्यादेशप्रतिजेघार्थम्‌ ॥ ६ ॥ | 


पूर्वपरग्रहणं क्रियते परस्यादेशप्रतिपेधार्थम्‌ । परस्यादेशो मा भूत्‌-आदशुणः' 


५०५" MeN 
४४४५-७० Ne 


sss ५०४०१” ५”५ 


प्र--वसन्त इति । अङ्गभुयस्त्वात्‌ फलभूयस्त्वमिति काम्यानि कर्माणि पुनः पुनरधिकारिभिर- | 
नुष्ठीयन्ते । यस्य पुनः कामना नास्ति नासौ पुनरनुतिष्ठति । नैमित्तिकान्यपि कर्माणि यदा यदा | 
निमित्तावगमस्तदा तदावश्यानुष्ठेयानि । नित्यानां तु नित्यत्वादेवाविच्छेदः । | 


अथ पूर्वेति । 'आइगुण' इत्यादावादित्यादिका पश्चमी अचीत्यादेः षष्टी प्रकल्पयिष्यति, 
अचीत्यादिका सप्तम्यादित्यादेरिति मत्वा प्रश्न; । 
पूर्वपरप्रहणमिति । परस्येवादेशो मा भूत्‌, पुर्वपरयोर्यथा स्यादित्यर्यः । पष्ठीनि- | 
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उ०--तदिषयाधिकारसत्त्वादकरणे प्रत्यवायश्रवणान्वेति भावः । शब्दप्रयोगस्य काम्यत्वं दर्शयति-एक इति | 
भाष्ये । नैमित्तिकत्वं त्वर्थ्रोधनार्थत्वेन स्पष्टमेव सम्यक्‌ शात एकोऽप्यर्थबोधनाय ुप्रयुकश्चेत्कामधुग्भवति 
किं वक्तव्य सबा ऽपीति तदर्थः । एवं व्यवहारे प्रयोगविषयाणां सर्वेषां शास्नविष्रयता सून्तिता । 'शाल्लान्वित' | 
इत्यनेन शात्रस्मरणपूर्वकं प्रयोगे धर्म: सूचितः । स्त्र प्रयुक्तिलाघवादर्थबोधनाय प्रासे एव प्रयोगे फलसम्बन्ध- | 
बोधनं, दर्शपूर्णमासयोरिव । एतेनैकस्येव पुनः पुनः प्रयोगेणानेककामनाफलसिद्धिरित्यपास्तम्‌ । एवं 'च नित्य- | 
नैमित्तिककाम्यविधिविषये प्रत्यवायपरिहाराय फलप्राप्तये 'च तत्तह्लक्ष्यविषयानन्तवाक्योपज्ञवेन वाक्यमेदासुनः । 
पुनरनुष्ठानसिद्धिः । तत्र तत्तह्लच्यविषयोपप्लुतवाक्ये “गुणो भवती 'त्यायन्तो5श आधानादिवल्लक्ष्यसंस्कारक | 
एव, फलाश्रवणात्‌ | श्रत एव श्राबृत्तौ मानामावापूर्वपरघटितमेकमेव वाक्यमिति नादेशद्वयम्‌ । श्रत एवेकलच्ये | 
शान्नस्य पुनः पुनर्न प्रत्तः | एतन्मूलकमेव पठयते-'लच्ये लक्षणस्य सक्कदेव प्रवृत्ति रिति । 'सड्याहक- । 
वाक्याल्च्यसंस्कारकवाक्योपञ्चवः इति चेति दिक_॥ ननु तद्विना कथं पूर्वपरयोः स्थानित्वमत आह | 
` आद्गुण इत्यदाविति| . अ | 
१-क्चिन्न । २ 'न चित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः? ( कठोपनिषदू १ । १ । २७) 
“न जादु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्मेव भूय एवामिवर्धते! ॥ इति मनुः २।३४ 
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२ झ० | १ पा० | ४ आ० | ८७ खूळ । व्याकरणसद्ाभाष्यस्‌ ३०३ 


[-६। १ । ८७] इति ॥ कथं च प्राप्नोति । 


ANE 


पश्चसीनिदिष्टाद्धि परस्स ॥ ७ ॥ 


पञ्चयीनिरदिष्टाद्धि परस्य कायम्मुच्यते । तद्यया--द्रधन्तरुपसरगम्योञप ईत्‌? 
[ ६। ३ । ६७] इति । 
षष्ठीनिर्दिष्टार्थ तु ॥ ८ ॥ 


पष्ठीनिदेशाथे च पूर्वपरग्रहणं क्रियते । षष्ठीनिर्देशो यथा प्रकल्पेत । 
अनिर्दिष्ट हि षष्टयर्थाप्रसिद्धिः ॥ 8 ॥ 


अक्रियमाणे हि पूर्वेपरग्रहणे पष्ठयर्थस्याप्रसिद्विः स्यात्‌ । कस्य ? स्थानेयो- 
त्वस्य ।। नेष दोषः। आदित्येषा पञ्चम्यचीति सप्तम्याः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति 
तस्मादित्युत्तरस्य’ [ १ । १ । ६७ ] इति । तथाचीत्येषा सप्चम्यादिति पञ्चम्याः 
षष्टी ग्रकरपयिष्यति “तस्मिन्निति निर्दिष्टे पस्य’ [ १.। १ । ६६ ] इति । 


एवं तहि सिद्धे सति यप्पूर्वपरग्रहणँँ करोति तज्ज्ञापयत्याचार्या “नोभे युगप- 
तप्रकरिपके भवत? इति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? यदुक्क सप्तमीपश्चम्योरच भावा- 
दुअयत्र पछ्ठीप्रक्लसिस्तत्रोमयकायप्रसङ्ग' इति# स न दोषो भवति || ८४ || 


*५*५ * ”४/*/४/४/१/१/१ €* #5 *5 ”* DT ee 


०- दिष्टां त्विति । निर्देशो निदिष्टम्‌। तुशब्दश्चशब्दस्यार्थे ।  अनिष्टनिवृत्तिरिट्टसिद्धिश्व प्रयोजन 
मित्यर्थैः । यदुक्तमिति । 'तस्मादिद्युत्तरस्ये'त्यत्र । स्तमीपञ्चम्योश्चेति । 'आने मुक्‌, 'ईदास 
इत्यादौ । न चोभयोः प्रकल्पनं विरुद्धं यतो विरोधान्न भवेत्‌ । 


सूत्र्व्यप्रमाणत्वादुद्ध भवेतां प्रकल्पिके । 
षष्ठया विभक्ती तेनात्र ज्ञापकार्थत्वमाश्चितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


SP OE SE ASN SASS An क जन्नत ।. 


~~ ~= 


उ०--ननु परस्थाने5प्यादेशस्येष्टत्वात्तत्मतिषेधायंत्वमयुक्तमत आह-परस्यैवेति । "श्राः दिति पञ्चम्या 
अक्ृताय॑या पूर्वत्र कृतार्थया 'अची'ति सप्तम्या एव षष्टीप्रकल्पनादिति मावः । अनिष्टनिवृत्तिरिति | 
तदमावे परस्यैवादेशः स्यादित्यनिषटम्‌ । सत्त्वे तु पूर्वपरयोरुमयोरिष्ट स्थानित्वसिद्धिरिति वातिकद्रयेन प्रतिपाद्यत 


इत्यरथः ॥ कथमुमयोः प्रकल्पने विरोधामावो$त श्राह- -सूत्रद्वयेति । ज्ञापकेन चोभयोः प्रकल्पने निरस्ते 9 


परत्वानवकाशत्वाम्यां व्यवस्थेत्यर्थः | ८४ ॥ 


% १। १। ६६ वा० १७ ए० ५१६ 
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३०४ ीमगवत्पत्लिषिरचितं [ अन्तादिवष्य 
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अन्तादिवच्च । ६ । १। ८४. | 


किथेमिंदस्ुच्यते ! ; | 
अन्तादिव्चनमामिश्रस्यादेशवचनात्‌॥ १ ॥ प | 

न 1 

“अन्तादिव दित्युच्यत आमिश्रस्यादेशवचनात्‌ । आमिश्रस्पायमादेश उच्यते | 

स नैव पृर्वग्रहणेन ग्रहते नापि परग्रहणेन । तथया--चौरोदके सम्पूक्ते आमिश्र- 
त्वान्नैब दोरग्रहणेन मृदेते नाप्युदकग्रहणेन । इष्यते च ग्रहण स्यादिति, तच्चान्तरेण | 
यत्न न सिध्यतीत्यन्तादिवद्वचनम्‌ । एवमर्थमिदयुच्यते ॥ अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ £ कि 


तहींदि । 


कळक ०००. 


तत्र थस्थान्तादिवत्तन्निर्देशः || २ ॥ 
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प्र०--अन्ता । किमर्थमिति । स्थानिवद्भावेन कार्याणां सिद्धि मत्वा प्रश्‍न: । आसिश्च- 
येति । समुदायस्येत्यः । पुर्वपरसमुदायो होकादेशस्य स्थानी, न प्रत्येक पूर्मपराविति तदाश्रयं कार्य 
स्थानिवद्भावादप्राप्तमनेनातिदिश्यते । च्तीरोद्के इति । नियतव्यक्तिविवक्षायां जातिप्राधा- | 
न्याभावादेकवड्भावाभावः । यदि तहि समुदायः स्थानी नावयवः, तत्क्रथमुक्त (यो द्युपयोः स्थानि | 
भवति लमतेऽसावन्यतरतो व्यपदेशःमिति, 'खद्वश्ये’ इत्यादौ रपरत्वं भवतीति । समुदायिव्य- | 
तिरिक्तसमुदायामावाद्वस्तुखित्याश्रयेणान्यतरदो व्यपदेशाविरोधः । स्थानिवद्भावे तु खानी | 
साचान्निदिष्ट आश्रीयते ॥ नन्वादेशग्रहणादाङमानिकस्याप्यादंशस्य स्थानिवद्भावात्‌ स्थान्यप्या- | 
नुमानिक आश्रीयते । यथोदाहृतमु--एरुः पचतु । अत्र होकारेणोकारान्तः स्थान्यनुमीयते, | 
उक्रारेणाप्युकारान्त आदेशः । तस्य स्थानिवद्भावा त्तिङम्तं पदमिति पदसंज्ञा भवति । एकमेका- | 
देशस्थानुमीयमानस्थानित्वःवैपरावयवाश्रयं कार्य सिद्धमिति किमनेनातिदेशेन ? एवं | 
तहानल्विधाविति स्थानिवद्भाव उक्तः; अल्विध्ययमिदम्‌ । तथा च क्षोरपेणेत्यादा'विका जुत्तरपदे | 
ण' इति णत्वमल्विधिरप्यन्तवड्भावा-हवति । यत्त्विह वातिकमन्तादिवद्धचनमामिश्रस्यादेश- | 
वचनादिति, तदादेशग्रहणप्रयोजनापरामर्शेन । | 


तत्र यस्येति । अन्तादिशब्दयोरवयवविशेषवाचित्वादवयविमात्राक्षेपेडपि अवयविविशेष- | 


क्ल NN? 1 


ड०_-अन्तादिवच्च । स्थानिवद्वावेनेति । ब्रहाबन्धूरित्यादौ प्रातिपादिकत्वादिकार्याणामित्यर्थः ॥ अनु | 
मीयसानेति । अनुमीयमान स्यानित्वं ययोः पूर्वपरावयवयोः, पूर्वररवणंघटितावयवयोस्तदाश्रयमित्यथः | | 
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तत्र यस्यान्तादिवद्धाव इष्यते तन्निदेशः कतेव्य; । अस्यान्तवद्धवत्यस्यादि 
वद्धवती ति वक्कव्यम्‌ | 


सिद्धं तु पूवेपराधिकारात्‌ ॥ ३ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ ! “पूर्वपराधिकारात! । 'पूर्वैवरयो!रिति]. वर्तते । पूर्वस्य 
काये प्रल्यन्तवर्धवति । परस्य कार्य प्रत्यादिवद्धवति । 


अथ यत्रोभयमाश्रीयते किं तत्र पूर्वैस्यान्तबद्भवत्याहोखित्परस्यादिवद्भवति ? 
“उम्यत आश्रये नान्तादिवत्‌’ । किं वक्कव्यमेतत्‌ ! न हि । कथमचुच्यमानं गंस्यते १ 
लौकिकोऽयं इष्टान्तः । तद्यथा--लोके यो द्वयोस्तुश्यबलयोरेक; प्रेष्यो भवति स 


प्र०--प्रतिपादनाय तनिर्देशः कर्तव्य इत्यर्थ: ।॥ पूर्वेस्पेति । कचिदादेशविधानात्‌ प्राग्यो पूर्वपरो तो 
गृह्येते । यथा--'वृक्ष ओ' 'वृक्षा वित्यत्र सुपमोकार परं प्रत्यादिव-द्वावादेकादेशस्य 'सुबन्तं 
पद'मिति पदसंज्ञा भवति । कचित्तु कृत एकादेगे यो पूर्वपरो तो गुद्मेते ॥ उभयत इति । यया 
एतेलिंडो'ति हुस्वत्वमुपसर्गात्परस्य विधीयमान'मतीयात्‌ परीया'दित्यादौ न भवति । तथा 
ह्यन्तादिशब्दाववयवविशेषवाचिनो । तत्र यदि पूर्व प्रत्यवयवबुद्धया एकादश आश्रोयते तदा 
तस्यैव परं प्रति कथमादिवद्धावः स्यात्‌ ! एवं परं प्रत्यादिवत्त्ते पुव प्रत्यन्तवद्वावो न 


ड०- नेति प्रसिद्धमेवेति भावः । णत्वमश्मिधिरपीत्यादि परामशेनेयन्तं चिन्त्यम्‌ । एकाच्त्वस्य श्रत्या सत्सेनो 
त्तरपदत्वस्य स्थानिवस्वेनापि सुलभत्बात्‌ । तस्मादयमत्र भाष्याशयः-स्थानिवद्धाबेन सर्वाशब्दे पूर्वान्तव- 
त्वलभ्यमानसर्वनामत्वाप्रसज्ञः । तस्वैकादेशस्थानिधर्मत्वामावात्‌ । सिद्धान्तिन आदेशग्रहरणप्रयोजनाशानस्य 
वक्तुमशक्यस्वाच्च | न चानुमानिकादेशे समुदाययोरपि स्थानित्वं, तस्कल्पकवाक्यं हि पूर्वपरघटितसमुदाय- 
स्वैकादेशाधरित आदिश इत्येव न तु तयोः सप्तुदाययोः प्रत्येकं स्थानिरवत्रोधकै मानामावात्‌ । तथा कल्पने 
नव खाश्वशब्दस्य समुदायस्यानुमानिकस्थान्यादेशभाव॑ गदोस्वा स्थानिवस्खेन तस्य खशब्दत्वात्तत इंरिन्शब्दे 
बृद्धथापत्तिरतः स्थानिवल्तवाप्रवृत्तिः । किं च स्थानिवद्धावाज्ञीकारे बीरपेणत्याद्यसिद्धि: । एकादेशस्थानि- 
रवस्य वर्णयोस्तद्घट्तार्थवरसमुदाययोवा कल्पने5पि उत्तरपदभूत'प'शब्दे तत्कल्पने मानामावात्‌ । अत एव 
“राजकीय'मिध्यादावल्लोपो न । अन्वरार्थस्वेवम- -श्रानुमानिकस्थाच्यादेशमावे5पि ग्रामिभ्रस्यान्तादिरूपवख 
द्वयघरितसमुदायस्यायमादेश उच्यते इति । तदेव इशान्तब्याजेनाह--तथयेति । यत्त 'आमिभ्रश्ये त्यस्य 
पूर्वपरवर्णसमुदायस्पेत्यथ इति, तन्न; *पूबंपरयो रिति द्विवचनेन वाच्यस्थानिवत्वस्य प्रव्येकमेव विभान्तेः । 
ध्वनितं चेद्मुरणरपरसूतरे भाष्ये । 
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यथा बृ श्रौं इति । कृते एकादेशे इह पूर्वपरयोभेंदेन-निदेशाभावादित्यर्थः । कचिसि्विति | 
क्षीरपेणेत्यादौ । तत्र हि कृते एकादेशे पूर्वः पाग्तस्तदन्तवत्त्वारेकादेशस्यैकाजुत्तरपद्स्वात्‌ णत्वे भवति । 


1 एकः पूवपरयोः ६ । १ । ८४ 
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तयोः पयायेण काये करोति । यदा तु तपुभौ युगपत्मेषयतो नानादिल्नु च कार्ये भवतस्तत्र 


यद्यसावविरोधार्थी भवति तत उभयोन करोति | कि पुनः कारणमुभयोन करोति ? 
ध्यौगपद्यासम्भवात? । नास्ति यौगपद्येन सम्भवः । 

अभान्तवत््वे कानि प्रयोजनानि ? 

अन्तवच्चे प्रयोजनं बहच्पूवपदाइज्विधाने ॥ ४ ॥ 

अन्तवत्त्वे बह्ृचमू्ेपदाइज्चिधाने प्रयोजनम्‌ । द्वादशान्यिकः । पूर्वपदोत्तरपद- 
योरेकादेशः पूरवपदस्यान्तवद्भवति । यथा शक्येत कतै 'वद्दच्पवेपदाहज्भवतीति$ः । 
क तहि स्यात्‌ ? यत्र कृतेऽप्येकादेशे बद्दच्पूवेपदं भवति-त्रयोदशान्यिकः । 

प्रत्ययैकादेशः पूचेविधौ ॥ ५ ॥ 

प्रत्ययैकादेश; पू्ैविधो प्रयोजनम्‌ । मधु पिबन्ति । शिदशितोरेकादेशः 
शितोऽन्तबद्भवति | यथा शक्येत कर्तु शितीति पिबादेशः। क्क तहि स्यात्‌ ? 
यत्रेकादेशो न भवति-पिबति। 


प्र०--स्यादेकस्योभयापेक्षया पारतन्तर्यविरोघादिति भावः । 


द्वादशान्यिक इति । द्वादशान्यानि कर्माणि अध्ययने ृत्तान्यस्येति 'तद्धितार्थ' इति 
समासः । एकादेशस्यान्तवत्त्ादरबह्ृच्यूवैमदं भवतीति ठच्‌ सिध्यति । अत्रोत्तरपदविशेषः शब्देन 
नाश्रित इत्युभयाश्रयामावात्‌ प्रतिषेधामावः । क्क तर्हीति । वचनाइशभूतपूर्वगात्तराश्नयिष्यत इति 
मन्यते । यत्रेति । साम्प्रतिकसद्ग माते भूतपूर्वगत्या श्रयणस्यायुक्तत्वात्‌ । 
पिबन्तीति । पा अ अन्ति इति स्थिते अन्तरङ्गत्वाच्चेकादेे कृते पिवादेशो न प्राप्नोति, 
शितं परत्यन्तव-द्भावाद्ृभवति । वार्णादा ङ्गमित्यनाश्रित्येदमुक्तम्‌ । 


or, 


अडा 


SRR 


उ०--यद्यपीदं प्राक्तन पर्वपरग्रहशेनापि सिध्यति तथापि एवमपि सिध्यतीत्यभिमानः । पूर्य परो 'चान्रान्तादिघरितौ 
द्रष्टव्यौ माध्ये । भाष्योक्त न्यायसिद्धत्वमुपपादयति-तथा हीति । पारतन्त्रयविरोधादिति । पूर्वपरशब्दाम्या 
च माम्तादिशब्दाम्यां च बिरोधस्य पुरः स्फूर्तिकत्वादिति भावः । अत एव .स्थानिवद्भाव उभयत्र श्राश्नयण्‌ऽपि 
मवति । श्रत एव “पलायते’ इत्यादी 'उपसर्गस्यायता'विति लत्वसिद्धिरित्यष्टमे भाष्ये स्पष्टम्‌ । ननु 
वतिघरितवाक्येनारोपमात्रं बोध्यते कार्यनिवोहाय, रोपितपूर्वोन्तस्वपरादित्वयोश्च न विरोध इति चेन्न; 
विशुद्धविषयारोपयोयुंगपद्सम्भव इत्याशयात्‌ । वस्तुतः शान्नस्ाद्वायोरोपमात्रपरसेन तस्य च विरुद्धविषयस्यापि 
सम्भवेन । अथ यत्रोभयमियादि भाष्यमेकदेश्युक्तिः । कैयदोक्तोदाइरणस्यापि प्रकारान्तरेण सिद्धेरमे 
वच्यमाणतया नेतदप्येतदर्थस्य फलमिति बोध्यम्‌ । 

अत्यानि कमोणि- श्रपपाठाः ॥ ननु एकादेशासूर्वं पित्रादेशस्य सिद्धेः किमन्तवल्लेनेत्यत 
ग्राह--पा अ अन्तीति । अनाश्नित्येति । मिन्नस्थानिकस्वान्न तदाश्रयणमिति भावः | 
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वै भक्तस्य णत्वे ॥ ६ ॥ 
वैमक्रस्य णत्वे प्रयोजनम्‌ । चीरपेण सुरापेण । उत्तरपदविभक्कचोरेकादेश 
उत्तरपदस्यान्तवद्‌भवति | यथा शक्येत कतुमेकाजुत्तरपदे णो भवतीतिः । क्क तर्हि 
स्यात्‌ ? यत्रेकादेशो न भवति-च्ीरपाणाम्‌ सुरापाणाम्‌ । 
अदस इच्वोत््वे ॥ ७ ॥ 
अदस इत्वोत्वे भ्रयोजनम्‌ । अमी अत्र, अमी आसते । अभू; अत्र, अमू 
आसाते । अद स्विभक्गचोरेकादेशोऽदसोऽन्तवभवतिं । यथा शक्येत क्तुमदसोऽसेदोदुदो 
स एत ईद्बहुवचने [ ८ | २ | ८०; ८१ ] इति । क्क तह स्यात्‌ ! यत्रैकादेशो न 
भवति-अमीमिः अमूभ्याम्‌ । 
स्वरितत्वे प्रयोजनम्‌ | कार्या हाया । तिदतितोरेक्ादेशस्तितो-ऽन्तवदभवति । 


यथा शक्येत कतु तित्स्वरितम्‌ [ ६। १ । १८५ ] इति । क्क तर्हि स्यात्‌ ? यत्रैका- 
देशो न मच्ति-काये; हार्यः । 
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स्वारतत्वं विप्रातिषधात्‌ ॥ ८॥ 
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स्वरितत्वं क्रियतामेकादेश% इति किमत्र कतेव्यम्‌ ? परत्वात्स्वरितत्व॑ भविः 
प्र०--चैभक्तस्येति । विभक्तो भवो वैभक्तः ॥ अमी इति । अदसस्त्यदाद्यत्त्र' मतोगुण' इति 
पररूपे 'जसः शी? 'आहूगुणः', 'अदे' इति स्थिते ईत्वमत्वे । अमू इति । 'अदो? इति स्थिते 
उत्वमत्वे क्क तर्हीति । 'अदस' इति पञ्चम्याश्रयिष्यते न षष्ठी, आनन्तर्यसम्बन्धे वा षष्ठी 
विज्ञास्यत इति भावः । अमीभिरिति । पूर्वोक्तार्थाश्रयणे5त्र न स्यातामीत्वोत्त्रे इत्यवयवावय- 
विसम्बन्ये षष्ठ्याश्रीयते । कार्येति। 'कार्य आ? इति विभज्यान्वाख्याने विचारः । यदा तु 


स्वार्थमभिधाये'ति क्रम आश्रीयते तदा लब्धसंस्कारात्‌ स्वरितान्तात्‌ कार्यगब्दाष्टाबुत्पत्तो 


oe oe 
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ड०-_चेभक्तस्य-विमक्तिस्थनस्य । श्त्रेकाजुत्तरपद्रवमेतल्लम्यम्‌॥ अदस इति पञ्चमौति। अदसः 
परस्य एकारस्य बहुर्थोक्तावीकार इत्याद्यर्थ “श्रदे'इस्यादौ दकाराम्तस्यैकदेशविङ्गतन्यायेनादस्बुद्धयत्पादात्ततः 
परस्वादेकारादेरीत्वादिसिद्विरित्यमिमानः । पूर्वोक्तार्थेति । ञ्रत्र हि एकारोऽद्सबयव इति न दान्तस्याद- 
सशब्दत्वं तेन न्यायेन लम्यमिति मावः | लब्धसंस्कारादिति । बहिभू तलिङ्ञापेच्राबरपे्तया स्वरादीनाम- 
न्तरङ्गस्वादित्य्थंः । अर्थङ्गतबहिरङ्गस्वानाश्रयणन,पूवंमेव ल्लीत्वविशिश्योग्यकर्मत्वविवक्षणन च पुर्वमेव 


{ एकाजुत्तरपदे णः ८। ४ । १२ $ स्यदादीनामः ७ । २ । १०२; अतो गुण्‌; 
६। १ । ६७; जसः शी ७। १ । १७; आदसुणः बृद्धिरिचि ६ । १ । ८७ ८८ 
# श्रकः सवर्णे दीर्घः ६ । १। १०१ 
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नेष युक्ती विप्रतिषेधः । नित्य एकादेशः । कृतेऽपि स्वरितत्ते प्राप्तोत्यक्रृतेडपि । 
अनित्य एकादेशः ! अन्यथास्तरस्य कृते स्वरितत्वे प्राझोत्यन्यथास्वरस्याकृते स्वरि- 
ततवे प्राप्तोति, “स्वरभिन्नस्य च प्राप्नुवन्बिधिरनित्यो भवति’ । अन्तरङ्गरतर्ष्ेकादेशः। 
कान्तरङ्गता ? वणोवाभ्रित्येकादेशः पदस्य स्वरितत्वस्‌ । स्वरितत्वमप्यन्तरङ्गस्‌ । 
कथम्‌ १ उक्गमेतत्‌ “पदग्रहणं परिमाणार्थःमिति{ । उभयोरन्तरङ्गयोः परल्वात्स्व॒रिति- 
त्वम्‌+ स्वरितत्वे कृत आन्तयेतः स्वरितानुदात्तयोरेकादेशः स्वरितो भविष्यति । 


लिड्विशि छग्रहणाद्वा ॥ ९ ॥ 


अथवा प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवतीत्येचमत्र स्वरितस्वं 
भविष्यति । | 
पूर्वपदान्तोदात्तत्वं च प्रयोजनम्‌ । गुडोदकम्‌ मथितोदकम्‌ । पूर्वपदोत्तरपदयो- 
रेकादेश! पूर्वैपदस्यान्तवदभवति । यथा शक्येत कतुयुदकेष्केवले पूर्वपदस्यान्त उदात्त 
भवतीति? । क्क तर्हि स्यात्‌ ? यत्रेकादेशो नास्ति-उदश्विदुदकम । 


OT ७७ ८२» PPP) 


प्र०-प्रयोजनाभावः । 
नित्य पकादेश इति । स्वरितत्वं तु कृत एकादेशेडनच्कत्वान्न प्राप्नोतीत्यनित्यम्‌ । 


५९० ५९९०४० ७० ०० 


पदस्य स्वरितत्वमिति । तित्स्वरितमित्यस्यानुदात्त॑ पदमेकवर्जमित्यनेनैकवाक्यत्वात्‌ । आान्त- 


यैत इति । स्वरिते5नुदात्तस्य सद्भावात्‌ । 
लिज्ञविशिष्टेति । 'तित्स्वरित'मित्यत्र 'तिदिति प्रत्ययग्रहण'मिति वचनात्‌ 'प्रत्ययग्रहणे 
यस्मात्स विहित' इति तदन्तस्य ग्रहणात्‌, तस्य च प्रातिपदिकत्वात्‌ 'प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग 
विशिष्टस्यापि ग्रहणमिति परिभाषोपस्थानात्‌ । न चेयं स्वरूषविधावेव परिभाषोपतिछते इति 
'ङयाप्प्रातिपदिका'दितयत्र प्रतिपादितम्‌ । गुडोदकमिति । उभयाश्रयत्वादत्र निषेधो न भवति । 
एकदेशविद्कतस्यानन्यत्वाइकशब्दस्याप्युदकशब्देन ग्रहणात्‌ पूर्वपदं प्रत्यन्तवत्त्वमेवोपयुज्यते । 


Ce DI ४०३५७ ०४ ७६ + 6 /«.#७ 6६ # ६» 


ड०--यबुचित इति केचित्‌ । 
ननु 'तित्स्वरित'मित्यत्र तितः शब्दरूपस्य ग्रहणात्यातिपदिकग्रहणामावेन कथं लिङ्गविशण्ग्रदणमत 
श्राह--तित्स्वरितमित्यत्रेति ननूदकशब्दे परतः पूर्वपदस्यान्तोदात्तत्वविघानेनोभयाश्रयत्वातक॒यमेतदन्तवत्व- 


~ RY 


† ४॥३॥ १४० वा० ४ 1 उदकेऽकेवले ६ । ३ । ६६ 
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~~~ 


पूर्यपद्‌।न्तोदात्तत्व च ॥ १० ॥ ` ` 


पूर्वपदान्तोदात्तख च विश्रतिमेधात्‌ । पूर्वैपदान्तोदात्तत्वं क्रियतामेआदेश इति 
किमत्र कतंव्यम्‌ ? परत्रातपू्पदान्तोदाततत्वम्‌ । पूर्वपदान्तोदात्तत्वस्यावकाश! 
उदश्विदुदकम्‌ । एकादेशस्यावकाशः-दणडाग्रम्‌ छुपाग्रम्‌ । इदह्दोभयं ग्रान्मोति-मथिः 
तोदकम्‌ गुडोदकम्‌ । पृ्ैपदान्तोदात्तत्वं भवति विप्रतिषेधेन || स चावश्यं विप्रतिषेध 
आश्रयितव्यः । 


एकादश हि स्वरिताप्रासाद्िः ॥ ११ ॥ 


एकादेशे हि स्वरितस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ । यो हि मन्यतेऽस्तत्रैकादेशं एकादेशे 
कृते पूपदान्तोदात्तत्वं भविष्यतीति स्वरितत्वं तस्य न सिध्यति “स्वरितो वाजुदात्ते 
पदादौ’ [ ८। २। ६ ] इति । गुडोदकम्‌ मथितोदकम्‌ । 


कदन्तप्रकृतिस्व॒रत्व॑ प्रयोजनम्‌ । प्राटिता प्राशिता । कुदगत्योरेकादेशो गतेर 
न्तवरभवति । यथा शञ्येत कतु गतिक्रारकोपपदात्कृदन्तपुत्तरपदं प्रकृतिस्वरं भव- 
तीति% । क्क तर्हि स्यात्‌ ? यत्र नेकादेशः--ग्रकारकः प्रकरणम्‌ । 


कृदन्तप्रकृतिस्वरत्वै च ॥ १२ ॥ [ 
कुदन्तप्रकृतिस्वरत्वं च विप्रतिषेधात्‌ । कुदन्तप्रकृतिस्तरत्वं क्रियतामेकादेश 


>*/*/४/*/५/४”५/५/४/४/४”*/४”*/*/४*”४५/४/*/”*”*/४”२”४”*. 


प्र०--एतत्प्रयोजननिराकरणायाह--पूवेपदान्तोदात्तत्वमिति । ननु वर्णाश्रयत्वादेका- 
देशोन्तरङ्गः, पुर्वपदोत्तरपदाश्रयत्वातु स्वरो बहिरङ्ग इत्ययुक्तो5यं विप्रतिषेधः । नेदमपुर्व चोद्यते । 
(एकादेशप्रसङ्गस्त्वन्तरङ्गबलीयस्त्वा'दिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ नेन्द्रस्य परस्ये'ति ज्ञापकाश्रयेण च 


परिहरिष्यते । 
खरितत्वं तस्य न सिध्यतीति । एकादेशस्योंदात्तत्वमेव पूर्वपदान्तोंदात्तल्लेन स्यात्‌ । 


पुर्व तु पूर्वपदान्तोदातल्ने स'त्यनुरात्त॑पदमेकवर्ज मित्युदकराब्दोऽनुदात्त इत्येकादेशः पक्षे 


*/४*५४/४/४”४”४४””*”*/%”*”*- 


उ०-पूर्वपदस्वमपि स्यादिति भाष्यासज्ञतिरिति चेन्न । तदेकदेशमात्रस्य विकाराभावात्‌ । ज्ञापकेति । श्रत्तर- 
ज्लोऽप्येकादेशः पूर्वपदोत्तरपद्निमित्तकायौत्पूर्व न प्रवतंत इत्यर्थः । 


पच्चे स्वरित इति । पदादावनुदात्त परत उदात्तेन सहेकादेशो वा स्वरित इत्यर्थकेन 'स्वरितो 


>” 


Nove 


% गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ६ । २। १३६ । 
५२ | 
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इति किमंत्र कर्तव्यम्‌ ? परत्वात्‌ कृदन्तप्रकृतिस्वरत्वं भवति चिप्रतिपेधेन । कुदन्त- 
प्रकृ तिस्वरस्यावकाशः-प्रकारकः प्रकरणम्‌ । एकादेशस्यावकाश;-दण्डाग्रम्‌ छुपा- 
ग्रेम । इहोंभयं प्राभोति-प्राटिता प्राशिता । कुदन्तप्रक तेखरत्व॑ भवति विप्रतिपेधेन ॥ 
स चावश्यं विप्रतिषेध श्राश्रयितव्यः । 


एकादेशे द्यप्रसिद्धिरुत्तरपदस्पापरत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 

यो हि मन्यतेऽस्त्वत्रेकादेश एकादेशे कृते कुदन्तप्रकृतिस्वरत्वं भविष्यतीति 
कुदन्तप्रक्ृतिस्त्ररत्वं तस्य न सिध्यति । कि कारणम्‌ १ उत्तरएदस्यापरत्वात्‌ । न 
हीदानीमेकादेशे कृत उत्तरपदं परं भवति । ननु चान्तादिवद्भावेन परम्‌ । “उभयत 
आश्रये नान्तादिवत्‌’ । 

उत्तरपदव्वद्धि्चकादेशात्‌ ॥ १४ ॥ 
उरपदवृद्विशचैकादेशाइ भवति विप्रतिपेधेन । उत्तरपदवृद्धेरवकाशः---पुवतरे- 
गतेका अपरत्रैगतेकः । एकादेशस्याबकाशः--दणडाग्रम्‌ छुपाग्रम्‌ । इहोभयं प्राप्नोति- 


प्र०--स्वरितो भवति । प्राशितेति । तृच्‌ । जुनि तु 'तादौ च निति क्ृत्यता'विति पूर्वपदप्रकृति- 
स्वरो भवति ॥ न द्वीदानीमिति । एकादेशेन व्यवधानात्‌ । न चेक्रदेशविक्गृतस्यानन्यतवैनोत्तरपदं 
पर॑ भविष्यति, एकादेशस्य तु पूर्व प्रत्यन्तवदभावेन स्वरः सेत्स्यतीति युक्तं कल्पयितुम्‌, 'प्राशन?- 
मित्यादौ दोषप्रसङ्गात्‌ । तथा द्यशनशब्दो लित्स्वरेण.द्युदात्तस्तत्रै्रादेशस्य पूर्व प्रत्यन्तवत्त्वे 
प्रत्ययात्‌ पूर्व उदात्तमावी नास्तीति कथमुत्तरपदस्य स्वरः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पुर्व स्वरः कर्तव्यः, 
पश्चादेकादेराः । 
पूर्वेत्रेगतेक इति । पूर्वेषु त्रिगर्तेपु भव इति तद्धितार्थे समासः । 'सुसर्वार्धाहिवशब्देभ्यों 
जनपदस्ये!ति तदन्तविधिना 'भवृद्धादपी'ति वुड्यत्यय: । 'दिशोऽमद्राणा'मि्युत्तरपदवृद्धिः । 


0 न अल लव 
उ०--वे'ति सूतेणेत्यर्थः ॥। एकादेशेन व्यवधानादिति। एकादेशेन तयोर्भेदस्य तिरोधानादित्यथः । 
कथमुत्तरपदस्येति | 'बहुत्रीहौ प्रकृत्ये!त्यादिनेवानेनापि उदात्तस्वरितयोगिन एवोत्तरस्य प्रकृतिखर इति भावः । 
कृतः प्रत्ययत्वेन 'प्रत्ययम्रहणे' इति परिमाषया यतः ङृद्विहितस्तदन्तमुत्तरपदं न परं भवतीति भाष्यार्थः | 
रकारादिमात्रेऽद्त्वादिप्रयभिशानामावेनैकः शविकृतन्यायविषयाभावात्‌ | स्थानिवत्वं तु न, शासतरीयादेशा- 
भावात्‌ । “ननु चान्तवद्भावेने त्येकदेशिना शङ्कि पर एकदेश्याह--उभयत इति । तेनातिदेशेन परत्वा- 
लामादिति परे | 

` श्रभेकादेशस्यान्तरङ्गखेन विप्रतिषेधायुक्तत्व॑ निरसितुं शपकेनात्रान्तरङ्गपरिमाधाया श्रप्रवृत्ति 
माह-उत्तरपद्बुद्धिरचैकादेशादिति । ननु च प्राचामिति । इपुकामशमीशब्दस्य प्राग्मामवा- 
चित्वात्‌ 'प्राचाँ प्रामनगराण'मित्यस्या एव बृद्धेः प्राप्तत्वादित्ययः । त्रिगर्तस्तु जनपदो न ग्रामनगरवाचीति 
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पूर्वैपुकामशमः अपरैषुकामशमः । उत्तरपदवृद्धिभवति विश्रतिषेघेन। । 
एकादेरा प्रसङ्गस्त्वन्तरङ्गबलीयस्त्वात्‌ ॥ १५॥ [ 

एकादेशस्तु प्राप्तोति | कि कारणम्‌ १ अन्तरङ्गस्य बलीयस्त्ात्‌ । अन्तरङ्ग 

बलीयो भवति ॥ तत्र को दोषः ! 
तत्र वृद्धिविधानम्‌ ॥ १६॥ | 
५ पत्र वृद्धिविधिया ॥ नेष दोष! । आचार्प्रवृत्तिज्ञापयति 'पूर्वपदो ततरपदयोस्ताव- 

त्काय भवति नेकादेश' इति यदयं नेन्द्रस्य परस्प’ [ ७ | ३। २२ ] इति प्रति- 
पेधं शास्ति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ! इन्द्रे द्वावचौ । तत्रैको यस्येति# लोपेन द्वियते- 
ऽपर एकादेशेन । अनच्क इन्द्रः सम्पन्नः । तत्र को वृद्धेः प्रसङ्गः ? परयति त्वाचार्यः 
पूवेपदो त्तरपदयोस्तावत्कार्य भवति नैकादेश' इति ततो 'नेन्द्रस्य परस्ये'ति प्रतिषेध॑ 
शास्ति । 

अथादिवत्त्वे कानि प्रयोजनानि ? 

आदिवत्वे प्रयोजनं प्रणृद्मसंज्ञायाम्‌॥ १७॥ 

आदिवत्ते प्रग्रह्मसंज्ञायां प्रयोजनम्‌ । अग्नी इति चायू इति % । द्विवचना- 
ट्विवचनयोरेकादेशो द्विवचनस्यादिवदभवति। यथा शक्येत कतुमीदूदेदट्रिवचनं प्रग्रह्मम्‌ 
[१। १। ११ ] इति । क्क तह स्यात्‌ ? यत्रैकादेशो न भवति--त्रपुणी इति 
जतुनी इति । [ ब 

सुसिङाब्विधिषु ॥ १८॥ 

सुपिझाब्विधिषु प्रयोजनम्‌ । सुप-युक्षे तिष्ठति, प्लचे तिष्ठति । सुवशुपोरेका- 
देशः सुप आदिवदमवति । यथा शक्येत कतुः सुबन्तं पदमिति; । क्क तहिं स्यात्‌ ! 
यत्रेकादेशो न भवति-बृत्षस्तिष्ठति प्लक्षस्तिष्ठति । सुप्‌ । 


ANNNNNNANANNNNNNNNIANNNNNANNNNNANNANNANNNAANASNNNANNANANAANANNANNAANE /% AANA ANN NNN ०५००, 


प्र०- नचु प्राचां ग्रामनगराणा मित्यस्या वृद्धेरवकाशो दर्शनीयः। एवं तहिप्रकरणाश्रयेणोक्तम्‌। इदं 


NANANNNNNNNNNNN, 


उ०- मावः । प्रकरणेति । उत्तरपदवृद्धिप्रकरणस्यैकादेशस्य च विप्रतिषेध आभीयत इत्यर्थः । विशेषाभ्रयणे 
तूदाहरणं दशयति--पूर्वकाष्णुति । 'उमयाभयणाद्‌न्तादिवद्भावा' दितिं पाठः । शापकपर भाष्यं विप्रतिषेधः 
सूने व्याख्यातम्‌ । वृक्षे पचे बृच्षावित्यादौ यस्माद्विधिरित्याश्रणादुभयाभयणेनोदाहारणत्वं चिन्त्यमिति केचित्‌ 


नतका ताला = भ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ७। ३। १४। क$ यस्येति च ६१ ४। १४८। 
१ प्रथमयोः पूर्वसवणंः ६। १। १०२। ; सुस्तिङन्तं पदम्‌ १। ४। १४। ` 
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४१२ _ श्रीभगवत्पतङ्चलिविरचिते [ अन्तादिवच्च 


AANNANNANNAAAAANNAANNNANANNAAN ANNAN) NNNNNE 


तिङ-पचे. यज इति । तिङतिडोरेकादेशस्तिङ आदिवदभवति । यथा शक्येत 
कतुः तिङन्तं पदमिति । क तर्हि स्पात्‌ ? यत्रेकादेशो न भवति-पचति यजति । 
तिङ्‌ । 
` आएफ-खटवा माला । आवनापोरेकादेश आप आदिवद्भन्रति । यथा शक्येत 
कतुमाबन्तात्सोलोंपो भवतीति| । क्क तर्हि स्यात्‌ ? यत्रेकादेशो न-क्र्ब्वा उष्णिहा 
देवविशा । 


आङग्रहण पढ्विधी ॥ १६ ॥ 


ग्राडग्रहणे पदविधौ प्रयोजनम्‌ । अद्याहते, कदाहते । आडनाडोरेकादेश आङ 
आदिवदमवति । यथा शक्येत कतुमाङो यमहनः [ १ । ३ । २८ ] इत्यात्मनेपदं 
भवतीति । क्व तह स्यात्‌ ! यत्रेकादेशो न-आहते । 


आटश्च वृद्धिविधो ॥ २० ॥ 


आटश्च वृद्धिविधो प्रयोजनम्‌ । अध्ैहिष्ट, कदेहिष्ट । आटोअ्यशब्दस्य चेका- 
देश आट आदिवदुभत्रति । यथा शक्येत कतुमाटश्चाचि वृद्विभंतीति# । क्क तहिं 
स्यात्‌ ? यत्रैकादेशो न-ऐहिष्ट ऐे्विष्ट । 


कृदन्तप्रातिपदिकत्व च॥ २१ ॥ 


कुदन्तप्रातिपदिकत्रे च प्रयोजनम्‌। धारयः पारयः । कृदकृतोरेकादेशः कृत 
आदिवद्भवति । यथा शक्येत कतु कृदन्तं प्रातिपदिकमिति¡ । क्क तहि स्यात्‌ ! 
यत्रेकादेशो नकारक? हारकः 


“NA /५/५/५/५//५/५”५/५/५/५/५/५/.१/१/५/* ५” ”/५/५/५/५१/५”/* /१/९/१/९/५५”५/५"५”५ १००० DANIAN 


प्र०-तृदाहरण 'पूर्वकारष्णंमृत्तिक' इति ॥ तत्र बृद्धिविधानमिति । एकादेशस्योभयाश्रयणादन्ता 
दिवड्भावाभावादवद्धेरप्रसज़ातु । 


अद्याहत इति । वाक्यसंस्कारमत्षाश्रयाण्येतान्युदाहरणानि । धारय इति । धारयतीति 


NNN, 


NANA AANA ASA SN 


-उ०-तन्न | एकदेशविक्कतन्यायेन बृ्षित्यस्य वृक्तुशब्दस्वेन पूवीन्तवत्त्वानुपयोग इत्याशयात्‌ । 
चाक़्यसंस्कारेति । पदसंस्कारे तु श्राहत इत्यादो श्रात्मनेपदे कृते पश्चादद्यशव्देन सम्बन्धे दीर्घ 


= — 


% सुसिंङन्तं पदम्‌ १ । ४। १४ ६ हल्ड्याब्म्यो दीघौत्‌ सुतिस्यपक्त हल्‌ ६ । १ । ६८। 
1 क ग्राट् ६ १॥७०॥ ` .† श्रनुपसगौहिलम्पबिन्दधारिपारिः`"``` ``" साहिम्यश्व; 
क्तरि शप ३ । १ । १३८, ६८.1- ` : | कुत्तद्वितसमासाथ १। २। ४६। 
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६ श्र० 1१ पा० | ४ आ० | ८९ खू. ]: व्याकरणमद्दामाव्यम्‌ ४१३ 


ON 


NNNANANNNNANNNANINNNNANNNNAANNNNNNANNANNAANNANANNNANANNNANANAANANNANNANNNANNANNANNNN NNN: 


नाभ्यासादोनां इस्वत्वे ॥ २२ ॥ 


अस्यासादीनां हस्त्वे नान्तादिवदभवतीति वक्कव्यम्‌ । के पुनरभ्यासादयः ? 
अस्यासोहम्बार्यनदीनएुंसकोपसजनहस्वत्वानि । अभ्यासहस्वत्वमू-उपेयाज उपो 
वाप । ऊद्देहेस्वत्वम-उपोहते प्रोह्मते परोद्यते । अम्बार्थनदीनपुंसकोपसजनहस्वत्वानि- 
अम्बात्र अकात्र | कुमारीदम्‌ किशोरीदम्‌ । आराशस्रीदम्‌ धानाशष्कुलोदम्‌ । 
निप्कौशाम्बीदम्‌ निबराणसीदस । अभ्यासोहाम्वाथेनदीनपुंसक्रोपसजनग्रहणेन 
ग्रहणादधखत्वं प्राप्नोति । 
न वा बहिरङ्गलचएत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 


न वैतद्वक्कव्यस्‌ । कि कारणम्‌.? बहिरिज्ुलक्षणलात्‌ । अन्तरङ्ग हखत्वमू । 
बहिरङ्गा एते विधयः । “असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग । 


वणोश्रयाविधौ च ॥ २४ ॥ 


वणाश्रयविधौ च नान्तादिवदभवतीतिं बक्कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ! 


NN) ASS 
NNN /%/१५/%/१%०१५,१०%/०%,/%:०%,००,०००%/१/७०/%/१%०५,१००१%.०%,०१५,००१ ०५ NNN *९/९/९/५/५/५/५/६/५/५/५/५/४ ५, ४/४”४/५/५/५/१५****”*/*/*/५/१/५४१*/४*४*/*९ 


प्र धारयः । 'अनुपसर्गाहिग्पे'ति श:। कर्तरि शप्‌॥ उपेय(जैति | उप इयाज इति स्थिते आद्गुणः 
तस्य पर॑ प्रत्यादिवद्धावाइभ्रखत्वप्रसङ्ग:ः । भोह्यत इति । अरग्रहणातुवृत्तिमुभयत आश्रये नान्ता- 
दिवदित्येतचानमेक्ष्येदमुक्तम्‌ । अम्बात्रेति । अम्बार्थनद्यो ह्रस्व इति ह्लस्वत्वे कृते एकादेशे च 
तस्यान्तवद्धावात्‌ पुनर्हृस्वत्वप्रसङ्गः । निष्कोशाम्वीदमिति । नपुसंकहस्वात्परत्वादुपसर्ज 
नह्वस्वः । जुद्यावेति हृयतेलिट तिपि ण'ल्यभ्यस्तस्य चे ति सम्प्रसारणम्‌ । सम्प्रसारणाच ति 
पुर्वेकादेशस्तस्याकारं प्रत्यादिवद्धावाएणल ओत्वप्रसङ्गः । अस्या अश्व इति । इदमश्चतुथ्य 


A 


did eS `+ 


उ०--इती४ सिध्यतीति मावः ॥ अणग्रहृणाचुदृत्तिमिति। ग्रा उद्यो समोहाते इत्यत्र हुखव्यावृत्तये 'के5ण' 
इत्यत 'उपस्गोदूध्व' इति सङ्नेऽण इत्यनुरत्तिराभितेति भावः । परत्वादुपसजेनहस्व इति । कार्येक्ये 
बिप्रतिपेधामावादिद चिन्यम, । तस्मालदान्तरसंबन्धावगस्यन पुंसकतन प्रयुकहरत्वासूवेमेबोपसजनहरस्वमिति 
भाष्याशयमन्ये ॥ माध्ये--अन्तरङ्ञं हस्वस्वमिति । श्न्तरज्गत्वासूर्यं हखत्वे कृते लक्ष्य लक्षण॒स्पेति 
न्यायेन पुनरप्रततिः । बिकारमेरदेन न लक्ष्यमेद इति भावः । एवं च 'हखस्ले इते’ इति कैययमिन्यः । 
ननूहेईस्वत्बं कथमम्तरज्ञम, उपसर्गसम्जन्धनिमित्तत्व दिति चेन्न । बहिरश्नलक्षण॒त्वादित्यस्योपलक्षुणल्वात्‌ । 
वलण 0 शितल न न अप NN MN 


हु स्वः; उदसर्गादूधस्व ङइतेः ७॥ ४ । ५६; २३; अम्बार्थनदोहस्व, ७। ३ | १०७ 
ऊकालो $जहृस्वदीघप्लुत:, गोजियोरप्सजनस्य: १। २ । २७; ४८ | 
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४१४ श्रीमगवत्पतक्षलिविरचितं [ पत्वतुकोरसिद्धः 


NNN ANNAN NNN ५...» >.” /”९./४.”.””९/९/४””९” ANNAN, 


प्रयोजनं खटवाभिर्जुहावास्या अश्व इति ॥ २५ ॥ 


इह्‌ खट्वाभिः मालामिः अतो मिस ऐस्मवतीत्येस्भाव* प्राप्नोति! । नेष 
दोष; । तररकरणसामथ्योन्न भविष्यति । अस्त्यन्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ! 
कीलालपाभिः शुभंयाभिः ॥ जुहाव% । आत औ णलः [ ७। १ । ३४ ] इत्योत्वं 
प्राप्नोति ॥ अस्या अश्व इति । एङः पदान्तादति [ ६। १ । १०६ ] इति पूर्व 
प्राझोति । 

न चाताद्रूप्यातिदेशात्‌॥ २६॥ 

न वा वक्कव्यम्‌ । कि कारणम्‌? अताइरूप्यातिदेशात्‌ । नेइतादरूप्यमति- 

दिश्यते । रूपाश्रया वा एते बिधयोऽतादरूप्यान्न भविष्यन्ति ॥ ८५ ॥ 
बत्वतुकोरसिद्ध: ॥ ६। १। ८६ ॥ 

किमर्थमिदमुच्यते ? 
षत्वतु को रलि डूवचन मादेशलच्णपति षेधार्थलुत्सगंलचण भावार्थ च ॥ १॥ 

पततुकोरसिद्वलपुच्यत आदेशलत्षणप्रतिपेधार्यप्रुस्सगलचषण भावार्थं च । 


“*/*“*/ /*/*/«' NAANANNNANNNNN, 


“*/*/४”४५”४/४”४”४”४*”४५”४”५/५/*/”५/”५/*/५/५/*/१*/५” 


प्र-कवचनमु । त्यदाद्यत्वम्‌, टापू, 'सवेनाम्नः स्याड्दस्वश्चेति स्याट्‌, हुस्वश्च, वृद्धिरेची'ति 
वृद्धिरेकादेशः, 'हलि लोपः'इति इद्रूपस्य लोपः, एचो$्यवायावःइत्यैकारस्यायादेश:, 'लोपः 
शाकल्यस्ये ति यलोपः ॥ न वेति । कार्यमात्रमनेनातिदिश्यते न तु रूपम्‌। विशिष्ठवर्णछपा- 
्रयाश्चेते विधयो नातिदिश्यन्ते | तुक्यसिद्धवचनं चास्यार्थस्य लिङ्गम्‌ । यदि हि दर्णाश्रयो 
विधिरनेनातिदिश्येत तदाधीत्य प्रेत्येत्यादावेकादेशस्य ह्वसवत्वं प्रत्यादिवद्धावात्तुकः सिद्धत्वा- 
तक्यसिद्धत्व न बर्‍यात्‌ ॥ ८५ ॥ 


NANNANNNNN. ~ 
NANNNAINNNNANNNANANNANNNNNANANANAAAAARNAANAAAA ANA AANNNNNNNANNNANNNNNANNANNNN, 
NNNNA, 


उ० 'वाणौदाङ्ग मित्यनेन तत्र पूर्व हस्वत्वमिति बोध्यम्‌ । एवश्चामीयादिव्यादेरपि सत्यमिधाने$नथैव रीत्या 
सिद्धो उमग्रत ग्राश्रगणे नान्तादिवदित्यस्योदाहरणान्तर॑ मृग्यम्‌ । प्रक्ृतसूते भाष्ये दु न किश्चित्तदुदाहरणं 
दितम्‌ ।। कार्यमात्रमिति । अवयववाचकान्तादिशब्दाम्यामाद्षिसतसमुदायनि मित्तकार्यमात्रमिष्यर्थः । 


हे छु ख्पमिति । न त्वन्ताद्यवयवरमात्रनिबन्थनकार्यमित्यर्थः । श्रमुमर्थ शापकेन साधयति --तुक्यसिद्ध- 
ति ॥ ८५ || 
पलु । 'स्हियोगमपहरती'ति न्यायस्य प्रकरणपर्योलोचनया त्याग इत्याशयेनाह उत्सर्ग 


1 अतो मिस ऐत्‌ ७। १।६। + ग्रम्यत्तस्थ च; सम्प्रतारणाब ६ । १। ३३; १०८। 
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2००००००००००००००००००००-००००००० स... र 
आदेशलचणप्रतिषेधाय तावत्‌--कऋऽसिश्चत्‌, योडसिव्वत्‌ । एकादेशे] कृत इण? 


इति पत्वं; ग्राप्नोति । असिद्धतान्न भवति । उत्सर्गलन्तणभावार्थ च-अधील प्रेत्य । 
एकादेशे कृते 'हखस्पे!ति$ तुम प्राप्नोति । असिद्धत्वा रसवति । 

अस्ति प्रयो जनमेतत्‌ ? किं तहींति। 

तच्रोत्सगेल चरण वैंसिद्धिसत्सर्गा भावात्‌ ॥ २ ॥ 

तत्रोत्सगलच्षणस्य कार्यस्याप्रसिद्धि! । अधीत्य परत्येति । किं कारणम्‌ ! उत्स- 
गोमावात्‌ । हखस्येत्युच्यते न चात्र स्वं पश्यामः ॥ ननु चात्रोप्यसिद्धवचना- 
स्सिद्धम्‌ । 

असिद्धवचनासिद्धमिति चन्नान्यस्पासिद्वयनादन्यस्थ भावः ॥ ३ ॥ 

असिद्धवचनात्सिद्धमिति चेत्तन्न | किं कारणम्‌ ? नान्यस्यासिद्धवचनादन्ग्रस्य 
भाव; । न हन्यस्थासिद्धवचनादन्यस्य प्रादुभावो भवति। न हि देवदत्तस्य इन्तरि 
इते देवदत्तस्य प्रादुभीवो भवति । 

तस्मात्स्थानिवहचनमससिद्धत्वं च ॥-४ ॥ 

तस्मात्‌ स्थानिवदभावो वक्तव्यो$सि्धत्व॑ च । अधील्य प्रेत्येति स्थानिव- 

दूभाव! । कोउसिश्नत्‌ योऽसिग्चदि ्यत्रासिद्वत्वम्‌ । 
स्थानिवद्वेचनानथेक्‍्यं शास्त्रासिद्धत्वात ॥ ५ ॥ 

स्थानिवद्चनमनथेकम्‌ । किं कारणम्‌ ? शाख्रासिद्धत्वात्‌ । नानेन कार्यासिद्ठत्वं 
क्रियते । किं तर्हि ! शाख्नासिद्धत्वमनेन क्रिंयते-'एकादेशशास्त्रं तुकशास्त्रेअसि$ 
भवतीति । 

प्र०—नान्यस्येति । कार्यासिद्धत्वाश्रयेदणेमुच्यते । आदेशेन स्थानिनो निवर्तितत्वात्‌ सत्य 

प्यादेशस्थासिडले स्थानिनः प्रत्यापत््यभावात्‌॥ असिद्धत्वं चेति । षत्वे5सिद्धत्व, स्थानिवद्भावे तु 
स्वाश्रस्यानिवर्तनात्‌ षत्वप्रसङ्गः । एकादेशशास््रमिति | ततश्च पूर्व तुक्शाक्नं प्रवतंते, पञ्चाः 


Dei bo a NINN 


उ०--इति । सामान्येन--साधारण्येन । उत्सष्टःवात्‌-नोधितस्वादित्यर्थः | 
कायोसिद्स्वेति । शत्र पन्चे निरधिष्षनारोपासम्मत्रेन लचे कायंप्ररत्तिरावश्यक्तीति भावः ॥ ननु 
षस्वमपि स्थानिवस्चेन सिद्धमत श्राह--स्थानिवद्वावे खिति । न च स्थानिवद्भावेन धस्वविषयेऽमावातिदेशो 


† एङः पदान्तादति ६। १। १०६ । 1 आदेशप्रत्यययोः ८। ३ । ५६ । 
§ हृस्वस्य पिति कृति तुक्‌ ६। १। ७१॥  १--'ननु चासिद्व? पा० । 
२-'कोऽसिचत्‌ योऽसिः्चत्‌र पा० । 
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सम्प्रसारणङीदरसुसिद्धः। सम्प्रसारणडीद्स सिद्ध एकादेश इति वक्कय्यम्‌ । शकटूपु 
परिवीषु४॥। सम्प्रभारण । डि-बृत्ते च्छत्रम्‌ पृक्ष छत्रम्‌ | डि । इटू-अपचे च्छत्रप्‌ 
आपचे छत्रम्‌। । 
संप्रसारणङीट्सु सिद्व पदान्तपदाद्योरेक।देशस्यासिद्वदचनात्‌ ॥ ६ ॥ 


sowesee oS 
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सम्प्रसारणडीट्सु सिद्घ एकादेशः । कुत; ? पदान्तपदाद्योरेकादेशस्यासिद्ध- 
बचनात्‌। 'पदान्तपदाद्योरेकादेशो$सिद्धो भवती स्युच्यते न चेष पदान्तपदाद्योरेकादेश; । 
यदि पदान्तपदाधोरेकादेशो उसिद्ध! 'सुर्सेस्या ओपधीस्कृषि' “मुपिप्पला 
ओपधीस्कृषि! अत्र पर्ख प्राभोति! । तुम्बिधि प्रति पदान्तपदाद्ोरेकादेशोऽसिदध 


Nees NFA ६७ ७१/९७/०७५० PRN SPOS VORP PSII EVN nid 
“ ww 
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प्र०_देकादेशशाश्नमितुक्तं भवति। शक हृष्त्रिति । शकान्‌ ह्वयन्ती ति किप्‌,सम्प्रसारणम्‌, पूर्वैका- 
देशः, हल' इति दीर्घत्वम्‌ । तत्रेकादेशस्यासिद्धत्वादिण उत्तरस्य विधीयमानं षत्वं नःख्मात्‌ । 
त्ते छुत्रमिति । एक्रादेशस्यासिदधतवान्नित्यो ह्लस्वाश्रयस्तुक स्यात्‌ “दीर्घातपदान्ताद्वे'ति विकल्पेन 
त्विष्यते । | 

` पदान्तपद्योरिति। ननु तुल्ये वाचनिक्रत्वे को विशेषो येन 'सस्मसारणुडीटसु सिद्ध' 
इति प्रत्याख्यायते, 'पदान्तपदाद्यो'रिति तु क्रियते ! उच्यते । लात्रवातपदस्पेत्येव वक्तव्यम्‌ । 
अन्तादिग्रहणं च पूर्वैसूतरादनुवर्तते । तेन 'पदान्तपदाद्योरेकादेशो5सिद्ठो भवती त्यर्थो लभ्यते । 
आषधीस्छधीति । ओषधिशब्दाद्व ढवेतीयाबहुवचनम्‌ । “ओपधेश्च विमक्तावप्रथमाया'मिति दीर्घः। 
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ड०--वाध्यः | एवश्च तद्विरद्धत्वात्स्वाभ्रयं षत्वं नेति वाच्यम्‌ । एकेन स्थानिवप्पदेन तुगंशे भावातिदेश 
इत्यस्य द्वन्द्रसमासेन दुरुपपादत्वात्‌ । योगविमःगेऽयोधिकारशङ्का स्यादिति तद्वारणेन स्पष्टार्थमतिड्धत्वातिदेश 
एवाश्रित इति भावः। 

सम्प्रसारणडीदस्विति | स्थानिनोऽधिकरणत्त्रविवच्चया सप्तमी । ननु 'इचेछत्र मितयत्रेष्यत एव 
दुगत आह--एकादेशस्येति । ओषधेश्र विअक्ताविति । मन्त्रविषये ऽस्य प्राप्त्येतदुपन्यासः | पुकादेशस्य- 


# वचिस्वपियजादीनां किति; सम्प्रसारणाश्च ६॥ १ । १५; १०८; हलः ६।४। २; 


श्रदेशप्रत्यययोः ८ । ३ । ५६ | १--'प्लचे '्ळुत्रम्‌ प्लचे छत्रम इत्यधिकं कचित्‌ । 


२--“श्रयजे च्छन्नम्‌ अयजे छुत्रम? इत्यधिक धर्गचत्‌ | † पदान्ताद्वा ६। १ । ७६ | 
३--'क्रि कारणम्‌' पा० | ४--सुसुस्याः कृषीस्कृधि' यजु० ४। १०। 


४--'सुपिप्पला ओष॑धीः कर्तमस्मे' ग्रथवे० ३ । १७। ५। 

‡ ओषधेश्च विमक्तावप्रथमायाम्‌ ६। ३ | १३२; प्रथमयोः पूर्वखबणुंः ६। १ । १०९ 
ससजुषो रः ८ । २ । ६६; खरवसानयोविंसज॑नीयः; कः करस्करतिङृधिङतेष्वन दितेः; ( आदेशप्रव्यययोः ) 
८।३। १५; ५०; ( ५६ ) , 
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पत्वं प्रत्येकादेशमात्रमसिद्धं भवति । [ 

यदि षत्वं प्रत्मेकादेशमात्रमासिद्ध॑ शकहूषु परिवीषु अत्र षत्वं न प्राप्तोति । 
अस्तु तग्रेविशेपेण । कथं सुसस्पा ओषधीस्कृधिः सुपिणला ओपधीस्कृधी'ति ? 
नेप दोपः । म्रातुष्पुत्रग्रहणं ज्ञापकमेकादेशनिमिचाखत्वप्रतिपेधस्य६ । यद्यं कस्कादिषु 
श्रातुषपतरग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यो “नेकादेशनिभित्तात्पत्वं भवती'ति । यथेत- 
ज्ञाप्यते शकहूषु परिवीषित्यत्र षत्वं न प्राप्तोति । तुर्यजातीयस्य ज्ञापक्रम्‌ । कि च 
तुर्यजातीयम्‌ ? यः छुप्त्रोः । 


यद्येवं वेजोऽञ्रखये परत “उ'रिति प्राप्नोति, 'उ'दिति चेष्यते । यथालक्ष- 
ha ~ ७ 
णमप्रयुक्के । अथवा नेवं विज्ञायते पूर्वस्य च पदादेः परस्य च ` पदान्तस्येति । कथं 


SN rw 


~ 


वात्यत्वप्रसङ्गः । असिद्धले खेकादेशस्य़ पत्वाप्रस ङ्गात्सकारः सिध्यति ॥ श्रातुष्पुत्र्रहण मिति । 
“अतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्य' इत्यलुक्‌, “ऋत उ'दित्युकार एकादेशो रपरत्वं, 'रात्सस्ये'ति 
सलोपो, रेफस्य विसर्जनीयः । तत्रेकादेशस्य सिद्धत्वा'दिदुदुपश्रस्य चाप्रत्ययस्ये ति षल्ले सिद्ध 
कस्कादिपु षत्वार्थ भ्रातुप्पुत्रग्रहेण ज्ञापयति 'नेकादेशात्परस्य विसर्जनीयस्य परत्वं भवती ति ॥ 
वेञ इति । वकारस्य सम्प्रसारणं, प्रथमेकवचनं, ततः, सावपि पदमिति पदसञ्ज्ञायां सत्यामुकारः 
पदादिराकारः पदान्त इति तयोरेकादेशस्यासिदधत्तामावादत्रस्वान्तत्वाभावात्तुम प्राप्नोतीति 
भावः ॥ यथाल णमिति । मा भूत्तुगागम इत्यर्यः ॥ अथवेति । पूर्मपरयोरित्यनुवर्तते, अन्ताः 
दिग्रहणं च । तत्र यथासङ्कघसम्मन्मा््‌ पूवस्य पदस्यान्तस्य, परस्य पदस्यादेश्ैकारेशोऽसिद्ध 
इत्यथः सम्पद्यते । आक्ारश्चात्र पदादिन भवति, नाप्युकारः पदान्त ` इत्यसिद्धत्वाभावात्तुभ- 
वत्येत्रेत्व 4 ॥ किमर्थं षत्वतुकोरेकादेशस्थासिद्धत्वमुच्यते यावता द्विपदाश्॒यत्वाइव हिरज्त्वा- 
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उ०--पूर्वसवर्णरीरधरूपस्य । भसिद्धत्वे स्विति । इण उत्तरस्वामावादिति मात्रः | एकादेशात्परस्थेति | एक 
देशशाल्नं निमित्त यसेति वार्तिकार्थ इति भावः । भाष्ये-यच्चेवमिति । 'संपतारणुङ ति वातिकप्रयाख्याने 
इत्यर्थः । प्रथमेकवचनमिति । यद्यप्यन्तरज्ञत्वात्सुपः पूर्वमेकादेशस्तुक्च, तथापि पदस्थ विमच्यान्वाख्यांन | 
इदम्‌ | पूर्वपरयोरित्यबुवर्तत इति | 'श्रधीसे'तयादो तुव्सिद्धिस्तु सुबन्देन समासे बोध्येति भावः । पदश- 
ब्देनायंवत उपलक्षणाददोष इत्यन्ये । यावतेति | एतद्विप्रतिषेधसूत्े व्याख्यातम्‌ । वस्तुतस्तु षत्वस्य जैपादि- 
कत्वात्तत्र बहिरज्ञपरिभाषा प्रातिरेव न । यद्यपि तुकि सा प्रवर्तते तथापि तस्या श्रनित्यत्वं 2 


$ ८। ३ । ४१ वा० ४ १० ४५८। | hes 
1 वचिस्वपियजादीनां किति; सम्मसारणाच; इस्वस्प पिति इति क्‌ ६ । १ । १५; १०८; ७१) 
४३ 1 oo 
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३१४ . | श्रीभगवत्पेतक्षेलिविरचितं [ आद्युणंः 
तहि १ परस्य च पदादेः पूर्वैस्य च पदान्तस्येति || ८६ ॥ 
| आदयुणः ॥ ६ । १। ८७ । 


गुणग्रहणं किमर्थं नादेको भवतीत्पेवोच्येत १ 
आदिकश्वदशुण! केन 
आदेकबेदगुणः केनेदानीं भविष्यति | खट्वेन्द्रः मालेन्द्र, । खट्वोदकम्‌ 


मालोदकम्‌ । न ड 
स्थानेऽन्तरतमो हि सः । 


स्थाने प्राप्यमाणानामन्तरतम आदेशो भवति ॥ ऐदौतात्रपि तहिं प्राप्नुतः । 
 तऐदोतौ नैचि ताबुक्को 
ऐदौतौ न भविष्यतः । किं कारणम्‌ ? एचि ह्यैदौताबुच्येते# । 
इह तर्हि खट्भवश्यें। मालश्ये! ऋकारस्ति प्राभोति | 
ऋकारो नोभयान्तरः ॥ १ ॥ 
उभयोयोऽन्तरतमस्तेन भवितव्यं न च ऋकार उभयोरन्तरतमः । 


ANNAN NP ASN AA 


प्र ०--देवेकादेशस्यासिद्धत्व॑ सिद्धम्‌ ? एवं तहि ज्ञापनार्थम्‌। एतज्ज्ञापयत्यचो रानन्तर्ये बहिरङ्गस्यापि 
नासिद्धत्वं भवति । तेनाच्षचूरित्यत्रोठोऽसिद्धत्वाभावाद्यणादेश उपपन्नो भवति ॥ ८९।। 
आदुगुणः । शुणग्रहणमिति। वक्ष्यमाणान्नियमादाद्वगुण एव भविष्यतीति पश्नः। 
स्थानेऽन्तरतमो हि स इति । पूर्वपरयोः कणठयतालव्ययोरन्तरतमः कण्ठयतालव्य एकारः 
कण्ठ्योष्ठ्ययोस्तु कण्ठ्योष्ठ्य ओकारः । पेदौतावपीति । ऐकारस्यापि कण्ठयतालव्यत्वादौकारस्य 
कण्ठ्यौष्ट्यत्वाच्चति भावः। पेद्रौतौ नेचीति । ऐदौतोरनेन सिद्धयोशद्धिरेची'ति नियमार्थ 
भविष्यति--एच्येव वृद्धिभवती ति । उभयतो नियमश्च व्याख्यास्यते-वृद्धिरेवैची'ति । नोभः 


IY 


ड०--नाउ्शायते । ्रत एव 'हृस्वस्ये'ति सूत्रे प्रामणिपुत्रे तुगसिद्वपरिमाषया व्यावर्तितः । क्षनित्तसमवृत्तेः । 
नाजानन्तर्यपरिमाषा तु नास्येव । “वाह ऊ डिति सूत्रे पुनरसिद्वपरिमाषोपन्यासवदिह तदुपन्यासामावा- 
दित्याहुः ॥ ८६ ॥ | 

आद्गुणः | वचयमाणादिति । “एचि वृद्धिरेव' 'एच्येव वृद्धिः । 'उपसर्गोद्दति घातावेव वृद्धि 
“ताइशे धातो बृद्धिरेवे त्यादिकादित्य्थः ॥ नन्वेवं नियमे एचि एदोतावपि प्राप्नुत इत्यत आह--उभयत 
इति | तन्त्रादिनेति भावः ॥ स्थानत उभयान्तर इति | 'ग्न'रित्यवयवद्वारा कण्ठयमूर्धन्य इत्यर्थः । 


कै वृद्धिरिचि ६। १ | ८८। 
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आकारस्त्हि प्राप्नोति । 


NNN A IN 


आकारो नतिं धातौ सः 


आकारो न भविष्यति । किं कारणम्‌ ? ऋति धातावाकार उच्यते] तश्नियमाथे 
भविष्यति--“ऋकारादो घातावेव नान्यत्रेति ॥ प्लुतस्तर्हि प्राप्नोति । 


प्लुतञ्च विषये स्मतः । 
विषये प्लुत उच्यते} यदा च स विषयो भवितव्यमेव तदा प्लुतेन । 
आन्तर्यात्‌ त्रिचतुर्मात्रा; 


इदं तर्हि प्रयोजन'मान्तर्यतस्भिमात्रचतुमात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुमोत्रा 
आदेशा मा भूव'न्रिति। खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः । खट्वा उदकं खट्वोदकम्‌ । 
खट्वा ईषा खट्वेपा। खट्वा ऊढा खट्वोढा। खट्वा एलका खट्वैलका । खट्वा ओदन; 
खट्वौदन; । खट्वा ऐतिकायन; खद्चैतिक्रायनः । खट्वा औपगवः खट्वौपगव; | 


अथ क्रियमाणेऽपि. गुणग्रहणे कस्मादेवात्र त्रिमात्रचतुमात्राणां स्थानिनां 
त्रिमात्रचतुमोत्रा आदेशा न भवन्ति ? 


जन 


प्र०--यान्तर इति । अकारस्तु शिष्यमाण एव रपरो भवतीति स्थानत उभयान्तरः । 
प्लुतश्चेति । प्लुतविधाने सति यस्मिन्विषये प्लुतों विहितस्तस्मिन्नप्यनेनेव भाव्यम्‌ । 

अस्मिन्‌ कतंव्ये आष्टमिकस्य प्लुतस्यासिद्धत्वादिति पत्तेऽनुवादप्रसङ्गात्‌ प्लुतो न भविष्यः 

तीत्यर्थः । चिचतुर्मात्रा इति । प्लुताप्लुतप्रसङ्ग “प्लुतश्च विषये स्मृत’ इति न्यायो न प्ुतप्रसङ्ग 


उ०--ननु दूरादाह्वानादिविषये प्लुतविघानेऽप्यन्यत्र अनेन ष्तः प्रापनोतयेवे्यत आह-प्लुतविधाने 
इति । तत्र दूरादाह्वानादिविषयर्पे पच्चेऽनुवादरवस्मवैयभ्यंदोषप्रसञ्गः । कचिद्नुवाद्त्वं क्चिद्विधिरिति 
वैल्प्यप्रसज्ञश्वेत्यथे । केचित्त यदा स विषय इति । यदा दूरादाह्नादिविषयस्तदा मवत्येव प्लुत इति 
न विशेषः । दूरादाह्वानादिविषयामावे दु नानेन प्लुतविघानम्‌, उपेन्द्रादावनान्तयौदिति भाबः । त्रिमात्रे 


स्थानिनि प्छुतापचिस्वग्ने क्रियत एवेत्याह ॥ नन्वनेनेव न्यायेन ब्निमात्रापादनमसङ्गतमत आइ २ 


† उपसगोद्दति घातौ ६।६१। १ | धी 
1 वाक्यस्य देः प्छुत उदात्तः--अनन्धयस्यापि प्रश्‍नाख्यानयो; ८ । २१ ८२-१०५। | 
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३२० _ श्रीभगवत्पतलिविरचिते ... [ आद्गुणः 


'२/९/९९/१*/४/१*/९/%/९/९./९/१/ 


तपरत्वान्न ते स्सुता; ॥ २॥ 


तपरे गुणवृद्धी१ । ननु च तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः नि'त्याइ । तादपि 
परस्तपरः । यदि तादपि परस्तपर “कऋदोरप्‌' [ ३ । २ । ५७ ] इहैव स्यात्‌ यवः 
स्तवः । शव; पेव इत्यत्र न स्यात्‌ । नेष तकारः । कस्तर्हि ? दकारः । किं दकारे 
प्रयोजनम्‌ ? अथ किं तकारे ? असन्देहायेस्तकरः। यद्यसन्देहाथेस्तकारो दकारोऽपि । 
अथ गुखसुखायस्तकारो दकारो ऽपि । 


गुणे डिशीटासुपसडरूषानं दीघेत्वबाघनाथेम्‌ ॥ १ ॥ 


गुणे डिशीटामुपसङ्घयान कतव्यम्‌ | डि--वृक्ष इन्द्रः प्लक्ष इन्द्रः । शी-य 
न्द्रम्‌ त इन्द्रम्‌ | इदर--अपच इन्द्रम्‌ अयज इन्द्रम्‌ । किं प्रयो जनम्‌ ? दीधत्वबा- 
घनायंम्‌ । सवणोदीर्षत्वं# मा भूदिति । 
न वा बहिरङ्गलचणत्वात्‌॥ २॥ 
न वा कर्तव्यम्‌ । किं कारणम्‌ ? बहिरङ्गलचाणत्वात्‌ । बाङ्गेलचणं सवर्ण- 


दीर्घत्वम्‌ । अन्तरङ्गो गुणः । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 


. आदेकश्चद्गुणः केन स्थानेऽन्तरतमो हि सः। 

ऐदोतो नेचि ताबुक्वादुव्वकारो नोभयान्तरः ॥ १॥ 

आकारो नतिं धातौ स प्लुतश्च विषये स्खतः । | 
आन्तर्यात्रिचतुसीत्रास्तपरत्वाच्न ते रखता! २॥ ॥ द७॥ 


AN १ 


प्र०-इति त्निमात्रप्रसङ्ग उच्यते । तपरत्वान्न ते स्तृता इति । सतीह गुणक्रहणे गुणसंज्ञाविधो 
तपरकरणातत्रिमात्रचतुर्मात्राणां गुणसंज्ञाया अभावादप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ वृक्ष इन्द्र इति । वृक्ष 
इ इन्द्र इति स्थिते 'आद्रगुण'इत्यकारेकारयोगुणः प्राप्रोति, इक्रारयोः रूवर्श|दीर्घत्व॑च । तत्र 
शब्दपरविप्रतिषेधाहीर्घत्वप्रसङ्गे गुण उच्यते । [ 

न वेति । एकापदाश्रयत्वाद्रगुणोऽत्रान्तरङ्गः ।। ८७॥ 


es 


उ०-- प्लुताप्लुत्तेति| यथोपेन्द्रे। शत्र तु सर्वदा त्रिमात्र एव प्राप्नेतीति भावः ॥ भाष्ये--तव किं तकारे इति । 


पञ्चमीसमासाभाववादिनस्तवे'ति शेषः । शब्दपरेति । मुणे कुने दी्घाप्रात्यासंभवरूपो विरोधः । शा्नतोऽपि 
दीघ॑स्य परत्वमस्तीति शब्दग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम्‌ ॥ ८७ || 


§ वृद्धिरादैच; श्रदेछ सुणः १। १। १; २ के अकः सवणे दीर्घः ६। १। १०१ 


जा 
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एत्येथत्यूद्छु ॥ ६। १। <६ ॥ 


किमिदमेत्येधत्यो रूपग्रहणमाहोस्तिद्धतुग्रहणम्‌ । किं चात; ? यदि रूपग्रहणं 
सिद्धसुपैते प्रेति, उपैषि प्रेषि उपैमि ग्रैमीति न सिध्यति । अय धातुग्रहणं सिद्धमे- 
तद्भवति ॥ किं तहीति । 

इणीकारादौ दृद्धिप्रतिबध। ॥ १॥ 
इणीकारादौ वृद्धेः प्रतिषेधो वक्तव्य; । उपेतः प्रेत इति । 
योगविभागात्सिद्धम्‌ ॥ २॥ म 

योगविभागः करिष्यते । 'वृद्धिरेचि' [ ८८ ] । तत 'एत्येधत्योः! । एत्येघत्यो- 

श्चैचि वृद्धिमेचति । तत ‘ऊढि’ । ऊठि च वृद्धिर्भवतीति । 


एवमपि आ इत एतः उपेतः प्रेत इत्यत्रापि प्राझोति ॥ आरि पररूपमत्र 


बाधकं भविष्यति । सांप्राप्ते पररूप इयं वृद्विरारभ्यते सा ययैङि पररूपं} बाधत 


प्र०--ण्त्येघ। एत्येघत्यो'रेङि पररूप मिति प्राप्ते, ऊठ्याद्वगुणे च वृद्धिविषानम्‌ । किमि- 
दमिति । एतिरेवात्र विचार्यते । एेस्त्वात्मनेपदित्वाद्रपग्रहणामात्रः । साहचर्यात्त द्वयो निर्देशः । 
यद्येतीति तिडन्तानुकरणं ततो छ्मग्रहणम्‌ । अथेबिर्तपाविति श्तिपा निर्दे शस्ततो घातुग्रहणमिति 
संशयात्रश्‍्नः || योगविभागादिति । एकस्मिन्योगे एचीत्यस्योठा सम्बन्धाभावादेकरय हुन्दवार्थस्य 
विशेषणसंबन्धाय विभागस्य कर्दुमशक्यत्वाद्योगविभागसंश्रयः । सा यथैवेति। बाध्यमात्रापेक्षायां 


'ड०--एल्येध । नन्तेलेधत्योईद्धिरेची येव सिद्धमत ग्राह-पष्येघेति । नन्वेधतेरास्मनेपदिसवेन रूपग्रह- 
'णासंभवादुभयोग्नेहणमसङ्गतमत आह--एतिरेवेति । नन्वेवं प्रश्नमाष्ये 'एस्येघत्यो'रित्यसङ्गतमत आह-- 
साह थयोदिति । श्तिपो घातुनिर्देश एव सक्तेन विचारानुपपत्तेराह-यद्येतीति ॥ योगविभागाश्रयण 
बीजमाइ--प्कस्मिन्निति । प्रंतिषेधवार्तिके ‹इणी'व्युर्लक्षणमेधतेरपि । अत एवैल्येघत्योरिति योगं 
विम्य तस्यैचीतिवि शेषणमुक्त भाष्ये, मा भवान्प्रेदिघदित्यादौ व्यमिचारसंमब्ात्‌ । ऊठा तु न संबन्धः, | 
असंभवात्‌ । वस्तुतो वार्तिकानुरोधादेघत्यंश उपरञ्जकतया विशेषणमित्येव माष्यतात्ययंम्‌ । “मा मत्राम्प्रेद्धः- 
दित्यादेरनमिघानमिसेवोचिःम्‌। वाध्यमात्रेति । येन नाप्रासे' इत्यस्य स्वेतरेणेत्यय॑ इति भावः । यद्वा 


कै ओमाङोश्च ६ । १ । ६५ १--अस्मायूर्व `न भविष्यति’ इत्यधिक काचित्‌ । 
† एहि परख्पम्‌ ६। १ । ६४ 22285 
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४२२ श्रीभगवत्पतज्ञज्िविरचिते [ एव्येधत्यूडसु 


एवमाङि पररूपं बाधेत । न बाधते । किं कारणम्‌ ? येन नाप्राप्ते तस्य बाधनं 
भवति न चम्नाप्त एङि पररूप इयं वृद्धिरारम्यते, आङि पररूपे पुनः ग्राप्ते चाप्राप्ते 
च । अथवा “पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्बाधन्त' इतीयं वृद्धिरेडि पररूपं बाधिष्यते 
नाङि पररूपम्‌ । 
अच्ादाहिन्याम्‌ ॥ ३॥ 
अदादूहिन्यां वृद्धिवेक्कव्या । 'अचौहिणी । 
प्रादृहोढोढयेषैष्येषु || ४॥ 
प्रादूह ऊढ ऊढि एप एष्येत्येतेषु वृद्धिवैक्तव्या प्रौहः प्रौढः प्रौढिः प्रेष! परेष्यः । 


ANNAN 


स्वादीरोरणोः ॥ ५॥ 
` खादीर ईरिनित्येतयो वदविक्कव्या । स्वैरः स्वैरी ॥ ईरि्ग्रहणं शक्यमक्तुम्‌। 
कथं स्वैरीति ? इनिनेतन्मत्वथीयेन सिद्धम्‌! । स्तरैरोऽस्यास्तीति स्वैरी । 


“MN 


NON 


ONAN NANA कक कक 


प्रश-सर्वस्य बाघाप्रसङ्ग इति भावः। येन नाप्राप्त इति। कार्यविशेषचिन्तायां सवेविषयव्यापिबा- 
घस्य न्याय्यत्वात्‌ । अथवेति । अनन्तरे बाध्ये विज्ञाते तद्गबाधया वचनस्य चरितार्थत्वादुत्तरेण सह : 
स्पर्धायां ` परत्वादुत्तरं भवतीत्यर्थः।। श्रक्षादिति। अच्षानूहतेऽवश्यमित्यावश्यके णिनिः, ‘सावन 
कृतेति समासः। प्रादिति। प्रेष्यशब्दस्त्वीष्यशब्दे भवति प्रोढाशब्दे आ ऊढा ओढा प्रओढा इति स्थिते 
'ओमाझोश्वेति पररूपं भवति । स्वेरीति । स्वेनात्मनेत गष्छत्यवश्यमिति णिनिः । इन्निनेति । 


~ 


“/४/४/२/*/*/* 
~~ 


'६७०६७९/९१४./४६./९/९./९३९... 


उ०--येनेत्यस्य यद्धमोवण्छिन्नेन कार्यणेत्यथः । कार्य विशेषेति । 'येने'त्यस्यः यच्छास्त्रेण प्राप्तेनेत्यर्थ इति 
भावः । अनन्तरे इति । प्रथमोपस्थितत्वेनेति भाव: ।। अच्चानिति । ऊहिरत्र वद्यर्थः । श्रक्षाः--रथावयताः । 
इदं च रथतुरगादीनामुपलक्षणम्‌ । तान्परसेनां प्रति नियमेन प्रापयतीत्यर्थः । '*अक्षौहिणीशब्दः--सेना- 
विशेषे रूढः । आवश्यके द्योत्ये निरुपपदो शिनिरिव्युपपद्समासाभावादाह--साधनमिति। नन्वेवं प्रेष्य- 
शब्दस्यासाधुत्व॑ स्यादत श्राह म्ेष्यशब्दस्स्विति । ईष्यशब्द ईष गतीति दीघोदेश्य॑ति साधुः । ईते इति । 


>>> 


१--'दशानीकिन्यच्ञौहिणी'इत्यमरः । रथगजतुरज्ञपदातिसंख्याविशेषान्विता 'वतुरक्षिणी सेना= 
अन्षोहिणी । महाभारत आदिपर्वणि द्वितीयाच्याये$चौहिणीलक्षरं द्रष्टव्यम्‌ । 

“ग्रन्षौहिण्याः प्रसंज्याता ययानां द्विजसत्तमाः । संख्या गणिततच्वज्ञेः सहस्नाण्येकविंशातिः ॥२३॥। 

शतान्युपरि चेताष्टो तथा भूयश्च सप्ततिः । गजानां च परीमाणमेतदेव विनि दिंशेत्‌ ॥ २४॥ 

शयं रातसहस्नं तु सहसाणि नवैव तु | नराणामपि पश्चाशच्छतानि त्रीणि चानघाः || २५ ॥ 

पञ्चषष्टिसहखाणि तथाश्वानां शतानि च । दशोत्तराणि षर्‌, ग्राहुय॑ थावदिह संख्यया ! २६॥ 


२१८०० रथाः, २१८७० गजाः, ६५६१० श्रश्वाः ( रयाशवेर्भिन्नाः ), १०६३५० नराः पदातः 
योऽचोदविएयां भवन्तीति संचेपतः । ) 


{ अत इनिठनो ५। २। ११५ 
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ऋते च तृतोयासमासे ॥ ६॥ 
ऋते च तृतीयासमासे वृद्धिवैक्रव्या | सुखात दुःखात! | ऋत इति किम्‌ ? 
सुखेतः दुःखेतः । तृतीयाग्रणं किम्‌ ? परमतः । समास इति किम्‌ ? सुखेनतः । 
प्रवत्सतरकस्वलवसनानां चरणं ॥ ७॥ 


प त चरणे वृद्धिवेक्व्या । प्राणम्‌ वरसतराणम्‌ कम्बलाशम्‌ | 
बसनाएँम्‌ । 


ऋणदशाम्यां च ॥ ८॥ 
_ऋणदशाभ्यां च वृद्धिवेक्रव्या । ऋणार्णम्‌ दशार्णम्‌ ॥ ८६ ॥ 


आटश्च ॥ ६।१।९६०॥ 


किमर्थश्चकारः ? वृद्धेरनुकर्षणार्यः । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । प्रकृता वृद्धिरनु 
वर्तिष्यते ॥ इदं तदि प्रयोजनमाटोऽचि वृद्धिरेव यथा स्पाद्यदन्यलाम्रोति तन्मा 


भूदिति । किं चान्यत््ाप्मोति ? पररूपम्‌ । उस्योमाङ्च्चाटः पररूपप्रतिवेधं 
चोदयिष्यति स न वङ्गव्यो भवति । ६० ॥ 


उपसगांदति धातो ॥ ६। १ । ९१ ॥ 


धाताविति किमर्थम्‌ ? इइ मा भूत्‌--भ्र्षभं बनम्‌ । 
उपसगोद्त्रद्धिविधौ धातुअहण उक्तम्‌ ॥ १॥ 
कियुक्गम्‌ ? 'गत्युपसगेसंज्ञाः क्रियायोगे यक्तियायुक्का! प्रादयस्तं प्रतीति 


प्र०-णिनिस्त्वनभिधानान्न भविष्यति, स्तरेरीति प्रयोगामावादिति भावः । दृशाणुशब्दो वि 
शेषस्य देशविशेषस्य च संज्ञा ॥ ८९॥। 


उपसर्गाद । प्रषभमिति । प्रगता ऋषभा अस्मादितिबहत्ीहिः । उणादीनामव्थुलत्तिपक्षे 


LN 


उ०--ईर गतावादादिकः । खब्छुन्दचारीत्यर्थः । ननु णिनाबनिष्टर्पापत्तिरत श्राह-णिनिस्स्विति !:८६॥ 
आटश्च | भाष्ये-यद्न्यदिति । “च'शब्द एवकारार्थं इति भावः || ३० ॥| 


उपसगोद | ननु ऋषेरमचि कित्वातिदेशे ऋषमशब्द्‌ इति नेदं धातुग्रहणस्य प्रयोजनं युक्ततत 


SR CAN MEM जि.) 


के बृद्धिरिचि ६ । १। ८८ ` † उस्पोमाझचबाटः प्रतिषेधः ६ । १ । ६५ वा० १ 
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वचनः मिति; ॥ क्रियमाणेऽपि घातुग्रहणे प्रच्छेक इति प्राप्नोति । यत्कियायुक्का 
प्रादयस्तं प्रती'ति वचनान्न भवति | | 

| इदं तहि प्रयोजनञ्लुपसगीदृति धातौ वृद्धिरेव यथा स्याद्यदन्यत्माझो ति तन्मा 
भूदिति । कि चान्यत्माप्तोति ? हखलगम ऋतयः | ६ । १। १२८ | इति । 
“ऋति हस्वादुपसगोव्वुद्धिः पूर्वेबिप्रतिपेधेनेति चोदयिष्यति} सःन वक्कव्यो 
भवति । 


तुकः संबुद्धिणणः॥ २॥ 
छे तुग्मवतीत्यस्मात्संबुद्धिगुणो भवति विग्रतिपेधेनः । छे तुग्भवतीत्यस्पाः 
चकाशः-इच्छति गच्छति । संबुद्धिुणस्यावक्राशः-अश्ने वायो । इद्दोभयं प्राप्नोति- 
झप्ने च्छत्र अग्ने च्छत्रम्‌ | वायो च्छ्रम्‌ वायो छत्रम्‌ । संबुद्धिगुणो भवति 
` बिम्रतिषेधेन ॥ स तर्हि विग्रतिपेधो वक्तव्य! ? 
' न वा चहिरङ्गलच्षणत्यात्‌॥ ३॥ `, , 


न वा वक्कव्यः | किं कारणम्‌ ? बहिरङ्गल्णत्वात्‌ । बहिरङ्गलचणस्तुक्‌ । 
अन्तरङ्गलचणः सम्बुद्विुणः । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे। | 


प्र०--धातु ऋषभशब्दे नास्ति ॥ उपसर्गादिति । उपपर्गेणेव धातोराक्षेपाद्धतुग्रहणं न कर्तव्यम्‌ । 
यत्र चोपसर्गत्वं न संभवति तत्रोपसगंग्रहणेन प्रादयो लक्ष्यन्ते, यथा नासिकाया नस्भावविधो न तु 
सम्भवत्युपसर्गले । प्रच्छुक इति । प्रगता त्रच्छक्रा अस्मादिति वहुब्नीहिः । यदन्यदिति । सति 
धातुग्रहणे योगविभागेन पुनईद्धिविधीयते इति शाक्रलं राध्यते । अञ्चे छुत्रमिति । असिस्‌ छत्रमिति 
स्थिते 'एङ्ह्वस्वातसंबुद्धे रिति सुलोपे कृते यदि पूर्व तुक्स्यात्तदा ह्वस्वान्तत्वाभावाद्रगुणो न 
स्यात्‌ । पूव तु गुणे हस्वाभाव।त्तुक्‌ न स्यादिति विभ्रतिषेवोपन्यासः। बह्विरङ्गलक्षणस्तुशिति । 


vw AAAS ANI ANSI A AAS AAI 


` उ०-आह-उणादीनामिति । नन्विद्मुपसगग्रहणमुपसर्गाच्चेत्यादिवत्‌ प्रादीनामुपलक्षणमिति न धात्वाक्षेपक 
स्याद्त आह--यन्न चेति। ननु घातुग्रहणमात्राद्‌ 'ऋत्यक! इति प्राप्तं हृस्वं कथं बाधतेऽत आह 
सतीति ।। द्विपदेति । एवं च गुणे कते दघोत्पदान्ताद्वेति वैकल्पिकस्तुगिति भावः । “अनित्यो गुण” इति 


र १।४।६० वा० ३ प० ४४६ & ६ | १ । १२८ वा० ३ 
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| अन्तरेण विग्रतिषेधमन्तरेशापि चैतां परिभाषा सिद्धम्‌ । कथम्‌ ? इदमिह 
सग्रायेम्‌-संबुद्धिलोपः# क्रियतां गुण इति किमत्र कर्तव्यम्‌ ! परलादगुणः । 
नित्य; संबुद्धिलोपः । कृतेऽपि गुणे प्रप्नोत्यक्ृतेऽपि । गुणोऽपि नित्यः । कृतेऽपि 
संघुद्विज्ञोपे ग्राम्नोत्यक्ृतेऽपि। अनित्यो गुणो न हि कृते संबुद्विलोपे प्रापनोति | 
तावत्येव छेनानन्तय तत्र तुका भवितव्यम्‌ । तस्मात्सुष्ठस्यते छि तुक! संबुद्धिगुणो 


_नवा व हिरङ्गलचणत्वा' दिति । 


संप्रसारणद्वीघेत्वणयछ्ञोपास्थासयुणादयञ्च ॥ ४ ॥ 


संग्रसारणदी्त्वएयर्लोपास्यासशुशादयश्च तुको भवन्ति विप्रतिषेधेन । 
न _संग्रसारणदीघल्वस्थावकाश:1--हतः जीन; संत्रीत; शूनः । तुको5वकाश!- 
अभिचित्‌ सोमपुत्‌ः । इददोभयं ग्रामोति-परिवीषु शकहूषु । 
णिजोपस्यावकाश$-कारंणा हारणा । तुक! स एव । इद्रोभयं प्राप्तोति-- 
प्रकाये गतः, प्रहाये गत; । र eo 
अल्लोपस्यावकाश!५--चिकीर्षिता' जिहीर्षिता | तुकः स एव । इहोभय॑ 
प्राग्नेति--प्रचिक्रीष्प गतः, प्रजिहीष्ये गत; । 
अभ्यासगुणादयश्च तुको भवन्ति विग्रतिपेधेन | के पुनरम्यासगुणादय; ? 
हस्वत्ात्वे्वयुणाः ?८ । हस्वत्वस्यावकाराः-पपतुः पपुः । तस्थतुः तस्थुः । तुक! सः 


1 Trp 
प्र०-ह्रिपदाश्रयत्वात्‌ । आचार्यदेशीयः पशिडतंमस्यत्वादाह्‌-अम्तरङ्गेणापीति । आचार्यं आह- 


अनित्यो गुण इति । तस्मादिंति-पूवो कार्थं तिगमयति । - 


२५०५८००५४५ ४४शट८०५/५८५८-८-०० 


उ०--मभध्यं 'यस्य व लक्षणान्तरेण निमित्तं बिहन्यते न तदनित्यमिति न्यायानाश्रयेशेनेति बोध्यम्‌ । 


नि्रसयतीति । साध्यावधारणाय हेतुपूर्व पुनः पन्चे साध्यवन्तं करोतीत्यर्थः । 


ना 


_ क एव्हखात्‌ सम्बुद्धः ६। १ , ६६ † हलः ६। ४॥ २ 
1 हृस्वस्य पिति कृति तुक ६। १। ७१ $ णेरनिटि ६। ४। ५१ 
भृ छतो लोपः ६ | ४ । ४८ २-'प्रचिक्रीषिता प्रजिहीषिंता? पा० । 


% हस्वः; उरत्‌; सन्यतः; गुणो यदलुको; ७ । ४। ५६} ६६; ७६; ८२ 
४४ ६ 
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४२६ | _ [ उपसगौदति घातौ 
एव । इहोभयं प्राप्नोति-अपचच्छतुः अपचच्छुः। अत्वस्यावक्राशः- चक्रतुः 
चक्र; । तुक; स एव । इहोभयं प्राम्रोति-अपचच्छदतु; अपचच्छदुः । इत्वस्यावकाश}- 
पिपचति यियक्षति । तुकः स एव । इहोभयं प्राप्नोति-चिच्छाद यिषति चिच्छद यिषति । 
गुणस्पातकाशः-लोलूयते बेभिद्यते । तुक स एव । इहोभयं प्राप्नोति-चेच्छि्यते 


चोच्छुप्यते | 
. यणादेशादादूयुणः ॥ ५ |। 


यणादेशादाइगुशो भवति विप्रतिषेधेन] । यणादेशस्यावकाश।---दध्यत्र 
मध्वत्र । आदगुणरुपावकाश+--खट्वेन्द्र/ खट्बोदकम्‌ । इहोभयं प्राप्रोति- उुच्चोष्त्र 
प्लक्षोज्त्र; । 
इरूर्णुणव्रृद्धिविधयञ्च ॥ ६ ॥ 
इरुगुणवृद्धिषिधयश्व यणादेशाहूवन्ति विप्रतिपेधेन ॥ इरुरोखकाश!$-- 
आस्तीणम्‌ निपूर्ताः पिणंडाः । यणादेशस्यावक्राशः--चक्रतुः चक्रु/। इहोभयं 


प्र०--अपचच्छुतुरिति । 'छो छेदने’, आत्वम्‌, अतुस्‌, 'आतो लोप इटि चे'त्यालोपः । तस्य 
स्थानिवत्वाद्रदविवैचनम्‌ । 'छा छ' इति स्थिते यदि दीर्घादिति पूर्व तुक्‌ स्यात्तदाजन्तत्त्राभावा- 
द्र्रस्वो न स्यात्‌ । अपचच्छुदतुरिति । 'उच्छुदिर्वीप्तिदेवनयो रित्यस्य द्विवेचने कृते यदि पूर्व 
तुक स्यात्तत ऋकारान्तत्वाभावादुरदित्यत्वं न स्यात्‌ । चिच्छुदेयिषतीति । “छदै वमने’ चुरादि; । 

बु्षोऽत्रेति। वृक्ष स्‌-अत्रेति स्थिते ससजुषो रु” । 'अतो रो'रित्युखम्‌ । तत 
उत्रारस्याकाराश्रयो यण प्राप्नोति, पूर्वेण सहाद्रगुणश्च । 


NS 


-स्संशकेकारस्य व्यवधानादिति मावः । स्थानिवस्वादिति । ' द्विवचने ची त्यनेन । हृस्वो न स्यादिति । 
हृ्श्रत्याच्परिमाषोपस्थितेः । पूव तु हस्त्रे छे चे ति तुकि सति रूपसिद्धिरिति भावः । हलादिः शेषस्तु न, 
श्रभ्याससंजञाप्रबत्तिकाले. साचास्स्थानिद्वारा वा सँनिहितानामेव हलां तेन निवृत्तेः | ्रत्र 'च 'नुगत? इति 
तुस्विघानं शापकमिति तात्पयंम्‌ । ऋकारान्तत्वाभावादिति । 'वत्रृते? इत्यादौ पूर्व हलादिः शेषे पश्चादपि 
रपरत्वे पुनहेखादिः शेषो लच्यभेदादिति मावः । माष्ये-युणस्येति । “गुणो यडलुको!रित्यस्य । 


† इको यणचि; श्रादूमुणः ६.। १ । ७७, ८७ कु 
‡ ससजुषो रः ८। २ । ६६; श्रतो रोरप्लुतादप्लुते ६। १) ११३ 
$ ऋत इद्धातो;; उपधायाश्च; उदोष्टयपूर्वस्य; बहुलं छन्दसि ७। १ | १००--१०३ 
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५772 कववता 
प्राप्नोति--दूरे ध्वा ज्युरिः॥ । मित्रावरुणौ ततुरिः । किरति गिरति । 
गुणवृध्योरकाशः-चेता गौ? % । यणादेशस्य स एव । इहोभयं प्राप्तोति- 
चयनम्‌ चायकः । लवनम्‌ लावकः । 


मलोपधातुघातिपदिकप्त्पयसमासान्तोदात्तोदात्तनिब्वत्तिर्वरा 
एकादेशाच्च ॥ ७॥ 

भलोपधातुम्रातिपदिकम्र त्ययसमासान्तोदात्त दात्तनिवृत्तिस्वरा एकादेशाच यणा- 
देशाश्च भवन्ति विग्रतिेधेन । भलोपस्यावकाशः-गा््यः वात्स्यः! । एकादेशयणा- 
देशयोरवकाश#-दधीन्द्रः मधूदकम्‌ । दध्यत्र मध्वत्र । इहोभयं प्राप्तोति-दात्ीत 
दाक्षायण+# । प्लाक्षी प्लाच्ायण्‌$। , 

[ अचि भलोप एकादेशाद्भवति विप्रतिषेधेन । अचि भलोपस्यावक्राशः-दाच्ी 
दाक्षायणः । प्लाज्षी प्लाक्षायणः । एकादेशस्यावकाशः--दणडाग्रम्‌ ज्नुपाग्रम्‌ । 


म०-तलुरिरिति । 'आदृगमे'ति किकिनोरन्यतरः। लिड्वद्भावाद्विवैचनम्‌, “बहुल 
छन्दसी' त्युत्वमु, रपरत्वं च । 

दाक्षीति । दत्षस्यापत्यं खरी 'अत इत्रः, इतो मनुष्यजातेः रिति ङीष्‌ । सवणंदीघंत्वं बाधित्वा 
'यस्ये/ति लोपो भवति । दाच्षायण इति । दाक्षेरपत्य॑ युवा 'यत्रित्रोश्चे ति फक्‌, फस्यायनादेशः, 
तत इकारस्य यण्‌ च प्राप्रोति, लोपश्च । 


NNNNNNNN, 


उ०-ततुरिरित्यादि--'वाणौदाङ्गं बलीय’ इत्यनाभ्नित्य, यणादेशदेशस्यान्तरज्ग्वं चानाश्रित । 
सवर्णदीर्घ बाघित्वेति | न्यायप्रदशनार्थमिदम्‌ । न हि रूपे खरे वात्र विशेषोऽस्ति । अतिसल्लेरि- 
त्यादौ ठु विशेषो बोध्यः । 'दाची'्यादौ यद्यपि यणेकादेशावन्तरङ्गो तयाष्यनित्यत्वात्तदप्रवृत्तिबोध्याः । 


॥ ऋ० १०। १०८। १; निर० ११। २५ 1 सार्वघातुकार्धधातुकयोः ७। ३ । ८४ 

% गोतो णित्‌ ७। १। ६०; अचो ञ्णिति ७। २। ११५ | यस्येति च ६। ४। १४८ 
§ अकः सवरा दीर्घः; इको यणचि ६। १ | १०१; ७७ 

1 अत इञ्‌; इतो मनुष्यजातेः ४ | १ । ६५; ६५ यस्येति च ६। ४। १४८ 


ॐ यभिजोश्च ४ । १ । १०१३ आयनेयीनीयियः फठखन्छुघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७ । १ । २। यस्येति 
च ६ । ४। १४८ | 
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४२८ श्रीसगवर्पत्ञलिविरचितं [ उपसगोदति धातौ 
MSO CNS Re 


इहोभयं पराप्नोति-गाङ्गेयःम गाङ्गः} । | 


NAANNANNANANNANNANNNANANNNNN ANNI NNNNNNNNN ANNANNNNANNNANNNNNNNDNNNNN 


बाध्यते । गाङ्ग इति । शिवाद्यणा सव्णंदीत्वं लोपेन बाघ्यते । ] 


थयर्थमिति । 'अर्थ' इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण घातुस्वरे सति यणादेशे च 'उदात्तस्व- 
रितयोर्यण' इति स्वरितत्वं भवति । ्रीषेति । ईषेरिगुपधलन्षणः कः, श्री रीषा यस्येति बहुब्रीहिः । 
बहुत्रीहौ प्रकृत्येःति पूर्वपदप्रक्नतिस्वरेण धातुस्वरः । तत एकादेशः । स च “स्वरितो वानुदात्ते 
पदादाःविति स्वरित उदात्तोवा। अथवा श्रियमिच्छतीति किप्‌ । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण धात्व 
न्तोदात्तत्वे सत्यन्तोदात्तादुत्तरपदादिति विभक्तेरुदात्तत्व॑ वा भवति । अग्न्युदक मिति । असिस- 


FNP NNN AINE ANNAN AAA 


AAAI A A AAS AA A A I 


उ०--एतदुत्तरम्‌-अ्चि भलोप एकादेशा्विपरतिपेधेनेत्यादि ‘गाङ्गेयो गाङ्ग’ इत्यन्तं पठयते । तस्य 
पूर्वस्मात्को भेदः ! दाची दाक्षायण इत्यप्यचि भलोपस्यैव बिग्रतिषेधस्थानं, गाङ्गदाच्योश्च को विशेष इति 
चिन्त्यम्‌ | तस्मादयं 'प्रच्चिसतो ग्रन्थो माष्यकैयय्योरिति बहवः । इति बृद्धिरिति। एकादेशत्वसाम:न्यपेक्षया तु 
दण्डाग्रमित्यवकाशप्रदर्शनं बोध्यम्‌ । भ्रयथंमित्यादि । पदसंस्कारपक्षे पूर्व॑पदप्रकृतिस्वरेण च मूलशात्नस्यैव 
परबत्तिरित्याशयेन “पचतीत्याचवकाशकथन मित्याहुः । ननु भयर्थमित्यत्र 'समासस्ये त्यन्तोदात्तत्वेन भाव्यमिति 
कथमत्र घातुखरप्रातिः | सति वा धातुखरे यणि तस्य श्रवणामावास्फलामाव इति किं विप्रतिषेधेनेत्यत 
आह--अर्थ इति । ` भ्रोरीषा यस्या इति पाठः, भाष्ये 'श्रीषा? इति दीर्धपाठात्‌। श्रथवा भ्रियमिच्छतीति 
तुतीयेकवचनं श्रीपति । शत्र पूर्वमेकादेशे व्यपवगौभावात्कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वर एव न स्यादिति तन्चित्रन्धन 


विभत्तयुदात्तत्व॑ स्यादिति भावः । न सिध्येदिति । पूर्वी यएयुदात्तयणस्वामावास्स्वरितो न स्यादित्यर्थः । 


१-कोष्ठबडं माध्यं प्रदीपश्च “प्र्त ग्रन्थ’ इत्युद्द्योतः । 
† शुभ्रादिभ्यश्च ४ | १ । १२३; श्रायनेयीनीयियः फदख ०, ७। १। २; यस्येति च ६।४।१४८ 
1 शिवादिम्योऽण ४। १ । ११२; यस्येति च ६। ४। १४८ 
+ घातोः ६] १। १६२ > अर्थ ६। २। ४४; इको यणचि ६। १ । ७७; 
उदात्तस्वरितथोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ८ | २। ४ 
%+ बहुत्रीही प्रकृत्या पूरय पदम्‌ ६ । २। १; अक: सवणे दीर्घः ६ । १ । १०१; स्वरितो वानुदत्ते 
पदादौ ८ । २ । ६;-गतिकारकोपपदात्‌ त्‌ ६ । २ । १३६; त्रम्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनिश्यसमासे 
६ । १ | १६६ | २-काचित्कः पाठ; । 
% बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ६ । २ । १; उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो5नुदात्तरय ८1 २। ४ 
§ अर्थ ६ । २ । ४४; स्वरितो वानुदात्ते पदादौ ८। २। ६ 
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/*१५९/९/१/*/९/४./५/४/९/४/४%/४/४/४/४४ ता 


्रत्ययस्तरस्यावकाशः--चिकीषुः औपगव; । एकादेशयणादेशयोः स एव । 
इहोभयं प्राप्नेति--चिकीष्वैर्थंम औपगवार्थम्‌ । 
` समासान्तोदात्तस्याषफाशः-राजपुरुषः ब्राह्मणकबल॥३ | एकादेशयणादेशयोः 
स एव । इहोभयं प्राप्तोति--राजवैद्यर्थम्‌ राजवैदीहते । 
उदात्तनिवृत्तिखरस्यावकाश!-नदी कुमारी । एकादेशयणादेशयो; स एवं । 
इहोभयं प्राोति--कुमायेरथम्‌ कुमारीहते | - भ 
अछोपाछोपी चाथधातुके ॥ ८ ॥। | 
अल्लोपाल्लोपौ चार्धधातुक एकादेशाद्भवतो विप्रतिषेधेन । अल्लोपस्पावकाश+- 
चिकीर्पिता जिहीर्षिता:: । एकादेशस्यावकाशः-पचन्ति पठन्ति।। इहोभयं पराप्नोति 
चिकीर्षकः जिहीषकः-- । 
` झल्लोपस्यावकाश!%-पापिः सोमे ददिगो]1. । एकादेशस्यावकाश-- 
यान्ति वान्ति । इहोभयं प्राभोीति--ययतुः ययुः । 


प्र०--हितमुदकमग्स्युदकम्‌ । 'समानाधिकरणा धिकारे त्तस्तृतीयापूर्वपद उत्तरपदलोपश्चे' ति समासः । 
'उदके$केवल' इति पूर्वपदान्तोदात्तत्वम्‌ । एवं तु व्याख्यायमाने प्रातिपदिकस्वरो न प्रदशितो 
भवति । तस्मादश्निर्दकमत्दुष्णत्वाहाहकत्वाद्यस्मिज्िति बहुब्रीहिः कर्तेव्यः । ततो 'बहुब्रोहो ` 
प्रकृत्ये'ति पूर्वपदप्रकृतिस्वरेश प्रातिपदिकस्वरे सति यणादेशे चोदात्तस्त्ररितयोरिति स्वरितत्वं 
भवति । पूवं तु यणि सति न सिद्धयेत्‌ ॥ वृच्षार्थमिति । ‘अर्थः इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरे सति 
एकादेशे 'स्वरितो वानुदात्ते पदादाविति सिध्यति । पूर्व खेकादेशे न सिध्येत्‌ । चिकीष्पेर्थ मिति। 
'उदात्तस्वरितयोर्यण' इति अकारस्य स्वरितत्वम्‌ । औपगत्चार्थमिति । 'स्वरितो वाचुदात्ते 
पदादा'विति वा स्वरितत्वम्‌ । राजबैदीहत इति । राज्ञो वेदीति पष्ठीसमासः । 'ईहते' इत्यस्य 
'तिङतिङ' इति निघातः । 


० 


NN 


vy 


AISI NS , 


उ.०--पूर्व॑ खिति । उदात्तानुदाप्तैकादेशामावास्स्वरिताद्यमावः स्यादित्यर्थः । उदात्तस्वरितयोरिति । “श्रेः 
इति पूर्वपदप्रङ्तिस्वरे यणि चेति मावः । राजवैद्यर्थमित्याद वाक््यसंस्कारे उदाहरणम्‌ । 
निघात इति । तत्र पूर्षमेकादेश यणि वा खरितादि न स्यात्‌ । विदस्यापत्यं वेदी । घातु- 
प्रातिपदिकादिखराणामप्यन्तरङ्गत्वाूर्व प्रशरत्तानामेव पूर्व पदप्रकृतिस्वरेण तन्मात्रानुमत्या सिद्धानीमान्यप्य- 
न्तरङ्गत्वादिति कञ्चित्‌ ॥ माध्ये--म्रज्लोपाल्लोपयोरवकाशो -चिकीर्षिता पपिरिति। अत्राप्यादसुणर्पैका- 


{ श्रादय॒दात्तश्च ३। १। ३ $ समासस्य ६। १। २२३ 
बृ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६ । १ । १६१ % अतो लोपः ६। ४। ४८। 
+ अतो गुणे ६। १। ६७ † लिति ६। १। १६३ 


कक आतो लोप इटि च ६। ४। ६४ 1 ऋ०६।२३। ४ 
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४३० ` श्रीमगवत्पतज्ञलिविरचितं [ उपसगोइति धातौ 
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Co oO a 


इयङुवङ्गुणक्वद्धिटित्किन्सित्प॒वपद्विकाराम्च ॥ & ॥ 


इयङवङगुणवृद्धिटित्किन्मित्पूर्वपदविकाराश्वैकादेशयणादेशाम्याँ भवन्ति चिप्र- 
तिषेधेन । इयड्वडोरवकाश!!!-श्रियौ श्रियः । झुबो श्रुवः । एकादेशयणादेशयोः 
स एव । इहोभयं प्राोति-चिक्षियिव चिश्षियिम | लुलुवतुः लुलुवुः पुपुवतुः पपुः । 

गुणवृदध्योरवक्राश।-चेता# गौ!] । एकादेशयणादेशयो; स एव । इहोभयं 
प्राप्नोति--साधुचायी; सुचायी$ । नगभावुकोष्ध्वर्यु॥ । शयिता शयितुम्‌ । 


टितोञ्वकाश; > -'अग्नीनाम्‌ इन्दूनाम्‌ । एकदेशयणादेशयोः स एव । इहो- 
भयं प्राप्तोति-धृक्षाणाम्‌ प्लक्षाणाम । 
कितो ऽबकाशः+-साघुदायी सुष्ठ्दायी । एकदेशयणादेशयोः स एव । इहोभयं 


SN # २४४७ 


“४/*५/५/४//*”*/”५”५”५.”९/५/९. 
~~ **/४५*/५/*/४*/४*””*”*//४//”*”९.”*/२/२/*./१/९.”५, 


प्र--चिक्षियिवेति । 'क्षि क्षये’ लिट । क्रादिनियमादिट्‌ । सवर्णदीर्घे प्राप्ते इयङ्‌। 
येननाप्राप्षित्यायेन यणोऽपवादावियङ्वङी, सवर्णदीर्घस्य तु परत्वाद्वाधकौ । साधु चिनोतीति 
साधुचायी । “साधुकारिणि चे'ति णिनिः। सुचिनोतीति तच्छीलः खुचायी । 'सुप्यजाताःविति 
णिनिः । “सुपीति वर्तमाने सुब्ग्रहणं सुब्मात्रे यथा स्या’दिति भाष्ये ह्युक्तम्‌ । अनग्नो नग्नो भवतीति 


_ नग्नंभाबुकः । 'आढ्यसुभगे” त्यनुवर्तमाने 'कर्तरि भुवः खिष्णुच्खुकत्रा'विति खुकऽ्प्रत्ययः । 


तत्र सवर्णंदीत्व पराप्ते वृद्धिः | वृक्षाणामिति । नुडागममात्रमनपेक्षितलन्षणभेदमाश्रित्य विप्रः 
तिषेधोंपन्यासः । न हि ह्वस्वलक्षणस्य चुटः 'पः्चानामित्यादिरवकाशः । कचित्‌ 'अभीना'मिति 


32००००७५४७-०४४५७५७५७५७४५४४५४५४४४४४४१४४४४७४५४४४४४४४१४४०४०४०४००००००००००००००००००००००००००0०0०९0€.९0०ञ00ञ९0०ध९0€ध९0€.ञ0€.९0ल€ह€28ल8€20ल0€28ल8€28तवलत8तीवलनलुीनवलनलीवलुत€ुीवुहं2ु३ीलवलत2ीुत8तवुवुह80ञुवलतुीुनवत0तुतुवप ANS 


भौ 


उ०--देशप्राततेश्रिन्यमिदम्‌ । एकादेशस्यान्तरङ्गतया 'वाणौदाङ्ग'मिति परिमाषयास्य सिद्धेरवश्यवाच्यतया 
नान्न्तं क्षोदः कृतो भगवतेति बोध्यम्‌ । 'चिकीषंकः इत्यत्र लोपे ईकारस्य लिस्स्वरेणोदात्तत्वं फलम्‌ । 


नन्वियुवाम्यां यणिव दीर्घौं5प्यपवादस्वादेव बाधिष्यते किं विप्रतिपेधेनेत्यत शाह येन नाप्राप्लीति। 
ननु 'सुपीति वतमाने सुब्महणमुपसर्गनिदृत्त्यर्थ/मिति इृत्तावुक्तत्वेन कथमत्रोपसगै णिनिरत आह--सुपीति । 
न तद्भाष्यक्कतो मतमिति भावः | ननु हुखलक्षणनुय विप्रतिषेघस्योदाहरणात्‌ षडनुरोऽवकाशप्रदर्शनम- 
सङ्गतमत आह- बुडागममात्रमिति । कचिदिति । 'दिदवकाशप्रदशंने’ इति शेषः । ननु यण्दीर्घयोर- 


पशन nnn 


11 अचि शुधातुश्वां य्वोरियडुवडौ ६ । ४ | ७७ 
# सार्वधातुकार्धघातुकयो ७ । ३ । ८४ † गोतोणित्‌ ७।१।६०; ग्रप्चो व्णति ७।२।११५ 
1 णिन्विधो साका रिणयुपसंख्यानम्‌ ३ | २ | ७८ वा० १ प० २४७ 
3 सप्यजातै। शिनिस्ताच्छोल्ये ३ । २] ७८ ¶ कतरे भुवः खिब्गुचुखुकौ ३ । २ । ५७ 
- > हस्वनद्यापो इट ७ । १। ५४ १-घरणणाम्‌ सप्तानाम्‌ पञ्चानाम्‌? पा० | 
+ रातो युक्‌ चिणूकुतोः ७ । ३ । ३३ 
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६ ० |  पा० । ४ आ० | & ३ सू०.] व्याकंरणंमदाभाष्यंमे ४३१ 
Bde a न 
प्राभोति-दायकः धायकः । 


मितोऽवकाशः+-त्रपुणी जतुनी दे 
६ तुनी । एकादेशयणादेशयोः स एव । इहोभयं 
प्रामोति-अस्थीनि दधीनि | अतिसखीनि ब्राह्मणकुलानि । 
पूपदविकाराणामवकाशा# -होतापोतारी । एक्ादेशयशादेशयोः स एव | 
इहोभयं प्राम्ोति-नेष्टोदगातारौ आन्नेन्द्रस्‌ । 
उत्तरपदविकाराश्र ॥ 


उत्तरपदबिकाराश्चेति वङ्कव्यम्‌ । उत्तरपदविक्राराणामवकाशः!-- समीपम्‌ 
दुरीपम्‌ । एकादेशयणादेशयोः स एवं । इहोभयं प्राग्नोति--नीपम्‌ चीपम्‌ । प्रेपम्‌ 


*४/४/५/५/४”५”५/४/१/४/१ /४/९/% NNN, NNN 


` प्रेपस्‌ ॥ 8१ ॥ 
ओतोऽम्शसोः ॥ ६। १। 8३.॥ 
आंतस्तिङि प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 


ओतस्तिङि प्रतिषेधो वक्व्यः । अचिनवम्‌ असुनवम्‌ ॥ स तहिं प्रतिषेधो 
बक्कव्य; ! न वक्कव्य; । गोग्रहणं करिष्यते । आ गोत इति वक्नव्यम्‌ | 


ONAN 


प्र०--पाठ; । तत्रायं भावः, अघि कविषयव्यापिनोय श एवापवादो चुट,, दीर्घस्य तु परत्वाद्र्बाधकः॥ 
दायक इति । येननाप्रापित्यायेन युगागम आद्वुणं बाधते, परत्वेन तु सवर्णदीर्घत्वमिति मत्वा 
विप्रतिषेधोपन्यासः । अस्थीनीति । येननाप्राप्तिन्यायेन नुमागमो यणोदेशं बाधते, परत्वेन 
सवणुंदीषत्वम्‌ । अतिसखीनीति। बहुव्रीहिः । वीपमिति । अत्र यप्पाप्त: । प्रेपमिति | 
सवणदीघ॑त्वं चेत्मेन बाध्यते । ‹ईत्वमनवर्णान्तादिति वक्तव्य मित्येकीयमतत्वाच्नाश्रीयते ॥ ९१ ॥ 
ओतो । ओतस्तिङीति । साहचर्यस्य व्यवस्थाहेतुत्वमनाश्रित्योच्यते । सुप एव हि 


DONNA 


PYYYSSYSYYSYY SSSI SYYYY ० कक कक ता 
उ०--पवादत्वादेव नुड्बराधक इति पिप्रतिषेधो ऽयुक्तोऽत ग्राद्व-तत्रायमिति । ननु सर्वत्र कायौन्तरे प्राप्त युक 
ग्रारम्मादपवादत्वादेवासी डञाधको न तु परत्वादत आह--येने नेति । बहुविषयब्यापिस्वा दित्यमिमानः | 
नुमागम इति । इकोऽचीति नुमत्र । प्रदिसमाते रष्स्यादत ग्राह--बहुवीहिरिति ॥ नन्वीत्वमनवणौन्ताः 
दित्युक्तेः 'प्रेप/मित्यतरेत्वं दुलंममत आह--ईल्वमिति । एवं चवणंम्ते विकल्प इति भाबः । एतद्वातिक्‌- 
प्रयोजनान्यपि वागंस्यान्तरङ्गत्वाद्वाणोद्वाङ्गमिति परिमाषयैव सिद्धानीति बोध्यम्‌ ।। ६१ ।।. 


्तोऽम्‌ । ननु दासा साहचयौत्सुप एवामो ग्रहशमत आइ--साहरचयंस्बेति । ननु तद्वितोऽपि 


+ नपुंसकस्य भलचः; इकोऽचि विभको ७। १ । ७२; ७३ 
के आनछ ऋतो इन्द्रे; देवतादनद्वै च ६ । ३ । २५; २६ १-कचिन्न । 
१ दयन्तरुपसगेम्योऽप ईत्‌ ६ । ३ | ६७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 2 ; 

४३३ र श्रौभगवंत्पतज्षक्रिविरचितं [ भतो5म्शसोः 
गोंग्रहणे द्योर्पसद्वयानस्‌ ॥२॥ 

गोग्रहणे घोरुपसङ्घयान कतेव्यम्‌ । दयां गच्छ' । 

| समासाच प्रतिषेधः ॥ ३॥ 

समासाच्च प्रतिपेधो वक्कव्यः । चित्रगु पश्य । शबलगुं पश्य । न 

नलु चौत इत्युच्यमानेऽपि समासास्रतिपेधो वक्कव्यः । न वक्कव्य$ | हखंत्वेक | 
` कृते न भविष्यति । इदमिह संग्रथा्यम्‌-आतं क्रियतां हखत्वमिति किमत्र कतव्य? | 


परत्वादात्वम्‌ । 


\ 
A AMIN INNN TA IAAI 


न वा बहिरइलक्षणत्वात्‌ ॥ ४॥ 

न वा वक्तव्य! । किं कारणम्‌ ? बहिरङ्गलव्षणत्वात्‌ | बहिरक्षलक्षणमात्वम्‌ । 
अन्तरङ्ग समत्वम्‌ । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङञे । 

ननु चा गोत इत्युच्यमानेऽपि समासास्रतिषेधो [ वेक्ृब्य/ | | न बक्कव्य; । 
कयम्‌ ? हले कृते न भविष्यति ! स्थानिवद्धावात्माप्नोति । नलु चौत इत्युच्यमा- 
नेऽपि स्थानिवदभावात्माभोति । नेस्याह | अनल्विधो स्थानिवद्भावः । आ गोत’ 
इत्युच्यमानेऽषि न दोषः । प्रतिपिध्यतेऽत्र स्थानिवदुभावः-गोः पू्शिततवात्स्तरेषु | 
स्थानिवन्न भवतीति । | 

स एब तह दोषो 'गोग्रहणे द्योःपसङ्घयान' मिति । सत्रं च भिद्यते | यथा- 
न्यासमेवास्तु । ननु चोक्मोतरितिङि प्रतिषेध इति । 

_ सुबधिकारात्सिद्धस्‌॥ ५ ॥ 

सुपीति वतेते । क्ल प्रकृतम्‌ ! वा सुप्यापिशले# [ ६२ | इति । 
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| प्र०- शसोभ्त्र संभवः) अंचीत्यधिकारात्तद्वितस्याग्रहणात्‌ ॥ अचिनवर्धिति ।लङ्‌, मिप्‌, अस्भाव 
विकरणस्य गुणे कृते आत्रप्रसङ्ग: ॥ न्यासान्तरश्रयणेऽव्याप्षिरिति दर्शवन्नाह--गोग्रद्दण इति । 


NS 


| 
| 
| 
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उ०--शसस्तीति तत्साहृचयौकर्थ सुपो प्रहणमत ्राह-अचीदयश्रिकारादिति ॥ यस्य स्वरितत्वमिति | समा- 
सतिर्देशेऽपि 'सङ्कथाव्ययादेःरित्यादावेकदेशानुबृत्तिडशयते, तत्र कि वक्तेब्यमसमासनिर्देश इति मावः | एवं 
च निवृत्तमिति माध्येऽननुतततिरेव निवृत्तिरित्यथेः । केचित्त निवृत्तमिति माध्यस्वरसात्तस्यापि स्वरितत्व- 


§ मेत्रायणीसंहिता १ । ३ । ३७। १०२; काठकसंहिता ४ । ६ । ४८ 
मह गोल्नियोस्पसजंनस्य १।२। ४८ १-र्‍क्चिन्न । 
1 गोः पूर्वाणत्तात्वस्वरेषु १ । १ । ५६ वा० २६ पु० ४२० 
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यद्यनुवतत इहापि विभाषा प्रामोति । सुव्ग्रहरमलुवर्तते, वाग्रहए। निवृत्तम । 
कं पुनरेकयोगनि्दिष्टयो रेकदेशो श्नुवतत एकदेशो न ? 
एकयोगे चेकदेशानुब्रातिरन्यच्रापि॥ ६॥ 
एकयोगनिर्दिष्टानामप्येकदेशातुतरत्तिर्भति । अन्यत्रापि नावश्यमिददव । कान्यत्र ? 
अछुगधिकारः प्रागानङ।, उत्तरपदाधिकारः प्रागङ्गधिकारात्‌; || एवमपि 
अम्युपसङ्ख्यानं च्राद्विबलीयस्त्वात्‌॥ ७॥ 
अम्युपसङ्कयानं कव्यम्‌ । गां पश्य । किं पुनः कारणं न सिध्यति ? 
वृद्धिवलीयस्त्रात्‌ । परत्वादवुद्वि प्राम्मोति§। ¬ 
न वानवकाशत्बात्‌ ॥ ८ ॥ 


. न वा वक्तव्यम्‌ । किं कारणम्‌ ? अनवक्ाशत्यात्‌ । अनवकाशमात्वं वृद्धि 
बाधिष्यते ॥ सावक्ाशमात्वम्‌ । कोऽवकाशः ? द्यां गच्छ । 


द्योश्च सवनामस्थाने वृद्धिविधिः ॥ & ॥ 
योश्च स्ेनामस्थाने वृद्धिर्विधेया | किं प्रयोजनम्‌ ! 
यद्द्याव इन्द्रेति दशनात्‌ ॥ १०॥ 


यवद्यावं इन्द्र ते शतं श॒तं भूमीरुत स्युः% । यावता चेदानीं द्योरपि 
सवेनामस्थाने वृद्विरुच्यतेऽनवकाशमात्वं वृद्धि बाधिष्यते || ३॥ 


४४४४४५४०४५५५५५५४५५५५:-५२>२:२:५५८५५५५८५५८८८५८८८८५८/५८५८८५५८५८८८८८५८५८८८८९८९८८५८८८५८८८८०८८५८०८०८८-०८८८०८०८८ 
प्र०-- अतित्या प्विरप्यत्रेति दर्शयति-समासाच्चेति । पकयोगे चेति । यस्य स्वरितत्वं 


सतिज्ञायते तदेवानुवतेते नान्यदिति भावः। दोश्चेति । ओतो णिदिति सूत्रं पठितव्यं, गोत 
इत्योकारान्तोपलक्षणार्थं वा व्याख्येयम्‌ । वर्णनिर्देश हि तपरत्वं प्रसिद्धम्‌ ९३ ॥ 


TI O30 030500 0300000 0500 000 
उ०--मस्थेव, शान्तस्य ताइशस्यैवोक्तत्वात्‌। तत्फलं तु “एङि पररूप'मिति सूने 'वा सुपी'त्यनुवत्य वाक्यभेदेन 


व्या्यानमित्याहुः ॥। माष्ये-पवमप्युपसङ्कयानमिति । 'गोशब्दे इृथद्धमाबस्ये'ति शेषः । वच्ष्यमाणो5मि- 
प्रायः । ननु “गोतो णिदिति न्यासेन कथं द्योईद्विरत आह--झोतो णिदिति । उपलक्षणत्वेन व्याख्याने 
बीजमाह--वर्णेति । एतदूदवयभिन्नानामोकारान्तानां त्वनभिधानमाहुः ॥ ६३ ॥ न 


$ श्रलुगुत्तरपदे ६ । ३ । १; आनडः ऋतो इन्द्रे ६। ३१ २५ अङ्गस्य ६।४।१ 
§ गोहो शित्‌ ७। १ । ६०; श्रचो ञ्णिति ७। २। १११ स्व 
के ऋ० ८। ७० । ५ साम० २७८; ८६२; श्रथव० २०। ८१। ११६ । २1 २ ०] तै० 
सं० २। ४।.१४ | ३३ पै० आ० १ । ७। ५; निर० १३। १ न 
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एङि पररूपम्‌ ॥ ६। १ । ६४ ॥ | 
पररूपप्रकरणे तुन्बोवि निपात उपसङ्ख्यानस्‌। ९ ॥ | 


पररूपप्रकरणे 'तु' 'नु' इत्येतयोबेकारादौ निपात उपसङ्कथानं कतव्यम्‌ । तु 
बै तवै । जु वै न्वै । वकारादाविति किमर्थम्‌ ! त्वावत्‌ न्वावत्‌ । निपात इति किसथेस ! 


तु वानि। चु वा 
न वा निपातैकत्वात्‌ ॥ २॥ 


न वा कतेब्यम्‌ । किं कारणम्‌ ? निपातेकत्वात्‌ । एक एवायं निपातः 
ल न्व | _ १ A ००७, 
एवे चानियोग ॥ ३ ॥ 
एव चानियोगे पररूपं वक्कव्यम्‌ | इह एव इहेव । अद्येव । अनियोग इति 
किमर्थम्‌ ? इदैव' भव मा स्म गाः । अजैव त्वमिइ बयं सुशेवा!% । 
राकन्ध्वादिषु च ॥ ४॥ | 


शकन्ध्वादिषु च पररूपं बङ्कव्यम्‌ । शक अग्धुः शकन्धुः । कुल अटा | 
कुलटा । सीम अन्त; सीमन्तः । केशेष्विति वक़व्यम्‌ । यो हि सीञ्नोऽन्तः सीमान्तः | 
स भवति । | 


«*५/५/४/४/१/४/%**/४/९”४/९/४/४/४*/९५०४/४/४/४”१”५”४”*/४*/४”४/*/५/४”**”*€* ४ 


___ श्र०-एकङि।तुन्वोरिति । सप्तंपीनिर्दशांत्तदादिविधिः । तु-आवतु त्वावत्‌। जु वानीति । 
वातेलोडुत्तमेकवचने 'वानी'ति रूपमु । एक एवेति। अर्थभेदाभावादेको निपातः । पवे चानि- 
थोग इति । नियोगोऽवश्यंभावः, - अवधारण, तस्मादच्यत्रार्थे पररूपं भवति । यथा--ववेव 
भोक्ष्यते । अत्रांनवक्लूप्तावेवशब्दः । यदा त्ववधारणे वर्तते तदा वृद्धि: । शकन्धुरिति। 


PT PISS ४४४४४४१ 


ड एङि पररूपम्‌। आवदिति निपातः। एकनिपातत्वं कथं ज्ञायतेऽत ग्राह--अर्थे भेदाभावादिति | 
यंथा चेति । अनवक्लृत्िः--श्रसंमावना । भोजनं क्कचिद्पि न संभाव्यत इत्यर्थ: । उदपानमिति । 


१-अनियोगोऽसम्मवः । 'एवंशब्दस्यारथोऽवघारणमसम्मवश्च' । इति परमलघुमज्जूबायां निंपाता- 
थंविचारे नागेशः । २-इहैव भव मा नु गाः? झथर्व० ५। ३०। १ 


कॅ तै० आ० ६ । १। ३; श्रु० १० | १८। ६ 'सुवीरा? पा० | 
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झोत्वोष्ठयोः समासे वा ॥ ५ ॥ 
ओत्वोष्ठयोः समासे वा पररूपं वक्ृव्यम्‌ । स्थूलोतुः स्थूलोतुः । बिम्बोष्ठी 
बिम्बोष्ठी । 
एमनादिषु च्छुदासि ॥ ६॥ 
एमनादिषु च्छन्द पररूपं वक्कव्यम्‌ ।'अपां खेर्मन्त्सादयाम्यप स्वोद्यन्त्सा- 
दयामि'+ ॥ 8४ ॥ 
ओमाङोश्च ॥ ६। १। ६५ ॥ 


किमर्थश्चकारः ! एडीव्यनुकृष्यते# । किं प्रयोजनम्‌ ? इह मा भूत्‌ अद्य 
आ ऋश्यात्‌ अद्याश्यात्‌ । कदाश्यात्‌ ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 'अद्यश्यो!दित्येव 
भवितव्यम्‌ । एवं हि सौनागाः पठन्ति--चोऽन्थकोऽनधिकारादेङः । 

उस्योमाङच्वार; प्रतियेघ! ॥ १॥ 

उसि$ पररू ओमाङोश्चाटः प्रतिपेधो वक्कव्यः | औस्रीयत्‌ औढीयत्‌ ओङ्का- 
रीयत्‌ ॥ स तहिं प्रतिषेधो वक्कव्यः ? न वक्कव्य; । उक्कःमाटश्च’ [ ६० | इत्यत्र 
चकारस्य प्रयोजनं [ आटोऽचि ] वृद्धिरेव यथा स्याद्यदन्यत्माभोति तन्मा 
भूदिति! ॥ ६५ ॥ 


MoS याचा 
प्र०—अन्धुः-उदपानम्‌। कुलटैति । अटति इत्यटा । पचाद्यच्‌ । पश्चात्‌ कुलेन सम्बन्धः । 
अन्यथा 'कर्मेण्य'शित्यणप्रसङ्गः । ओत्वोष्ठयोरिति । ओतुविडालः ॥ ९४॥ 


ओम | अद्यश्यो दिति । प्रतिपदविधेर्वलवत्त्वातरोऽपि सबणंदीर्घो वाध्यते । औढीय- 
दिति । वहेराङपू्ैस्य क्तप्रत्यये परे ओढमिति रूपं, तत; क्यचि लङि रूपमेतत्‌ ॥ ९५ ॥ 


CRN 


**/९/५/४”४”५”*”*”* 
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उ०--उदकं पीयते यत इति संशाय्रामुदभ,वः । कूप इत्यर्थः । कुलरा-मिछुकी खेरविहारिणी च। बिडालः- 
माजोरः । वार्तिके श्रोष्ठशब्दस्य परनिपातः, पूवनिपातप्रकरणानित्यत्वात्‌ । ल्ियामुदाहरणं तु तत्रैव प्रयोग- 
मभिप्रेतेस्याहुः ॥ ६४ ॥ 

झोमाङो | नन्वत्र परच्वाद्दीघप्रसङ्गो$त आ्राह--प्रतिपदेति । तत्त्वं च सत्यपि चारितार्थ्ये प्रयम- 
्रृत्तौ नियामकम्‌ । प्रवृत्ते च तस्मिन्‌ तदप्रातिरवेति भावः ॥ ६५४ ॥ 


| यजु० १३। ५३ ; तै० सं ४। ३। १ । १३ मै० सं० २। ७। १८; का० सं० १६११ 
ॐ एङि पररूपन्‌ ६ । १ । ६४ § उस्यपदान्तात्‌ ६। १३६४. . 
१-क्कचिन्न। - . 0 ६।१.।९० साष्यम्‌। :. .. 
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| उस्यपदान्तात्‌ ॥ ६। १ । ६६ ॥ 
अपदान्तादिति किमर्थम्‌ ! का उस्रा कोसा । 


_ झपदान्तादिति शक्यमकतुम्‌ । कस्मान्न भत्रति का उस्ना कोसा ? अ्थवदग्रहणे 
नानर्थकस्येति । नेषा परिभाषेह शत्रा विज्ञातुम्‌ । इह हि दोपः स्यात्‌-भिन्दा उस्‌ 
मिन्युः । झिन्द्ा उस्‌ छिन्छुः । 

एवं तहिं लचणप्रदिपदोक्यो; प्रतिपदोक्स्मेवेत्येबं न भविष्यति ॥ उत्तारं 
तह्यपदान्तग्रहशं कतेव्यम्‌ । अतो गुणे’ [ ६७ ] अपदान्ताद्यया स्यादिति । इह 
मा भूत्‌- दण्डाग्रम्‌ छुपाग्रमिति | ६६ ॥ 


गव्यक्तानुकरणस्यात इतो ॥ ६। १। ६८ ॥ 
इतावनेकाउ्ग्रहणं श्रद्थस्‌ ॥ १ ॥ 


._ इतावनेकाज्यहणं कतव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? श्रदथस्‌ । `हे; सूत्‌ 
श्रदिति ॥ 8८ ॥ यी 

प्र०-«्डस्यप । अर्थवद्ग्रहण इति । अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकमु त्रशन्द इत्युस आनर्थक्यम्‌ । 
नेषेति । नलु 'न प्रयोजनानुवर्ति प्रमाण'मिति कथमनाश्रयणमुपपद्यते ? अनित्यत्वादस्या: 
परिभाषाया; । तचानित्यत्वमप्तृन्तृजिति तृन्तृचोर्भेदेनोपादानेनार्वादिशतृनिवृत्त्यर्थन ज्ञापितमु । 
तित्यत्वे ह्यनर्थक्यादवदिशग्रहणाप्रसङ्गातन्निवृत्तेः सिद्धत्वात्‌ । भिन्द्युरिति । 'अनागमकानां 


सागमका आदेशा इति न्यायाद्यासुडादेः प्रत्ययस्यार्थवत्त्व, न तु तदेकदेशस्य । यदा त्वर्थवतो ` 


ह्यागमस्तद्वगुणी भूतस्तद्रग्रहणेन गृह्यत’ इति न्यायस्तदार्थवत्त्वमेवोतः । एवं तहींति । उल्लाशब्दो 


वसेः “स्फायितःच्वी'ति रकि संप्रसारणे व्युत्पाद्यते । 'शासिवसी'ति षत्वं 'न रपरे ति प्रतिषेधान्न . 


भवति । एवमत्रोसिति लाक्षणिकं रूपम्‌ ॥ ९६॥ 


ड०--उस्यप | अव्युरपन्नसिति । श्रौणादिकत्वादिति भावः । अवीदेश मिति । 'प्रत्ययाप्रत्ययो रिति 
परिमाषयास्याग्रहणाचचिन्यमिदम्‌ । तस्या अ्रप्यनित्यत्वं शाप्यत इत्याशय इत्यन्ये । वस्तुत इणः षीध्व'मिति 
सूनस्ाङ्गग्रहणन इयोरप्यनित्यव्वश्ञपनसिद्धेस्तयोभेदेनोपादानं चिन्त्यप्रयोजनम्‌ | ध्वनितं चेदं “ण्बुलतृचा'- 
वित्यत्र भाष्ये इति बोध्यम्‌ । यदा स्विति । श्रन्यथार्थवतो ह्यागम इच्युक्तयसज्ञतिरिति भावः । चिन्त्यमिदं, 
तदाभ्यागमविशिष्टस्वैवार्थवत्त्वात्‌ । अन्यथा भूयास्तामित्यादौ तामादेरिडागमापत्तिः । अअर्थवतो ह्यागम 
इत्यस्यागमामावेऽर्थवत इत्यथ इति वोध्यम्‌ ॥। ६६ ॥ 
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नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा॥ ६। १ । ६६ ॥ 


नित्यमाम्रोडिते डाचि ॥ १॥ 
नित्यमाप्रेडिते डाचि पररूपं कतेव्यम्‌ । पटपटायति# । 


अकारान्तानुकर णाद्वा ॥ २ ॥ 
अथवाकारान्तमेतदनुकरणम्‌ ॥ भवेस्सिद्धं यदाकारान्तं यदा तु खलच्छब्दान्त 
तदा न सिध्यति । विचित्रास्तद्वितवृत्तयः । नातस्तद्वित उत्पद्यते ॥ ६६ ॥ 


अकः सवे दीधः ॥ ६ । १। १०१ ॥ 
सवणेदीघेत्वे ऋति ऋवावचनम्‌॥ १ ॥ 
सवर्ण॑दीर्घत्वे ऋति ऋ वा मव॒तीति वक्तव्यम्‌ । होत ऋकारः होतृकार; । 
लति श्लृुवावचनम्‌ ॥ २॥ 
लृति र्ल वा भवतीति वक्कव्यम्‌ । होतृ लुकारः । होत्लूकार! । 


इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे चतुथमाह्विकम्‌ । 


प्र०--नास्रेडि । 'नित्यमाम्रेडिते डाची'ति वातिकदर्शनातूत्रे केश्चित्यक्षिप्रपु । विचित्रा 
इति । प्रयोगमूलत्वादस्य शाखस्य प्रयोगा5भावेप्रवृत्तिरिति भावः ॥ ९९ ॥ 

अकः । ऋ वेति । 'ऋ 'लृ' इत्येतयोः संवृतत्वाद्विवृताम्यामुकारलूकाराम्यामसावर्ण्या” 
दज्प्रहणेनाग्रहणादर्धतृतीयमात्रत्वाद्वा ऊकालत्वाभावादीघंसंज्ञाया अभावाद्वचनम्‌ ॥ १०१ ॥ 


इत्युपाध्यायज्ञैयटबुत्रकेयटविरचिते भाष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे चतुर्थमाहिकम्‌ । 


MVE VN 


उ०--अकः स । वार्तिकप्रयोजनं वक्तुं सूत्रेणासिद्धि दशंयति-ऋ लू इति । सावण्योभावाय 
विबृतस्वाभावेऽपि उपस्थितरेफीयेषसृष्प्रत्यत्नस्वमेव वक्तु युक्तम्‌। 'तुल्यास्येति यूत्रे कैयटेनाप्येवमेवोक्तमिति 
चिन्त्यमेतत्‌ । र्घतृतीयमात्रसवाद्वेत्यपि चिन्त्यम्‌, तुल्यास्यसून्नस्थमाष्यविरोघात्‌ ।। १०१ ॥ 


इतिश्रीरावमइसुतसतीगर्भजनागोजीमइक्ते भाष्यप्रदीपोद्दयोते 
षष्ठस्याध्यायस्य प्रथमे पादे चतुर्थभाहिकम । 


~~~ 


% लोहितादिडाण्म्यः क्यष्‌ ३ । १। १३ 
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प्रथसयोः पूर्वसवर्णः ॥ ६ । १ । १०१ ॥ 


प्रथमयोरित्युच्यते कयोरिदं प्रथमयोग्रेहणं किं बिभक्त्योराहदोस्विख़ यययो? ? 
हर ९ 
८ब्रिभक्त्योरित्याह । कयं ज्ञायते ! अचीति# वतते न चाजादी प्रथमौ प्रत्ययौ 


प्र०-प्रथमयोः पू्धैसवणी; । प्रथमशब्दः । संनिवेशवि रेषापेच्षोऽभिवेये वतेते । तत्र विशे- 
षानवधारणात्‌ पृच्छति-कयोरिति । ननु धातुनिपातादीनामपि प्राथम्यसंभवा ढिरेषविषयः प्रो 
नोपपद्यते । नष दोषः । 'दीघा्सि चे'ति लिज्गाद्ात्वादीनामग्रहणाद्विमकत्योः प्रत्यययोर्वा 
ग्रहणमु । यतः प्रतिषेध उपपद्यते, न तु धात्वादीनामम्यतमग्रहणात्‌ । ननु सामान्यग्रहणेऽपि 
प्रतिषेधोपपत्तौ लिन्गत्वानुपपत्तिः । नैतदस्ति ।'प्रथमयो'रिति कस्यचिदेव विशेषस्य ग्रहणं न 
तु यौगपद्येन सर्वेषां विशेषाणाम्‌ । सर्वेविशेषविषयस्य संनिजेशापेक्षस्य प्राथग्यस्य युगपईचु- 
द्व्यापेक्षितुमशक्यत्वात्‌ । प्रतिनियतृविशेषालम्वित्वात्प्राथस्यज्ञानस्य । तत्र प्रसिद्भ्याश्रयेण 
विभक्तिग्रहणमाशद्धितम्‌, 'प्रातिपदिकार्थ त्यादी विभक्तिग्रहणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । अन्तरङ्गत्वात 
प्रत्ययग्रहणमाशद्धितम्‌ । प्रत्ययस्य हि प्रथमत्वमन्तरङ्गं, त्रिकस्प तु बहिरङ्गम्‌ । तत्र प्रथमः 
साहचर्यात्पराथम्यारोपणाद्रद्वितीयस्यापि. प्रथमशब्देनाभिधानम्‌ । यथार्धेर्चाः पु सि चेति गोमया- 
दीनामर्घचराब्देन । तथा च बहुवचनं कृतम्‌ । ह 

अन्ये त्वाहुः द्वितीयस्य तु प्रथमारेक्षया द्वितीयत्वं नान्यथा । ततः प्रथमातीययोरनः 
पेक्षितपरस्परयो्कयोरपि परापेत्तं प्राथम्यं मुख्यमेव । तत्र 'प्रथमयो'रिति ज्जीलि ङ्गनिदेरे विभक्तिः 
ग्रहणम्‌ । पु छिज्ननिर्देशे तु प्रत्ययग्रहणम्‌ । समानश्च निर्देश इति सन्देहः । 

न चाजादी इति । 'प्रथमयो'रिति विशेष्यं, तद्विशेषणमचीति। तेनाजाद्योः प्रथमः 
योरिह ग्रहणं; न च सुशब्दोऽजादिर्भवतीति नासाविह प्रथशब्देन गृह्यते, विभवत्योस्त्वजादित्वं 
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उ०-_ प्रथमयोः पूर्व । तत्र विशेषेति । 'प्रथयो'रिति निर्देशस्य ज्जीपुरुपसाधारणास्वादित्यर्थः । 
कचित्सनिवेशे.क्रमेण सन्निविष्टानामादिमूतो हि प्रथमशब्देन बोध्यते । विशेपविषय इति। विभ क्तप्रत्ययविषय 
इति भावः । “सर्वेपां विशेषाणा मित्यस्य ग्रहणमिति शेषः । तत्र हेतुमाह--सर्वेत्यादि । सर्वसन्निवेशानां 
युगपद्बुद्धयारोहदासम्मवादिति मावः । तदाह-प्रतिनियत्ेति । तत्तस्सन्नितरेशस्थिततत्तस्पदा थी लम्त्रनस्वा दित्यर्थः । 
तत्र विभक्तिप्रत्ययविषयसन्देहे चीजमाह- तत्र प्रसिद्धीति । उभयोरप्येकसनिवेशापेक्षस्वात्माथम्यस्पेत्यथः । 
अन्तरङ्गमिति । तत्तत्सब्रिवेशस्थितसर्वापेज्ञया प्रथमत्वादिति भावः | नन्वेवं सवौद्यस्य प्राथम्यं मुख्यमिति 
तस्यैव गरहणं न्याय्यमिति द्विवचननिदेशोऽनुपपन्नोऽत ग्राह-- तत्र प्रथमसाइचर्यादिति । द्विवचननिर्देश- 
साम्यादिति मावः । द्वितीयायाः प्रथमापेक्षया द्वितीयस्वबुद्धिवारणायाह-- अनपेलितपरस्परापेद्ेति । 
ग्रनपेक्रितपरस्परापेच्षप्रथमत्वद्वितीयत्वयोरित्य्थः । “ग्रनपेच्चितपरस्परयो'रिति पाठः कचित्‌ । श्त्रारुचित्ीजं 
त्वेवंविधे प्राथम्यं तृतीयादेरपीति । निर्देशादपि न सन्देहनिदृत्तिः प्रत्युत सन्देह एव्रे्याइ--तत्रेति । 
विमक्तीति | समुदायस्य विभक्तिसंज्ञेति भावः । 


के इको यणचि ६। १। ७७ 
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स्य न्य जो 
स्तः । ननु चैवं विज्ञायतेऽजादी यौ प्रथमावजादीनां वा यौ प्रथमा'बिति | यत्तर्हि 
“तस्माच्छसो नः पुंसि’ [ १०३ ] इत्यलुक्रान्तं पूर्वसवणे प्रतिनिर्दिशति तज्ज्ञाप- 


यत्याचायों बिभक्त्योअहण'मिति । अथवा सुपीति| बतते । 


अथ क्रिमथ पूर्वसवर्णदीर्धोऽमि पूर्वत्वं! चोच्यते न प्रयमयो। पूर्वसवर्ण? 
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प्र०--संभवतीति तयोरेव ग्रहणम्‌ । यद्यपि प्रथमे त्रिके सुशब्दस्याजा दित्वासंभवस्तथाप्यवयवा- 
न्तरद्वारकञ्निकस्याजादिव्यपदेश इति 'अजाद्योः प्रथमयो'रिति संबन्धोपपत्तिः । प्रत्यययोस्तु ग्रहणे 
सुशब्दस्यानजादिस्वादौजसोश्चाप्राथम्यात्प्रत्यययोरजाद्योरिति संबन्धायोगः । अज्ञादी यौ प्रथः - 
माबिति । अजादी विशेष्यौ, तद्विशेषणं प्रथमयोरिति । तेनायमर्थो भवति-'अजादी यौ प्रत्ययौ 
अन्यापेक्षया लब्बप्रथमव्यपदेशों तयोः परतः पूर्पसवरणंदीर्घ' इत्येवमौजमोरेव ग्रहणं प्राप्नोतीति 
विभत्तिद्वयग्रहणस्याज्प्रहणां न लिङ्गम्‌। अजादीनां वेति । अचीति वर्तते, निर्धारणसप्तमी 
चेहाश्रीयते, जातौ चैकवचनम्‌ । तुल्यजातीयस्य च निर्वारणां भवतीत्यजादीनां मध्ये प्रयमौ 
यावजादी अन्याजादिप्रत्ययापेन्षया लब्बप्रथमव्यपदेशौ, तौ चोजसावेवेति विभक्तिप्रहणे 
लिङ्गामावः । अथवेति । `वा सुप्यापिशलेः रित्यतः “सुपी'ति वर्तते । तत्र . दीर्घाज्जसि चे'ति 
प्रतिषेवाङिङ्गात्सुपः परिग्रहे सिदे सुब््रहणाचुतत््या सुपां प्रसिद्धो यो धर्भः स परिगृह्यते । सुपो 
विभक्तिश्वेत्यत्र त्रीणीत्यचुवृत्त्या त्रिकस्य विमक्तित्वं प्रसिद्धः सुब्धर्म इति विभक्त्योग्नेहरण 
संपत्स्यते । 

अथ किमर्थमिति । खट्वाम्‌’ "कुमारी मित्यादौ लक्षणयोः फलाभेदं दृष्टा प्रश्‍न: । 
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ड०--तदादिविधिसिद्धये विशेष्यं दर्शयति-प्रथमयोरिति । सिद्धप्रथमत्वकयोरजादित्वं विशेषणमिति 
भावः । यद्यपीति । विमक्तिसंज्ञकत्रिकस्य सर्वस्याजादिस्वासंभव इति भावः। परिहरति-तथापीति । 
छत्रिव्यायेनेति भाव; । तन्वजादी यौ प्रथमाविच्युच्यमाने कथं लिङ्गवित्रटनमत श्राह-अजादी विशेष्याविति । 
सिद्वाजादित्वस्य प्राथम्यं विशेषणमिति भावः । न च विशेष्यत्वे कथं तदादिविधिरिति वाच्यं 'दीघोजसी'ति 
लिङ्गात्‌ प्रत्यययोर्घुद्िसन्निघानाद्चीत्यस्य तद्विशेषणत्वात्तदादिविधिः, अ्जादिस्वविशिष्टप्रययर्पौ यौ प्रथमाः 
वित्यर्थ इति मावः । निधोरणसप्तमी चेहेति । शब्दाधिकारादिति मावः | जातौ चेति । वचन विपरिणाम 
इत्यन्ये । श्रय॑ प्त एकदेश्युक्तिः, 'कारके' इति सूत्रस्थभाष्यविरुद्धत्वात्‌ । तुस्यजातीयस्येति । “बां कृष्णा 
संपन्नबीरि'त्यादौ यथा गौरेव प्रतीयते न महिष्यादि तथेति-भाबः । ननु सुपीत्यनुद्त्तावाप कथं विमक्तिग्रहणं 
न प्रत्ययग्रहणमत श्राइ- तन्रेति । प्रसिद्धो यो धर्म इति । सुपशब्देन विहितधर्मों लक्ष्यते, तेन सुबुद्देशेन 
विहितधर्मयुक्तयोः प्रयमयोरित्यर्थ इति विमक्ति्रहणसिद्विस्तदाह-सुपो विभक्तिश्चेति । त्रीणीत्यनुदः 


† वा सुप्यापिशलेः ६ । १ । ६२; सुपः; विभक्तिश्च १। ४। १०३३ १०४ 
| अ्रमि पूर्वः ६। १। १०७ 
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So bis SN ४० श्रीभगचत्पतञ्जलिविरचितँ [ प्रथमयोः पूर्वेसवणं: 
इत्येव सिद्धम्‌ । न सिध्यति । रयमयो$ पूरवैसवण' इत्युच्यमानेऽम्यपि दीघे; 
प्राझोति । वृषम्‌ प्लक्षम्‌ । नेप दोष! | यप्पूवैस्मिन्योगे$ दीधेग्रहणं द 
निवृत्तम्‌ । एवमपीदमिइ पूरवसवणंग्रइणं क्रियते तेनाम्यपि प्सवः प्रसज्येत्त । 
वृक्ष प्लक्षम्‌ । द्विमात्रः प्राभोति । नेष दोषः । सबणग्रहण न करिष्यते | यि 
सवणंग्रहणं न क्रियते कृतो व्यवस्था ? आन्तर्यतः | यद्येषम्नी वायू त्रिमात्रः 
प्राभोति, वृत्तप्‌ प्लक्षम्‌ द्विमात्र। । तस्मात्सवणेग्रहणं कतर्व्य तस्मिश्च क्रियमाणे 
दीर्पग्रदणमनुवर्तते, तस्मिभनुवर्तमाने'5मि पूर्व! इत्यपि बङ्कव्यम्‌ । 

अथ किममै पृथगच्यते नेहैचोच्येत प्रथमयोः पूैसचणोंऽमि चे'ति। यदि 
प्रथमयो! पूर्वसवर्णदीयों भवस्यमि चेत्युच्यते तेनाम्यपि दीः प्रसज्येत । वृत्षम 
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प्र०--इतरों वृक्षमझिमित्यादौ फलभेदं मत्वाह-न सिध्यतीति । यत्पूवेस्मिन्निति । 'अकः सवर्ण 
दीर्घ? इत्यतो दीर्घग्रहणमिह नानुवर्तत इत्यरयैः। पवमपीति। अग्नो इत्यादिसिध्यर्थं सवर्या- 
्रहणमवश्यं कर्तव्यम्‌ । सत्रणंग्रद्वणमिति । ततश्च वृत्षमसि कुमारीं, कुमारीः पश्य, वधू 
वधूरित्यादि सवं सिध्यति । कुतो व्यवस्थेति। वृक्षमि वायुमित्यादौ ह्वस्व एवाग्नी वायू 
वृक्षा इत्यादो दीर्घ एवेति व्यवस्था न सिध्यति । तथा हि--यदि पूर्वा व्यक्तिराश्रीयते तदाम्नी 
इत्यादवपि ह्यस्वप्रसङ्गः । अथ पुर्वाकृतिराश्रीयते तदाझिमित्यादावपि दीर्घप्रसङ्ग इति 
भावः। - 
आन्तयैत इति ।" पूर्वाकृतिराभ्रीयते, “प्लुतश्च विषये स्मृत' इति प्लुतो न भविष्यति, 
' दीर्घश्च भविष्यतीति मन्यते। त्रिमात्रः प्राप्तोतीति। प्लुताप्लुतप्रसङ्गे “प्लुतश्च विषये स्मृत’ 
इत्युच्यते, इह॒ तु प्लुतस्यैव प्रसङ्ग इति भावः । तस्मादिति । यस्मातुर्वाकृतिपक्षे पुर्वव्यक्तिपक्षे 

च दोषस्तस्मादित्यर्थः । 
अमि चेति। पुनः पूर्वग्रहणं न कर्तव्यं भवतीति भाव; । दीघेप्रद्दणमिति । 'अमि 


/९/९,१/५/५/९५/५/५/१/./६/१,१/४५/”४/५/४५/*५१ 


ड०--स्येति । एतेन विभक्तिसंशाया श्रपि प्रत्येकृत्तितया पक्षयोरविशेष इत्यपास्तम | यदापि विभक्तिसंशा 
प्रत्येकं तदापि 'तस्माच्छस' इति शापकाप्रथमयोल्लिकयोग्नेहणमिति “विभक्तिश्चे त्यत्र भाष्ये स्पष्टम्‌ । एवं 
चाथवा सुपीत्युक्तिकदेशिन इति बोध्यम्‌ । 

फलाभेदमिति । तथा 'चामि पूर्व इति सूत्रं व्यर्थमिति मावः | नाजुवतंते इति । 'प्रथमयो रित्यत्र 
श्रननुवृत्तिरेव निवृत्तिरिति भावः । अग्नी इत्यादिसिध्यथमिति । अन्यथा पूर्वों हुख एवोमयोः स्थाने 
स्यादित्यथः । भाष्ये--पू्वसवणेः प्रसज्येतेति । तथा व 'बृक्ष'मित्यादावपे दीर्धः स्यादिति भावः । 
ततश्चेति । कचिदिष्ट सिद्धिरिस्यर्थः । एवमप्यम्नी इत्यादौ प्लुतः प्राप्रोतीत्यत आह--प्लुतश्चेति । इह तु 
प्लुतस्यैदेति । ग्रन्तरतमपरिमाषयेति भावः । माष्ये--तस्मिश्न क्रियमाणे दी्घंग्रहणणमजुवर्त्यमिति । 


§ अक; सवणे दीर्घ, ६। १। १०१ 
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६ अ० | १ पा० | २ आ० ११० _ ब्याकरणमदामात्दय्‌ क ४४१ 
MTT 000 सकी 
प्लक्षप्‌ । नेष दोष! । दीधग्रहण निवर्तयिष्यते | एवमपि पूर्वसबर्ण; प्रसज्येत । 
सवरग्रहण न करिष्यते । यदि सवणंग्रहण॑ न क्रियते पूर्वस्मिन्योगे विप्रतिषिद्धम्‌ । 
यदि पूर्वो न दीघोंय दीर्घो न पूर्व, पूर्वा दीर्घश्चेति वि्रतिषिद्वम्‌ । तस्मादृभय- 
मारब्धव्यं पृथक्‌ च वक्वव्यमू । 
प्रथमयोरिति योगाविभागः सवणेदीघाी 4! ॥ १ ॥ 
प्रथमयोरिति योगविभागः कतेव्यः । प्रथमयोरकः सवर्णदीर्घो भवति । ततः 
पू्ेसवणेः । पूर्वसवर्णदीर्धो भत्रत्यकः प्रथमयोरिति । किमर्थो योगविभागः १ 
सवणदीबीर्थः । सवर्दीर्त्वं यथा स्यात्‌ । [ वृत्ताः प्लवाः | वुक्षान्‌ प्लच्षान्‌। ] 
एकयागे हि जसूशसोः पररूपप्रसङ्ग: ॥ २॥ 

एकयोगे हि सति जरशसो१ पररूपं प्रसज्येत । वृक्षा! प्लचाः। बृचान्‌ प्लान ॥ 

नलु च पूर्वसवणंदीथंत्वं पररूपं बाधिष्यते । नोत्सहते बाधितुम्‌ । किं कारणम्‌ ! 
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प्र>-चे त्यन्रेति भाव: । एवमपीति । ततश्च 'कुमारी'मित्यादी त्रिमात्रप्रसङ्ग; । पूर्वेस्मिन्योग 
इति । पूर्जव्यक्त्याश्रये 'अग्नी' इत्यादौ पूर्वव्यक्तिर्न दीर्घेति विप्रतिषिद्धं स्यात्‌ । पुर्वो दीर्घ इत्या- 
कृत्याश्रये तूक्त एव दोषः । प्रथमयो; पूर्व इत्यत्राचुवृत्त्या पूर्वाकृतिराश्रयिष्यते । 'अमि चे त्यत्र तु 
दीघंग्रहणनिवृत्त्या व्यक्तिरिति दुर्लममेतत्‌ । तस्मादुभयमिति । अथोमयस्मित्‌ पृथकर्तव्पे प्रथमयोः 
पूर्वसवर्ण” इत्यन्न सवर्णग्रहणं किमर्थं कृतम्‌ । यावता दीर्घानुवृत्त्या पूर्वाकृृतिराश्रयिष्यते । 
नेतदस्ति । व्यक्तिपक्षस्यापि संभवादग्नी इत्यादौ विरोधाशङ्का स्यात्‌ । 

चक्षा इति । अंत्राईगुंणंः प्राप्तः, ततो दीर्घः, ततः परत्वात्‌ पुर्वसवर्णंदीर्घः, तँतँः 


उ०--तत्र दीं पूवे इति विरोधवारणंय सबर्णग्रहृणं कतं व्यम्‌ । तत्र कृतेऽमी इत्यत्र प्लुतव्याबृत्तये 
दीग्रहणं कायम । जात्या दीर्घस्य सामानाधिकरण्यरासंमवाजातिपच्षेऽपि विद्रतिषिद्वमेवेति भावः । 

ननु 'प्रथमयो रिस्यत्र दीधोनुदृत्तिरावश्यकी 'अग्मी! इत्यादौ त्रिमातरव्यावृत्तमे5त आह--असि चैः ˆ 
सन्नेति । श्रिमात्रप्रसङ्ग इति । “बक्ष'मित्यादौ द्विमात्रस्वु नापाद्यः, वचनसामथ्यौत्‌, “प्रथमयो रित्यनेनैव 
तस्य सिद्धस्वात्‌। उपलक्षं वा। उक्त एवेति। आक्वप्य्थकपूर्वग्रहणस्यैव वामि पूर्वं इसयत्रानुवृस्या 
न्तरतम्याच्कुमारीमिव्यादो पूर्वंजातीयज्निमान्रः स्यादिस्यर्थः । अजुबृत्येति । 'दीधंग्रहणस्ये'त्यादिः । 
दुलेभमेतदिति । प्रतिपत्तिगोरबप्रसङ्गादयुक्तमेतदिट्यर्थः । व्यक्तिपच्स्यापीति । श्रनेदं बोध्यम्‌ श्राङ्ृति- 
ग्रहणेऽपि कयं 'दीर्घ' इत्यनेन सामानाधिकरण्यं जातौ दीर्षत्वादेरमाबात्‌ । तस्मासपूर्वंशब्देन पूर्वजातीयो 
लक्षणीय इस्याङ्गतिप्रहणतासर्यम्‌ । ब्यक्तिपचस्मापीत्यादेस्दु लक्षणया प्रयोगस्यान्यास्यत्वं रूदिप्रयोजन- 


योरभाबादिति | 


१ क्वाचित्कः पाठः । न अतो गुण ६। १।६७ 
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आदृशुणयणादेश योरपवादा बृद्धिसवर्णदीधपूर्वेसवर्णादेशस्तेषां 
पररूपं स्वरसन्धिघु ॥ र ॥ 
व क र 
- आद्गुणयणादेशावुत्सगौं । तयोरपवादा वृद्धिसवणीदीधपूर्वसवशादेशाः । 
तेषां सर्वेपां पररूपमवादः । तत्सर्ववाधकम्‌ । सर्वपाधकत्वात्याझोति । 
' जथ क्रियमाणेऽपि योगविभागे यावता पररूपमपवादः कस्मादेच न बाधते १ 
'‹ोगबिमागोऽन्यशाल्ननितृत्यर्थः? । योगविभागोडन्यशास्निवृत्त्यर्था विज्ञायते । 
योगवि भागोउन्यशास्त्रानिवरवथम्येद्स्यातिपरसड ॥ ४ ॥ 
योगबिभागोञ््यशाखनिवत्यर्थशवेदम्यतिप्रसङ्गो भवति । वृक्षस्‌ प्लचस । 
यथैव हि योगविभागः पररूपं बात एवशसि पूर्वेख्मपि % वाघेत । 
 नकाराभायश्च तस्मादित्यनन्तरनिदेशात्‌ ॥ ९ ॥ 
नत्वस्यः चाभावः । बुचान्‌ प्लक्षान्‌ । किं कारणम्‌ ! तस्मादित्यनन्तरनिर्दे- 
' शात्‌ । तस्मादित्यनेनानन्दरो योगः प्रतिनिर्दिश्यते । किं पुनः कारणं तस्मादित्यने- 


~ 


कक कक क 225 
प्र०--पररूपप्रसज़ः ॥ आदुगुणेतिं। तत्र वृद्धयादयो द्वितीयकक्ष्या प्राप्त, पररूप॑ तु तृतीयकक्ष्या- 
प्राप्तमिति भावः ॥ अथ क्रियमाणेऽपीति । यथा' वृक्षा' इत्यादी योगविभागेन पररूप॑ 'पचन्ती'- 
त्यादौ सावकाशं बाध्यते तथाग्नि वायुमित्यादौ सावकाशममि पूर्वत्वं वृक्षमित्यादौ बाध्येत । 
अथामि पूर्वत्व॑ बाध्यते, पररूपमेव बाध्यत इत्युच्यते तदास्थ विभागस्य कारणं वाच्यमिति 
भावः । अथवा अयमभिप्रायो यदि परङ्मं सवणंदीर्वस्येव पूर्वसवर्णस्यापि बाधकं ततो योग- 
विभागेऽपि क्रियमाणे वांधकं स्यादिति । योगविभाग इति । चतुर्थकक्ष्याप्रापखाद्योगविभाग; 
परछंपस्य बाधक इत्यर्थ: । 

नत्यस्पेति । 'तस्माच्छसो नः पुसी त्यंत्र तच्छन्देनानन्तरस्य पूर्वसवर्ण इत्यनेन विंहि- 
तस्य परामर्शाद्वगिरीत्‌ वायूनित्यादावेव नत्वं स्यान्न तु 'वुक्षा नित्यादो, 'प्रथमयो'रितियोगविः 


PPPS dd 


. 3० -अन्नादगुण इति । ततक्षतुर्थकचान्तरप्रसपर्प्राधनाय योगविमाग इत्यर्थ: | ततः परः 
रूपेति । सवोपवादत्वादिति भावः ॥ ननु योगविभागस्य सवीपवादत्वात्पररूपस्यापि बाधस्तेन स्यादत आहः 
यथा वृक्षा इति । 'अमि'मित्यादी सावकाशास्वं योगविमागीयप्रथमसूत्जापेक्षया । ग्रस्य चोद्यस्य भाष्य एव 
वच्यमाणधवन्नायमेतद्भ्याथोऽत ञ्ाह-अथवेति | एवं च तृतीयकचाप्रसं पररूपं चतुर्थकदाप्रातो योगविभागो 

. बाधत इति भावः | 
“ऋनन्तरनिदेशा? दिति हेतोरसिद्धि परिहरति--तस्माच्छुस इति । वायूनित्यादावेवेति । तत्रापबाद- 
पररूपाप्राप्तेः परत्वारपूवंसवर्णदीचं एवेत्यर्थः । समुदायस्येकबुध्यापेत्षणे इशन्तमाह--यथोच्यत इत्यादि । 


न अमि पूर्वः ६ १॥ १०७। 1 तस्माच्छसो नः पुति ६ । १। १०३ | 
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नानन्तरो योग; प्रतिनिर्दिश्यते ? इह मा भूत--'एतान्‌ गाश्रतुरो बलिवदान्‌ 
पश्येति; ॥ अस्तु तह्येक्योग एव । ननु चोक़मेकयोगे हि जसशसोः पररूपप्रसङ्गः 
इति । नेप दोषः । | 


| इज्ग्रहणं तु ज्ञापक पररूपा भावस्य ॥ ६॥ 


| यदयं नादिचि’ [ १०४ ] इतऽग्रहशं करोति त्ज्ञापयत्याचार्यो न जस्‌- 
शसोः पररूपं भवती'ति । कथं कृतवा ज्ञापकम्‌ ? इज्प्रहणस्पैतस्रयोजनमिइ मा भूत्‌- 

वृक्षा: प्लक्षाः । वृत्षान्‌ प्लचान्‌ । यदि च जस्‌शसोः पररूपं स्यादिज्ग्रहणमनथेकं 

स्यात्‌ । पश्यति त्राचायों “न जस्‌शसोः पररूपं भत्रती?ति तत इज्ग्रहणं करोति । 


यु त्तराथमेतत्स्यात्तत्रैवायमिज्मइगणं कुवीत । इद्दापि तर्हि क्रियमाणं यद्युत्तराथं न 
ज्ञापकं भवति । 
एवं तहि ययुत्तराथमेतत््यान्नेबायमिज्यहणं कुवीत नापि जस्प्रहणम्‌ । एताव- 
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| 
i न 
नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । उत्तरार्थमेतत्स्यात्‌-दीघाज्जसि च [ १०५ ] इचि चेति । 


~ 


प्र०--भगेन दीर्घे विधीयमान इत्यर्थः । एतञ्च भेदेन लक्षणयोरपे क्षामाश्रित्य चोदितम्‌, यत्रोच्यते - 
'अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वे'ति । यदा तु सूत्रद्वयसमुदायमेकया बुद्धयापेक्ष्य (तस्मा ¬ 
दिति परामर्शः क्रियते तदा नास्ति दोषः, यत्रोच्यते-“उभयं निवृत्तं तदपेक्षिष्यामह' इति । 
घतान्‌ गा इति । 'ओतोऽम्शसो' रित्याकार एकादेश; । 


इज्ग्रहणं त्विति । यदि जसशसोः पररूप॑ स्यात्तदा 'नाःदित्येव ब्रूयात्‌, इच्येव पूर्वस- 

वर्णदी्घप्रस ङ्गात्‌, प्राप्रिुर्वकत्वाच प्रतिषेयस्येति भावः । उत्तरार्थ मिति । कुमायों वध्वावित्यादौ 
र्वसवर्णदीर्घप्तिषेधार्थमित्यर्यः । यद्यत्तरार्थमिति । एवं सति पृथस्विभकत्यनुचारणाचक्ारा- 
करणाच्च दीर्घादिञ्ञरो'रिति लाघवं भवति । इद्दापीति । सर्वत्र लाघवं प्रत्यनादरादिह्णापि 


DOO 


उ०--'यत्रोच्यत? इति पाठे यत्रो्तेऽये स्थित्वा इदमुच्यते “उभयं निवृत्त मित्यादीत्यथे: । प्रकृतैकादेशमात्र- 
पराम्रशेऽपि माष्योक्तोऽतिप्रसङ्ग इत्याह- औतोमिति । तस्माद्नन्तरनिर्देश एवावश्यक इति भावः । “युतान्‌ 
गाश्चतुर'इति माष्यस्य--एतान््लीवर्दरूपान्‌ "चतु सङ्ख्याकान्‌ गाश्वरतः पश्येत्यथः । पुंस्वामिव्यक्तये 
विशेषणनिर्देशः । अयौन्तरवारणायानेकविशेषणोपादानम्‌ । चत 'एतान्‌ गाः पश्ये'त्येव पाठः \ 
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प्राप्तिपर्वकत्वाच्चेति । एवं चेज्यहणामावे5पि तत्रैव प्रतिपेधसिद्धेस्तद्ष्यर्थं सजसशसोः पररूपाभाव॑ 
ज्ञापयतीत्यर्थः । उत्तरार्थतयेति । (इह किंचित्‌ त्रपो’ इस्यनाश्रिष्येदम्‌ । ननु विधेर्नियमो दुष्ेऽत श्राह | 


१--'एताग्गाः पश्यः इति कीलहानेपाठ; । १ शौतोऽम्शसोः ६;। १।.६३। व पी 
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र ध्रीभगवत्पतक्ञलिविरचितं [ प्रथमयोः पूर्वसवणंः 


oo NS य्य 
दयं ब्रूयाद्‌ “दीघोच्छसि पूबैसवर्णो भवती'ति । तन्नियमाथे मविष्यति--दीघोच्छ- 
स्येव नान्यम्रेति । सोऽयमेत्रं लघीयसा न्यासेन सिद्धे यदिज्ग्रहणं करोति तज्ज्ञाप- 
यत्याचार्यो 'न जस्‌शसो; पररूपं भवतं।'ति । 

अथवा पुनरस्तु योगविभागः । ननु चोत्तं प्योगबिमागोञ्न्यशाख्निबृत्यथ- 
श्चेदम्यतिप्रसङ्ग' इति । नैष दोष; । अम्यपिक योगविभागः करिष्यते । अभि! । 
अमि यदुक्तं तन्न भवतीति । ततः पूर्व” । पूश्च भवत्यमीति । 


यदप्युच्यते 'नकाराभावश्व तस्मादिस्यनम्तरनिदेशा' दिति, कः पुनरहति तस्मा- 
दित्यनेनानन्तरं योगं प्रति निर्देष्दूप । एवं किल प्रतिनिर्दिश्येत “तस्ारपू्ैसवण- 
दीष? दिति । तच्च न । एवं प्रतिनिर्दिश्यते 'तस्मादको दीघी'दिति | अथवा 'तस्मा- 
सथमयोदीघी' दिति । | 


अथवा पुनरस्त्वम्येक्योगः । ननु चोकत 'योगविभागो5न्यशास्रनिवृत्त्यथेश्‍चेद- 
दम्यतिप्रसङ्ग' इति । नेप दोषः। “मध्येऽपतादाः पूर्व न्विधीन्बाधन्त' इत्येवसयं योग- 
विभागः पररूपं बाधिष्यतेऽमि पू्त्रं न बाधिष्यते । यद्येतदस्ति “मध्येपवादाः 


~~ 
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०--क्रियमाणस्य इज्ग्रहस्थोत्तरार्थतया प्रयोजनवस्ताज्ज्ञापकस्वाभाव इत्यर्थः । दीर्घाच्छुलीति । 
'दीर्घादिपो'रित्यस्मादपि लघुतरोऽयं सूत्रन्यास इति भावः। तस्मादिज्ग्रहणं नोतरार्थमेव 
क्रियते कित्विहार्थमपीति ज्ञापत्रमेवेत्यर्यः। अभि यदुक्तमिति । 'प्रथमयो'रिति योगविभागेन 
दीघंत्वमित्यर्थः । तस्मादको दीर्घादिति। एकया बुद्धया अवस्थानिकस्नसूत्रीविहितो दीर्घः 
परामुश्यत इत्यर्थः। 'अकः सवर्णं दीर्घ’ इत्यनेन विहितस्य दीर्घस्यानयैकः परामर्श इति 
मत्वाह--अथवेति । 'प्रथमयो'रित्येवं यों विहितो दीर्घः परामृश्यते इति सूत्रद्वयविषये नत्वं 


सिध्यति । 
मध्येऽपवादा इति। न्यायश्चायं न तु वचनमु । यद्ठक्ष्यति--यद्यतदस्तीति। नहि 


ANA 


ड०--'खघुतरोऽयमिति। किंचिल्लाघवं प्रति षचिदनाद्रो ऽसतु प्रकृष्टे तु लाघवे तदनाद्रो नो चित इत्ययं नियमो 
न दुष्ट इति भावः। माष्ये--'दीघोय्छस्मेवेःति वियरीतनियमस्तु न, व्याख्यानात्‌ । 'पक्षिमत्स्यम गान, 
हन्ती'ति नि्देशाच्चेति भावः । 'अमी ति विभक्ते 'नादि'ची'त्यतो 'ने'ति वर्तते । नन्वनन्तरस्येति न्यायात 
पूर्वेसवणैँ इति विहितदीघस्बैव परामशो युक्तोऽत आइ--एकया बुदृध्येति । 


न हि वचनस्येति | वचनं स्वविषये सर्वत्र प्रबत॑त इति न चिन्न भवतीत्यर्थः । न्यायस्त्विति । 
nS पक nt a nS: 


# अमि पूर्वः ६ | १। १०७। 
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| “पुरस्तादपवादा? इति नाथ एकेनापि योगविभागेन । "पुरस्तादपवादा अनन्तरान्बिधी 
न्बाधन्त' इत्येवं पररूपं सवणदीर्षत्वं बाधिष्यते, प्रथमयोः पवेसवणदीधत्वं न 
बाधिष्यते । 
अथवा सप्तमे# योगविभागः करिष्यते । इदमस्त्यतो दीर्घो यनि सुपि च 
[७।३।१०१; १०२ ] इति । ततो बच्यासि 'बहुवचने' । बहुवचने चातो 
| दीर्घो भवति.। ततो रयेत्‌’ । एकारश्च भवति बहुवचने झलीति । 
| इहापि तह प्राप्नोति--वृक्षाणाम्‌ प्लक्षाणाम्‌ । तत्र को दोषः ? दी्त्वे कृते 
|" हृखाश्रयो जुण्न प्राप्तोति] । इदमिह संप्रथायेध--दीघत्व॑ क्रियतां नुडिति किमत्र 
कतव्यम्‌ ? परत्वाहीधत्वम्‌ । नित्यं खस्त्रपि दीघलम्‌ । कृतेऽपि जुटि प्राभोत्यकृते- 
| 
| 


ऽपि । नित्यत्वात्परत्वाच दीर्घत्वे कृते हस्ाश्रयो चुएन प्राप्नोति । एवं तहादग्रहण- 
मिहापि प्रकृतमनुवतते । छ प्रकृतम्‌ ? .आज्जसेरसुकूः [ ७ | १। ४० ] इति । 
तेन कृतेऽपि दोधेत्वे नुडभविष्यति । इहापि तर्हि प्राप्नोति-कीलालपाम शुभंयाम । 
आतो लोपोऽञ्र; वाधको भविष्यति । इदमिह संप्रधायेम--लोपः क्रियतां चुडिति 
किमत्र कतव्यम्‌ ? परत्वान्तुट॒ । एवं तहि हस्त्रनद्यापो जुडित्यत्रातो धातोः 


प्र०-वचनस्यासत्तासंभावना। न्यायस्तु कचित्कश्विदश्रीयत इति युज्यते ववतुम्‌-“यद्येतदस्ती'ति। 
यदा बाध्यानि लक्षणानि भेदेनापेक्षयन्ते तदा क्रमव्यतिक्रमे हेत्वभावात्‌ पूर्वैविज्ञातबाध्यविषय 
लाभाद्ठा “मध्येऽपवादा' इति “षुरस्तादपवादा' इति चाश्रीयते । यदा तु लक्षणसमुदायो बाध्यत्ने 
नापेक्ष्यते तदा तस्येकत्वान्नास्त्येवेतन्मध्येऽपवादा इति पुरस्तादपवादा इति च। 
अथवा सप्तम इति । 'वृक्ष अस' इति स्थिते पूवस्य दीर्घविवानात्परखूपाभावाञ्जस्यक 
सवर्ण दीर्घ इति दीर्घः, शसि तु 'प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति । एवं तहींति। अकारेण चारत्वा 
: ` दकारो गृह्यते । कीलालपानामिति । 'हुस्वो नपुंसक' इति हस्वत्वे, 'बहुवचने' इति दीर्घत्वे 


NAAN 


NNN, 


उ०--लक्ष्याचुरोधादिति मावः । न्यायसिद्धस्वमेव दशंयति-यदेति । क्विदन।श्रग्रणं बीजं दश॑यति-यदा 

स्विति । तदपेच्षायां च लक्यानुरोध एव बीजम्‌। ननु "निजां त्रयाणा मिस्यत्र त्रयाणाड्याहणेनात्र शास्र 
क्रमव्यतिक्रमाश्रयणात्‌, क्रमव्यतिक्रमे हेत्वमावादिति चिन्त्यम्‌ । 

अकः सवर्ण इतीति । 'दीघीजसि चे'ति पूरव॑सबणंदीघनिषेधादिति भावः । 'झल्ये'दिति च 

पूर्वविहितदीघीपवादः । नन्वादित्यनुद्वत्तावपे कथमाकारान्तान्तुङत आइ--अकारेणेति । एवं चाबग्रहणं 

| न कार्यमिति लाघवम्‌ । ननु नपुंसकहस्वे कथमातो धातोरिति लोपोऽत श्राह--हस्वो नपुंसक इति । 


| क बहुवचने अल्येत्‌ ७। ३ । १०३ |. .1 हस्वनचापो नुद्‌ ७। १। ५४। 
1 आतो घातोः ६ । ४ । १४० | 
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४४६ श्रीभगवरपतक्खलिविरचित॑ [ तस्माच्छसो नः पुंसि 
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[६1४ । १४० ] इत्यातो लोपः संवन्धमजुवर्तिष्यते । इद्दापि ति प्राप्रोति- 
कोलालपानां-- ब्राह्मणकुलानाम्‌ । “नपुंसकस्य ने'त्यप्यनुवतिष्यते] ॥ १०२ ॥ 


तस्माच्छतों नः पुति ॥ ६। १। १०३ ॥ 
क्रिमिद नत्वं पुंसां बहुत्वे भवत्याहोस्वित्पुंशब्दादबहुपु । कश्चात्र विशेषः ! 
नत्वं पुंसां बहुत्वे चेत्पुंशब्दादिष्यते स्त्रियाम्‌ । 
तन्न सिध्यति । भ्रूकुसान्पश्येति । 
नपुंसके तथैवेष्ट 
तन्न सिध्यति । पएढान्पश्य । पएडकान्पश्येति । 
स्त्रीशव्दाच्च प्रसज्यते | १ ॥ 
स्रीशाब्दा्च प्रा्मोति । चञ्चाः पश्य । वभिकाः पश्य । खरकुटी? पर्य । 


अस्तु तहिं पुशब्दादवहुपु । 
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प्र०--कते, 'आतो घातो रित्यधिक्राःादाकारलोपप्रसङ्गः । नपुंसकस्य नेति। 'ह्वस्वनद्यापो 
नु डित्यत्र सूत्रे 'स्वमोर्नेपुसका'दित्यतो नपुंसकग्रहणां नेतराच्छन्दसी त्यतो 'ने'ति चाबुवर्तते, 
आतो घातोर्लोप इति च । ततो नपुंसकस्यातो धातोलोपा भावे छुडेव भविष्यतीत्यरमः ॥ १०२॥ 
तस्मात्‌ । किमिदमिति । 'पुंसी'ति कि शसो विशेषण पुंबहुत्तरे यः शसुतान्न' इति 
अथ प्रकृतेः 'पुंशन्दाद्यः शा सिति प्रश्नः । ्रकुंसान्‌ पश्येति । स्तनक्रेशसंबन्यात्‌ ख्ीप्रतिभासं 


भ्रकुंसाथ मन्यते । षणढानिति। षण्डशब्देन प्रसवासमर्थैस्य नपुंसकस्याभिधानम्‌ । 


चञ्चा इति । चञ्चेव चञ्चा । 'इवे प्रतिकृतौ’ 'संज्ञाया’मिति कन्‌ । 'लुब्मचुष्य' इति 


ee NAA Ar AN SNAP 


उ०--घातुभिन्नाकारान्तशब्दस्य आमि प्रयोग एव नानमिधानादिति न तत्र दोषः । “श्रात' इति योगवि- 
भागासत्राप्यालोपो वा ॥ १०२ ॥ 

तस्माडडुसो । भाष्योक्तपत्तद्दये उपपत्तिमाह--पुंसीतीति । प्रत्ययाथंबहुत्वभोधकस्याध्यःहुतपदस्य 
विशेषणमध्युतप्रङ्गतिवाचकस्य वेत्यश्न विनिगमक्राभावादिति भावः । ननु पुंशब्दाद्यः शरस पुंबहुत्व एवेति 
पत्नमोरविशेषोऽत श्राह-माष्ये--पुंशब्दाद्बुष्विति । यक्तिञ्चिद्जहुल्े इस्यर्थः । वस्तुतः स्लीत्वाभावें5पिं 
आरोपितलोकिकल्लीत्वाअयेणात्र दोषोद्भावन मित्याह स्तनेत्यादि | ल्ीवेषगरी नर्तकः पुरुषो भ्रुकुंसः । 
रत्र न पुंगतं बहुत्वं, पुंशब्दास्किञ्चिद्गते; बहुत्वे तु शसस्ति । 

चञ्चारब्दस्य नित्यल्लीच्वाचदुत्तरशसः पुंबहुत्वे इतति दर्शयति--'चब्चेति । रथूरादीनां स्रीशब्दर्वं 


+ हृखो नपुंसके प्रातिपदिकस्य १ । २ | ४७; बहुवचने झल्येत्‌ ७ | ३ । १०३। 
1 स्वमोनंपुंसकात्‌; नेतराच्छन्दसि ७ | १। २३; २६ | 
# संज्ञायां 'च] छुब्मनुष्ये ५ । ३ | ६७; ६८। 
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दै अ० | १ पार । १ झ० | १०४ सूं ] व्याकंरणमंदामोह्यंम्‌ ३४७ 
पुंशब्दादिति चेदिष्टं स्थूरापत्यं न सिध्यति । 
स्थूरान्पश्येति] । 


छुण्ङिन्या अररकाया; 

अपत्यं च न सिध्यति । कुण्डिनासशय! । अररकान्पश्य। । 
पुस्पाधान्यात्ग्रासिध्यति ॥ २॥ 

पुंस्प्रधाना एते शब्दास्ततो नत्वं भविष्यति । 

पुस्प्राधान्पे त एव स्युर्थ दोषाः पू्वचोदिताः । 
खुकुसान्यपश्य । पण्डान्पश्य । एण्डकान्पश्य । चञ्चाः पश्य । वघ्रिकाः 
पश्य । खरकुटी; पश्येति । 
तस्माद्य स्मिन्पक्षे5सपीयांसो दोषास्तमास्थाय प्रतिविधेय॑ दोषेषु । 


०--लुपू । चच्चाशब्देन । पुंसो$भिवानात्तत्वप्रसद्ध: । स्थूरानिति । स्थूराया अपत्यानि । 'गर्गा- 


दिम्यो यत्र' । 'यत्रत्रोश्चे'ति लुकू । “नुक्तद्धितलुकी ति टापो लुकू । ततः स्थूरशब्दस्य ख्रीलिङ्ग 
त्वान्नत्वाप्रसङ्ग: । कुरिडनानिति । कुण्डिन्या अपत्यानि । 'गर्गादिम्यो यत्र' । 'आगस्त्यकोण्डिन्य 
योरगस्तिकुन्डिन जिति यत्रो लुक्‌ । कुण्डिनीशब्दस्य कुण्डिनजादेशः । स च स्रीलिङ्गादेशत्वात्‌ 
स्रीरब्द: । अररकायाः पूर्ववद्यत्रादि । 


तस्माद्यस्मिश्चिति । अर्थपक्षं परत आश्रयिष्यति । हयोरपि तु पक्षयोर्दोषाभावः, तथां 
हि पुंवाची शन्दः 'पुंशब्द' उच्यते । ततो भूकुंसादयः शाब्दाः पुमांसमाचक्षाणा: पुंशब्दा 
उच्यन्त इति नानयोः पक्षयोः फलभेदः । षण्ढयण्डकशब्दाम्यामपि पुंस्त्वानुगत एव नधु'सक- ` 
खूपो$य उच्यते । यथा 'नपुंसकोऽभव'दिति नपुंसशब्देन । ख्रीसूत्रे हि न वैयाकरणेः शक्यं 


ड०-_दर्शयति-स्थूराया इति । यद्यपि द्वितीयपच्षे षण्दानिति न सिध्यति तथापि “श्रकुंसान “चञ्चा? इति 
सिध्यतीत्याशयः । माष्ये-पुंस्पाधान्ये इति । यदि स्थूरादीनां पुंस्प्राघान्यापपुंशाब्द्त्वं तदा श्रुकुंसादीनां 
तस्वामावाचचश्चादीनां च तत्वादुक्तदोषा अन्रापीत्यथः । 

. 'तस्मादित्यादिमाष्येण यः पक्तः परिण्हीतस्तं दशयति--शर्थपच्चमिति । शाज्लीयायपक्षमित्यथ: । 
द्वयोरपि स्विति । शात्ीयलिङ्गग्रहरे पुंसां बहुत्वे पुंशब्दादूबहुष्विति दयोः पच्चयोरिस्यर्थः । लौकिकलिङ्गग्रहणे 
प्द्रयस्याप्यधिकदोषग्स्तपवाच्छ्ात्रीयलिङ्गग्रदणम्रास्थाय लिङ्गस्य प्रातिपदिकाथस्वारपुसि व्तमानाखातिपदि- 
कादिस्येवं व्याख्येयम्‌ । तत्र हि चञ्चा इत्याद्यसिद्विरिक एवं दोष इति 'तस्माद्यस्सिन्पक्षे' इत्यादिमाध्याथं 


De] 


† गगोदिम्यो यन्‌ ४। १ । १०५; यज्रबोश्व २ । ४। ६४; लुक्‌ तद्धितलुकि १। २। ४६। | 
$ गगोदिम्यौ यज ४ । १ । १०५; आगस्यकोणिइन्ययोरगस्तिकुणिइनच्‌ २ । ४। ७० | 
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३३८ श्रौभगवत्पतज्ञंलिविरंचित | संप्रसारणाञ्च 


नत्व॑ पुसां बहुत्वे चेत्पुंशब्जादिष्यते स्त्रियाम्‌ । 

नपुंसके तथैवेष्टं स्त्रीशव्ञाच्च प्रसज्यते ॥ १ ॥ 

पुंशन्दादिति चेदिष्टं स्थूरापत्यं न सिध्यति । | 

कुण्डन्या अररकापा; पुस्प्राधान्यात्प्रसिघ्यति ॥ २॥ | 

पुंस्प्रधान्पे त एव स्युर्ये दोषाः पूवेचोदिताः । | 

तस्मादर्थे भवेन्नत्वं वभ्रिकादिषु युक्तवत्‌{ ॥ ३॥ १०३॥ | 
आमि पूवः ॥ ६। १ । १०७॥ 


“वा छन्दसी!त्येब$ । यमीं च यभ्यं च, शमीं च शम्यं च, गौरीं च गौये 
च, किशोरीं च किशोर्य च ॥ १०७॥ 


संप्रसारणाञ्च ॥ ६। १ । १०८ ॥ 


था छन्दसी'त्येव# | मित्रावरुणौ यञ्यमानः । मित्रावरुणौ इज्यमान; । 


ग्र०-लौकिक्रलिङ्गमाश्वातु मित्यादिना विशिष्टमेव लिङ्गलक्षणं भाष्यकारेणाश्रितम्‌ । स्थुराद- 
योऽपि प्रत्ययलुकि कृते पुंसि वर्तमानाः पुंशब्दा एव भवन्ति। वभ्रिकादिषु युक्तवदिति । 
“लुपि युक्तवद्रव्यःक्तत्रचने इति पुंसः स्रीत्वातिदेशान्नत्वामाव इत्यर्थः ॥ १०३ ॥ 


अमि पूः । वा च्छुन्दसीत्येवेति । एतश्च वाक्यभेदेन संबध्यते । अन्यथा भाषायां न 
स्यात्‌। शम्यं चेति | विकल्पविधानसाम््यःतुतैत्वाभावे पुर्सबणदीर्घोञपि न भवति तयोरत्र 
विशेषाभावादिति यणादेश एव भवति ॥ १०७॥ 


संप्रसारणाच्च । सम्रानाङ्गग्रदणमिति। यदि संप्रसारणं तस्माच्च परोऽजेकसिमिननङ्गे 


उ०-इध्र्थः। प्रतिविधानं दु 'वश्निकादि*व्विति वच्यति । पुंशब्दा उच्यन्त इति । एवं च पुंस्वविशिष्टवा- 
चकतया तेषां पुरव्दादूवहुत्वे इत्यये पुंस्स्वविशिष्टाना बहुले इत्यथें वा न दोष इत्यर्थः। शात््ीयार्थप्रहणमेव 
दशैयति--खीसूत्रे हीति | अतएव नपुंसकस्य पुंस्स्वानुगतता | नन्वनेन न्यायेन वम्रिक्ादयो 5पि पुंशब्दा 
अत थ्राह लुपीति । खलिङ्ञप्रयुतकार्याभावोऽपि तेनातिदिश्यत इति भावः || १०३ ॥ 


असि पूर्व: । ननु यणादेशत्राधकपूर्वसवर्गदी घेत्राधकपूवरूपत्वे विकल्पितेडपि तदभावे दीघं एव 
स्यादत आह-विकस्पेति । 'असि'मित्यादो विशेषसस्तेऽप्येतद्विषयकलच्तणवैयथ्यीपत्तिरिति भावः ॥१०७॥ 


संप्रसारणाच्च । समानशब्द एकपर्योयस्तदाह-एकस्मिन्नङ्गे इति । यद्यपि 


$ छुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने १। २।५१। ॐ वा छन्दसि६। १। १०६। 
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संप्रसारणात्परपूवेत्वे स मानाङ्गग्रदणमस मानाङ्गप्रतिषेधाथस्‌ ॥ १ ॥ 

संप्रसारणात्परपूेखे समानाङ्गग्रहणं ऋतव्यम्‌ । किं श्रयोजनम्‌ ? असमानाङ्ग- 

प्रतिषेधायम्‌ । असमानाङ्गस्य मा भूदिति । शकद्वथम्‌ परिव्यथेम्‌। । 
सिद्धमसंप्रसारणात्‌ ॥ २॥ 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ! असंप्रसारणात्‌ । [ 'कथमसंप्रसारणम्‌ ! ] वाफ्र्यस्य 
संप्रसारणसंज्ञा न वशस्य । > 

अथ वशस्य संप्रसारशसंज्ञायां दोप एव । वशस्य च संप्रसारणसंज्ञायां न 
दोषः । कथम्‌ १ अन्योऽयं संग्रसारणासंग्रसारणयोः स्थान एक आदिश्यते । 

कार्यकुतत्वादा ॥ ३ ॥ 

अथवा सकुत्कृतं पूर्वेत्वमिति कृत्वा पुनन भविष्यति । तथ्था--वसन्‍्ते 

ब्राह्मणो5ग्नीनादधीते?ति सक्रदाधाय कृतः शारा इति कृत्वा पुन/अ्रवृत्तिनं भव॒ति । 


TP 


प्र०--मवतस्तदा पुवेक्रादेशो भवति नान्यया । शकहृथैमिति । अन्यस्मिङ्ग संप्रसारणमन्यस्मिः 
न्रजिति पुर्वेकादेशाभावः । अत्रान्तव द्भात्रेनोकारस्थ संप्रश्षारणत्वम्‌ । 
सिद्धमिति । वाक्यस्य संप्रसारणसंज्ञायां वर्णस्य नास्ति संप्रसारणसंज्ञा । स तु संप्रसारण ` 
'निवर्तितत्वात्संप्रसारणव्यपरेशमौपचारिकं लभते । 'शक्रद्नर्थ!मित्यादों लेकादेशशास्त्रण निर्वेतित 
उकार इति नास्ति संप्रसारणव्यःदेशः । वर्णस्य .चेति । यणः स्थाने यो वर्णः स संप्रसा रणसंज्ञः, 
एकादेशस्तु न यप्स्थानिकः । अन्तवञद्भावोऽपि नास्ति, वर्णविवावन्तादिवद्धावप्रतिषेवात्‌ । 
अन्तरङ्गत्वाच 'हल' इति संप्रसारणदीर्घ कृते उक्रारस्य संप्रसारणसंत्ञाया अभावातूबंक्रादेशा 
भावः । संप्रसारणदीर्घ तु वचनसा मर्थ्यादेकारेशस्यान्तव द्घावातसंप्रसारणव्यपदेश आध्रीयते । 


« ९७० २५०५९ se 


PV TN 


उ०-'शकह्वर्थ' मित्यस्य सुनिरूपितमेकमङ्गत्वं तथापि भिन्नाङ्गस्यत्वमावोऽत्र विवक्षित इति बोध्यम्‌ । ननु 
संप्रसारणस्यानिकोऽयं न संप्रसारणमत श्राइ-श्नत्नान्तवदिति । “हल! इत्यादिशापकात्तादूरूप्यस्याप्यतिदेश 
इत्यभिमानः । : 


निर्देर्तित उकार इति | संप्रसारणनिर्वतितस्वं स्वशात्रीयत्वान्नात्िदिश्यत इति भाव: । दीघ कृते 
इति ¦ तद्वचनसामर्थ्यात्साच्षाससंप्रसारणस्यानिकस्य वणरूपमपि संप्रसारणस्वमतिदिश्यते न तु तत्स्थानिक- 
स्यापीति मावस्तदाह-संप्रसारणदीर्षे त्विति । 'एक' इति माष्यस्य तस्यैवातस्े तस्स्यानिकभ्य सुतराम- 
त्वमिति भावः । 


गृ. बचिखपियजादीनां किति; सम्प्रसारण ६ । १ । १५; १०८; हल; ६ । ४ । २३ इको 
यणचि ६। १ | ७७। १--बोचिक्कः पाठ 
२७ पू 
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FTAA OA, 


विषम उपन्यास; । युक्त यत्तस्यैव पुनःप्रवृत्तिन भवति, यत्तु तदाश्रयं प्राझोति 
न तच्छक्यं वाधितुम्‌ । तद्यथा--“वसन्ते त्राह्मणोऽ्न्ोमादिभिः क्रतुमिथेजेते'त्य- 
उन्याधाननिमिच्त वसन्ते बसन्त इज्यते. । तस्माप्पूर्वोक्क एव परिहारः “सिद्धमसंप्रसा- 
रणा'दिति || यदि तर्हि नेदं संप्रसारणं हूत’ इति दीघत्वंः न श्राप्तोति । 


दीर्घत्वं वचनप्रामाणयात्‌ ॥ ४ ॥ 
अनवकाशं दीर्बलं तदरचनम्रामाएयाङ्गविष्यति । 
न्तवत्त्वाह्रा ॥ ५ ॥ 
अथवा पूर्वेस्य कार्य प्रत्यन्तवद्भवतीति दोघेत्व॑ भविष्यति । 
आरो बृद्धेरियङ ॥ ६ ॥ 
आटो वृद्धिभवतीत्येतस्मादियङ्‌ भवति पिप्रतिपेधेन-- । आरो वृद्धिभवततीत्य- 


प्र०--कायेकृतत्वाद्वेति। शाखस्यास्मिन्वियये प्रवृत्तत्वात्युनः प्रवृत्यभावः । युक्त यत्तस्यै- 
वेति । पराङ्गमर््याधानं यज्ञमुखप्रतिपत्त्यर्थमिति पुनः क्रियमाणं फलभेदाभावत्तदेवेत्यूच्यते । 
तत्प्रयोजनाभाभावान्नाचुट्रीयते । यत्त तदाश्चयमिवि । यस्मात्‌ फलावासिस्तत्‌ फलभेदाद्धिद्य- 
मानमसङ्घदशुष्टीयते इति भावः । अग्न्याधाननिमित्तमिति । अग्न्याधानं निमित्तं हेतुरस्येति 
बहुत्रीहिः । क्रियाविशेषणं चेतत्‌ । एवमिहापि शाख्रपुर्वके ज्ञाने प्रयोगे वा फलमिति फलान्तरार्थी 
शब्दान्तरे लक्षणमावतेयेदित्यपरिहारः 'कार्थक्कृतत्वाः दिति । 


~) ANNU 


फलमिति ताएपर्यम्‌ | ननु पुनः क्रियमाणं कमोन्तरमेवेति 'तस्वैवे त्युक्तमत आह--पराङ्गमित्ि | परस्यामि- 
होत्रादेरङ्गमित्यर्थः | तदेवाह--यज्ञमुखेति | यशोपायेत्यथः । प्रतिपत्तर्न प्राप्तिः । ग्राधानादिसंस्क्ृतामि- 
रव ज्योतिशेमामिहोत्रादिविधानादित भावः । यस्मातफल्लावासिरिति । 'शरङ्गभूयस्वास्फल भूयरत्व' मिति 
न्यायेनेत्यर्थः । इदमुपलक्षणं नैमित्तिकानां तेषामपि प्रतिनिमित्तमाबृत्तः । अरन्याधाननिमित्तमिति षष्ठीतत्पुरुष 
इति भ्रमवारणायाह--बहुत्रीहिरिति | प्रकृते योजयति-एवमिहापीति । 'एकः शब्दः सम्यग्जातः शास््रा- 
न्वितः सुप्रयुक्तः खगे लोके कामधुरमबती'ति श्रुतेः शाल्नस्यापि प्रयोगपर्यन्त व्यापार इत्युक्तमिति भावः । 
प्रयोगे वेति । वाशब्दश्चार्थे । शब्दान्तरे इति । 'हूत' इत्यादाविव 'शकह्वथमित्यादावपि लक्षणमावतेयेत्त- 
दविषयलच्षणोपप्लवमपि कुयौत्‌ । एवं च यथाधानमूलकं क्रतोः करणं भवति लचणान्तरविहितव्वात्‌„ 


कान 


$ हलः६।४।२। 
- 1 श्राव्य ६ | १ | ६०; अचि श्नुधातुभ्रुवां य्वोरियडवडो ६ | ४। ७७ 
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उ०--शास्रस्येति । 'लच्ये लच्षणस्ये'त्रि न्यायादिति भाबः | लच्यसंस्कार एव हि शा्रीयकारयविधेः 


fi 
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स्पावक्ाशः-ऐेचि्ट ऐहिष्ट । इयङोऽबकाशः-अधीयाते अधीयते। इहोभयं प्राभोति- 


अध्यैयाताम्‌ अध्येयत । इयड्यदेशो भवति विप्रतिषेधेन । 


नेष युको विप्रतिषेधः । अन्तरङ्गाटो वृद्विः । कान्तरङ्गता ? वणावाश्रित्याटो 
ृद्धरङ्गस्येयङादेशः । एवं तहीदमिइ संम्रधारथम्‌- आट्‌ क्रियतामियङादेश इति 
किपत्र कतेव्यमू ? परत्वादियङ्‌ | नित्य आडागमः । कृतेऽपीयि प्राप्नोत्यकृते ऽपि । 
इयङपि नित्यः । क्रृतेऽप्याटि प्राप्ोत्यकृतेषपि | अनित्य इयङ्‌ न. हि कृत 
आटि प्राप्तोति | कि कारणम्र ? अन्तरङ्गाटो वृद्धि! । यस्य च लचणान्तरेण निमित्तं 
विहन्यते न तदनित्यम्‌ । न चात्राडेवेयङो निमित्त विहन्त्यवश्यं लक्तणान्तरमाटो 
वृद्धि; प्रतीच्या । उभयोरनित्ययोः परत्वादियङादेशः । , 

आद्शुणात्सवणदीघेत्वमाङम्यासयोंः || ७॥ 
आदगुणात्सवणदीघेत्वं भवति विप्रतिषेधेन । क ? आङभ्यासयोः । आद्गु- 


प्र०अध्यैयातामिति । कृतेषु लादेशेष्वाट्‌ क्रियते इति प्रक्रियामाश्रित्य विचार्यते । 
अन्तरङ्गेति । 'वार्णदाङ्ग'मि त्यना भित्येदमुच्यते । यस्य च लक्षणान्तरेणेति। एतत्‌ कचिदाश्रीयते 
चिन्न । यथोक्तं 'तदब्राह्मणकुलमित्यादो त्यदादिभ्यो लुखक्तव्य'इति । यस्य च लन्षणान्तरेणेति 
त्वाश्रीयमाणे नित्यत्वाल्लुक्सिद्धस्तस्य ह्यतोऽमिति लक्षणेन निमित्तं विहन्यते न पुनस्त्यदाद्यत्वे 


नेवेति न स्थादनित्यत्वं लुकः । तत्र यदा लन्षणयोरेव विचारः (कि लक्षणं नित्यं किमनित्य मिति 


sus Se 


(४० तथास्य 'शकहथ 'मित्यादी 'शकहू रितयेतद्विषयकैतल्ल बणविहित संप्रसःरणैक्रादेशमूलकात्तद्विषयक्ल- 


क्षणाम्तरासस्यादेव संप्रसारणेकादेश इति तासर्यम्‌॥ माष्ये--श्चन्तवल्वाद्वेति । वणोश्रयेडपि तखतत्तिस्तु 
हल'इति शापकादेवेति बोध्यम्‌ । वचनग्रामाण्यादिति पूर्व माष्यस्य तत्रतयसंप्रसारणपदं संप्रसारणस्थानिक 
परमिःयर्थ इति पक्षयोमेंदः । 

ननु परत्वाल्लादेशेषु ञरङ्तेष्वाडिति कथमियछवृद्धथोय्युगपत्पाप्तितत आहृ-इतेष्विति । लमा- 
्रपेक्षसवेनाम्तरङ्गस्वादिति भावः । 'लाबस्थायाम डिति पत्ते तु शन्तरङ्गत्वादउद्धावेतद्रूपासिद्धिः । कथचिद्वा- 
यौदाज्गमित्याश्रयणेऽप्यनेकाच््वाद्यणापत्तिः । तस्मादध्यैयातामित्यादि छान्दसम्‌ । तत्र डि “बहुलं छन्दस्य 
माइयोगेऽपी'ति बहुलप्रहणादादेशोत्तरं परत्वादियङि तत थ्राटि बृद्धिरिति ोध्यम्‌। यथोक्तमिति । स्त्रमो- 
नंपुंसका'दितत्न माष्ये इदमुक्तम्‌ । त्यदादिम्यः परयोः खमोः परमपि त्यदाद्यत्वं बाधित्वा लुपत्रक्तव्य इति 
तदर्थः । तत्र नित्यत्वं लुक आशङ्कघाले के श्रमा बाघादनित्यो लुगिति माष्ये उक्तम्‌। तन्न यदेति । 
अन्येन बाधेऽपि लक्षणस्य कने5कने च तस्मिम्प्रसङ्गसच्वादस्त्येत्र नित्यस्वमिति भावः । बाधकाप्राधितप्रसङ्गः 


oo — 


२ आडजादीनाम; श्रि श्नुधातु ६ । ४ । ७२३ ७७। 
न रद्‌ गुणः; अकः सवणे दीर्घः ६ | १ । ८७; १०१ | 
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४१२ असगयत्पतक्षक्षिविरदिर्त [ सम्प्रसारणाच्च 


Se 


शस्यावकाशः-खरवेन्द्रः खट्वोदकम्‌ । सवणदीस्वस्यावकाशः-दणडाग्रम्‌ छुपाग्रम्‌ । 
इहोभयं प्राप्नोति-अद्य आ ऊढा अद्योढा | कदा आ ऊढा कदोढा । उप इ इजतुः 
उपेजतुः । उप उ उग्तुः उपोपतुः । सबशदीषेत्वं भवति विप्रतिपेधेन । 


NS *"*/४५”५”१५.”-”४५”५५”५५*”५” SSS NAAT 


NANA AAS ४४४४४९४५४४ 


अम्याम्ार्थेन तावन्नार्थः । अस्त्वत्रादगुणः, [ आञ्गुणे कृते | अयवो च 
इलादिशेपः! पुनराइगुणो भविष्यति । भवेस्सिद्धम्‌ उपेजतुः उपेजुरिति । इदं तु न 
सिध्यति उपोपतुः उपोपुरिति । अत्र हाइगुणे कृत “ओदन्तो निपात’ इति प्रश्रह्मसंज्ञा; 
प्रगृह्यः प्रङ्गत्ये?तिॐ प्रश्नद्याभ्रय! प्रङ्गतिभावः प्राप्नोति । पदान्तप्रकरणे प्रकृतिभादो 
न चं पदान्तः | पदान्तमक्क; पदान्तग्रहणंन ग्राहष्यतं । एवं तर्तद्चात्र नास्त्या 
दन्तो निपात इति । किं कारणम्‌ ? 'लक्षणप्रतिपदोक्वयोः प्रतिपदो क्कस्पैवे’ति । 


इहापि .तहिं अद्योढा कदोढेति भवेररूपं सिद्धं स्यात्‌ । 
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प्र०--तदा च 'यस्य च लक्षणान्तरेणे'ति न्यायः । यदा तु कार्ययोविचारः 'कस्मिन्‌ काय प्रवृत्त 
कि न प्रवर्तत' इति तदा नास्त्येतद्र'यस्य च लक्षणान्तरेणे'ति । 


५ 
उप इ इजवुरिति । पूर्वं सवणंदीघंत्व॑ भवति पश्चादाइगुणः । अन्तरङ्गत्वादप्येतत्सि- 
ध्यति । प्रकारान्तरेण तत्पिद्धि प्रदर्शयतुमाह--अभ्यासेति । हलादिशेष इति । अभ्यासा 
नभ्यासयोरेकादेश एका रो5भ्यासस्यादिवद्धावादभ्यासग्रहगेन गुह्यते, तत्स्थानिक्रोऽप्ययादेश 
स्थानिवःद्भावादभ्याप्त इति भावः । एकारस्य त्वभ्यासह्वखो न भवति । हस्त्रे कर्तव्ये नास्यासा 
दिष्त्रित्यन्तादिवद्धावनिषेधात्‌ । पदान्तभक्त इति । अन्तवद्भावात्पदान्तकार्ये लमत इत्यर्थः । 
इद्दापीति-विप्रतिषेघोपालम्भः । 


TNS SY 


उ०--एंव ग्राह्य इत्यत्र न मानमिति तारार्यम्‌ । यदा स्विति । राध न्ाब्राधितप्रसङ्ग एब यदा गृद्यत 
इति तात्पर्यम्‌ | किं प्रवर्तत’ इति शब्देन सूचितमेतत्‌ । 


पश्चादाद्गुण इति । पूर्व ह्याद्गुणेऽनिष्टं स्यादतो व्रिपरतिष्रेधाश्रय इति भावः । अन्तरङ्गस्वादपीति | 
एकपदाश्रयःवाद्वी्घो ऽन्तरङ्ग इत्यर्थ; । श्रम्यासानभ्य!सैकारेशतसस्थानिकायादेशयोरम्यासस्वाभावोऽत ग्राह-- 
अभ्यासेत्यादि । 'लक्ष्य लक्षणस्ये'ति तु न लच्यभेदादिति भावः । अन्तवद्भावनिपेधादिति । त्त्याख्याने 
तु बईिरङ्गस्य गुणक्ासिदरध्वास्ज्ञद्यमेरामात्रः तस्मत्तिरेति बोध्यन्‌ । श्रोकारस्य कथं 
पदान्तत्वमत श्राह--श्रन्तवद्गाबादिति । भाष्ये--पदान्तभक्त इत्यस्य पदान्तस्थानिक इत्यर्थः । विप्रतिषे 


---->“->< 
:::>>८<>>><><>>> 


१--छाचित्कः पाठ; । 
‡ एचोऽयवायावः ६ । १ । ७८; हलादिः शेषः ७। ४ | ६० | 
अ श्रोत्‌ १ | १ । १५; प्लुतप्रगह्मा श्रचि नित्यम्‌ ६ । १ । १२५ | 
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स्वरदोषस्तु ॥ ८ ॥ 


सरे तु दोषो भवति । अर्थोढा% एवं स्वर! प्रसज्येत, अद्योढा] इति चेष्यते || 


आङि पररूपवचनं{ चेदानीमनर्थकं स्यात्‌ । नानर्थकम्‌ । ज्ञापकार्थम्‌ ।-कि ज्ञाप्यम्‌ ? 


आकि पररूपवचनं तु ज्ञापकमन्तरइबलीघस्त्वस्प ॥ & ॥ 


एतञ्ज्ञापयत्याचार्याऽन्तरङ्गे बलीयो भवतीति | किं पुनरिहान्तरङ्गं कि वहि- 

रङ्ग यावता द्वे पदे आश्रित्य स्र्णदीर्घत्वमपि भवस्माश्गुणोऽपि । धातूपसर्गयोपे- 
त्काये तदन्तरङ्कम्‌ । कुत एतत्‌ ? पूर्यश्ठुपसगेर्प हि धातुना योगो भवति नाद्यशब्देन । 

` किमर्थं तहोद्यश॒ब्दः प्रयुज्यते ? अद्यशब्दस्यापि सञ्नुदायेन योगो भवति ॥ किमेतस्य 
ज्ञापने प्रयोजनघ्‌ ! 


प्र०-स्म्ररदोषस्त्विति । अग्नशब्द प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । आई 'गतिरनन्तर' इति पूर्व" 
पदप्रक्कृतिस्वरेणोदात्तः । शिष्टमनुदात्तम्‌ । तत्र यदि पूवं सवर्णदोर्घ: स्यात्तदा यो रुदात्तयोरेकादेश 
उदात्तस्तदाद्रगुण 'एकादेश उदातेनोदात्तः' स्वरितो वाइुद्यते पदादा'विति पक्ष उदात्त: स्यालत्ते 
स्वरितः । यदा तु पूर्ममाद्रगुणः पश्चादोमाङोश्चे'ति पररूप॑ तदा 'पुवत्रासिदध मिति पररूपे 
कर्तव्ये एक्रादेशस्वरयोरदात्तस्वरितयोरसिद्धत्वाचआजदृष्टथास्वरस्यैकादरेशस्य पूर्वेणोदात्तेन सहेः 
काश आन्तरतम्यादुदात्त एव भवति । 

आडि पररूपत्रचन चेति । न केवलं स्वरदोषो यावदाचार्यवचनमपि त्वया न प्रमा- 
णीकृतमित्यर्थैः । विप्रतिषेधवा द्यानर्धक्‍यं , परिहदैमाह--नान्थेकमिति । यदा पूर्वमाद्रगुणः 
प्रवर्तते तदा 'वुद्धिरेची ति वृद्धवाधनार्यमोमाङोश्चेति वक्तव्यमित्यज्ञापकम्‌ । विप्रतिषेधे 
त्वाश्रीयमाणे सवर्णदीर्घेण सिद्धे रूपे पररूपवचन ज्ञापक्र भवति । 

नाद्यशब्दैतेति । अद्येत्यस्याधारार्थस्याडा संबन्धी नास्ति, क्रियासापेक्षत्वादाधारस्य । 


»* ७७ ७७# ७ ह७ PP ७ # Se 
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ड०---घोपालम्भ इति । विप्रतिपेधाज्गीकारे रूपसिद्धावपि स्वरदोष इत्यर्थः । 
ननु पृत्रमादगुण तस्य पक्षे खरितसेन पररूपस्य स्वरितस्य पन्चे तूदात्तस्वमेवेति न विशेष्रोऽत 

-्राह--एकादेशस्वरयोरिति । उदात्त एवेति । तत्स्रमेवेष्यत इति विप्रतिषेधो दुश इति भाबः | प्ररूपवचनं . 
चेति । 'च'शब्दार्थ दर्शयति--न केवलमिति । न प्रमाणीकृतमिति । विप्रतिषेधेन पूर्व सवर्णदोध 
पश्चादादूगुशेन सिद्धेः परखूप.वघानं व्यर्थमिति भावः । ज्ञापकं भवतीति | एवं चाम्तरङ्गपरलीयस्त्वज्ञापक- 
बोधनायायं बिप्रतिपेधो मयोक्तो न तु स्थितोऽयमिति न स्वरे दोष इस्पर्थः । 

१---स्वरे दोषस्तुः इति कीलहाने पाठः । 

# गतिरनन्तरः ६ । २ । ४६३ स्त्ररिता वानुदात्ते पदादौ ८। २।६। 

१ स्वरितो वानुदात्त पदादौ; नलोपः सुपस्वरसंश्ञातुग्विधिषु कृति ८1 २ । ६३ २। 


¦ श्रोमाङोश्र ६। १। ६९५ । 
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प्रयोजन पूर्वसवर्णपूर्वत्वतहिलो पटेनङेयङिस्मन्ङिणलोत्व मन्तरङ्गँ 


बाहिरड़लक्षणाद्रणंविकारात्‌ ॥ १० ॥ 

पूर्वैसवणः प्रयोजनम्‌ | अग्नी अत्र | आयू अत्र । पूर्वेसवणंश्व प्राप्नोति 
बहिरिक्रलच्षणश्च वर्णविकार आवादेशः# । पूवैसवशदीधेत्वं भवत्यन्तरङ्गतः । 
पूवेसवणे । 

पूर्गेख- शकद्वर्थम्‌ परिव्यर्थम्‌ । पत्वं च प्राप्नोति बहिरङ्गलक्षणश्च वणवि- 
कारः सवणदीत्वम्‌। । पूर्वैत्वं भवत्यन्तरङ्गतः । पूर्वैत्व । 

तहिलोप । अकायेत्र अहायत्र । पचेदम्‌ । तहिलोपौ च ग्राप्नुतो ब हिरङ्गलच्षणश्च 
वणविकारः सबणदीषत्वम्‌{ । तहिलोपो भवतोऽन्तरङ्गतः । तहिलोप । 

टेन-बुक्षेणात्र प्लच्षेणात्र । इनादेशश्च प्राभोति बहिरङ्गलक्षणश्च वणविक्ारः 
सवणंदीर्घत्वम्‌$ । इनादेशो भवत्यन्तरङ्गतः । टेन । 

ङय-वचायात्र प्लाज्षायात्र । ङेयदेशश्चः ग्राप्नोति बहिरङ्गल्षणश्च वर्णवि- 
कार 'एड; पदान्तादति’ [ ६ । १ । १०६ ] इति परपूर्वैत्वम्‌ । ङेयोदेशो भवत्य- 
न्तरङ्गतः 


प्र०--अडादिव्यवस्यार्थ तु धातूपसगों पृथगुपदिष्टौ । परमार्थतस्तु धातूपसर्गसमुदायः सङ्ग्रामयतिवत्‌ 
क्रियाविरेषवाचीति भावः । 
अझी अत्रेति । अग्नि ओ अत्रेति स्थिते विचारः । एवं शकहू आ अर्थम्‌, अकारि त 
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उ०--भाष्ये-पूवेमुपसर्गस्य हीति । धातोस्तद्‌र्थान्तभीवेण बोघजनकक्वस्य तत्संबन्धं विनाभावा 

दित्यर्थः | नाद्यशब्देनेति । पृथगुपसर्गस्याथोभावादिति भावः । किमर्थ तहींति आङ इव विशिष्टस्याप्यघातु- 

त्वादिति भावः । सञुदायेनेति । उपसर्गद्योत्या यसहितघाव्वर्थनेत्यर्थः | एवं चान्तरङ्गार्थकश्दनि मित्तलवेनोप- 

सर्गधातुकार्यमन्तरङ्गमिति भावः | निरूपयिष्यते चेदं सुट्कारपूच' इत्यत्र | एवं 'च भिन्नपदवाच्यकारकसंबन्ध 

उप्रसगसंशकशब्दयोगादनन्तरमेवेति सूचितमिति दिक्‌ | ननूपसर्गस्य क्रियाविशेषप्रतीतिहेतुस्वात्तेनापि 

हा युक्त एवेत्यत ग्राह--श्रडादीति । 'ग्रभी अत्रे त्यादी सर्वत्र पदान्तरापेक्ष॒त्वादर्णविकराणां बहिरङ्गत्वं 
ध्यम्‌ | 


—— 


% प्रयमयोः पूर्वसवर्णः; एःचोऽयबायावः ६ । १ | १०२; ७८ | 
† सम्प्रसारणाच्च; श्रकः सवणे दीघं ६ । १ | १०८; १०१ | 
चिलो लुक; रतो हः ६ । ४। १०४; १०५; अकः सवण दीर्धः ६ । १ । १०१ । 
५ टाडसिडसामिनात्स्याः ७ । १ | १२; कः सबणे दीर्धः ६ । १] १०१ | 
1 छये: ७। १। १३। 
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ङिस्मिन्‌-यस्मिन्निदम्‌ तस्मिन्निदम्‌ । स्मिन्भावश्च प्राप्नोति बहिरङ्गलक्तणश्च 
वणविकारः सवणदीर्षत्वम्‌)९ । स्मिन्भावो भवत्यन्तरङ्गतः । ङिस्मिन्‌ । 

ङ्णिलौत्वम्‌-अग्नाबिदम्‌ । ययाबत्र । ङिणलौत्वं प्राप्नोति ब हिरङ्गलक्षणश्च 
वणविकारः सवणदीषत्वम्‌# । औत्वं भवत्यन्तरङ्गत; । 

नेतानि सन्ति प्रयोजनानि । विग्रतिषेधेनाप्येतानि सिंद्धानिः । 

इदं तर्हि प्रयोजनम--वुक्षा अत्र । प्लक्षा अत्र । पूवेसवण्श्च; प्राप्नोति 
बहिरङ्गलच्तणश्च वणविकारोऽतो रारप्लुतादप्लुते [ ६। १ | ११३ ] इत्युत्वम्‌ । 
पूवैसवर्णो भगत्यन्तरङ्कतः । न चावश्यमिदमेव प्रयोजनम्‌ | आधे योगे बहुनि 
प्रयोजनानि सन्ति यदथमेप। परिभाषा कतव्या । प्रतिविधेयं दोषेषु३ ॥ १०८ ॥ 


स्यत्यात्परस्य ॥ ६। १ । ११२॥ 


मदं ख्यत्यादिति ? स'खिपत्योिकृतग्रहणम्‌+। कि पनः कारणं सखिपत्यो 
बिक्रतग्रहणं क्रियते न 'सखिगतिभ्या' मित्येवोच्येत ? नेव॑ शक्यम्‌ । गरीयांश्चैव हि 


~ SPS RD ०० ~ 4 शशश 0४४४५०८४2५ जी जीभ अनाज, 


प्र०--अन्न, पच हि इदम्‌, वृक्ष आ अत्र वृत्त ए अत्र, अग्नि इ इदम्‌, यया अ अत्र । 

वृक्षा अत्रेति । अनुदाहरणमेतदित्याहु: । 'वृक्त अस्‌ अत्र' इति स्थिते कृते. रत्वे उत्वस्य - 
प्राप्ति. । तच रुत्वं धुर्वेत्रासिद्धि मिति पूर्वसवर्णदोधे क्रियमाणेऽसिद्धम्‌, उले एव त्वाश्रयास्सिद्ध 
वृ्ोऽत्रेति । ततश्च पूर्वसवर्णदीर्घेणव पूर्व भाव्यम्‌ । तत्र कृते अतः परो रुने भवतीत्युत्वाभावः । 
प्रतिविधेयमिति। 'पूर्वोत्तरपदयो$ द्विस्वरावेकादेशा' दित्यादयो दोषा विप्रतिषेधपूत्रे उक्ताः ॥१०८॥ 


ख्यत्यात्‌ । किमिदमिति । किमकारान्तयोग्रहणमथ कृतयणादेशयोः ? आद्ये पञ्चे 
मुख्यापत्यादीनां ग्रहणप्रसङ्ग इति मत्वा प्रश्‍न: । सखिपत्योरिवि । 'सख्युर्य.' पत्युने' इति 


नर रा VANE 


उ०--आहुरिति । तदूष्वनयन्नाह-नावश्यमिदमेवेति माध्ये । आद्ययोग इति ! विप्रतिप्रेधसूत्रे इत्यथः । 
प्रतिविधेयं दोषेष्विति | ्रनित्यस्वमङ्गीकार्यमिति भावः!| १०८ ॥ 


ख्यत्यात्‌ । अथ ङृतयणेति। आगन्तुनाकारेणेति भावः । मुख्याद्यग्रहण्‌ हेतुमाह-- सख्युये 
इत्यादि । ननु 'सख्िपतिम्या मित्युक्ते मात्राधिक्यांद्विपरीतं गौरवमत आह--विकारेति । गरीयांश्चेति 


% ङतिङ्या स्मात्स्मिनौ ७ । १। १५; अकः सगँ दीघ: ६ । १। १०१। 

# इदुद्म्याम; ओदञ्च घे: ७।३। ११७- ११३; आत ओ णलः ७ । १ । ३४; अकः 
सवर्ण दीघंः ६। १ । १०१ † विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १। ४॥ २ 

{ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ६ । १। १०२ 

६ प्रयोजनं यणेकादेशेल्बोल्वानि गुणवद्धिद्विवनाल्‍लोपस्वरेम्यः १ । ४ । २ वा० ६५० ३२५ 

+ शेषो घ्यसखि; पतिः समास एव १ । ४ । ७; ८ ( घेडिति ७। ३। १११) 
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३२६ श्रीभगचत्पतझल्षिवि रचितं [ ख्यत्यास्परस्य 


निदेशः स्यात्‌.। इह च असज्येत- ग्रतिसखेरागेच्श्रामि, अतिसखेः स्त्रम्‌ । इह च न 
स्यात्‌ | सख्रीयतेरप्रत्ययः-सख्युः पर्यु} | लूनीयतेरप्रत्ययः-लून्यु! पून्यु$४ ॥ ११२ 


ROIS SE tt] 


प्र०-लिङ्गादकारान्तयोर्ने ग्रहणमपि तु कृतयणारेशयोः। न सखिपतिस्यामिति। विक्रारनिद शे 
क्लेशेन तयोः प्रतिपत्तिः । सात्तान्निर्देशे तु स्पष्टावगतिः । अति पल्लेरिति । अतिक्रार 

सखा येनेति बहुब्रीहिः । अथवा शोभनः सखा अतिसखा । “न पूजना दिति समासान्तनिषे्ः । 
सखिपतिभ्यामुत्तरावत्र ङसिडसावित्युत्वप्रसङ्गः । अथ तु विहितविशेषणपक्ष आश्रीयते 
सखिपतिम्यां यौ विहितौ ङसिङसा'विति तदात्रोत्वप्रस ङ्गः । अव्याश्चिस्तु प्रसज्येत, तदाह 
इद चेति | अतिसल्लेरित्यत्रासखीति चिसंज्ञाप्रातिषेधो न भवति । ग्रहणवता प्रातिपदिकेन 
तदन्तविधिप्रतिषेघात्‌ । केवलस्यैव सखिशब्दस्य प्रतिषेधविज्ञानात्‌ । सखीयतेरिति । विद्यमान 
खमस्य सखः, तमिच्छत्यात्मन इति ब्यच्‌। 'क्यचि चे तीत्त्रम्‌ । लूम्युरिति । लूनमिच्छतीति 
क्यच्‌ । अत्र पूर्वत्रासिद्धिमिति नत्वस्यासिद्धत्वात््यशब्दो भवति । अत्र चोदयन्ति सखीयादिभ्य 
किपि कृते अल्लोपयलोपयो श्वाल्लोपस्य स्थानिवत््वा.दिको यणची'ति इकारस्य यणा भाव्यम्‌ । तत्र 
कृते यलोपे स्थानिवत्त्वनिषेधादादिष्टादचः पूर्वत्वात्‌ स्थानिवत्त्वाप्रसज्ञा्ठा “लोपो वैली ति 
यलोपप्रसङ्गः । ततश्च 'सख्यु'रित्यादिछपाणि न सिध्यन्ति । नेतदस्ति । “को लुः ई! निव'- 
दिति स्थातिवत्वनिषेबात्‌ ॥ ११२॥ 


०००० 


उ०--माष्यस्प त्वत्यन्तं मात्रागौरवमिति प्रतिपत्तिगौरवं न दोषारेति भावः । समासान्तामावायाह-श्वतिक्रान्त 
सखा येनेति । इदं चिन्त्य॑ यस्पेतिस्‌त्रस्थमाष्यप्रामाण्येन तदन्तेडपि बिसंज्ञानिषेघेन तत्र सुणाप्रात्तेः 
तस्मात्सखीमतिक्रान्त इति विग्रहः । एवं च समासान्तविधो लिङ्गविशिष्टपरिमाषाभावस्य ड्यापपूत्रभाध्ये 
उक्तत्वेन समासान्ताप्रसक्तिरेव | उपसजनहुख़त्वे 'च सखिशब्दत्वं, लाक्षणिकत्वाच न घिच्वप्रतिपेषः । प्रकृत- 
भाष्यं तु लच्षणप्रतिपदोक्तपरिमाधानाश्रयेण्‌ प्रश्नत्तमिति बोध्यम्‌, विहितविशेषणानाश्रवरणवत्‌ । न च 
'परस्थे त्यनेन विरोधाद्विदितविशेषणासंमवः । सलिपतिम्यां विहितङसादेरतीत्यर्थ “पूर्वपरयोरिति निद्रया 
परस्यैवादेशलाभार्थ तत्सत्तरेन तद्विरोधामावात्‌ । तदाश्रयण प्रतिपदोक्तप्ररिमाधाश्रयण्‌ च दोषमाह 
ध्ये¬इह च नेत्यादिना । ग्रहणवतेति। इदं चिन्त्यं तस्य प्रत्ययविधित्रिषयस्वात्‌ | प्यस्येति!सूत्रस्थ- 
भाष्यप्रामाय्येनात्र शब्दर्पं विशेष्यमादायापि तदन्तविधिरिति बोध्यम्‌। अधिकं “यस्पेति ने त्यत्र निरूप 
ग्रिष्याम:। सखिशब्दाक्यचि स्रेकदेशातरकृतन्यायेन सखिशब्दर्वं दुर्वारम्‌ । 'ग्रभिन्यक्तपदार्या? इति 
न्यायस्तु पदकोर्ययिधय एवेत्यत ग्राह--विद्यमानं खमिति | “वोपसजनसप ति सत्वम्‌ । स्थानतिवत्वनिषेधा- 
दिति । ङसनिमित्तयणस्तु बहिरङ्गतया तस्य न लोपः ॥ ११२ ॥ 


१-रागच्छुति पा० । # ल्वादिभ्यः; पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८ । २ । ४४; १ 
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अतो रोरप्छुतादप्छुते ॥ ६। १ । ११३॥ 


किमयेमप्लुतादप्लुत इत्युच्यते ? प्लुतात्यरस्य प्लुते बा परतो मा भूदिति । 
प्युतात्परस्य--सुखोतारेअत्र न्वसि] । प्लुते परतः--तिष्ठतु पय आशेग्निदत्त! । 
अतोश्तीत्युच्यते कः प्रसङ्ग: प्लुतात्परस्प प्लुते वा परतः स्यात्‌ ? असिद्ध/+ प्नुत- 
| स्तस्यासिद्धत्वात्म्राप्नोति । अथाप्लुदादप्लुत इत्युच्यमाने यावतासिद्धः प्लुतः कस्मा- 
| देवात्र न प्राप्नोति ? अप्लुतभाविनो5प्लुतभाविनीत्येवमेतद्रिज्ञायते । 


नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु । कथं ज्ञायते ! यदय॑ 
“प्लुतः प्रकृत्येति >< प्लुतस्य प्रकृतिभावं शास्ति सतो हि कार्यिणः कार्येण 
भवितव्यम्‌ । 


प्र०--अतो रोरप्लुताद्‌ । किमर्थमिति । प्रक्कतिभावविधानाज्ज्ञापकात्‌ स्वरसन्धिप्रकरणे 
प्लुतस्य सिद्धत्वात्तपरकरणेनेव उत्वं निवारितमिति मत्वा प्रश्नः । असिद्ध इति । प्रकृतिभाव 
एव सिद्धः प्लुतः | अप्लुतभाविन इति। प्लुतभावित्वादुपचारातु स्थान्येवाकारः 'प्लुत'शब्दे- 
नोच्यते इत्यर्थः । यद्यपि 'प्रतिषेधोपादानसामर्थ्यात्सिद्धः प्लुतः इति परिहारोऽस्ति तथापि 
परिहारान्तरस-्भावादेष परिहारो नाश्रितः । यदयमिति । सामान्येन संहिताधिकारविहितका- 
यापिक्षया ज्ञापकमाश्रीयते । 
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उ'०---अतो रोरप्लुताद्‌ । ज्ञापकास्स्वर सन्धीति। सामान्यापेक्षं शैपकमियमिमान: । माष्ये समाधत्ते - 
प्लुतात्प्रस्येति । श्रयं भाव;-पप्रक्नतिमाव एव तेनाश्रयास्सिद्धस्वं लभ्यते | सामान्यापेक्षज्ञापके फला- 
भावात्‌ । एवं च प्लुतस्यातिद्वत्वात्तपरकरणेन न वारणम्‌ । एतस्करणे तु प्रतियोगित्वेनाभयादुश्वदृष्या 
सिद्धत्वमित्यनेन तद्वारणमिति । तमिममाशयमजानानावेकदे शिनावाहदुः--अतोऽतीत्यादि कार्येण भवित- 
ब्यमित्यन्तेन । प्रकृतिभाव एवेति । श्रथौपत्तेः साद्षादुपपाद्कविषयताया श्रौत्सर्गिकत्वादिति भाबः । 
उपचारादिति । सामथ्योदूगौणस्याश्चयणमिति मावः । सिद्धः प्लुत इति । ज्ञापितेऽपि प्रवर्तकस्वनिवतँ - 
कस्वाभ्यां चारिताथ्यौभावाचिन्त्यमिदम्‌ | यदि दु भाष्ये वक्ष्यमाणमाश्रयात्सिद्धत्वमेवेतदच्षराथंस्तदा "एष 
परिहारो नाश्रित' इत्युक्तिरसङ्गतेति सह्कदया भावयन्तु । सामान्येनेति । तदेवमत्र पक्ते5प्लुतादप्लुते इत्येतः 
खत्याख्यातम्‌ । 


>>“... नट 


† दूरादधूते च ८। २। ८४ 1 गुरोरदतो5नन्वयस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌ ८। २1८६ 
+ पूर्व॑त्रातिद्म्‌ू ८। २। १ % प्लुतप्रणह्मा अचि नित्यम्‌ ६१ १। १३५ | 
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अप्लुंतादण्लुतवचनेऽकारदशोः समानपद प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 


घो वक्तव्य) । पयोरेट्‌ 


अप्जुतादप्लुतवचने ऽकारइशो१; समानपदे प्रतिषे 
पंयोरेद्‌। > fo 
न॑ वा बहिरङ्गलचणत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

न वा बक्कव्यः । किं कारणम्‌ ? वहिरङ्गलचषणत्यात्‌ । बहिरङ्ग प्युत; । 
अन्तरङ्गम्‌ । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ इहापि तहँ प्राप्नोति सुखोतार अत्र 
न्वसि । अन्तरज्गोऽत्र प्लुतो बहिरङ्गत्वम्‌ । 


क्क पुनरिददान्तरङ्ग। प्लुतः क्क वा बहिरङ्गत्वम्‌) उच्च वान्तरङ्गं प्लुतो वा 
बहिरङ्गः ? वाकयान्तस्य वाक्यादावन्तरङ्गः प्लुतो बहिरङ्गत्वम्‌ । समानवाक्ये 
पदान्तस्य पदादावुत्त्वमन्तरङ्गं ब हिरज्गः प्लुतः । 


प्र०-अकारदशोरिति । उत्त्वप्रतिषेधस्य प्रतिषेध इत्यर्थः । तत डत्वे कृते आद्गुणः । 
"एड: पदान्तादती'ति पूर्वैकादेशः, ततः प्लुंतः। पयो ३ डिति । पयोऽटतीति किप्‌ । ततः 
सम्बुद्धिः । 'दुरादूते चे'त्यक्ारस्य वाक्यस्य टेः प्लुतभावित्वादुत्वप्रतिषेबप्रसङ्गः । पयो देति । 
पयो ददातीति कप्रत्ययः | ततः संयोगरपरस्याकारस्य गुरुत्वाद 'गुरोरनृत' इति प्लुतभावित्वा- 
'दप्लुतारदिति निषेवा'शि चे'त्युत्वं न प्राप्नोति । वाक्यान्तस्येति । 'सुस्रोतार' इत्यादो पदा- 
न्तरानपेक्षणात्‌ प्लुतोऽन्तरङ्गः । वाक्यादाविति। वाव्रयादौ परतो वाक्यान्तस्येत्यर्थः । उत्वप्र- 
सङ्गकथनार्थ चेततु । उत्वं तु तक पददा) वत्तराढदिर जुन । प्डुतो बहिरट इति। दुराद्रेधूता- 
्य्थपित्तत्वात्‌। 


कर 


SS 


उ०--'अप्लुता दिति क्रियमाणे दोष्रमाइ-अण्छुतादप्लुतवचनेऽकरेस्यादि । निंमित्तभूतयोरकारहशोः 
समानपदर्थत्वे इत्यर्थ; । तदा हि प्लुतस्य सिद्धखेन परत्वात्छुते कृते उत्वाप्रसज्ञ इति बोध्यम्‌ । भाष्ये-- 
न बा बहिरङ्गत्वादिति । जापकेन ठु पूर्वत्रासिद्धत्वस्थैव बाध इति भावः। पदान्तरानपेद्॒णादिति । 
वाक्यान्तरश्यपदान्तरानपेच्षणादित्यर्थः । उस्वं तु वाक्यान्तरस्थपदसापेक्षमिति भावः॥ वाक्यादौ परत 
इति । 'आगन्छे'यादिपूरणात्तुखोता इत्यन्तमेकं वाक्यम्‌, “शत्र न्वसी'त्यपरमिति भावः । दूराद्घूताचथो- 
पेक्षत्वादिति । बहिभभूतसंत्रोधनाद्यपेक्षत्वादित्यर्थः । यदि त्वथीपेत्नं न बहिरङ्ग तहिं वाक्यस्वसंपादकपदान्तर- 
सापेच्चत्वा्लुतस्यात्र बहिरङ्ञश्वं बोध्यम्‌। यद्यपि बहिरज्गपरिमाधाहष्टया बहिरङ्गः प्छुतोऽसिद्धस्तथापि न 
क्षतिः । स्वदष्टयासिद्वस्यापि परं प्रयसिद्धत्वप्रतिपादनसंभवात्‌, स्वदया विद्यमानस्य धरस्य परं प्रत्यविद्य- 
मानरवप्रतिपादनवत्‌। 


1 हरिच६।१।११४ 
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कि पुनः कारणं व हिरङ्गत्वुत्त्वे हेतुव्येपदिश्यते न पुनरसिद्भत्वमपि | यथैव 
ह्ययं बहिरङ्ग एवमसिद्धोऽपि | एबं मन्यते-असिद्धः प्लुत आश्रयास्सिद्धो भवति । 
अथवा यस्यां नाश्राप्ठायां परिभापायापुत्त्वमारभ्यते साश्रयात्सिद्धा स्यात्‌ । कस्यां च 
नाप्राप्तायाम ? असिद्धपरिमापायाम्‌ । बहिरङ्ग अरिमापायाँ पुन; प्राप्तायामग्राप्तायों 
च ॥ ११३॥ 


| नान्तःपादसव्यपरे ॥ ६ । १। ११५॥ 
कस्यायं प्रतिषेधः ? नान्तःपादमिति सबैप्रतिषेध; । नान्तःपादमिति सबैस्याय॑ 
प्रतिषेधः । कथम्‌ ? अचीति# वतते । अचि यस्राम्नोति तस्य प्रतिषेधः । 
नान्तःपादभिति सर्वप्रातिषेधश्चेदातिप्रसङ्कः ॥ १ ॥ 
नान्तशपादमिति सबैप्रतिषेधश्चेदतिप्रसङ्घो भवति । इहापि प्राप्नोति-*अन्व्‌- 


प्र०--कि पुनः कारणमिति। द्विविधे5सिद्धले संभवति कस्माद्वहिरङ्गासिद्धत्वमुच्यते न तु 
पुर्वत्रासिद्धत्वमपि । अथाश्रयात्सिद्वत्वेनासिद्धत्वं वाध्यते तथा बहिरिङ्गासिद्धत्वमपि बाध्यतामिति 
मत्वा प्रश्‍न: । असिद्ध इति । पूर्खत्रासिद्ध मिति वचनात्‌ । आश्रयादिति । 'अप्लुतादप्लुतः 
इति प्रतिषेवाश्रयणसामर्थ्यात्‌ पत्रा सिद्ध मित्येतदसिद्धन्वं प्रत्यासत्त्या बाध्यते न तु बहिरङ्गा“ 
सिद्धत्वमौपसङ्कचानिकं 'व।ह ऊ डित्यत्र ज्ञापितं च, विप्रक्ृष्टत्वात्‌ । पयो३डित्यादो तु बहिर- 
ङ्गपरिभाषया प्लुतस्यासिद््वापादनात्‌ 'पुर्व्रा सिद्ध'मित्यस्याप्रवृत्तावाश्रयात्सिद्धत्वाभावः ॥ 
आश्चयात्सिद्धा स्यादिति। तद्विविषयस्य प्लुतस्य सिद्धत्वात्‌ 'सिद्धे'त्युक्तम्‌ । अनाश्नयणं तु 
तस्या अत्राभिमतम्‌ ॥ ११३॥ द 


नान्त! । कस्यायमिति । यद्येङः पदान्तादतीति प्राप्तस्य पूर्वेकादेशस्य प्रतिषेधस्तदायवो 
प्राप्नुत इति प्रश्नः । सबैप्रतिषेध इति। विशेषमनोक्ष्य प्रतिषेधविवानात्‌ । अन्बभिरिति। 


श्र 


उ०--तथा बहिरङ्गेति । एवं च “न वा बहिरज्गासिद्वत्वा दिति परिहारी५सङ्गत इति भावः । प्रत्या- 
सत्येति । पारिनीयत्वरूपयेत्यथ: । ज्ञापितं चेते | अनेनानुमानिकात्‌ प्रत्यक्षशिष्टं सन्निहितमिति सूचितम्‌ । 
(विप्रकृषत्वान्न तु बध्यत' इत्यन्वयः । बहिरज्ञासिद्धत्वाबांचे युक्स्यन्तरमाह भाष्ये--अथवेति । ननु प्लुत 
आश्रयाल्िद्वो न तु पूर्वत्रासिद्वमिति परिभाषेति किमुच्यते 'सा थ्राश्रयासिद्वे'यत झआाह--तदिष्येति | 
झनाश्रयणं स्विति । 'पूर्वत्रासिद्ध/मित्यस्यात्रानाश्रयणमित्यर्थः ॥ ११३ ॥ 


नान्तः पादम । यद्येड इति । 'अनन्तरस्थे'ति न्यायादित्यर्थः । अयवाविति । 'सुजाते अश्वे- 
त्यादौ । विशेषमनपेच्येति । व्यातिन्यायेन लक्ष्यानुरोधेन चबाध्यसामान्यचित्ताभयणादिति भाबः | 


NON 


% इको यणचि ६। १) ७७ | 
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प्रिरुषसामग्र॑मल्यत्‌ः भ्रत्यग्निहुषसामग्रमल्यत्‌'« । 
एवं तहतीतिः वर्तते | अकाराश्रयं यस्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः । 
अकाराश्रपमिति चदुत््ववचनस्‌ ॥ २ ॥ 
अकाराश्रयमिति चेदुत्त्व॑+ वक्व्यम्‌ । कालो अशोक । शतधारो अयं मणिः 
अयवोः प्रतिषेधश्च ॥ ३ ॥ 
अयवोश्च} प्रतिषेधो वक़्व्यः । सुजाते अर्थ॑सनृते` । अध्वयों । अद्रिभिः 
सुतम्‌" । शुक्रं तें अन्यत्‌ ' ।॥। एड्ग्रकरणास्सिद्धम्‌ । एङोऽतीति{ बपेते । एडोऊति 
यत्माप्नोति तस्य प्रतिषेधः । 
एङप्रकरणात्सिद्धमिति चेदुत््वप्रतिषेधः ॥ ४ ॥ 
एड्ग्रकरणात्सिद्धमिति चेदुत्त्वस्य प्रतिषेधो वक्तव्य! । अग्रेरत्र । वायोरत्र । 
“तो रोरप्लुतादप्लुतेः [ ११३ ] एङरचेत्युत्त्व पराप्नोति । 


प्र०--यणादेशस्यात्र प्रतिषेघप्रसङ्गः । अकाराश्रयम्िति। अकार एव निमित्तं यस्य तस्य 
प्रतिषेधो यणादेशस्त्वज्मात्रनिमित्तो नाकाराश्रय इति न प्रतिषिध्यते । 

अयबोश्चेति। अयवो ह्जज्मात्राश्रयो नाकाराश्रयौ 1 

उच्चप्रतिषेध इति । एङहग्रणमिहानुवर्तमान'मतों रोरप्लुतादप्लुत' इत्यत्रापि अनुवर्तेत 


NNNANNANNNNN, 


उ०-यणादेशस्येति | 'एड' इति नानुवर्तत इति भावः । ननु यणप्यत्राकारनिमित्तक एवेत्यत ग्राहू-- 
अकार एवेति । 

भाष्ये-न चैङः पदान्तादिति । एवं च मण्डूकानुवृत्तिरिति भावः । सेः सयावित्यादौ न दोषः, 'सावपि 
पद'मिति पच्चस्यानाशयणादिति भावः । यद्वा तेषामनभिधानमेब साविति नोध्यम्‌। 'प्रकत्यान्त 'रिति पाठे तु 
नायं विचारः, तत्र हि प्रकृतिशब्दः स्वभावे कारणे वा । 'एङ' इत्यस्य 'च प्रथमया विपरिणाम इति 
बोध्यम्‌ । यद्यपि “नाम्त'इतिं पाठेऽपि श्रानन्तयौसूवरूपस्यैव निषेधाद्श्रशवसरन्यायाचायादीनामप्यभाव 


† यजु ० वा० ११। १७; श्रयर्व० ७। ८२। ४; तै० सं० ४। १ । २। २; मै० सं 
१।८। ६; का० सं० १६ | २; तै० ब्रा० १।२।१।२३ 
% शत्मू सं० ४। १३ । १; अथर्व० ७। ८२। ५३ १८। १। २८ 


1 एङः पदान्तादति ६। १। १०६ + श्रतो रोरप्लुतादप्लुते ६ । १। ११३ 
ऋ श्रथवे० १६ । ५१३ | १ § एप्चोडयवायावः ६ । १ । ७८ 
३-ऋ ० ५ । ७६ | १- १० २-० ६। ४५१ | १ 


३-श्वु० ६। ५८। १ उदाहरणमिदं भाष्ये प्र सू० ३ प० ८१; १। १। ३ वा. १० १० 
१५६ १० १; १। १ । ४८ वा० ३ १० ३५६ पं० ३ स्थानेषु द्रष्टुं शक्यम्‌ । 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ झ० | ३ पा०। ९ आ० | १२३ सू» ] व्याकरणमहाभाष्यस्‌ 9३४ 


पर 


पुनंरेङग्रहणात्सिद्धम्‌ ॥ ५॥ 


पुनरेङ्ग्रहणं कतेव्यम्‌ ।। तत्तर्हि कर्तव्यम्‌ ? न कतेव्यम्‌ । प्रकृतमनुवतते । 
ननु चोक्मिङग्रकरणात्‌ सिद्धमिति चेदुत्त्यप्रतिषेध! इति । नेष दोषः । पदान्ताभिसंब- 
द्वमेङ्ग्रहणमनुवतेते, न चैङ; पदान्तात्परो रुरस्ति || ११५ ॥ 


अवङ्‌ स्फोटायनस्य ॥ ६। १ । १२३ ॥ 

गोरग्वचनं गवाग्रे स्वरसिद्ध'यथम्‌ ॥ १॥ 
गोरबक्कव्यः । किं प्रयोजनम्‌ ? 'गवाग्रे खरसिद्धययम्‌” । गवाग्ने खरसिद्धियेया 

स्यात्‌ । गवाग्रम्‌+ । 
अवङादेशे हि स्वरे दोष! ॥ २॥ 

अवङादेशे हि खरे दोपः स्यात्‌ । अन्तोदात्तस्गान्तर्थतोऽन्तोदात्त आदेशः 
प्रसञ्येत । कथं पुनरयमन्तोदात्तो यदैकाच्‌ ? व्यपदेशिवद्भावेन । यथै तर्हि व्यप- 
देशिवद्भावेनान्तोदात्त एवमादुदात्तोडपि, तत्रान्तयेत आयुदात्तस्यायुदात्त आदेशो 


भवति । सत्यमेवमेतत्‌ । न त्विदं लक्षणमस्ति ग्रातिपदिकस्यादिरुदात्तो भवती'ति। 
इदं पुनरस्ति प्रातिपदिकस्यान्त उदात्तो भवतीःति । सोऽसौ लक्षणेनान्तोदात्तस्त- 


प्र०--इत्येड; परस्य रोरुस्वप्रसङ्गः ॥ ११५॥ 

झवड । गोरग्वचनमिति । अय्युत्पत्तिपत्षे गोशब्दः “फि'षित्यन्तोदात्त इत्योकारस्या- 
तोदात्तस्य स्थानेऽवङ भवन्नन्तोदात्तः प्राप्रोतीति अग्विधेयः | स चागमा अनुदात्ता इत्यनुदात्तः । 
तेन चौकारस्य पदान्तताया विघातात्‌ पू्वेकादेशामातेऽवादेशो भवति ॥ गवाद्रमिति । बहुत्रीहिः । 
तत्र पूर्वपदप्रक्गतिस्वरेणाश्रुदात्तत्वं भवति । तत्युरुषे तु समासान्तोदात्तत्वेन भाव्यम्‌ । यदि 


ड०--इति 'इको गुणवृद्धी!इत्यत्रोक्त तथापि तौ स!दित्याद्यनुपपत्त्या भ्रष्टावसरन्यायस्यात्र शास्त्रेऽनज्गीकार 
इत्याशयेन वाध्यसामान्यचिन्तया सर्वैनिषेधः प्रतिपादित इति बोध्यम्‌ ॥ ११५ ॥ 

झवछ । ननु गमेडोंप्रत्ययस्वरेणाद्य दात्तस्यौकारस्याद्य॒दात्तोऽवछ सिद्ध इति किमनेनेत्यत श्राह-- 
अव्युस्पत्तीति । अम्तोदात्तस्येति । न्तोदात्तशब्देन विधानात्तया व्यवहारविषयस्येत्यथ: । एतेनास्यैका 
स्स्वादाद्य दात्तोऽप्ययमिस्यपास्तम्‌ । अग्विधौ वेष्टसिद्धिलीघवं चेति भावः । नन्वकि “एङः पदास्ता'दिति . 
पूर्वश्पापत्तिरत ्ह-तेन चेति । आद्युदाततस्वं भवतीति । गोशब्दीयान्तोदात्तस्थित्या 'गवाग्र/प्िति 


+ बहुत्रीह परकृत्या पूर्वपदम्‌ ६ । २ । १ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 


४६२ अीमगवस्पत्ञलिचिरचितं [ अवङ्र्फोटायनस्य 


NNN NN नाच्न 
NNN 


mr 
्रानततोऽन्तोदात्तस्यान्तोदात्त आदेशः प्रसज्येत । 

यदि पुनर्गमेडो बिधीयते । किं कृतं मवति ? प्रत्ययायुदात्तत्वे कृत आन्तयेत 
आयुदात्तस्यायुदात्त आदेशो भविष्यति । कथं पुनरयमाबुदात्तो यदैकाच्‌ ! व्यपदे 
शिवद्धावेन । यथै तह व्यपदेशिवद्भावेनादयुदात्त एवमन्तोदात्तोऽपि तत्रान्तयेतो 
ऽन्तोदात्तस्यान्तोदात्त आदेशः प्रसज्येत । सत्यमेवमेतत्‌ | न त्विदं लक्षणमस्ति 
धप्रत्ययस्पान्त उदात्तो भवती'ति । इदं पुनरस्ति ग्रत्ययस्यादिरुदात्तो भत्रती' ति# । 
सोऽसौ लक्षणेनाययदात्तस्तत्रान्तयत आदयदात्स्यादुदात्त आदेशो भविष्यति । 


एतदप्यादेशे नास्त्यादेशस्यादिरुदात्तो भवतीति । प्रकृतितोऽनेन खरो लभ्यः। 
परकृतिश्चास्य यथैवाद्ुदात्तेवमन्तोदात्तापि | 


प्र०--पुनरिति । आयुदात्तविधानशाखप्रवृततये व्युत्पत्तिपक्ष आश्रीयत इत्ययै; । 


पतद्पीति । 'आचन्तवदेकस्मि'न्षिति शाज्ञातिदेशे त्वदुक्तं स्यात्‌ । यदा त्वनेन कार्य- 
मात्रमुदात्तत्वमसत्येवादिस्रेऽन्तत्रे वातिदिश्यते तदोकारस्यादिव्यदेशाभाऽ; कुतस्तदादेशस्या- 
द्युदात्तत्वम्‌ । उदात्तत्वं चानियतदेशं पर्यायेण स्यादिति पच्षेऽनिष्टस्वरप्रस ङ्गः । 


'४/४/४/९/४/९/*/४/४/४/४/*/४/४/१/१/”९/१/४/”१५/१/१*”४”४”१/*/*/*”*/५/”१९/”४*/*”*/*/४/”*/४/”४”१* 


उ०--समुदाये श्रादयुदात्तत्व॑ मवतीत्यथः । समासान्तोदात्तत्ते त्वनुदात्तस्योकारस्यानुदात्त एवावइः, 
अवादेशश्रेति न विशेष इति भावः । थद्युदात्तविधानशास्त्रेति । श्राद्ुदात्तविधायकशाल्नेत्य्ंः । 


ननु स्थानिनो लक्षणत श्राद्यदात्तत्वात्किमुच्यते 'प्रकृतिश्नास्ये त्याद्यत श्राह-- आद्यन्तवदिति । 
शाखातिदेशेति । 'राद्यदात्तश्चे'ति शाज्जस्यातिदेश तदनुपपच्या तस्यादित्वव्यपदेशो5प्यतिदिश्येतेत्यथः । 
क्कचित्‌ “व्यपदेशातिदेशे” इति पाठः | यदा स्विति । एवं चौकारस्यादित्वव्यपदेशाभावेन नियतायुदात्तव्य- 
पदेशस्य सुतरामभावेन तदादेशे तदमावः सुतरां सिद्ध इस्यर्थः । गौणस्य च व्यवहारस्योभयविधस्यापि 
सर्वादादेशेऽपि पयोयप्रसङ्ग इत्याह--उदात्तत्वं चेति । तस्माद्ग्वक्तव्यः । न च “चित्रग्वग्न'मित्यादावगव- 
डोविशेषः, 'एङ' इत्यनुबृल्या तत्रैतत्यूताप्रतत्तेः | | 

लाघवमनाइत्यापि सत्रकतावछपक्षे समाधत्ते माष्ये--एवं:. तर्हीति । नन्वनडदात्तप्रहणेनासति 
यलविशेषे खख्पत उच्चारितयुणस्याविवच्षाापनादिदमसङ्गतमत आ्राह-- एकश्रुत्येति । अव्युसपननलवे तु 
न्याय्ये प्रकृतितः प्रति खरे उच्चारणीये श्रादयुदात्तोच्यास्णं विवच्चार्थमिति बोध्यम्‌ । ननु पूर्वमवङिः समासखरे 


ॐ आदुदात्तरव ३ | १। ३ Mn 
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एवं तहाद्ुदात्तनिपातन॑ करिष्यते, स॒ निपातनस्वरः प्रकृतिस््रस्य वाधको 
भविष्यति । एवमप्युपदे शिवद्भातो वक्कव्यः । यथै नियातनखर! प्रकृतिस्वरस्य बाधक 
एवं समासस्मरंस्यापि | गंबास्थि गवाक्ष] || १२३ ॥ : 


इन्द्रे च ६ । १ । १२४ ॥ 


इ्द्रादाविति वङ्कव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात--गवेन्द्रयज्ञे बीहीति । 
तत्तर्हि वङ्कव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । नेवं विज्ञायत इन्‍्द्रेअची'ति । कथं तहिं ? 
अचि भवति । कतरस्मिन्‌ ? इन्द्रेचचीति ॥ १२४ ॥ 


DLL! 


प्र०--स निपातनस्त्रर इति। एकश्रुत्या सूत्रापठे यज्नेनायुदात्तोच्वारणमन्तोदात्तत्वबाधनार्थ 
विज्ञायते । एवमपीति। परत्वात्‌ पूर्वै समासान्तोदात्तत्रे सत्यवङप्रसङ्ग इत्युपदेशिवःद्वावात्‌ 
पुवेमवडि सतिशिष्टं समासान्तोदात्तत्वं भवति ॥ १२३ ॥ 


इन्द्रे । इन्द्रादाविति । इद्रशब्द आदिर्थस्थ तस्मिन्‌ परत इत्यर्यः । केवले चेन्द्रशब्दे 
व्यपदेशिवद्धावाज्भवति । 'व्यपदेशिव-द्भावोऽप्रातिपदिक्ेने'ति तु निषेधः प्रत्ययविधिविषयः । 
इन्द्रे$चीति । इन्द्रशब्दो विरेष्योऽचीति विशेषणम्‌ । सिद्धान्ते त्वज्विशेष्यः, इन्द्रशब्दो 
विशेषणम्‌ । तदादावपि इन्द्रशब्दस्थोऽज्‌ भवीत्यवइसिद्धिः ॥ १२४॥ 


aN 


ड०-इष्टसिद्धेः किमुपदेशिवद्भावेनेस्यत आह-परत्वादिति | अवङ्प्रसङ्ग इति । स च निपातनस्वरेणो दात्तः 
प्रसज्येतेत्यनुदात्तश्रवणा्थ तदावश्यकमिति भावः | न 'च उपदेशिवद्भावस्य समानकालप्रश्‍त्तिकसमासस्वर- 
बाघनेन घरितार्थंतया हे चित्रगोऽग्र'मित्यत्न चित्रगोशब्दस्य पदसंस्कारपचे गुणापेचयाप्यादावामन्त्रताद्ु- 
दात्तसेनान्तोऽनुदात्तः । तत्राक्यागमेऽनुदात्ते उभयोरनुदात्तयोः श्रत्रणम, अवड्पच्षे तन्निपातनस्वरेण 
गकाराकारस्योदात्ततेति विशेष इति वाच्यम्‌ । श्रस्यैङो लाक्षणिकतवनात्रेतदप्रइत्तरिति दिक्‌ ॥ १२३॥ 


Sn] 


इन्द्रे च। नन्विन्धस्यादिरिति तत्पुरुषे इन्द्रशब्दपूर्ववर्तिशब्दे परत इस्यर्थ उदाहरणासङ्गतिरत 
आइ--इन्दशब्द इति । प्रययविधिविषय इति । 'पूवोद्निः” 'सपूवोचे'ति शापकस्य सजातीयविषयत्वा- 
दिति भावः । वस्तुतस्तर्पुरुष एव, इन्द्रशन्दाद्यवयवे परत इव्यर्थः । तत्किं बहुब्ीह्यश्रयणेनेति चिन्त्यम्‌ | 
वाक्ये गोशब्दस्सेन्द्रपरस्वासंभवेन समासाच्षेपारप्र्यासत्येनद्रस्योत्तरपद्स्वे एब प्रतृत्तिः स्यादिति वार्तिकारम्मः । 
उदाहरणे उत्तरषष्ठीतपुरुषगर्मः षष्ठीतःपुरुषः । इन्द्रशब्दो विशेष्य इति । ततश्राजादाविन्द्रे उत्तरपदे इत्यथः 


स्यात्‌, अचीति च व्यर्थ स्यादिति मावः । सिद्धान्ते स्विति । 'अ्रची 'व्यनुदत्तिसामध्योदिति भावः ॥१२४॥ 


† समासस्य ६। १। २२३ ` 
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प्छुतप्रणह्या अचि नित्यम्‌॥ ६ । १ । १२५ ॥ 


नित्यग्रहणं किमधैम्‌ ? विभाषा मा भूदिति । नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । पूर्व- 
स्मिल्लेव योगे» विभाषाग्रहणं निवृत्तम्‌ । ` | 

इदं तहिं प्रयोजनं प्लुतप्रयृध्चाणामचि प्रकृतिभाव एव यथा स्याधदन्यस्राप्नोति 
तन्मा भूदिति | कि चान्यल्माप्नोति ! शाकलम्‌। । 'सिन्नित्यसमासयो; शाकलप्रतिषेधं 
वक्ष्यति! स न वक्तव्यो भवति । 

झथाज्गरहणं किमर्थम्‌ ? अचि प्रकृतिभावो यथा स्यात्‌ । 


पलुतप्रद्येष्वज्ग्रहणमनथेकमधिकारात्तद्धम्‌ || १ ॥ 
प्लुतप्रणगरेष्वज्ग्रहणमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ! अधिकारादेव सिद्धम्‌ । अचीति 
प्रकृतमचुत्रतते क्ष प्रकृतप्त ? इको यणचि’ [ ६ । १ । ७७ ] इति । 
तत्तु तस्मिन्प्रकृतिभावाथम्‌ ॥ २ ॥ 


य्यम io ST i न 
` प्र०--प्लुत। नित्यग्रहणमिति। ‘इद्रे चे ति ये सूत्रं पठन्ति, “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्य'मिति 


तु द्वितीय: तन्मतेनैष प्रश्‍न: । पूवेस्सिच्चेवेति । 'इन्दे चे त्तर । शाकलमिति । हस्वत्वमित्यर्यः 
नित्यग्रहणादयमर्थो लम्यते 'प्नुतप्रगृल्यङपा एव नित्य प्रकृतिभावं प्रतिपद्यन्ते न तु खूपान्तरयुक्ता 
इति । अथवा प्लुतप्रगुह्माणामयमेव प्रकृतिभावो नित्यं भवति न तु सूत्रान्तरेण कायान्तरसहित: । 

तत्त तस्मिन्निति। यस्मिन्नच्यादेशो विधीयते तस्मिन्नेवाचि परतः प्लुतप्रगृह्माणां 


AANA AAD IY 


०० 


NA कक कक कक 00१0000000. 


-ड०--प्लुतप्रगुक्षा । नन्विद्धे च नित्यं प्लुतप्रण्द्या अचीति पाठाग्रश्नो 5थमयुक्तो5त ग्राह-इन्द्र इतीति । 
इन्हे चेत्यत्रेति । आरम्मसामथ्योदिति भावः। शाकल्यमतविधीयमानप्रकृतिभावस्येष्टत्वादाह-- हृस्वप्वमिस्यथ 
इति । अन्यथा “वायू इतीत्यादौ पन्चे हृस्वं स्यादिति भाव: । नित्यग्रहरोन शाकलनिबृत्तिः कथं लम्यते- 
ऽत श्राह--नित्यप्रहणादिति । नित्यमित्येवकाराथं । प्लुतप्रगृद्यारूपा एचेति । प्लुतरूपा एव' याहशानां 
प्रणहाप्रदचिस्तद्रूपा एव चेत्यर्थः । नित्यमिति विभाषाधिकारनिवृत्तिमूलकम्‌ । श्रथवेति । शत्र पन्चे 'नित्य'- 
मिति योगो बिमज्यते । 'अय'मिश्यध्याहारः । 'प्लुत!इत्याद्यनुवर्तते । तेनोक्वार्थलामः । परे स्वेवकाराथ- 
नित्यपदस्य प्रकृत्येत्यनेनान्वयेन यथाशरुतमाष्यसामज्ञत्ये कैयटोक्तः क्लेशः किमर्थं इति चिन्त्यमित्याहुः । 
भाष्ये-'सिनित्यसमाखयोः शाकलप्रतिषेधं वच्यति स न वक्तव्यो भवती'त्यप्रन्थः१, उपपत्त्यमावादित्याहुः । 


` असिसन्नचीति । पुनस्तदुपादानसामथ्यीखत्यासत्याभरेण य्तच्छुन्दावध्याहत्य व्याख्यानादेक- 
निगम नन न क त त त. 


इद्रे च६।१।१२४ ` ग. इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य स्वश्च ६। १ ।. १२७ 
१-नायं भाष्यपाठ इति नागेशामिप्रायः। 


. ३ सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेध; ६ । १। १२७ वा० १ 
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१५/५/४”*”*”*/४”५/४/*/»/».,२/५, 


ततु दितीयमज्ग्रहणे कतेव्यं प्रकृतिभावार्थम्‌ । तस्मिन्नचि पूर्वस्य प्रकृतिभावो 
यता स्यात्‌ । इह मा भूत-जानु उ+ अस्य रुजति | जानू। अस्य रुजति | 
जान्वस्य# रुजतीति । 

अप किम प्लुतस्य प्रकृतिभाव उच्यते ! स्तररसन्धिमी भूदिति । उच्यमा- 
नेऽप्येतस्मिन्स्वरसन्धिः ग्राप्नोति । प्लुते कृते न भविष्यति । असिद्धः; प्लुतस्तस्या- 
सिद्धत्वात्राझोति । 
प्लुतप्रकूति भाववचनं तु ज्ञापकमेकादेशात्‌ प्लुतो विप्रतिषिधेनेति॥३॥ 


यदयं “प्जुतः प्रकृत्ये'ति प्रकतिभाव॑ शास्ति तज्ज्ञापयत्याचाये “एकादेशाप्लुतो 
भवति विग्रतिषेधेने? ति । 


एकादेशात्‌ प्लुतो विप्रतिषेधेनेति चेच्छ्ञालेन्द्रेऽतिप्रसङ्ग ॥ ४॥ 


एकादेशात्प्लुतो विप्रतिषेधेने'ति चेच्छालेन्द्रेऽतिप्रसङ्गो भवति। शालायामिन्द्रः 
शालेन्द्र; । 


3७०७ NWN rr, 


~ 


शं 


So NA ANA DN OANA NANA CSN 


प्र०--प्रकृतिभावो यथा स्यादित्यर्यैः । जानु उ अस्येति। उञ्निपातः, तस्य पूर्वेण सहैकादेशे कर्तव्ये 
अक्रारस्य निमित्तत्वाभावात्‌ प्रक्ृतिमावाभावादेकादेशो भवत्येय । तत्रादिवङ्भावादेकादेशः 
प्रगृह्यः, तस्येक्को यणचीति यणादेशः प्रकृतिभावान्न भवति । 'मय उत्रों बो वेति पन्चे 
वकारः । 

अथ किमर्थमिति । 'पुर्वत्रासिद्ध मिति प्लुतस्यासिद्धत्वादेका देश; प्रागेव प्राप्नोतीत्यनर्थकः 
प्रकृतिभाव इति प्रश्न; । । 

प्लुतप्रकृतिभाववचनमिति । ज्ञापकादस्मात्‌ प्लुतः सिद्ध इति भाव; । न बेति। 
शालेन्द्रे एकादेशोश्व्तरङ्ग:, प्लुतो दूराद्वबुताद्यथपिच्चत्वाद्रबहिरङ्ग; । एवं तु सति 'देवदत्तारेअत्र 


उ०--निमित्ततादेश प्रकृतिमावयोल॑म्यते इत्यर्थः । इदमेवदाहरणमपीत्याह-तत्रादिवदिति । प्रगृहात्व॑ परादिः 
वरणमात्रवृत्तिधर्मों नेति तखउच्तित्रौँध्या । कथं तहि 'जान्वस्येति वकारोऽत ग्राह-मय इति । प्रकृतिभावस्य 
सन्ध्यभावप्रयोजकत्वाय्श्चानुपपत्तेराह-- पूर्व त्रेति । १ 


इदं न साच्चाद्विप्रतिषेधशापक, किन्तु प्लुतसिद्धत्वशापनद्वारा, भीध्यान्तरैकवाक्यत्वादिश्याई-- 


ज्ञापकादिति । माष्यै 'शालेन्द्रे'ति पाठः । अत्र पूर्व प्लुते प्रकृतिभावादेकादेशो न स्यात्‌ 


त नक कन क त सन ककमती 
+ निपात एकाजनाङ्‌ १। १। १४ † श्रकः सवणे दीः; प्लुतप्रह्मा अचि नियम्‌ 
६।१। १०१; १२५ * मय उञो वो वा ८ । ३। ३३ 
1 पूर्वत्रासिद्/ ८। २। १ ; 
४६ + 
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न वां बाहिरक्ुलक्षणत्वात्‌ ॥ ४. ॥ 
ने वातिप्रंस्ठः । किं कारणम्‌ १ नहिरङ्गलचणत्वात्‌ । बहिरङ्गः प्लुतः । 
अन्तरङ्ग एकादेशः । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ १२५ ॥ 
आङोऽचुनासिकश्छन्दसि ॥ ६ । १ । १३६ ॥ 
आडोउनथेकस्य ॥ १॥ 
आङोञ्नथैकस्पेति बक्गच्यम्‌ । इह मा भूत्‌- इन्द्र बाहुभ्यामातरत्‌ । 


तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ ? न वक़व्यम्‌ । बहुलवचनाज्न भविष्यति । आङोञ्चुना- 
पिकरछन्दसि बहुलम्‌ ॥ १२६ ॥ 


त कक SE Sonn > 
प्र०-त्वसी!ति प्लुतेकादेशयोविप्रतिषेधो नोपपद्यते, प्लुतस्येकपदाश्रयत्वादन्तरङ्गत्वात्‌। एकादेशस्य 
तु पदद्वयाश्रयत्वाद्रबहिरङ्गत्वादिति चिन्त्यमेतत्‌ । १२५ ॥ 


आङो । आडो5नर्थकस्येति । 'अभ्र आँ अपः इत्यादौ सप्चम्पेव तुदर्थस्योक्तत्वात्तदर्थ 
वृत्तिरेवाडनर्थकः, अनर्थान्तरवाचित्वात्‌ । यथा 'अधिपरी अनर्थका' विट्युंछ १1/.*आतर'दित्यत्र 
तु क्रियाविशेषणत्वादर्यवानाड्‌ ॥ १३६ ॥ 


उ०--बहिर$ इति। त्रैपादिकासिद्धस्वमेव नाप्राप्तत्वादनेन बाध्यते, न बहिरज्ञासिद्धत्वमपीति भावः । 
चिन्त्यमेतदिति । एवं घान्तरज्नबहिरज्ञयोविंप्रतिषेघायोगेन विप्रतिषेधोक्तिरयुक्ता, एतद्विषये येन नाप्राप्तिन्यायेन 
त्रेपादिकासिद्धत्वामावो शाप्यते । भ्रन्तरङ्गत्याच्चात्र पुत इति वक्तुमुचितमिति तापर्थम्‌ । परे तु प्छुतस्यापि 
वाक्यत्वसंपादकपदान्तरसापेक्षतयैकादेशसमश्वमेवेति चिन्त्यमेव च्न्त्यमिब्याहुः । 

[ 'ननु कैययेक्तान्तरज्ञस्वाभावेडपि एकवाक्यसापेक्षुप्लुतापेज्ञया मिन्नवाक्यस्थाकारसापेक्षृत्वेनेका- 
देशस्य बहिरङ्गसखेन विप्रतिषेघानुपपत्तिस्तद्वस्थेति चेन्न त्रेपादिकेऽन्तरङ्गे वहिरज्धपरिभाषाया अप्रइत्तेग्रन्थ- 
कृत्संमतत्वात्‌ । “श्रतो रो'रिति सूजस्थाप्लुतस्यान्तरङ्ग्वामिघायकमाष्यशेखरादिकं तु बहिरङ्गत्वामावता- 
स्पयेकमिति दिक्‌ । ] 


असिद्धं बहिरङ्गमिति । स्वदृष्टयासिद्धश्यापि बहिरज्गस्यान्तरङ्गं प्रत्यसिद्धत्वव्युत्पादनमनया नानु? 
पपन्नमित्यतो रोरित्यत्र-निरूपितम ॥ १२५ ॥ 


अङोऽनुना । नन्वर्थबोधनाय शब्दप्रयोगादनर्थकस्वमचुपपन्नमत आह--अश्न इत्यादि । क्रिया 
विरोषणस्वादिति । क्रियागतविशेषद्योतकस्वादित्यथँ; । भाष्ये--बहुलवचनादिति । सर्वविधीनां छन्दसि 
_ वैकल्यिकत्वादिति भावः ॥ १२६ ॥ 


-झयमुद्‌द्योतप्रन्यो न सावंत्रिकः । 
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इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हुस्वश्च ॥ ६ । १ । १२७॥ 


| 
| किमथश्वकार! १ प्रकत्येत्येतदनुकृष्यते% किं श्रयो जनम्‌ ? खरसन्धिमो भूदिति॥ 
| नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । हस्त्रवचनसामध्योत्न भविष्यति । 

| 

| 


भवेदीघोणाँ द्वस्त्रवचनसामथ्योत्खरसन्धिने स्याइघ्रस्वानां तु खलु स्वरसन्थिः 
प्राभोति । हृखानामपि ह्रवचनसामथ्यौत्स्वरसन्धिन भविष्यति । न हस्तानां स्वाः 
प्राप्लुवन्ति, न हि थुक्तवान्पुनसुडक्े, न च कृतश्मश्रः पुनः श्मश्रणि कारयति । 
। ननुच पुनभ्रवृत्तिरपे इष्टा । ुक्वावानपि पुनशचङ्के, कृतरमश्रु्च पुनः श्मश्रूणि 
| कारयति । सामध्यात्तत्र पुनःप्रवृत्तिमवति भोजनविशेषाच्छिहिपविरोषाद्वा; 
हस्वानां पुनह्वेस्रवचने न किंचिञ्रयोजनमस्ति | अकृतकारि खल्वपि शास्त्रममिवत्‌ । 
तद्यया--अग्नियेददण्धं तददति । 


NNN 


. ग्०-इकोऽसवणे। 'लुटि च वलूप' इत्यत्र व्याख्यानादधिक्रारस्य सिद्धत्वात्सवेचका- 
राणां प्रत्याख्यानात्‌, अधिकाराभिव्यक्तये क्रियमाणेष्वपि वा चकारेषु ह्वस्वविधानसामर्थ्यात्‌ 
स्वरसन्ध्यमावस्य सिद्धत्वादनर्थकश्चकार इति मत्वाह--किमर्थ इति । भवेदिति । दीर्घा 
हस्वाश्चेकः सत्ति कुमारी अत्र, दधि अत्रेति । ह्रस्वश्च दीर्घाणामारम्यते न ह्वस्वानामु, स्वत 

' एव हस्वरूपत्वात्‌ । न हि भुक्तवानिति । भुजेस्तृप्तिफलत्वात्‌ फलाभावात्पुनर्मोजनाप्रवृत्तिः । 
। अत्तैकान्तिकमेतदित्याह--नचु चेति । सामर्थ्यादिति । फलविशेषसङ्भावादित्य्थः । प्रीत्यति 
शयो भोजनविशेषस्य फलम्‌ । इह तु फलाभावात्पवृत्तिननस्तीत्ययः । स्वरसन्धिमा भूदिति। 
यणादेशबाधनार्थ हुस्वस्य हुस्वविधानं स्वह्पप्रत्यापत्यर्थमित्यर्यः । 'अभिदेग्धं न दहति अयोग्यः 
व CRU न 


उ०--इको ऽसवर्णे । ननु 'लुटि 'च क्लुपः इत्यत्र स्वेचकाराणां प्रत्याख्यानात्पुनः प्रभो5युक्तो५त 
ग्राह--लुटि चेत्यादि | अधिकाराभिव्यक्तये इति । स्फुटप्रतिपत्तये क्रियमाणेष्वपि अत्र व्यर्थः फलामावादिति 
भावः । स्वत एवेति । अप्रासे हि विधिरथंवात्न तु प्रासे इति भावः । नन्वभ्यासदाद्याय सकृतपठितो ऽप्य 
नुवाकः पुनः पठयते इत्याशङ्कय यत्र सकृठवृत्त्या फ्नसंपत्तिस्तन्न पुनः प्रशत्तिनेत्याह--सुनेरिति । भाष्ये- 
सामथ्यौदित्यस्य समीचीनो 5थः प्रयोजनं यस्य तद्वावादित्यथंस्तदाह--फलविशेषेति । हस्वविधानेन स्वरः 
सन्ध्यमावमुपपादयति--हृस्वस्य हृस्वैति । झमिदृष्टान्तो वैधम्योन युक्त इत्याह- अगिदँग्धमिति । न च 


SS 


कॅ प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे ६। १। ११५ कक 
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३६८ अीमगवत्पतञलिविरज्रितं [ इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य 


हस्वानामपि हस्ववचन एतत्रयोजनं खरसन्धिमा भूदिति । कृतकारि खत्बपि 
शास्त्र पर्जन्यवत्‌ | तद्यया--पजेन्यो यावदूनं पूर्ण च तत्सवैमभिवर्षति । 

इदं तहिं प्रयोजनं “लुतप्रगरद्या” अुङष्यन्ते । इकोञ्सवर्णे शाकल्यस्य स्वथ 
प्लुतप्रसदाश्र प्रकृत्या| । नित्यग्रहणस्याप्येतत्मयोजनणुक्कस्‌} । अन्यतरच्छक्यमवकतुम्‌ । 

सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषधः ॥ १ ॥ 

िन्नितयसमासयोः शाकलस्य प्रतिषेधो वक्कब्यः। अर्य ते यो नियः; । 
प्र॒जां विन्दाम ऋत्वियाम्‌ । वैयाकरणः सौवश्वः । 

नित्ग्रहणेन नाथ! । “सित्समासयोः शाकलं न भवतीत्येव । इदमपि सिद्ध 
भवति-वाप्यामश्चो वाप्यश्वः । नद्यामातिनेद्यातिः । 

ईषा अचादिघु च्छुन्दासि प्रकृतिभावमात्रम्‌ ॥ २ ॥ 

शपा अच्षादिषु च्छन्दसि प्रकृतिभावमात्रं द्रष्टव्यम्‌ ।' इंपा अतत । कै ईमरे 

पिशङिला । यथा अङ्गदः ॥ १२७ ॥ 


AANARNANAINNS IAA I SANA NANA SAA SAAN SA SIS WY YY YY "०००० 


अ०-त्वा'दिति नासो दृष्टान्त उपादेयः । इहापि [ पुनः ] न दुर्लभो दृष्टान्त इत्याह-छृतकारीति 
सिन्नित्यसमासयोरिति । नित्याधिकारविहितः समाप्तो नित्यसमासः यो वा विग्रहा- 
भावादस्वपदविग्रहत्वासित्यः समासः.सोऽपि नित्यसमासः । वैयाकरणः सौवश्व इति । प्रदेशा- 
न्तरपाठाश्रयेणेवं पठितम्‌ । -'व्याकरणं' 'स्वश्ध' इत्येतावदप्यत्रोदाहरणं संभवति । वाप्यश्च 
इति । सुप्सुपेति समासः । 'संज्ञाया'मिति तु समासस्य नित्यत्वात्सिद्ध: प्रतिषेधः ॥ १२७ ॥ 


टी न न लक. 
उ०- हृखस्य वैकल्पिकतया इस्वाभावे प्रकृतिमावार्थ घकारः। तेन “चक्री अत्रे त्यादिसिद्धिः। प्रकृतिभावस्यापि 
वैकल्पिकत्वातपक्षे चक्रयन्रेत्यपीति वाच्यम्‌। चक्री नेत्यस्य संहिताया अविवज्ञायां सिद्धेः । न 'चोत्तरसत्रस्य . 

 समासे5पि प्रवृत्या तदविषये 'विश्वपा ऋषीणा मित्यर्थे चकारः । भाष्यविरुद्धस॒त्राशयकल्पनापेक्षया सामर्थ्य- 


सिद्धानुवादकश्नकार इत्येव सूत्राशयस्य वक्तुमुचितत्वात्‌ । भाष्ये-प्छुतप्रगह्माश्र प्रकृत्येति । प्रकृष्येवेत्यर्थ: । 
व्याकरणस्वश्वयोः 'कुगती'ति नित्यसमासः । विग्रहाभावो 5स्वपदविग्रहत्वं च नित्यसमासत्वे हेतु: । अस्व- 
पदविग्रहोदाहरणं कुमायै इदं कुमयौर्थमिति । 

निलब्बादिति। समासाथोन्न्यूनाधिकार्थविग्रदामावेनास्य नित्यतमासत्वब्यवहारादिति भावः ॥ १२७॥ 


1 प्लुतप्रगह्या अचि नित्यम्‌ ६ । १ । १२५, { ६ । १ । १२५ सूत्रभाष्यारम्मे । 
१-ऋ० सं ३ । २६ । १०; यजु० वा० ३ । १४; १२ । ५२३ १४ । ५६; अथवे० ३। 
२० । १; तै० सं १। १।५.। २; मै० सं० १।५.। १; का० सं०२।४; जे० ब्रा० १ । ६१३ 


श० ब्रा०२। ३। ४। १३; तै० ब्रा? १।२।१। १६ ६ छन्द्सि घस्‌ ५। १ । १०६ 
२-ऋ० सं० ८। ५। २६ ३-यजु० वा० २३ । ५४ 
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a 


चत्यकः ॥ ६। १ । १२८ ॥ 
किमर्थमिदमुच्यते ? 4 
ऋत्यकः सवणाधथम्‌ ॥ १ ॥ 
सवणार्थोऽयमारम्भः । होत्‌ ऋश्यः । 
अनिगन्ताथे च ॥ २॥ 
खट्व ऋश्यः | माल ऋश्यः । 


ऋति हस्वादुपसगादूवृद्धिर्विप्ातिषेधेन ॥ ३ ॥ 


ऋति हस्वो भवतीत्येतस्मादुपसगोदवृद्धिभवति विप्रतिपेषेन# । ऋति हस्तो 
भवतीत्येतस्पावकाश;-खद्रव ऋशयः, माल ऋश्यः । उपसगोदबुद्धेखकाश;-विभाषा 
हस्वत्वं यदा न हस्वत्वं सोऽवकाशः । दस्त्रप्रसङ्घ उभयं प्राभोति--उपार्थ्नोति 
राध्नोति । उपसगोद वृद्धिमवति विप्रतिपेधेन । 
` स तह विप्रतिपेधो वक्व्यः ? न वक्व्यः । उक्क तत्रा धातुग्रहणस्य प्रयोज- 
नमुपसगोदति घातौ वृद्धिरेव यथा स्याद्यदन्यत्माभोति तन्मा भूदिति ॥ १९८॥ 


अप्छुतवदुपस्थिते ॥६॥ १ । १२६ ॥ 


उपस्थित इत्युच्यते किमिदसुपस्थितं नाम ? अनाषे इतिकरणः । सुश्लोकार इति 
सुल्लोकेति । 
अथ वद्ठचनं किमर्थम्‌ ? 
चहूचनं प्लुतकायेप्रतिषेघाथेम्‌ ॥ १ ॥ 
वचन क्रियते प्लुतकार्यप्रतिषेधार्थम्‌ । प्लुतकाय प्रतिपिध्यते, त्रिमात्रता न 


NNN PN PT) 
AE Se NINN UAE IS YAY III NSTI ४०६७ ९८१. 


प्र०--अप्लुतब । अनार्ष इति । पदस्येयत्तापरिज्ञानाय स्वरूपे$वस्थापनाथं यइतिः प्रयुज्यत 
इत्यर्थ: अथेति। प्लुतस्य श्रवणेन न भाव्यमिति प्लुत एव निषिध्यतां किमतिदेशार्थन वद्ठचनेनेति 
भावः । अझी३इति ! अत्र प्ुताश्रयोऽपि प्रकृतिभावः प्राप्तोति परगृह्याश्रयोऽपि । तत्र प्लुताश्रये 


PP Sid 


ड०--अप्लुतव । ऋषिवेंदः । तत्र भव र्घः । यया इला इति’ मे मन इति? । ततोऽन्यो- 
उना । स कुतन्ेत्यत आह-पदस्ेति । 'प्रयुज्यते' इत्यस्य पदकारैः सोऽपीति शेषः । ननु प्ुताप्रतियेधाय 
बतिरिति प्रश्षोऽतुपपन्नोऽत श्राह प्खुतस्येति । स्वरसन्धेरवश्य भावादिति मावः । 'भ्रन्येन विहितत्वाः- 
RSS BSR स्स्स 
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४७० श्रीभगवत्पतज्ञज्िविरचितं [ ई३ चाक्रवर्मणस्य 


प्रतिषिध्यते । किं चेदानीं त्रिमात्रताया अप्रतिषेधे प्रयोजनं यावता प्लुतकार्ये 
प्रतिषिद्धे स्त्ररसन्धिना भव्रितव्यम्‌ । 
प्लुतप्रतिषेधे हि प्रगृद्यप्लुतप्रतिषेधप्रसङ्गोऽन्येन विदितत्वात्‌ २॥ 
प्लुतप्रतिषेधे हि सति प्रग्रह्मस्यापि प्लुतस्य ब्रिमात्रतायाः प्रतिपेधः प्रसज्येत । 
अग्नी रेइति । वायू इति । किं चेदानीं तस्या अपि त्रिमात्रताया प्रतिषेधे प्रयोजनं 
यावता प्लुतकायें प्रतिषिद्धे स्वरसन्धिना भवितव्यम्‌ । न भवितव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ?- 
अन्येन विहितत्वात्‌ | अन्येन हि लक्षणेन प्लुतप्रशद्वस्य प्रकृतिभाव उच्यते अग्ृह्म 
प्रकृत्येशतिक || १२६ ॥ 
इ३ चाक्रवर्मणस्य ६ । १ । १३० ॥ 
किमथमिदमुच्यते ! 
ई३ चाक्रवर्मणस्येत्यनुपस्थितार्थम्‌ ॥ १ ॥ 
अनुपरिथतार्थोऽयमारम्भः । चिनु ही ३ इदम्‌ चिन्नु हीदस । सुनु हीरे इदम्‌ 
सुनु हीदम्‌॥ ईकारग्रहणेन नार्थः | अविशेषेण “चाक्रवर्मणस्याचार्यस्य पुलुतवङ्गवती?- 
त्पेव । इदमपि सिद्ध भवति वशा३ इयम्‌ वशेयम्‌ ॥ १३०॥ ` 


प्र०--प्रतिषिद्धेडपि प्रगुह्माश्रयप्रक्ृतिभावात्‌ प्लुतस्य श्रवणं सिध्यति । प्लुतस्य तु निषेधे क्रियमाणे 
श्रवणं न स्यात्‌ ॥ १२९॥ 


इश्चाक्रव । 'ई३' इति त्रिमात्रस्य निर्देश: । किमर्थमिति । किमुपस्थितग्रहणाल॒वृत्त्य 
प्राप्तविभाषेयम्‌, अथ तप्निवृत्त्या त्या पुर्वविप्रतिषेधादप्राप्रविभाषा, अथ परविप्रतिषेधादुभयतो विभा- 
षेति प्रश्नः । अचुपस्थिताथेमिति । उभयत्र विभाषेयं, परविप्रतिषेधस्य न्याय्यत्वात्‌ ॥ १३०॥ 


उ०--दिति वार्तिकांशमवतारयति भाष्ये--किं चेद्रानीं तस्या अपीति | प्रगह्मसज्ञक'लुतनिष्ठाया इत्यर्थः । 
“न्येन विहितत्वाःदिति हेतुं व्याचष्टे--तत्रेति ॥ १२६ || 


ईश्चाक्रव । प्रयोजनविषयसन्देहोपपत्ति दर्शयति--किमिति । ग्रन्ये तु ‘उपस्थित? इत्यनुदृत्तिम- 
मिप्रेयारम्मसामथ्योदेव विकल्पे सिद्धे 'वाक्रवर्मणस्येति किमर्थमिति प्रश्नः । उत्तरार्थस्तु स्पष्ट इत्याहुः । 
उभयत्र विभाषेयमिति । नन्विदमीकारप्रत्याख्यानपरमाध्येण विरुद्ध, तठत्याख्याने हि सुश्लोकेतीत्यादाविव 


'चिनुहीती'त्यादाबपि निब्याप्लुतवद्वाव एवेष्टः । तेन वैकल्पिकबोधिताभावस्य येन नाप्रातिन्यायेन बाधौचि- 
त्यादिति चेचिन्त्यमेवैतत्‌ || १३० | 


ॐ प्लुतप्रग्रह्या अचि नित्यम्‌ ६। १। १२५ 
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= 0000) 
दिव उत्‌ ॥ ६१ १ । १३१ ॥ 
किमर्थस्तकार! ? “तपरस्तत्कालस्प'[ १ । १ । ७० ] इति तत्कालो यथा स्यात्‌। 


Ne र ~ 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । आन्तर्यैतोऽधमात्रिकस्य व्यञ्जनस्य मात्रिको भविष्यति ॥ 
न सिध्यति | ऊठि कृत आन्तर्यतो दीर्घस्य दीर्घ; प्राप्नोति-- 


तदथं तपरः कृतः । 
एवमर्थं तपरः क्रियते ।। १३१ ॥ 
सुटू कात्पूवें: ॥ ६ । १ । १३५॥ 


कातपूर्ग्रहणं किमर्थम्‌ ? कातपूर्वो यथा स्यात्‌ । संस्कृती संस्कर्तुम्‌ । नेतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ । सुडित्यादिसिङ्गोऽयं# करोतिश्च ककारादिस्तत्रान्तरेण कात्पर्वग्रहं कात्पूवे 
एव भविष्यति || अत उत्तरं पठति 


प्र०--द्व उत्‌ । कृत इति । दुम्यामित्यादो परत्वादूठि कृते पुनः प्रसज्भविज्ञानादुत्त्व 
क्रियते, ऊड्विधो तु क्ङितीति नानुवत्तत इति पक्षमा भरित्येदमुक्तम्‌ । नचु भाव्यमानत्वादुकारो भिन्नः 
काले न ग्रहीष्यतीति नार्यस्तकारेण । एवं तहि. तपरत्वमेव ज्ञापकं 'भाव्यमानोऽप्युकारो भिन्नकालं 
सवण गृह्हाती'ति । तेनामूस्यामित्यादौ दीर्घस्य दीर्घो भवति ॥ १३१॥ 


सुटकात्‌ । वक्ष्यमाणैः सूत्रे: ककारारेरेव घातोः सुड्विधीयत इति पृच्छति--कात्पूवे- 


ग्रहणमिति । अथवा धातूपसर्गयोः कार्यमन्तरङ्गमित्यडम्यासाम्यां पूर्वमेव सुड्भविष्यति, स च 


उ०--दिव उत्‌ । परत्वादिति । उत्वं दु 'विमलद्यु'इत्यादी सावकाशम्‌ । तत्र सोलुका लुप्तत्वेनोठः 
प्राप्त्यमावात्‌ । भाव्यमानो5पीति । तेनाद्सोसेदौदु दो म इत्यत्र दी्घविधान सिद्विः । तदाह तेनेति । 
यन्नु तत्र समाहारद्वन्दनिर्देशेनैव सिद्धे शापनस्य फलाभाव इति, तन्न । समाहारदन्दे प्रातिपदिकत्वे5न्तर्वातं- 
सुपोलुंकि हृस्वदीर्घयोः प्रासयोदीर्घस्य शब्दान्तरप्राप्त्यानित्यत्वेन नित्यत्वादूप्रस्वे, वर्णद्वयाश्रयदीधरोपेक्षया- 


. न्तरङ्गत्वाद्वा हस्रे कृते पश्चाद्दीघे 'उ' इति रुपासिद्ध; ॥ अत एव ऊकाल’ इति सूने 'उकाल' इति 


सूना कारीत्याशयात्‌ ॥ १३१ ॥ 


सुट कार्पूरव: । सुदो देशविशेष पत्ये कापूप्रहणस्यातश्यकलेन प्रश्‍नानुपपत्तेराह--वचयसा- 
शैरिति । ग्रस्याधिकारतया वद्धयमाणसत्रेकवाक्यत्वात्तत्र च करोतिकिरत्योः काद्योरेव निर्देशादिति भावः । 


नन्बड म्यासविषये मध्यप्रवेशार्थ तदावश्यकमत आह--अथवेति । वच्यमाणानेकेति । श्रडम्यासर्वात 2९. 


† च्यूवोः शडनुनासिके च ६ | ४। १६ ` # आदन्तौ टकितौ १ । १। ४६ 
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४७२ भ्रीमगवतपतज्ञल्िविरचितं ` [ सुट दात 


sv ors NN रू» ~ 
सुटि कातूयैवचनमककारादौ कार्यम्‌ । सुटि कात्पूववचन क्रियतेऽककारादौ 
करोतौ कातूर्वो यथा स्यात्‌ । संचस्करतुः संचस्कर! | 
सुटि कात्पूववचनमककारादौ कात्पूवाथसिति चदन्तरणाप 
तत्सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ र 1 
सुटि काप्पूर्ववचनमककारादी कात्यूबोथेमिति चेदन्तरेणापि कात्पूवैग्रहणं 
सिद्धम्‌ । क “ १ ४० A ९.0 
द्रिवेचनात्‌ सुड्विप्रतिपेधेन । विवेचनं क्रियतां सुडिति सुड्भविष्यति चिप्रति- 
पेसेन । तत्र द्विेचनं भवतीत्यस्यावकाशः--विमिदतुः बि भिदुः । सुटो ऽबकाशः- 
संस्फती संस्कतुम्‌ । इहोभयं प्राप्नोति--संचस्करतु/ संचस्करुरिति । सुड्भवति 
विग्नतिषेधेन । 
द्विवेचनात्सुड्विप्रातिषेधेनेति चेद्‌ द्वि सूते शब्दान्तर भावात्पुनः प्रसङ्ग; ॥ ९ 


दिर्षेचनातसुडविप्रतिषेधेनेनेति चेदद्रिभूते शब्दान्तरस्याकृतः सुडिति पुनः सुद्र स्यात्‌। 


A NANNNNANAN ANNAN Y 


प्र०-टित्त्वात्पूरव इति प्रश्नः । अथवा वक्ष्यमाणानेकप्रयोजनसंमवे तह्विशेषज्ञानाय प्रश्नः । आदि 
लिङ्ग इति । आदिलिङ्गमस्यास्तीत्यक्रारो मत्वर्थीयः । खुटि कात्पूवेबचनमिति । अडभ्यासः 
योरन्तङ्गत्वं मन्यते । | £ 
दविवचनात्खुडिति अन्तरङ्गबहिरङ्गभावमनपेक्ष्य विप्रतिषेध उच्यते । तत्र सुटि कृते 
धुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ 'स्कृ'शब्दस्य ट्विवेचने शपूर्वाः खय इति खयः शेषे सिद्धं रूपम्‌। 
शुब्दान्तरस्येति । स्थाने दिर्वचने शब्दान्तरत्वम्‌। व्यक्तो पदार्थ चक्रकदोषानवतारः ग 
दृगतौ विप्रतिषेध’ इति सुटि कृते द्विवेचनाप्रसक्ञात । तस्मादाकृतिपक्षे पुनः प्रसज्भाविज्ञात्सुटि कृते 
द्विवचनमिति व्यक्त्यन्तरेडपि जातिसद्भावाततदवद्वारेण पुनः कार्यप्रवृत्त्या चक्रकदोषापत्तिः । 


oor TTT ~ ,..../५/८८”४८४४४**”***४४४४४४४४४४४४५४४५४४४४४४४४४ कक कक कक कक Dd 
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उ०--सुगिनवत्त्यर्थ वा, तत्रापि प्रवृत्यर्थ वेत्यनेकेव्यर्थः । ननु लिङ्गशब्दस्य नपुंसकत्वास्पुस्वानुपपत्ति:, 
सामानाधिकरणयाबुपपत्तिश्चेत्यत आह--आदिलिज्ञमिति । आदिस्वप्रयोजक लिङ्गमित्यर्थः । ननु परत्वा- 
द्धवापसगकार्यस्यान्तरङ्गस्वाच सुटि द्विवचनादौ सिद्धि मत्वाह--अडम्यासयोरिति | अडग्रदण व्यर्थम्‌ 
ग्रे 'संचस्करतु' रिव्यस्थैवोदाहरणात्‌ । किं च बिकरणविशिष्टस्याङ्गस्याटि व्यवधानात्सुट्घासिरेव न, द्वित्वस्थ 
तु स्थे द्विबँचनस्वपचे तत्र कृते प्रातिरिति बोध्यम्‌ । (पूर्व घातुः साधनेन युज्यते' इतिपच्षे इदम्‌ | 
“न्यते? इव्यनेनास्यासिद्धान्तव्वं दशयति । 
नन्बन्तरज्गहिरङ्गयोः कथं विप्रतिपेधोऽत आह-अन्तरङ्गेति ॥ दिःप्रयोगपक्षे शब्दान्त रपवः 
भावादाइ- -स्थाने इति । व्यक्तावित्याकृतीति च सङ्गद्ग्यादपचत्रीजोपलच्णम्‌ । ननु न प्रयोजनातुवर्ति 
प्रमाणः पिति “न हाब्यवस्थाकारिणे'त्यादिना कथं चक्रकदोषपरिहारोऽत आराह--सकृषदृत्त्यैवेति | विकारः 
MRSS न पल ० स स्स स्स 


† लिटि घातोरनम्यासस्य ६। १ । ८ 
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द्विसूते शब्दान्तर भावात्पुनःप्रसङ्ग इति चेद्‌ द्विवचनम्‌ ॥ ३ ॥ 


सुटि कृते शब्दान्तरस्पाकतं द्विवेचनमिति पुनद्विवेचनं प्रोमोति । 
तथा चानत्रस्था ॥ ४ ॥ 
पुनः सुट्‌ पुनर्द्रिचेचनमिति चक्रकमनत्रस्था प्रसज्येत । 
नास्ति चक्रकरग्रसङ्ग । न ह्यव्यवस्थाक्रारिणा शास्त्रेण भवितव्यम्‌ । शाख्रतो 
हि नाम व्यवस्था । तत्र सुटि कृते द्विवचनं द्विवैचनेनावस्थानं भविष्यति । 
अड्डयवाय उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


अड्व्यवाय उपसङ्कयानं कतव्यम्‌ | समस्करोत्‌ समस्कापीत्‌ । 
अभ्यासव्यचाये च ॥ ६॥ 


अभ्यासव्यव्ाये चोपसङ्घयान कतेव्यम्‌ । संचस्करतुः संचस्करु; || किमुच्यते 
“अस्यासव्यवाय'इति यदेदानीमेबोझ 'द्विवेचनात्सुड्विप्रतिपेधेने'ति । 
प्र०--सहत्पवृत्तैव लक्षणस्य चरितार्थत्वमाश्रित्य परिहारः। चक्रमिव विपरिवर्तैनात्‌-चक्रकम्‌ । 
इवार्थे 'संज्ञाया'मिति कस्भ्रत्ययः । पुन्विवचनप्रसड्भश्वानम्पासस्थेत्यस्य प्रत्याख्यानादुच्यते । 
अथवा साभ्यासाद्यः प्रत्ययो विधीयते तत्रानभ्यासस्येति प्रतिषेधः । 

अड्व्यवाय इति । 'अडम्यासव्यवायेऽपी'ति सूत्रस्यापाठे वातिकप्रवृत्तिः । परत्वा द्विकर- 
णान्तस्याङ्गस्याडागमे कृते तेन व्यवघानात्समोऽनन्तरः करोतिर्न भवतीति वचन॑म्‌ । 


अभ्यासव्यवाये चेति । नाप्राप्तः सुडुपसद्धथायते, अपि तु प्राप्त एव वचनेन देशविशेषेऽ- 


ड०--कृतशब्दान्तरस्वेन लक्ष्यभेदो नाभीयत इति भावः | अथवा साम्यासभ्यादिति। “अन म्यासस्ये'ति 'लिटी'- 
त्यादि निमित्तविशेषणम्‌, अनम्याससंत्रन्धिनि लिटोत्यादि क्रमेणार्थः संतरत्धश्च विहवितस्वमेवेति मावः | 
एवं च 'कात्पूर्वप्रहणमम्यासविषये देशविशेषप्रतिपल्यर्थ मित्युक्त तत्र अड॑विषये च ताभ्यां व्यवायास्सुट 
एवाप्रापतिरिति वाक्यकारो वार्तिकरमारभते--श्रड व्यवाय इत्यादिना । सुट उपसद्कथान मित्यर्थः । सूत्रस्यापाठे 
इति । एवं चाडम्यासब्यवायेऽपीसमनार्षः सूत्रपाठ इति भावः | ननु पूर्वं सुरि ततो टि सिध्यति, किं च 
“यदागमा! इति न्यायासस्वाङ्गध्याव्यवधायकस्वान्न दोषोऽत आह--परत्वादिति । निस्यत्वाद्विकर्‌ण्‌ तदन्ताङ्ग- 
स्यावयबोऽडिति धातोर्व्यवघायक इति भावः | 


नन्वम्यासस्य व्यवघायकत्वं प्रसिद्धमिति कि वचनेनेत्यंत आह--नाप्राप्त इति । श्रन्तरङ्गत्वासूर्ं 
विखेऽम्यासासूर्वः सुटप्रात उपसङ्कथानेन परस्तान्नीयत इत्यथः | परे तत्तरलण्डसैवार्थवल्वाडातुवर, | 
शतोऽत्रापि व्यवधानादद्रपतशयैवोपसङ्कयानमित्याहुः । एवं चैतद्‌यै कासपूर्वग्रदणे न कतेव्यमिति तसयस्‌। | | 
६० { 
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४७३ 


अविप्रतिषेधों वा बंहिरज्ञलचणत्वात्‌ ॥ ७ || ह 
अविग्नतिपेधो वा पुनः सुटा । कि कारणम्‌ ! बहिरहलक्षणत्वात्‌ । बहिर 
इलचणः सुट । अन्तरङ्गं द्रिवेचनम्‌ । असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग । 

हंबमर्थमेव तर्हि कात्पूवग्रहणं कतेव्यं कासूर्वो यथा स्यात्‌ । 

क्रयमाणेऽपि वै कात्ूवग्रहणेः्र न सिध्यति न ह्ययं कात्पूचैग्रहणेन शक्यो मध्ये 
प्रवेशयितुम्‌ । किं कारणम्‌ ! आदिलिङ्गोऽयं क्रियते करोतिश्र ककारादि!, दृष्टश् 
पुनरातिदेशिकः करोतिरंककारादि! । 


PRP YN itt 


प्र०--वस्थाप्यते।। विप्रतिषेध इति । पदद्वयाश्रयत्वात्सुड्‌ बहिरङ्गः । एकपदाश्रयत्वात्तु हिवेचन- 
मन्तरङ्गमिति तुल्यबलत्वाभावाद्विश्रतिषेत्राभावः । पवमर्थमिति । अस्तरजञत्वाद्रद्रिवचने र 
परत्वादन्तरङ्गत्वाद्वाडागमे मध्यानुप्रवेशार्थ सुटः कालूबैग्रहणम्‌॥ कालाववारणाथ वा, केतः 
कादित्वावस्थायामेव सुड्भवति । कृते सुटघडट्विवैचने भवतः । क्रियमाणेऽपीति । परत्वान्तर- 
त्वाम्यामडडिचनयोः कृतयोध्त्वात्सुटो मध्येऽचुप्रवेशाभावः। करोतिश्चेति । संस्कर्तेत्यदौ । 
ततश्वात्रेव स्यात्‌ । अड्द्विवचनयोस्तु कृतयोष्टितत्वात्कातवैग्रहरणाच विरुद्धदेशसमर्प णादप्र- 

वृत्तिरेव सुटः स्यात्‌ । दृष्टश्चेति । अडम्यासवानित्यर्यः । स हि खानिवद्धावादातिदेशिकः । 
. अनागमकानां सागमका आदेशा' इत्यडागमयुक्तोऽप्यातिदेशिकः, ततश्च कातयूवेग्रहणात्कका- 
रादेरेव स्थान्न त्वडम्यासवत इत्यर्थ; । 


"४४४७ 


` ड०--इदानी भाष्यकारो वचनारम्मेण सूजप्रत्याख्यानमयुक्त मन्यमान आह--एवसर्थेमेवेति । तत्राडू- 
व्यवाये यथा सत्रेण सिध्यति तदाह--परल्वादन्तरज्ञस्वाद्वेति सुटो विकरणाच पूर्वमडागम इत्यथः । वस्तुत 
इदं माष्यं स्याने दवचनं, देशप्रक्लुप्त्यर्थ कातूबंग्रदण'मिति पदचेऽम्यासविषयमेव । अड विषये त्वटि कते 
सुदो&प्राप्त्या तद्विषयता वक्तुमयोग्येति बोध्यम्‌ । अग्रिमग्रन्थस्य तदभिप्रायेणैव प्रहत्तेश्वेतयाहु: । ननु कारपूर्व- 
'प्रहणन मध्यानुप्रवेशो5युक्तः, टित्वकात्पूवेग्रहणाभ्यां 'विरुद्धदेशसमपंणेन परस्परव्याघातादत आह-- 
 कोलावघारणाथे वेति । कातपूर्वम्रहणेन सुदप्रइत्ते; कालो लचयते । यदा करोतिः कादिस्तदा सुडित्यथः । 
एवं 'चाडडिवेचनाम्यां पूर्वमेव सुडिति न व्यवधानमिति वार्तिकदयं प्रत्याख्यातम । र 
' ©(इदारना वार्तिकारम्मवादी सूत्रमात्रेण न सिध्यतीत्याह माष्ये- क्रियमाणेऽपीति। कासूवग्रहणस्य 
लक्षणायां मानामावादेशप्रक्लृप्त्यर्थमेव शब्दमयीदया लम्यते, तच्च यत्र प्रातिस्तद्विधयमेव स्यादिति संस्कर्ते- 


स्यादावेव स्यात्‌ । अड द्विर्वचनयोस्तु व्यवधानात्यातिरेव नेति तद्वैयर््य, वार्तिकारस्भ॑ विना प्रयोगासिद्धिश्वेति 


ताप्पर्यम्‌ । करोतिश्च कादिरिति । अन्यस्य प्रकृतोपयोगं दर्शयति--ततश्चेति । अप्रबृत्तिरवेति । शविरोधेन 
प्रवत्ती संभवत्यां विरोधे प्रत्रष्ययोगो व्यवघानाच तत्नाप्रवृत्तिरिति भाव; । यः ककारादिः करोतिईस्तत्रैव 
` स्यात्‌, यस्त्वातिदेशिको 5ककारादिईष्टस्तत्र न स्या'दिति माध्याद्नरार्थः । स हीति । श्रभ्यासवानित्यर्थः । 
(स्याने द्विचनपचे इंद । चुत्वे इते वा करोतिस्वमतिदेशेनेति बोध्यम्‌ । अनागसकानामिति । चिन्त्यमिद, 
बुद्धिबिपरिणामेनादेशब्वव्यवदारे5पि स्थानष्ठ्या निर्देशाभावादतिदेशाप्रात्तेः । यदागमा इतिन्यायेन ग्रहण 


मप्यातिदेशिकमिति तु भाष्याशयः । 
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पक्षद्वयेऽपि दोषाभावः ॥ उपसृष्ट इति। संबद्ध इत्यर्थः । दिःप्रयोगे च द्विवचने इयोः साधा- 
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पाक्षिक एष दोषः । कतरस्मिन्पक्षे ! सुड्विधौ द्वैतं भवति । अविशेषेण वा 
वा विहितस्य सुट; कात्पूर्वग्रइणं देशप्रक्ल॒ुप्त्यथ स्याद्रिशेपेण वा विधिरिति । 
द्विवेचनविधौ चापि द्वैतं भवति । स्थाने द्विवचनं स्यादद्विप्रयोगो वा द्रिवेचनमिति । 
तद्यदा द्विःप्रयोगो द्विवेचनमविशेषेण विहिततत्य च सुटः कात्पूर्वग्रहणं देशप्रक्लृप्त्यथं 
तदैष दोष; । यदा हि स्थाने. द्विवैचनं तदा यथेत्राविशेषेण विहितस्य सुट; कारपू- 
ग्रहणं देशप्रक्लुप्त्ययमया पि विशेषविधिने तदा दोषो भवति । 

द्विपप्रयोगे चापि द्विमैचने न दोपः । संपरिम्यामितिक नेषा पञ्चमी । का तर्हि १ 


प्र०--खुड्बिधौ द्वेतमिति। कातूवग्रहणमडम्यासव्यवायनिवृततयर्थं वा स्यात्‌, प्राप्त्यर्थ वेति 
पक्षद्वयसंभवः । अिशेषेणेति । कालविशेषान ङ्गीकरणमविशेषः । ‘तस्मिन्‌ करोतो सुड्भवति 
यत्र भवत्‌ कातूर्वो भवती'त्यडम्यासविषये निवृत्त्यर्थं कात्यूवैग्रहएं भवति। विशेषेण वेति। ` 
यत्रानेकलक्षणसंनिपातामावस्तत्रान्थैकं कातूरवग्रहणमित्यनेकलक्षणसंनिपाते कातूर्वग्रहणं कालाव- 
धारणार्थं विज्ञायते 'कातूर्वः सुट्कतंव्यः' कार्यान्तरा प्राग्भवन्‌ कात्पूर्व: कृतो भवति । तद्यदा 
द्विःप्रयोग इति । उचारणक्रियाभेदाच्छन्दो भिद्यत इत्यम्यासेन परस्य ककारादे ूपस्य व्यववा- 
नात्संपरिम्यामुत्तरोऽनन्तरः करोतिः ककारादिनं [संभवतीति सुटोऽप्रसङ्गः । यदा तु कालाव- 
धारणार्थं काटूैग्रहणं तदा विशेधविधिर्भवतीत्यकृत एव द्विवचने सुट्‌ क्रित इति नदोषः । 
खाने द्विर्वचने स्थानिवद्भावादेक एव करोतिः स चाव्यवहित इति चकारात्रुर्व सुट प्राप्त: 
कात्युरवैग्रणेन ककारातूर्व: क्रियते इति दोषाभावः । विशेषविधाने तु पूर्वमेव सुट्‌ क्रियते इति 


NN 


उ०- -कास्पूर्वग्रहणेनाडम्यासविषये यथा सुटे निवृत्तिस्तथा दर्शयति--कालविशेषानड्रीकरणमिति | 
यश्नेति । संस्कतेत्यादौ । तत्र टिल्वादेव कातपूवत्वं सिद्धमिति भावः । अनेकेति | यथाडम्यासविषये तद्विघा- 
यकवचन सन्निपातः । कायौन्तराच्चेति । तदा सुट्कार्यो यदा कृतः काशूवे इति वाक्यां इति भावः | 
अनन्तरः करोतिः ककारादिन संभवतीति । देशप्रक्लृप््यथ्वपक्षे समादेः परस्य कादेः करोतेः सुडित्यथे 
इति मावः | एवमडव्यवाये5पि सुटोऽप्रसङ्गो बोध्यः । संपरिम्यामुत्तरः करोतिनं भवतीत्येताबदेच दु वक्‍तु- 
मुचितम्‌ । यदा हि स्थाने इत्यादि माध्यं व्याचष्टे स्थाने द्विवचने इति | चकारपूतं इति । कास्यं 
्रहणसामर्थ्याससस्कते्यादौ चरितार्थरिस्वस्य सङ्कोच इत्यर्थः । यापि विशेपेत्यादि माध्यं व्याचष्टे 
विशेषेति ॥ भाष्ये--द्विःप्रयोगे चापीति । देशप्रक्लृप्त्यथेस्वपक्षे$पि न दोष इत्यर्थः । लच्यासिद्विरूपदोषः 
स्यायं परिहारः । वैयथ्यरुपो दोषस्तवस्थेवेति बोध्यम्‌ । समुदायस्य स्विति । ग्रथीबृस्यमावादिदमेव युकतम्‌। 
वच्यते इति । “सुविनिइभ्यः सुपिसूती'ति सून्रे। तत्र 'विस्वप्‌ श्रः इति स्थिते 'पूर्ववासिद्धमदिवेचने' 


इ्यक्तेरुपससंसगीभयस्ेननतरङगतवच दित्वासूवंप्रातपत्वनिवृत्तये सुपीति झृतसंग्रसारणप्रहशप्‌ । झम्यासस्य . 


.. & सपयुपेम्य; करोतौ भूषणे ६ । १ । १३७। 
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तृतीया । संपरिम्याग्नुपसृष्टस्पेति । व्यबहितथाप्युपसृष्टो भवति । 
उपदोशिवट्चनं च ॥ ८ ॥ 
उपदेशिबद्भावश्च वक्कव्यः । किं प्रयोजनम्‌ ? 
लिरियुएचङिदी प्रतिषेधार्थम्‌ ॥ & ॥ 
. लिटि गुणा चि दीर्षपरतिेधार्यम्‌ । लिटि गुणाय। ताबत्‌- संचस्करतुः 
संचस्करुः । चङि दीषग्रतिपेधार्थं च|-समचिस्करत्‌ । 
लिटि गुणायेन ताबच्नार्थः । बच्यस्पेतत्‌ “संयोगादेशुणविधाने संयोगोपधग्रहणं 


कुनर्थ'मितिई । -चङि दीर्घप्रतिपेधायेनापि नाथे; | “पद'मितीयं भगवतः कुत्रिमा 
0000 oe जाणाय 


प्र०--रणोर्थ इति द्वावप्यर्थवन्ताविति परस्य रूपस्यार्थद्वारक उपसर्गसंबन्यो न विरुध्यते । 
समुदायस्य त्वर्थवत्तामाश्रित्य वक्ष्यते--'विखुष्मायेति केन न अनर्येक' इति । 


उपदैशिवद्वचनं चेति। अन्यथा पदद्वयाश्रयत्वात्‌ सुटो बहिरङ्गत्वासिद्धत्वाछिटि गुणो 
न स्यात्‌ । चङि च 'दीर्घो लघो रिति दीर्षप्रसङ्गः। संयोगोपधग्रहणमिति । ततो वचनेनासिद्धत्व 
बाध्यते । पदमिति । अनेन पदद्वयाश्रथत्वं सुटो निवार्यते । अनुलब्नेष्वेव तिझ्छु धातूपसर्गसंबस्धे 


सुटा भाव्यमित्यर्यः । करोतिना चेह तदादिविधिर्नास्ति, विशेष्यस्यासंनिवानात्‌ । अत'क्ककमी त्यत्र 
URN eI RIERA 2. 


३०- संप्रसारणे कृतेऽपि तस्यानर्थकरत्वात्षत्वाभाव इभ्युक्तम्‌ । इह्‌ तु प्रकारान्तरेण दोषनिबृतते इक्तस्त्रादनास्था- 
वादेन भगवतेदमुक्तमिति मावः | वस्वुतोऽम्यासोऽनर्थक एव, उत्तरखण्डस्वर्थवानेवेति “एकाचो हे. इत्यत्र 
निरूपितमिति न माध्ययोः कश्चिद्विरोध इति बोध्यम्‌ । 'द्वावप्यथंवन्ता'विति कैयरस्तु विनय एवेति दिक्‌ 
केन नेयन्ता शङ्का । अनर्थक इत्युत्तरम्‌ । संपरिम्यामित्यस्य तुतीयान्तसेऽडव्यवाये इस्यपि न कार्यम्‌ एवं 
स्थाने द्विवचने कायूबंग्रहणसार्थक्यमुक्तम्‌ । तेन दविःप्रयोगे तद्व्यर्थमेवेति सूचितम्‌ । 


ननु सुरि संयोगादित्वादमुरुत्वाच्च गुणदीधोमावौ सिद्धाविति किमुपदेशिवद्वचनेनेत्यत आह-- 
अन्यथेति | उपदेशिवद्वचने तु सुटोऽन्तरज्गलेनासिद्वत्वामावाद्गुणदीघीमावो सिद्वाविति भावः । “उपदे- 
शिव दित्यस्य च प्रत्ययोयत्तेः पूर्वमित्य्थः । एवश्चास्य बहिभूतोपसर्गापेक्षत्वं, युणदीरघयोश्च बहिस्‌ तप्रत्यया- 
पेच्नत्वमिति समतेत्याशयः । ननु कृतेऽपि संयोगोपधप्रहणे सुओे5सिद्धत्वात्कर्थ गुणो त आह--तत इति । 
निवार्येत इति । पदद्दयाभयत्वास्सुगे बहिरज्ञत्व॑ यदुक्तं तन्निराक्रियते इत्यर्थः । अनुपपन्नेष्विति । करोतौ 
घातौ परतस्तद्विघानादिति भावः । नन्वतः कु इव्यादिवकरोत्यादौ पदे इत्ययीत्कयं तिङ्प्प्ते; पूर्व सुडत 
ग्राह=करोतिना चेति । सत्वविधौ त्वस्ति तत्सत्निधानमित्याह--झतः कृ इति । समासाधिकारर्च "मिष्य 
MS JT २ 


| ग ऋतश्च संयोगादेमुंणः ७। ४। १० । { दीघों लघोः ७। ४ | ६४। 
§ ७। ४। १० वा० १ ३० २५२। 
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संज्ञा युक्कमिह द्रष्टव्यं किमन्तरङ्गं कि बहिरङ्गमिति । धातूपसर्गयोः कार्यं यत्तः 
दन्तरङ्गम्‌ । कुत एतत्‌ ? पूर्व हि धातुरुपसगेण युज्यते पश्चारसाधनेनेति । नेतः 
त्सारम्‌ । पूर्वं घातु साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण । साधनं हि क्रियां निर्वतेयति 
ताम्न पसर्गो विशिनष्टि, अभिनित्रत्तस्य चार्थस्योपसर्गेण विशेषः शक्यो बक्तुम्‌ । सत्यमे- 
वमेतत्‌ । यस्त्वसौ धातूपस्गयो रभिसंबन्धर्तमभ्यन्तरं कृत्वा घातुः साधनेन युज्यते । 
अवश्यं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ । यो हि मन्यते “पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेणे'ति 


NNN, 


प्र०--समासाधिकारात्ममासेनाक्षिप्तपुत्तरपं॑ कृशब्देन विशेष्यत इति भवति तदादिविधिः । 
'अनिगन्तो ऽतौ वप्रत्यय' इत्यत्र वप्रत्ययग्रहणेन ज्ञापितं 'धातुना विशेषणेन तदादिविधिर्भवती'ति। 


युक्तमिति। यचुक्त तदेव दर्शनमर्हति । तदेवाश्रयणीयमित्यर्यः । पूर्व धातुरिति । 
विशिष्टक्रिया साधनेनार्थलाभाय सम्बध्यत इति पूर्वं विशेषणेन युज्यत इत्यर्यः । इतरो लब्ध- 
स्वख्या क्रिया विशेषणमाकाङच्षतीति मत्वाह-नैतदिति। इतरो विशिष्टा क्रिया सांधनेन 
| साध्यते न तु सावनाहृब्वस्वरूपान्यतो विशेष लभते इति मत्वा बुद्धिनिरूपितविशिश्साध्यभा- 
| विसायनसंबन्धाश्रपेणाह-सत्यमिति ॥ सवेत इति । धातुसंज्ञाया अपीत्यर्थैः । यस्माद्वातुप- 
सर्गसमुदायेन विशिष्टा क्रिया प्रतिपाद्यते | अडादिव्यवस्थाथ तु पृथग्थातूपसर्गप्रकत्मतम्‌ । तत्र 


०५ 


~~~ 


st RMN 
| उ०--समासे? इस्यतः । अनेनात्र 'कणींषूत्तरपदेषु' इति वाक्यैकदेश उभ्चारित इति बोध्यते । अ्यमेवाक्षेप 
| इति बोध्यम्‌ । ननु वणुग्रहणाभावात्कथं तदादिग्रहणमत आह--अनिगन्त इति । भाष्ये--द्रषटब्यमित्य- 
हेऽये भावे कृत्य इत्याह--तदेव दर्शनमिति । `किमन्तरङ्गं बहिरङ्ग मिति प्रश्ने यदुक्तं तदेवाश्नयणीयमिति 
माष्यार्थः । युक्तं दर्शनमेवाह-भाष्ये-धातुपसगंयोरिति । एवञ्च सुटोऽन्तरङ्गखेनासिद्वस्वामावाल्लघुत्वा- 
भावेन न दीईप्रसङ्गः । संयोगादित्वाच गुणसिद्धिरित्यर्थः । अथंलामायेति। “उपास्यते गुरु रित्यादी साधनेन 
कर्मणा खान्वययोय्या्थेलामागेस्पर्थः । 


भाष्ये --नैतत्सारमिति । वच्यमाणोऽभिप्रायः । तस्यासारतां दशयन, 'पूर्व घातुः साधनेने व्यस्य 
युक्तत्वं दर्शयति-साधनं हीति। क्रिय्रा-तखतीतिम्‌ । साधनयोगेन हि साध्यत्वेन घात्बथंप्रतीतिः, 
साध्यत्वस्य साधननिरूप्यत्वात्‌ । क्रियायोगे 'चोपसर्गत्वमिति भावः । तदाह--तासुपसर्ग इति । त~ 
साध्येन प्रतीताम्‌। तत्र विशेषणीभूतमर्थमुपसर्गो द्योतयतीत्यथः । अभिनिदृत्तस्य-साध्यत्वेन शातस्य; 
विशेषो --विशेषणम, उपसर्गेण शक्यो दयोतयितुम्‌। एवश्च पूर्व घातुरूपसगेणेति न सारमिति मावः । 
इतर एतदङ्गीकुर्वन्ेवान्तरङ्गस्वं व्युत्पादयितुमाह-- सत्यमेवमेतत्‌ । यस्त्वसाविति । उपसर्गसंशकशब्दयोगात्‌ 
पूर्व साधनयोग इति सत्यमेव । परन्तु त्वदभिमतं घातूपसर्गसंअन्धक्ृतमर्थमम्यन्तरं कृत्वा स्वगोध्ये कृत्वा धातोः र 
पूर्व नियमेनाकाडचितार्थत्वात साघनसंबन्थः । तत्कायंप्रत्यययोगे कृते क़रियास्वावगतो उपसगेसंशकशव्द- 
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४७८ श्रीमगवत्पत्ञलिविरचितं [ सुद्कातपूलः 


ARNON RASA NNSA AANA 
तस्य. आस्यते गुरुजेत्यकर्मक उपास्यते गुरुरिति केन सकर्मकः स्यात्‌ । एवं च 
कृत्वा सुट सर्वतोऽन्तरङ्गतरको भवति, कात्पूवैग्रहणं चापि शक्यमकतुम्‌ । 
यदि पुनरयं सुटकात्पू्वान्त; क्रियेत १ 


कात्पूर्वान्त इति चह्राविषिप्रातिषेधः ॥ १० ॥ 
कात्पू्वान्त इति चेद्रः कथ्चिद्रिथेयः करिचञ्मतषेध्यः । संस्कती | समो विधेय ' 
सुट! प्रतिषेध्यः । | | 
समस्तावन्न विधेयः । वच्यत्येतत्‌ “संपुंकानां सत्वं रविधौ द्यनिष्ठप्रसङ्ग' इति% । 
सुटश्चापि न प्रतिषेध्यः | सम; सुटि’ [ ८ । ३ । ४ ] इति द्विसक्कारको निदेश | 
सुटि सकारादाविति । , | 


प्र०--संक्र'शब्दै व्यवस्थित एव सुड्भवति । पश्चात्समुदायावयवस्य तेनार्थेनार्यवतो धातुसंज्ञा । 
यदिपुनरिति । 'सु' गिति ककारानुबन्धं कृतेत्यर्य: । 
संस्कतेति । 'समः सुकी'त्युच्यमाने 'सं'भक्तत्वात्सुकः पौर्वापर्याभावान्मकास्य रुत्वं 
न प्राप्नोति । सुकस्तु पदान्तत्वादरत्वप्रसद्धः। संपुस्कानामिति। एतच यथान्यासेऽपि वक्तव्यमिति 
भावः । खुटि सकारादाविति । यथान्यासाश्रयेणेतदुच्यते, 'सुकि सकारादा'विति तु वक्तव्यं, 
तत्र सकारादित्वविशेषणान्यथाचुपपत्त्या सुको रुत्वाभावः पौर्वापर्यं च श्रुतिङ्गमाश्रयिष्यते । 


उ०--योगः। अन्यथा केवलधातुतः सवंत्राप्रतीयमानः सोऽर्थः कयं श्रोत्रा बुध्येतेति मावः | यो हि मन्यते इति। 
शब्दसंत्रन्धवदर्थसंतरन्धोऽपि पश्चादिति यो मन्यत इत्यर्थः । अन्तरङ्गतरक इति । साघनसंगन्धोत्तरमुपसरग- 
संबन्धे संकृतिरिति स्थितेऽन्तमूतार्थनिमित्तकप्वाद्बाह्मसाघनसंत्र्धनि मित्तदवित्वादिकायोस्सुडन्तरङ्गतर इत्यर्थः । 
इदशे स्थलेडयमेव साघुत्वान्वाख्यानप्रक्रारः । अत एवोपपदमतिङिति सूत्रे धातूसपसगंयोः समासमाशङ्कय 
पूर्य चातुः साघनेने'ति पूर्व तिङि, विशिष्टेनैव सामर्थ्य स्यात्‌ । तत्रातिङिति निषेधान्न तिङन्तेनैकार्थीमाव 
इति समाहितम्‌ । तिङां द्योतकत्वमेवेति तद्भावः । किं च संपरिम्यामुपसपस्पेत्यर्थन समो योगातपूर्वमेव 
सुटू । संपरिम्यामिस्यस्य पञ्चम्यन्तस्वेऽपि ताम्यां परत्वयोग्यस्ेत्यर्थेन ततः पूर्वमेव सुद्‌ । अत एव निविशते 
इस्यादौ न समासः। नेः परत्वयोग्यादित्यर्येन पूबमेवात्मनेपदप्रातेः । नेविरेष्यस्पेत्यथोद्रा । स्पष्ट चेदं 
“नेर्विश' इत्यत्र भाष्ये इति परे | 

लब्धस्वरूपेति । प्रतिपन्नस्वस्मेत्यर्थः । तल्लामश्च साधनायत्त इति भावः । निष्पन्नस्वरूपेति तु 
नाथ । निष्पततेविशेषणसंबन्धेऽनुपयोगात्‌ । “सत्य'मिर्यङ्गीकाराशयमाह- खुद्धीति । बुध्या निरूपितं 
विरिष्टं यस्साध्यं तस्य॒ भावी यः साघनसंग्रधस्तदाश्रयेणृत्यर्थः | एवमपि पूवोक्तार्थस्यानुपपरत्या कथं माष्य- 
स्वारस्यमिति चिन्त्यम्‌ । धातुसंज्ञाया इति । करोताविति श्तिपा निर्देशात्कथं ततः प्राक्सुडिति चिम्त्यम्‌ । 


के «1.३ । ५ वा० १ पृ० ४३२।. 
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अथवा परादिई करिष्यते । 
परादाविड्गुणप्रसङ्गः ॥ ११॥ 


यदि परादिरिड्णुणौ प्राप्नुतः । संस्कृपीष्ट । “ऋतश्च संयोगादेः' [ ७ । २ । 

४३ | इतीट्‌ प्राप्नोति। संस्क्रियते । 'गुणोऽतिसंयोगाद्योः' [ ७ | ४ । २६ | इति 
गुण; प्राप्नोति । 

एवं तश्चेमङ्गः करिष्यते । 

अभक्ते स्वर! ॥ १२॥ 


यद्यमङ्कः स्त्ररो न सिध्यति । संस्करोति । “तिङतिङ$? [ ८ । १। २८] 
इति निघातो न प्राप्नोति । ननु च सुडेवातिङ । न सुटः परस्य निघातेन भषितव्यम्‌ । 
किं कारणम्‌ ? नमिबरयुक्गमन्यसदशाधिकरणे तथा द्य्थगति; । नव्युक्गमिवयुक्के चान्य- 
स्मिस्तत्सहशे कार्य विज्ञायते, तथा हार्था गम्यते । तद्यया--अत्राह्मणमानयेत्युक्ते 
त्राहणसइशं चत्रियमानयति, नासौ लोष्टमानीय कृती भवति । एवमिहाप्यतिङिति 


प्र०--अभक्त इति । टकारो5नुवत्थो न करिष्यते । 'खरो न सिध्यतीति । स्वरविधो 
व्यञ्जनमविद्यमानव'दिति परिभाषा नास्ति, कथं तहि 'हल्स्वरप्राप्तो व्यञ्जनमविद्यमानव'दिति । 
तदेवमभक्तपच्षे स्वरदोषप्रसङ्गात्परादिः मुट्‌ क्रियते । इडगुणयोस्तु प्रतिषेधो वक्तव्य एव। अथवा 
एकाच उपदेशेऽचुदात्ता' दित्यत उपदेशग्रहण'मृतश्च संयोगादे'रित्यत्राचुवतेते । तेनोपदेशे संयो 
गादेरिइविधानात्सुटि कृते न भविष्यति । 'गुणोतिसंयोगाद्ो रित्यत्रापिंनित्यं छन्दसी' त्यतो नित्य 


उ०-_यस्माद्वास्वित्यादिकमपि कथं माष्यखरससिद्वमिति चिन्त्यम्‌। सं-ङ शब्दे इस्यपि चिन्त्यम्‌, भाष्येण साध- 
नकार्योत्तरमुपसर्गयोगप्रतीतेः । एवं च सं-कृति इति प्रयोक्तुमुचितम्‌ । श्न्यथात्रैव घातूपसर्गयोः समासापत्तिः । 
तेनाथेंन-समुदायार्थेन आरोपादिति भावः | माष्ये-कारपूवप्रदणं चापीति । द्विस्वाडादिम्यः प्रागेव 
सुइुसत्तेः स्थाने द्विवंचनपक्षे पि तन्न कतँभ्यमिति भावः ॥ ननु “सुदपुवौन्त' इति विरुद्धमत आह-- 
ककारमिति । 


पौवोपर्याभावादिति | एवं च मस्य रुत्वाप्रातिस्तत्सत्रमसंजड 'च स्यादिति भावः । पदान्तस्वादिति । 
“ससुजुधो'रिस्यनेन यथान्यासेऽपीति । श्रन्यथा संस्कर्तेत्यादी “वा शरी'ति पत्ते विसर्जनीयः स्यादिति मावः । 
पौवापय चेति । बचनसामभ्यौदिति भावः । इदं च संपुंकानामिति वार्तिकारम्मेऽप्यावश्यकम्‌। अन्यथा 
तस्यापि सुके परत-एव प्रइत्तेदोषतादवस्थ्यमेव । रुविघेय इति वदन्तं प्रति वार्तिकविरोधप्रदर्शनाय तु 
सूत्र विहाय वार्तिकाश्रयेण समाहितमिति बोध्यम्‌ 


१---'स्वरे दोषः पाठ । २--“चान्नः पा० | 
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~ 


प्रतिपेधादन्यस्मादैतिङस्तिङसहशात्कार्य विज्ञास्यते । किं चान्यदतिङ्‌ तिङ्सहशस्‌ ? 
पदम्‌ ॥ १३४ ॥ 


अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने ॥ ६ । १ । १४२ ॥ 


1 SPTOCSSS SSSI SYST ~ 


` किरतेहेषेजीविकाकुलायकरणेषु॥ १ ॥ 
किरतेईपजीविकाकुजञायकरणेम्त्रिति वक्कव्यस्‌ | अपस्किरते वृषभो हृष्टः । अप- 
स्क्रिते कुक्कुटो भक्षाथी । अपस्किरते श्वाश्रयाथी| ॥ १४२ ॥ 


अपरस्पराः क्रियासातत्ये ॥ ६ । १ । १४४ ॥ 


क्किमिदं सातत्य इति ? संततेमावः सातत्यम्‌ । यथेवं सान्तत्य इति भवितव्यस्‌ । 
समो हितततयोवी लोपः ॥ १ ॥ 
समो हितततयोवी लोपो बक्कव्यः । संहितम्‌ सहितम्‌ । संततम्‌ सततम्‌ । 


MODS Coven 
प्र० --ग्रहणानुवृत्त्या नित्यं यः संयोगादिस्तस्य गुणविवानात्‌ सुटि कृते संयोगादेगुणामावः ॥ १३५॥ 

अपाञ्चतु । किरतेरिति । हुर्षादय एवोपाधय उपादातव्या न चतुष्पाच्छक्कुनयः । तथा 
चात्मनेपदविधौ हर्षदय एवोपात्ता न चतुष्माच्छक्रुनयः । न चातिप्रसङ्गो विशिष्टहर्षादिविषय- 
त्वात्मुडात्मनेपदयोः प्रयुक्तानां साधुत्वान्वाख्यानात्‌ ॥ १४२ ॥ 


अपरस्पराः । किमिदमिति । मकारलोपलच्षणानुपलम्भात्‌, निपातनाश्रयणे बाबकत्वा- 
न्निपातनानां संततशब्दस्य बाधप्रसङ्गात्रश्नः । इतरो लक्षणान्तरं शब्दान्तरसिध्यर्थमवश्याश्र- 
यितव्यमिति मन्यमान आह--समो द्वितततयोबेंति। अव्यविकच्यायाश्रयेण तु संततस्य भाव 


ड०--भ्रथवेति । 'हलो5नन्तरा' इति सूत्रे 'प्रत्येक संयोगसंज्ञ'ति पच्च संदी संहियत इप्यत्रान- 
योरिइ्गुणयोरापादनपरमाष्यविरोघादिद॑ चिन्त्यम्‌ । तस्माद्वचनमेव शरणम्‌ ॥ १६५ ॥ 
अपाचचतुष्पात । सूतरोपाचोपाधेबिशेषेऽवस्थापनाय वार्तिकम्‌ । तत्रास्मनेपदवत्सुरोऽपि विषयविः 
` शेषेऽभिघानस्वामाम्यादेव सिद्धौ सत्या सूत्रोपात्तोपाधिरनर्थक इत्याह इषोदय पुवेति । एतस्समानाकारः 
सेवात्मनेपद्विधायकमेतान्येव चोदाहरणानि ।। १४२ ।। 
अपरस्पराः | ननु मलोपस्य लच्षणामावेऽपि निपातनादेव साधुत्वं स्यादत आह निपातनाश्रयण 
इति । निपातनानां बाधकस्वं च सवौदिस्‌त्ने माष्ये स्थापितम्‌ । ननु सन्ततस्य साघुत्वे सान्तत्यमित्यपि 


स्यादत श्राह--अव्यविकेति | अत एव स्वोदिसत्रे भाध्ये निपातानां मलोपे सन्ततमिति न सिध्यति’ 
_ 1 81.21 ओह < कमल य च लिव 2 स्य कची 
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सस्तुखुनो; कामे ॥ २॥ 
सम्तुशुनोः कामे लोपो वक्गव्यः | सकामः भोक्तुकामः 
मनसि चेति बङ्कव्यम्‌ | समनाः भोक्तुमनाः 
अवश्यसः कृत्य ॥ ३॥ 
अवश्यम; कृत्ये लोपो षक्व्यः | अवश्यभाव्यम ॥ १४४ ॥ 


गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु ॥ ६ । १ । १४५॥ 


इदमतिबहु क्रियते सेविते असेबिते प्रमाण इति । सेवितप्रमाणयोरित्येव 
सिद्धम्‌ । केनेदानीमसेविते भविष्यति ? नञा सेवितप्रतिपेधं विज्ञास्यामः 

नेवं शक्यम्‌ । सेवितग्रसङ्ग एव स्यादसेविते न स्यात्‌ । असेवितग्रहणे पुनः 
क्रियमाणे बहुब्रीहिरयं विज्ञास्यते । अत्रिद्यमानसेवितेअप्तेबित इति । तस्मादसेवित- 
ग्रहण कतव्यम्‌ || १४५ ॥ 


प्र०--इति वाक्यमेव भवति,न तु ष्यत्रिति, सातत्यमिति न भवति । संहितायां समासे चेषां 
मका रलोप इष्यते, नान्यत्रेत्याहुः ॥ १४४ ॥ 

गोष्पदं । सेवितप्रसङ्ग इति । यत्र सेवनं संभवति तत्रेव स्यात्‌, यत्र तु गवामत्यन्तस 
संभवस्तत्र न स्यात्‌ । अमेवितग्रहणमामर्थ्यात्तु, बहुव्रीहिराश्रीयते । तेन यत्र गवामत्यन्तमसं- 
भवस्तत्रेव गोष्पदशब्दः प्रयोक्तञ्यो न तु सेवितप्रसङ्ग इति केचिदाहुः। अन्ये त्वविशेषेण 
गोष्पदशब्दप्रयोगमिच्छन्ति । असेविते गोष्पदशब्दस्या संभवाद्रगोष्पदशन्दार्थमसेवितग्रहणम्‌ । इह्‌ 
प्रमाणे गोष्पदशब्दो निपात्यते, यदा वषदिः परिच्छेद: प्रतिपाद्यते--गोष्पदयुर॑ वृष्टो देव? 
“गोष्पदमात्रं क्षेत्रः मिति । नात्र गोष्पदं स्वार्थमुपादीयते । यथा “चेलक्नोप वृष्टो देव” इत्यसत्यपि 


चेलक्नोपे प्रयुज्यते तथा 'गोष्पदपुरं वृष्टो देव' इत्यसत्यपि गोपादपुरणे ॥ १४५ ॥ 


उ०--इत्युक्तम्‌, न तु 'सूतेच्चारितसजातीयं सान्तत्यमिति न सिध्यती'व्युक्तम्‌। अत्र च 'सान्तस्य इति भवितष्य'- 
मित्युक्तम' । नन्वेव'मवश्यं कतव्य मिति न स्यादत आहृ संहितायां संमासे चेति॥ १४४ ॥ 

गोष्पदं । यन्न सेवनमिति | ग्रामादौ । नजिवयुक्तन्यायादिति भावः । नन्वसेवितग्रहृणेऽप्ययं 
दोषस्तदवस्थोऽत आह--सामथ्योदिति | तेन यत्रेति । अरण्यादी । अविशेषेणेति । अरययादो, ग्रामादौ 
ेष्र्थः । अन्नारुचित्रीज तु बहुब्रीहिसमासमात्रप्रदर्शकमाध्यविरोधः | किं च गोष्पद्शब्देनेव नब्समासबहु- 
्रीहदिम्यां सिद्धेऽसेवितग्रहणसार्थक्यं दुरुपपादमेवेश्याहुः । नन्वसेवितेऽपि गोष्पदस्यैव निपातनादगोष्प 
दानीथ्युदाहरणमयुक्तमत श्राह--असेवित इति । गवां यत्पदं स्थानं तत्र गोमिरसेवनासंमवादिति भावः | 
परिच्छेदः--अल्पत्वरूपः । एवं च गोष्पदशब्दः स्वार्थपरित्यागपूर्वकमल्पत्वल्पे प्रमाणमात्ने वतत इति 
तात्पयम्‌ । तत्र इषटान्तमाह--षधेति । 'चेले बनोपे'रित्यत्र हि 'वषंप्रमाणे' इति बतेते ॥ १४५ ॥ 


६१1 
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४८२ अमगवत्पतललिविरचितं ` [ आवश्येमनित्ये 
विष्किरः शकुनौ वा ॥ ६। १ | १५४० ॥ 
विष्किरः शकुनो विकिरों चा ॥ ९ ॥ 
विष्किरः शकुनौ बिकिरो वेति वक्कव्यम्‌ । शकुनौ षेति द्युच्यमाने शकुनी वा 
स्यादन्यत्रापि नित्यम्‌ । 
तत्तर्हि चक्नव्यम्‌ ? न पक्कव्यश्‌ । न बावचनेन शकुनिरभिसंबध्यते । किं 
तर्हि? निपातनमभिसंवध्यते। विष्किर इत्येतन्निपातनं शकुनी वा निपात्यत इति।। १५०] 
आश्चर्यमनित्ये ॥ ६ । १ । १४७॥ 
आश्रयश्नद्खुते ॥ १॥ 
` `` आश्रपैमद्धत इति वक्कव्यम्‌ । इद्दापि यथा स्यात्‌--आशचपेमुचता वृषस्य । 
आश्चर्यं नीला द्यौ । आश्चपमन्तरिक्षेज्यन्धनानि नक्षत्राणि न पतन्तीति । 
._ ततत वङ्कव्यम्‌ ? न वक्कव्पम्‌ । अनित्य इत्येव सिद्धस्‌ । इइ तावदाश्चः 
बैमुचता वृत्तस्पे्याश्चपग्रहणेन न वृ्ोऽमिसंब ध्यते । किं तदि! उच्चता, सा चानित्या | 
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प्र०-विष्करः । 'विष्करः शकुनौ वे!तिपूत्रपाठमाशित्य वातिकारम्भः । शकुनौ वा 
स्यादिति । इह सिद्धस्य शब्दस्य विकलोनाभिसंबन्धो नास्ति, यथा “मेध्यः पशुविभाषित' 
इति । नात्र पशुत्वं विकल्प्यते, कि तर्ह्मालम्मनम्‌ । ततश्चाधिकरणविक्रल्पः प्राप्नोतीति भावः । 
यदि तर्ह्यत्रापि स्यात्‌, किमर्थं शकुनिग्रहणमिति े्तततुल्यजातीयप्रतिपत्यर्थं स्यात्‌ शकुनौ वा 
भवति तत्तुल्यजातीये चान्यर्मन्नर्थं इति । न वांबचनेनेति । सुटो भावो विकल्प्यत 
इत्यर्यः ॥ १५०॥ | १ 
आख्र्यम | आश्यैमदुश्ुत इति । अदुशुतं विस्मयहेतुः । अनित्य इत्येवेति । निपा- 
` तनाचानित्यविशेषो विस्मयहेतुगृ ह्यते । सा चानित्येति । वृक्षान्तरे तथाविधाया उच्चताया 
कि I SI 


“~ 


ड०--विष्करः । इति सून्रपाठमिति । 'विष्किरः शकुनिर्विकिरो वे त्यना पाठ इति भावः । ननु 
शकुनौ सुडागमनिपातनस्य विकल्पे विकहमे विकिरस्य सिद्धेवोर्तिकं व्यर्थमत आह-- इहेति । अधिकर- 
णविकदप इतिं । शकुनौ वान्यत्र वेत्याकारः । तदुक्तं. माष्ये- थन्यत्रापि लित्यमिति। तुल्यजातीये 
इति । प्राणिध्वादिना दुल्यजातीय इव्यर्थः । भाष्ये 'निपातनःशब्देन कर्मव्युसत्त्या सुडच्यते, निपातनद्वारा 
सुडप्रातो विधीयते इति तस्यैव विकल्येन योगः । यया 'त्रीहिमियंजेते'त्यादी त्रीहिसाधनो यवसाधनश्न यागो 
विकत्पेन विधीयत इत्यर्थः । “विण्किर’ इत्येतन्निपातनमित्यनेन निपात्यमानः सुद्‌ शकुनौ वा निपात्यते- 
ध्यते इति मप्याचराथ; ॥ १५०॥ | 

आश्चयंस । नन्वनित्य इद्युष्यमाने घगदावप्याञ्षर्यशाब्द्प्रयोगः स्यादत आह निपातनाऽ्चेति । 
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आश्चर्य नीला द्यौरिति नाश्चर्यग्रहणेन चौरभिसंवध्यते । किं तहि १ नीलता, 
सा चानित्या । आश्चर्ममन्तरिच्तेऽबन्धनानि नक्षत्राणि न पतन्तीति नाशचयग्रहणेन 
नचत्राण्यभिंसंवथ्यन्ते । किं तर्हि ? पतनक्रिया, सा चानित्या । तत्रानित्य इत्येव 
सिद्धस्‌ ॥ १४७ ॥ 


सस्करमस्करिणो वेशुपरित्रजकायो! ॥ ६ । १ । १५४ ॥ 


मस्करिग्रहणं शक्यमकतुस्‌ । कथं मस्करी परिव्राजक इति ? इनिनेतन्मत्वर्थीयेन 
सिद्भस्‌# । मस्करोऽस्यास्तीति ॥ न वै मस्करोञ्स्यास्तीति मस्करी परिव्राजकः । कि 
तहि? मा कृत कर्माणि मा कृत कमोणि शान्ति; श्रेयसीत्याहातो मस्करी 
परि्राजक; ।। १५४ ॥ 


| पारस्करप्रभृतीनि च सज्ञायाम्‌ ६। १ । १५७ ॥ 


अविहितलक्षणः सुट्‌ पारस्करप्रशृतिषु द्रष्टव्यः । "पारस्करो देशः । कारस्करो 
वृक्ष: । रथस्पा नदी । किष्किन्धा गुहा । किष्कुः । 


NN 


ग्र०-अदशैनातु । नीलतेति । सा च सदा दिवि न दृश्यते इत्यनित्यता। पतनक्रियेति । नत्रर्थ- 

युक्तेति भावः । अबन्बनस्यान्यस्यापतनं न दृश्यत इत्यनित्यम्‌ ॥ १४७॥ 

| मस्कर । मा कृतेति । अयं मा कृत अयं मा कृतेत्युपक्रम्य शान्तितः काम्यकर्मपरिहा- 

| णिर्युष्याक श्रेयसीत्युपदेष्टा मस्करीत्युच्यते । माइपूर्वात्करोतेरिनिः, सुडागमो माडो ह्वस्वश्च 

| निपात्यते ॥ १५४॥ ; 
पारस्कर । तत्करोतीति तस्कर: । तच्छब्देन चौरकर्म प्रसिद्धं नित्यं परामुश्यते। 
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उ०-_श्रनिस्यम्‌-श्रनियतम्‌ ॥ १४७ ,। 

मस्कर । भाध्ये-न चे मस्करी मस्करोऽस्येति | एतदर्थको न मस्करिशब्दः, न हि सर्वः परिव्राजक 
दण्डधरो नापि तन्मात्रेण परित्राजकत्वमिति भावः । अयं सा कृतेति । “अयं त्यक्कवानयं ्यक्तवान्करमौणी'- 
त्युपक्रम्य कर्माणि परित्यज्य परास्प्रतयेवमुपदेशेत्यर्थ: । भाष्ये कर्म शब्देन 'काम्यकमौण्युच्यन्ते । नित्यनैमि- 
सिकानि तु मुमुद्लोरपि कर्तव्यान्येव । अत एव “काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं क्रयो विदु रिति 
गीतायामुक्तमिति भाव; । करोतेरिति । ताच्छील्ये णिनो ग्राप्ते इनिर्निपात्यत इत्यथ: ॥ १५४ ॥। 
पारस्कर । नित्यं प्रसिद्धं चौरकमेत्यन्वयः। अस्य स्थाने इति । प्रायशब्दान्त्याकारस्थाने इत्यर्थः । 


# अत इनिठनौ ५। २। ११५ | हज क - 
१-'पारं करोतीति पारस्करः' इति न्यासः । मरळ 0 
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४८९ भ्रीभगवत्पतक्षलिविरचितं [ अनुदात्तं पद्मेकवर्जेस्‌ 


<.”९/१/९/१/२/१ 


NNN 


प्रायस्य चित्तिचित्तयो! सुडस्कारो वा । प्रायश्चित्तिः प्रायश्चित्तम्‌ ॥१४७॥ 
इति श्रीभगवत्पत ्लिविरचिते व्याकरणमद्दासाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे पञ्चममाहिकम्‌ । 
अनुदात्तं पदमेकवजम्‌ ॥ ६ । १ । १४८ ॥ 
किमनुदात्तानि पदानि भबन्त्ये्क पदं वर्जयेत्वा ? 'ने'त्याह । पदे येपामुदा- 
ततप्रसङ्गस्तेञ्नुदात्ता भवन्त्येकमचं वर्जयित्वा । स तर्हिं तथा निर्देशः कतेव्यः-अलु- 
दात्ताः पदे अनुदात्ताः पदस्येति वा । 


NNN NAN 


प्र०--अस्कार इति । अस्य स्थानेऽस्कारोऽऽस्कारः । राकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपमु ॥ १५७॥ 


इत्युपाध्यायजेयटषुत्रकेयटङ्ृते भाष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे पञ्चममाहिकम्‌ । 
अनुदात्तं पद्मेकवजेम्‌ । किमचुदात्तानीति । 'पद'मिति जातावेकवचनं मन्यते । 
यथा ग्रह संमार्टी'ति ग्रहार्यस्य संस्कार्यत्वात्‌ प्राधान्यात्‌ संख्याया अविवक्षा, तथा 'पद मित्यत्रापि 
पदस्य संस्कार्यत्वात्‌ । अनुदात्तशन्दं च लौकिकं मन्यते । लोका ह्युदात्तं पदमचुदात्तं पदमिति 
व्यपदिशन्ति । अनुदात्तगुणयोगात्पदमनुदात्तम्‌। तत्राचामचुदात्तगुणयोगे व्यश्जनमपि तत्साह- 
चर्यात्तडर्मा गृ्त इत्यज्झल्समुदायरूपं पदमचुदात्तगुणयोगादचुदात्तमिति सामानाधिक्ररण्येन निर्देश 
उपपद्यते । 'एकवर्ज'मित्यत्रैकशब्देन प्रत्यासत्त्या पदमेवोच्यते । तत्रायं सूत्रार्य; । 'वाक्ये पदमेकं 


वजेयित्वा पदान्तराणयचुदात्तानि भवन्ती'ति पूर्वपक्ष: । पदे येषामिति । यथा 'पशुता यजेते'ति 
मिच ee RMR या 


ड०--अ्रन्यथा सवादेशः स्यादिति भावः । चिनोतेः क्लिन्नपुंसके भावे क्तश्च ॥ १९७ ॥ 
इति भ्रीशिवभट्सुतसतीगरभजमागोजी मट्टकृते भाष्यप्रदीपोद्योते षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे पञ्चममाह्विकम्‌ । 

अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ । ननु सूत्रे 'पद'मित्युक्ते; पदानीति भाष्यमयुक्तमत ग्राह--जाताविति । 
तत्र दृष्टान्वमाह--यथा ग्रहमिति । सङ्घथाया अविवक्षा चेयमेव यजातावेकव'चनकरणुम्‌ । संस्कायंष्वम्‌- 
आनुवाद्यत्वम्‌ । नन्वनुदात्तादिशब्दस्याचि परिमाषितत्वात्पदेन सामानाधिकरण्यमयुक्तमत श्राह-थचुदात" 
शब्दमिति । गुणयोगादिति । गुणगुणिनोरमेदोपचारादित्यर्थः । नन्वज्चमोनुदात्तत्वादिना कर्यं मल्समुदाय- 
ख्पपद्स्य व्यपदेशोऽत आह--तन्नाचामिति | तडर्मेति । बहुत्रीहावनिजन्तम्‌ । भाष्ये--नेत्याहेति । 


वि 0 पचे सत इति बलयो मधे ल्याब 


।। १-तस्करस्तत्करो भवति यत्पापकमिति नैरक्तास्तनोतेवी स्यात्सन्ततकमौ भवत्यहोरात्रकमी 
बा ।? ( निर १।३।३। १४) 
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न कतेव्य । अनुदात्तं पदमेकव्जः मित्येव सिद्धम्‌ । कथम्‌ ? मतुब्लोपोऽन्न 
द्रष्टव्यः । तथ॒था--प्रुष्पका एषां [ ते ] पुष्पकाः । कालका एपां [ ते ] कालका 
इति । अथवाकारो मत्वर्थीयः । यद्यया-तुन्दः घाट इति । 
किमर्थं पुनरिदमुच्यते ! 
आगमस्य विकारस्य प्रकृतः प्रत्ययस्य च । 
प्ृथक्रवरनिवृत्त्ययेमेकवज पदस्वरः ॥ 


झआागमस्य--“चतुरनडुहोरामुदात्त!' [ ७ । १ । ६८ । चत्वारः अनड्वाहः । 


-/*/४/१/*/४/*/*/२/*”*”* 


~ 


प्र०--व्यक्तिगतमेकत्व पशोगु णत्वाद्यागस्य प्राधान्या हविवक्ष्यते, तथा पदमित्यत्रापि, पदाचुवादेना- 
चामचुदात्तविधानात्पदस्य गुणत्वाद्रगुणे च सञ्घयाया विवक्षितत्वात्‌ । कृत्रिमाक्कत्रिमयो; कृत्रिमे 
संप्रत्यय’ इति च न्यायादलुदात्तशुब्देनाच उच्यन्ते । 'एकवर्ज'मित्यत्राप्येकशब्देनाजेव गुह्यते । 
यदि हयेकशब्देन पदं गृह्येत ततो नियमकारणाभावातसर्वेषां पदानां पर्यायेण वर्जनात्‌ स्वरनियमो 
न स्यात्‌ । अचस्तु ग्रहणे यस्थाचः स्वरो बलवान्‌ स वज्यंत इत्यनियमाभावः । ख तद्वीति । 
अज्झल्समुदायवाचिनः पदशब्दस्याज्मात्रवाचिनानुदात्तशब्देन सामानाधिकरण्यमचुपपञ्चमिति 
भावः। ° 
मतुब्लोप इति । अवयवावयविनोरभेदोपचारादनुत्पत्तिरेव मतुब्लोपः, न तु “गुणवचनेभ्यो 
लु'गिति मतुब्लोपः, अनुदात्तशब्दस्यार्च संज्ञात्वेन विनियोगाद्रगुणवचनत्वामावात्‌ । पुष्पका 
इति । त्रयो बिग्दव उच्यन्ते । तद्योगाइबिडालाः 'पुष्पका' इत्याहुः । अथवेति । भेदसंबन्धाश्रयेण 
प्रतिपाद्यते । अशैः आदेराकृतिगणत्वादकारः ॥ किमर्थमिति । पर्याययोगपद्ययोतरैक्यमाणेन 
ज्ञापक्रेन निरासान्नार्थः सूत्रेणेति मत्वा प्रश्नः ॥ चत्वार इति । 'चतेरर' न्निति चईःशब्द 
आद्युदात्तः । आमुदात्तस्तत्र विरोधाभावादुदाततदवयप्रस ङ्गः । अनड्वाह इति। अनो वहतीति 


i] 


उ०--इत्यर्थः । ददात्तग्रहणमुपलच्षणं स्वरितस्यापि। पदाचुवादेनाचासिति । एवं च पद्य साक्षान्न संस्कार्यत्व- 
मपीति भावः। परे खेकत्वविवक्षाकथनस्य नोपयोगः । किंच विवक्षायां पदान्तरे खरो न स्यात्‌ । तस्माद्या 
बति पदत्वं समाप्तं तावत्यस्य प्रश्रत्तिरिति न दोष इत्याहुः । अच उच्यन्त इति । पदेन समानाधिकरण्यं 
तु अशं्राद्यचा बोध्यम्‌। ननु पदस्यापि श्रवणात्‌ एकशब्देन तस्यापि ग्रहणं स्यादत आह--यदि हीति । 
सर्वेपामिति । सर्ेषाभपि तत्तदरूपेणेकपदत्वादिति भावः | बलवानिति । सतिशिश्ल्वादिनेत्यथः । 


वक्ष्यमाणरीत्या गुण्वचनत्वामावान्मतुब्जोपासङ्गतेराह--श्वयवेति । गुणवचनत्वाभावादिति । 
संशासंशायां गुण्वचनसंशाचाधकस्वस्याकडारसूते भाष्ये उक्कत्वादिति भावः । सौत्रो5त्र मतुब्लोप इति 
माष्याशयमन्ये ॥ 'श्रनडवाह' इत्यत्रोपपदसराम्खरयोः श्रवणप्रसज्ञो दोषः । नब्विषयस्य- नपुंसकविषयस्य | 


तित्तिरिम॑ध्योदात्तः । 
१-'पुष्यका' पा० । २-क्चिन्न । 
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विकारस्य-'अस्थिदधिसकथ्यच्णामनङ्दात्तः [ ७। १ । ६२ | अस्थ्ना दध्ना । 
6 तै (1 
प्रकृतेः-गोपायति धूपायति% । प्रत्ययस्य च-कतव्यस्‌ तैत्तिरीयः । एतेषां 


. पढे युगपत्खरः प्रप्नोति । इष्यते चैकस्य स्यादिति, तघान्तरेण यत्नं न सिध्यती- 


्यतुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ । एवसर्पमिदमुच्यते ॥ नेतदस्ति प्रयोजनस्‌ । 
यौगपद्यं तवै सिद्ध क 
यदयं “तवै चान्तश्च युगपत्‌’ [ ६ । २ । ४१ ] इति सिद्ध यौगप यौगपद्य 


` शास्ति तज्ज्ञापयत्याचायों “न युगपर्स्वरो भवती!ति ॥ पर्यायस्तर्हि प्राभोति । 


७७) ईन 


पयीयो रिक्तशासनात्‌। 
यदयं 'रक्ने विभाषा? [ ६ । १। २०८ ] इति सिद्धे पयाये पयीयं शास्ति 
तज्ज्ञापयत्याचायों न पर्यायो भत्रती'ति । 
उदात्ते ज्ञापकं त्वेतत्‌ 
एतदुदात्त ज्ञापकं स्यात्‌ । ॒ 
स्वरितेन समाविशत्‌ ॥ 
स्वरितेन समावेशः प्राम्रो ते ॥। स्वरितेऽप्युदात्तोऽस्ति{ । तस्माञ्नारथोऽनेन योगेन। 


0 id 


प्र०-अनसि वहेः 'किप्‌ डश्चानस'इति किप्‌ । अन-शब्दो ५सुत्‌प्रत्यय'न्त आद्युदात्तः । 'गतिका- 
रकोपपदात्क'दिति उत्तरपदद्रक्गतिस्वरेण धातुरन्तोदात्तः । अस्थ्नेति । 'असिसजिम्याँ किथ- 
नित्याद्युदात्तोऽस्थिशब्दः । दर्धिशब्दो 'नज्विषयस्यानिसन्तस्ये'त्याद्युदात्त; । 

तवैचान्तश्च युगपदिति । अनेन गतेः पूर्वस्य पदस्य प्रकृतिस्वरो विषीयते, तवैप्रत्यया- 
न्तस्य चान्तोदात्तत्वम्‌ । तत्र गरुगपदवग्रहणमन्तरेण विरोधामावाद्योगपद्ये सिद्धे युगद्रग्रहणमन्यत्र 
यौगपद्याभावस्य ज्ञापकम्‌ । पर्यायस्वरहीति । ज्ञापकेन यौगपद्ये निरस्ते पर्यायप्रस ङ्गः । रिक्ते 
विभाषेति । अनेनाद्युदात्तत्वमु । पत्ते त्वन्तोदात्तत्वं तस्य प्रत्ययस्वरेण । तदेवं पर्याययोगप- 
दयनिरासे परनित्यत्वादिथुक्तः स्वरो भविष्यतीति नार्यः सूत्रेण । स्थरित्तेनेति । उदात्तस्वरितयो- 
रेकस्मित पदे समातरेशप्रस ङ्गः । स्त्ररितेऽपीति । उदात्ते पर्याययौगपयनिरासे ज्ञापकाक्कते 


NT 
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उ०_ वातिके “तवै ग्रहणं सूत्रोपलक्षणम्‌। अनेनाद् दात्तश्वमिति । 'विकल्पेन विधीयत' इति शेषः । 
उदातस्वरितयोरपीति । उदात्तश्रृतिसामान्यविषयञश्ञापकाश्रयणादस्वरकस्याच उचारणासंमवाच्चानुदात्तत्वः 
सिद्धिरिति तात्पयेम्‌ । नन्वेवमुदात्तम्रहणेन खरितस्यापि ग्रहणे खरितानुदात्तस्यापि स्वरितः स्यादत श्राह-- 
यस्तिति । अन्रेवार्य लिङ्गमप्याह--तथा चेति । श्रनेन स्वरितविषयरवं ज्ञापकस्यासङ्गतमिस्युक्तम्‌। 


# घातोः ६। १। १६२ १ आदुदाचञ्च ३। १1 ३ 
{ तस्यादित उदात्तमर्धहृस्वम्‌ १।२॥ ३२ , 
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ळा 


000 


आरभ्यमाणे5प्येतस्मिन्योगे-- 


जलडडजजजजजन “रट ८. 


अशुदात्तेवप्रतिषधानुपपत्तिरेकस्मिन्युगपत्संभवात्‌ ॥ १ ॥ 


अनुदात्ते विप्रतिपेधो नोपपद्यते । पठिष्यति ह्याचार्यो बिप्रतिषेधं 
"जे दीर्घादवद्वच' इति । स निप्रतिपेधो नोपपद्रते | किं कारणम्‌ ! एकस्मिन्यु- 
गपत्संभवांत्‌ । असति खलु संभवे बिग्रतिषेधो भवत्यस्ति च संभवो यदुभयं स्यात्‌ । 
कर्थं संभवो यदानुदात्त पदभेयलज मित्युच्यते ! तदिह नास्ति। कि कारणम्‌ ? 


प्०—स्वरितेऽप्युदात्तस द्भावादुदात्तस्वरितयोरपि पर्याययोगपद्यनिरास: सिद्ध इत्यर्थ: । उदात्तश्रुति- 
मात्रविषयस्य ज्ञापकस्याश्रयणादेवं लभ्यते । यत्तूदात्तश्रृत्या स्वरितस्याग्रहणमिह शाक तदयुक्तम्‌ । 
मुख्यस्योदातस्थावः सड्थिनों ग्रहण॒स्थ युक्तःव्रात्‌ । तथा चोराततस्त्ररितयोरित्यादौ भेदेन 
स्वरितो निदिष्टः । 

आरभ्यमाणेऽपीति । ज्ञापकादस्पष्टा संदिग्था वा प्रतिपत्तिर्भवति, साक्षाद्रिधाने तु 
स्पष्टा असंदिग्धा चेति यदि योग आरभ्यते तदारभ्यमाणे दोपप्रस ङ्गः । इदमेवानुदात्तस्य विधायक 
लक्षणमिति मत्वा दोषोपन्यासः। एकमचं वजेप्रित्वा शिष्टानामनेनानुरात्तत्व॑ क्रियते) तत्र येषाम- 
चामुदातत्वं स्वरितत्वं वा सात्षान्न विवीयते ते5स्यावकाश इति येषां शाख्नेणोदातत्वं स्वरितत्वं 
वा विधीयते तच्वेषां न निवर्तयेत्‌ । यया 'आमलक्रीजःइत्यत्र चतुर्णामुदात्तत्वं शाज्नेण विवीयते- 
डीषः प्रत्ययाद्युदात्तत्वम्‌, 'गतिकारकोपपंदात्‌ कृ'दिति कृत्स्वरः । 'दोर्घकाशतुषञ्राष्ट्रवट जे! इति 
पूर्वपदाद्युदात्तत्वमु, “अन्त्यात्यूवं बह्लंच' इति लकाराकारस्योदात्तत्वमिति. विरोधाभावाद्युगपदुदात्त- 
चतुष्टयं स्यात्‌ । शिष्टस्य चालुदात्तत्वमेकवर्जमित्यस्माद्धि वचनाद्यस्य यस्योदात्तस्वरिततित्रानं 
स स वर्ज्येत इति विप्रतिषेधानुपपत्तिश्‍्चोद्यते । तथा चान्तश्च तवे 'युगपदित्यादियु पूर्वोक्तेन 
प्रकारेण द्वावपि वर्ज्येते । 'उदात्तादनुदात्तस्प स्वरित’ इति स्वरितत्वं न भवति, 'नोदात्तस्वरि- 
तोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवाना' मिति पत्ते प्रतिषेधात्‌ । 


SS SS SS 


ड०--एतन्मूलकमेव भाष्यकार आह-आएरम्यमाणेऽपीति। युक्त्यम्तरमप्याह ज्ञापकादिति। असप - 
विलम्बितस्वम । सामान्यविषयत्वविशेषविषयत्वाम्यां शापकं सम्दिग्धम्‌। नन्वस्याः परिमाषात्वे 'दीर्घक्राशे'- 
त्यादावस्या उपस्यानादामलक्रीज इत्यादाबुमयोः खरयोरसंभत्राद्िप्रतिषेष उपपद्यत एवेत्यत आह-इद्मेवेति । 
एकमचमिति । एकग्रहणं शाञ्नाम्तरविहितस्वरकोपलच्षणम्‌ । न निवदयेदिति । एषाम्‌ श्रचां, तच- 
उदात्तत्व॑ खरितत्वं च, इदं-शाज्नं न निवर्तग्रेदियलयः । ग्रप्रताविधाने चरिता्थवारपचनिइत्त व्यापारा- 
माव इति भावः । स्वर इति । जकाराकारस्येत्यथः । शिष्टस्य-मकाराकारस्य । नन्वेकम्रहणारकयं 
चतुणोमुदात्ताना अवणमत आह--एकवर्जमित्यस्मादिति । अस्याशय उक्ः। इदे परिमाषापच्षेऽपि समानः 
मित्याह--तथा चेति। एतदुत्तरपुक्तप्रयोगे स्वरितस्वामाबब्युयादनं पाक्षिक कैयरेन कृतं तक्षिमर्थमिति 
चिन्त्यम्‌ । 


OO —— 
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नानेनोदात्तत्व॑ प्रतिषिध्यते । किं तर्हि ! अनुदात्तत्वमनेन क्रियतेऽस्ति च संभवो 
यदुभयोश्चोदात्तत्वं स्यादन्येषां चानुदात्तत्वम्‌ । 


यदि पुनरयमधिकारो विज्ञायेत | कि कृतं भवति २ अधिकार! प्रतियोग तस्या- 
निदेशाभ इति योगे योग उपतिष्ठते । जे दीघोन्तस्यादिरुदात्तो भवति] । उपस्थि- 
तमिदं भवत्यनुदात्तै पदमेकवजमिति । 'अन्त्यात्पूवे बहचः [ ६। २। ८३] 
उपस्थितमिदं -मवत्यनुदात पदमेकवर्जमिति । तत्र पूर्वेशास्तु वज्येमानता परेण वेति 
परेण भविष्यति परत्वात्‌ । | 
नैवं श्रयम्‌ । पाष्ठिक एक! स्वरः सङ्गृहीतः स्याघेःन्ये सप्ताथ्याय्यां स्वरास्ते 
न सङग्नहीता; स्युः ।'समानोदरे शयित अओ चोदात्तः [४।४।१०८]। 
“अस्थिदधिसक्ध्यच्णामनङ्दात्तः [ ७ । १ । ७२ ] इति । 
सिद्धं त्वेकाननुदात्तत्वात्‌ २॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? एकाननुदात्तत्वात्‌ । एकानबुदात्त पदं भवतीति बक्कव्यस्‌ । 


»/४/४५/४”*७ 
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प्र०--एकस्मिन्चिति। पद इत्यर्थः । नानेनोदातत्तत्वं प्रतिषिध्यत इति । यदि 'नोदात्तं पदमेक- 
वर्ज'मिति सूत्रन्यासं कृत्वा उदात्तत्व प्रतिषिध्येत, न स्या शेषः । एकमचं वर्जयित्वा सर्वषामुदात्त- 
त्वनिषेधात्‌ । कचित्पाठो 'नानेनोदात्तत्वं क्रियते’ इति । तत्रायमर्थ:--यदि "उदात्तं पद एकमिति 
सूत्र कृत्वोदात्तमेकमेव पदे भवतीति नियमायोदात्तत्वं क्रियते तदा न स्याद्दोषः । आचार्यदेशीय 
आहयदि पुनरिति । अस्य स्वातन्तरयामावादुत्तरेर्वाकमैरेकवाक्यत्वे सति यश्य स्वरो 
विधीयते तद्वर्जमन्येषामनुदात्तत्वं क्रियत इति द्वयोरपि योगयोरस्योपस्थाने क एकोऽनुदात्तत्वे 
वर्ज्येत को न वर्ज्यत इत्युपपद्यते विप्रतिषेधः ॥ नेवं शक्यमिति । अधिकार आश्रयितुमशक्योऽ- 
्याप्षिप्रस ङ्गात्‌ । 
सिद्धं त्विति । 'एकाननुदात्तं पद'मिति परिभाषा कर्तव्या, यस्याचः स्वरो विधीयते 
स एवाविद्यमानोदात्तो न भवति, शिष्टस्त्वविद्यमानोदात्त इति उदात्तनिषेधः संपद्यते । यत्र 


उ०--यदि नोदात्तं पदमिति । अत्र न्यासे (एक पदं एकस्वसङ्कयावतपरं, “तवै चान्तरचे'त्यादौ तु युग- 
पद्महणसामध्योस्समावेश इति मावः । श्रत्र पक्ते विप्रतिषेधोपपत्ति दर्शयति--अस्य सवातन्व्याभावादिति । 
क एक इति | किं 'दीर्घकाशे'ति किं वाल्यात्पूवमितीत्यथः । भाष्ये--षाष्ठिक एव स्वर इति । षष्ठाध्यायस्य 
खरप्रकरणस्थ इतर्थः । येऽन्ये सप्ताध्याव्यामिति । षा्ठिकातिरिक्ता ये सप्ताध्याय्यां खरा इस्पर्थः । अध्मे 

तु नास्याः सिद्धान्तेऽपयुपस्थितिब्यीख्यानादिति भावः । षष्ठेषपि “सहस्य स' इत्यादेरसड्यहः । 
ननु '्यासान्तरेऽपि विधित्वे स एव दोषोऽत आह--परिभाषेति । नन्वेबमण्येकोदात्तं पदमिस्येव 


1 दीघकाशतुपश्राष्ट्रवट जे ६। २। ८२ 
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किमिद॒मेकानबुदात्तखादिति ! नोदात्तोऽनुदात्तः । नानुदात्तोऽननुदात्तः | एकोऽनलुः 
दाततोऽस्मिंस्तदिदमेकानतुदरात्तम्‌। एकाननुदात्तत्वादिति । सिध्यति । सत्र तहि भिद्यते। 

यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्मनुदात्ते विप्रतिपेधानुपपत्तिरेकस्मिन्युगपत्सं- 
भवादिति । नेष दोपः । परिभाषेयम्‌ । किं कृतं भवति ? कार्यकालं हि संज्ञापरिभाषम्‌ । 
यत्र कार्य तत्रो पस्थितमिदं दर्व्यम्‌ “जे दीघोन्तस्यादिरुदात्तो भवतीः त्युपस्थितमिदं भव- 
सबुदात्त पदमेकवर्जमिति । 'अन्त्यात्पूवे बह्दच? इस्युपस्थितमिदं भवत्यचुदात्त 
पदमेकवजञेमिति । तत्र पूर्वेशास्तु वज्यैमानता परेण वेति परेण भविष्यति परत्वात्‌ । 

अथवा नेदं पारिभापिकानुदात्तस्य; ग्रहणम्‌ । कि तर्हि ? अन्वर्थग्रहणम्‌ । 
अविद्यमानोदात्तमनुदात्तमिति । | 

एकवजमिति चाप्रसिद्धिः सन्देहात्‌ ॥ ३ ॥ 
एकवर्जमिति चाम्नसिद्विः । कुतः ? संदेहात्‌ । न ज्ञायते क एको वर्जयितच्य 


इति । 
प्र०--चैक्रस्य स्वरो विधीयते तत्रेदमुपतिऽठते इति उभयोरस्योपस्थाने विप्रतिषेघोपपत्तिः । परिभाषे- 
यमिति । न्यासान्तरे यदि परिभाषात्वमाश्रीयते तदा यथान्यासेऽपि न दोषः, फले विशेषाभावात्‌ 
स्वरविधिलिङ्गा चेयं परिभाषा । एकशब्दः सञ्कघेयवाची, अनुदाततश्च॒त्युपादानात्तद्विरोषी स्वरित 
उदात्तश्च संख्येयो गृह्यते । ततश्चोदात्तस्वरितविधावस्या उपस्थानाद्रद्वयोलेच्षणयोरस्या उपस्थाने 
विप्रतिषेधोपपत्तिः॥ अथवेति । लक्षणमिदमुदात्तत्वप्रतिषेधार्थम्‌ । एकवर्जमित्यनेन तु प्रतिषे- 
घपर्थुदासः क्रियत इति लक्षणद्वयस्येकस्मिन्‌ पदे संनिपाते को वर्ज्यतामित्युपपद्चते विप्रतिषेधः । 
स्वरितेऽप्युदात्तोऽस्तीति तस्यापि प्रतिषेधोऽनेन विधीयते । 


एकवजेमिति चाप्रसिद्धिरिति । परनित्यान्तरञ्गत्वेन सर्वत्र व्यवस्था नामिमतेति 


~ 


ड०--परिमाधा कर्तव्या । एक एवोदात्तो यत्र ताइशमयीर््ष्टमुदात्तरहितमित्यर्थलामादिति चेस्सक्यम्‌ । तत्रेव 
ताप्पर्यात्‌ नज्द्वयस्य मावदादर्थोधकस्वात्‌ । यत्र चैकस्येति-तत्तदुदात्तादिशान्नस्योददेश्यपरम्‌। ननु 
विधित्वे उन्गावितदोषस्य परिभाषात्वेन कथं परिहारो5त आह- न्यासान्तर इति । तद्विरोधीति । अनुः 
दात्तस्य विधेयत्वेन तद्वजनासम्मव इति मावः। डदात्तत्वप्रतिषेधार्थमिति । सवे पदमुदात्तरहित॑ मवतीत्य- 
थौदिति भाव । प्रतिपेधपर्युदास इति । कस्यैकस्य पर्युदास इति चेत्‌, यस्य लक्षणान्तरेण स्वरविधिरिति 
गहाण । तत्रोदात्तत्वप्रतिषेषेडनुदात्तत्वमेव मवति, अनुदात्तपदे उपस्थितत्वात्‌ । तेन नैकश्रुतिनौप्यस्वरकता । 
स्वरिते५प्युदात्तो५स्तीति । इदमुदात्तस्वरितयोरिति शापकातूर्वोक्तादयुक्तमिति परिभाषापक्ष एव युक्तः । 


ननु परत्वादिमिर्व्यवस्थायाः सुगमत्वात्सन्देशादिति हेतुरसिद्ोइत श्राह-परेल्यादि । सवेन्रेति । 


{ नीचैरनुदात्तः १। २। ३० | 
६२ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३० भ्रीमगवरपतज्ञक्षिबिरचितं [ अनुदात्तं पदमेकचजैस्‌ 
सिद्ध तु यस्मिन्ननुदात्त उदात्तवचनानथेक्यँ तडूरजेम्‌ ॥४॥ 
. सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ १ यस्मिन्ननुदात्त उदात्तवचनमनथकं स्यात्स एको 
बजेयितव्य। । | 
प्रेकृतिप्रत्यययो; स्वरस्य सावंकाशंत्वादप्रासाद्वि: ॥९॥ 
प्रकृतिप्रत्यययोः स्वरस्य सावकाशत्वादग्रसिद्धिः स्यात्‌ । प्रकृतिस्वरस्यावकाशो 


यत्रानुदात्त; प्रत्यय/-पचति पठति# । प्रत्ययस्वरस्यावकाशो यत्रानुदात्ता प्रकृति+- 
समत्वम्‌ सिमत्वम्‌] । इहोभयं प्राभोति--कर्तव्यस्‌ तैत्तिरीयः । 


विप्रतिषेधात्मत्यययस्वरः । विप्रतिपेधात्रत्ययस्वरो भविष्यति । नेवम्‌ । 
(बिप्रतिषेधे पर'मित्युच्यते! न परः प्रत्ययखरः । नेष दोषः । इष्टवाची परशब्दः । 
विप्रतिषेधे परं यदिष्टं तद्भवतीति । 


विप्रतिषिधात्प्रत्ययस्वर इति चेत्कास्यायादि षु चित्करणस्‌ ॥ ६ ॥ 
विप्रतिपेधाअत्ययस्वर इति चेत्क्ाम्यायादयश्चितः कतेव्याः § । पुत्रकाम्यति 
गोपायति ऋतीयते ।। नेष दोषः । प्रकृतिखरो त्र बाधको भविष्यति । 
प्रक्रातिस्वरे प्रत्ययस्वरा भाव; ॥ ७ ॥ 


000 ७ ७ ७ ७ NAA AAAS AAA AAA AAA AAS YY YSIS YY ANNAN ~~ 
कक्कर 0000 AAAS AAA YY 


प्र०--भावः ॥ सिद्धं त्विति । अनवकाशः स्वरो वर्ज्यत इत्यर्थ: ॥ अनवकाशत्वेन सर्वत्र व्यवस्था 
नोपपद्यत इति मत्वाह-प्रकृतिप्रत्यययोरिति ॥ विप्रतिधेधादिति । पूर्वविप्रतिषेधा दित्यर्थः। 
काम्यायादय इति। काम्यचश्चित्करणं प्रत्याख्यातं तत्क्तव्यमेव । आयेयडोस्त्वपूर्व चित्वं कर्तव्येमि- 
त्युभयोपादानम्‌। अन्यथा पूर्वविप्रतिषेधाद धातुस्वरं वाधित्वा प्रत्ययाद्युदात्तत्व स्यात्‌ । परकृतिस्वर 


--उ०'गोपायति? ऋतीयते’ “औपगवत्व'मित्यादौ । समत्वमित्यत्र 'त्वरवसमसिमेत्यनुच्चानी' ति प्रकृतिरनुदात्ता। 


तित्तिरिः शकुनीनां च लघुपूर्व|मिति मध्योदात्तः ॥ ननु काम्यचश्चित्वस्य कृतत्वात्कर्त व्यतोक्तिरसज्ञतेत्यत 
श्राह--काम्यच इति | प्रत्ययाद्दात्तत्वमिति । काम्यायेयडामित्यथः । परत्वस्य पूर्वविप्रतिषेधेन बाधात्‌ 
कथं प्रकृतिस्वरस्य बाघकत्वमत श्राह- घातुस्वर इति । प्रत्ययत्वप्रयुक्तस्वरस्य प्रत्ययसन्नियोगशिष्टत्वाडात- 
त्वप्रयुक्तस्वरस्य सति शिष्टप्रकृतिस्वरत्वमिति भावः । प्रकृतिस्वरोऽ्रेस्यस्य परस्वादित्याशयं बुद्धवा शङ्कते 
भाष्ये--प्रकृतिस्वरे प्रत्ययस्वराभाव इति । परत्वात्मकृतिस्वर एव स्यादित्यथंः । फिद्स्वरो5पि षाष्ठ एवेति 


ऋ घातोः ६। १। १६२। † श्राद्रदात्तश्च ३ । १। ३। 
1 विप्रतिषेधे परं कायम्‌ १। ४। २। 


8 काम्यच्च; मुपृधुपविच्छिपणिपनिम्य आयः ३ | १ । ६; २८; चित; ६। १। १६३। 
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६ अ० । १ पा० | ६ आ० । १४८ सू ] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ gi 


प्रकृतिष्रे प्रत्ययस्वरस्यामावः । कतेव्यम्‌ तैत्तिरीयः। | 
सिद्ध तु प्र कूतिस्वरबलीयस्त्वात्प्रत्ययस्वर भावः ॥ ८॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? प्रकृतिस्वरादवलीयस्त्वात्‌ प्रत्ययस्वरस्य भावः सिद्धः । 
कथम्‌ ? ग्रकृतिस्तरातप्रत्मयस्त्ररो बलीयान्‌ भवति । 


सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वं च || ९ ॥ 


सतिशिष्टस्त्ररो बलीयान्भवतीति चङ्कव्यम्‌ । 
तच्चानेकप्रत्ययसमासाथेम्‌ ॥ १० ॥ 


तच्चावश्यं सतिशिष्टस्तरवलीयस्त्वं वक्कव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ ? अनेकप्रत्यया- 
थमनेकसमासार्यं च । अनेप्रत्ययार्थं तावत्‌-पगवः, प्रक्रृतिस्वरमएस्वरो बाधते । 
अपगतम्‌, त्वस्व॒रो<एखरं वाधते । औपगवत्वकम्‌, वस्रं कखरो बाधते । अनेकः 

| समासार्थम्‌--राजपुरुपः राजपुरुषपुत्रः राजपुरुषपुत्रपुरुपः% । 


यदि सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्वुच्यते स्यादिस्वरः सावेधातुकस्वरं बाघेत । 
सुनुतः चिनुतः । 


DN 


प्र ०--इति । धातुस्त्ररः सतिशिष्टत्वाडूविष्यतीति भावः । 


सिद्धमिति । प्रक्कतिस्वराद्रबलीस्त्वमिति सुप्सुपेति समासः । सतिरिष्टबलीयस्त्वाद्धि 
'कर्तव्य'मित्यादौ प्रकृतिस्वरं बाधित्वा प्रत्ययस्वरो भवति । 'गोपायती'त्यादो धातुस्वर एव 
सतिशिष्ट इति प्रत्ययस्वराभावः ॥ कः घुनविशेषः काम्यादयश्चितः क्रियेरन्‌ सति रिष्टबलीयस्त्वं 
वोच्येतेत्याशङक्याह-तच्चेति । औपगवत्वमिति । एकयोगलच्षणोऽश्र स्वर इति विप्रतिषेधेन 
व्यवस्थाया असिद्धत्वात्‌ । स्यादिस्त्रर इति । विकरणस्वर इत्यर्थः । सार्वधातुके परतः स्यादीनां 
विधानात्तत्स्वरः सति रिष्टः । 


वि लय NR P90 Sven 

ड०--तैत्तिरीयेऽपि दोषः । यद्वा फिरसज्ञाणि पाशिन्यपेक्षया आधुनिककतुंकाणीति परस्वं बोध्यम्‌ । ` 

समाधत्ते-सिद्ध॑ त्विति । ननु प्रकृतिस्वरस्य बलीयस्त्वं कयं प्रत्ययस्वर्मावे हेतुरत 'ग्राह-प्रकृतिस्वरा- 

दिति । नात्र षष्ठीसमास इति भावः ॥ एवमपि गोपायतीत्यादौ दोघोऽतः ्राह-माष्ये-सतिशिष्टेति । एवञ्च 

ब्यापकत्वादिदमेवादर्तव्यमिति भावः । तदूश्वनयन्नाइ--सतिशिषष्टबलीयस्वादिति ॥ प्रयोजनस्योक्तत्वा- 
खयोजनान्तरकथनमयुक्तमिति शङ्कामपचिनीषन्नाई-कः पुनरिति | 


% समासस्य ६। १। २२३ । न 2. 
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४३२ __ श्रीभगवत्पतज्ञजिविरचितं [ अनुदात्तं पदमेकवजेस्‌ 
/५८५.४५५८८५५८५८५८५०५८५४८४८५०८८४८५९/५५८४८४८८४८/४४४४४४५१ 
स्यादिस्वराप्रसङ्गग्च तासे? परस्यानुदात्तवचनात्‌ ॥ ११॥ 
स्यादिस्वरस्य चाप्रसङ्गः । कृतः ? तासेः परस्यानुदात्तवचनात्‌ । यदयं तासे 
परस्य लसावधातुकस्यानुदांतत्वं शास्तिः तज्ज्ञापयत्याचायें! “सतिशिष्टोऽपि विकरः 


णस्तरो लसाैधातुकस्वरं न वाधत इति । 
शारत्रपराविप्रतिषेधातियमाङ्का शव्दपरविप्रतिषेघात्सिद्धस्‌ ॥ १२१! 
अथवा शाख्नपरविप्नतिषेधे न स्वेमिष्ट संग्रहीतं भवतीति कृत्वा शब्दपरविप्रतिषेधो । 
विज्ञास्यते ॥ यदि शब्दपरविग्रतिषेधो भवति काम्यादयश्चितः कतव्या; । पुत्रकाम्यात्‌ 
गोपयति ऋतीयते । शब्दपरविश्नतिषेधों नाम [सं] भवति यत्रोमयोधुगप्मसङ्गो न च 

काम्यादिषु युगपत्रसङ्गर । 

विभक्तिस्वराक्नञ्स्वरों बलीयान्‌॥ १३ ॥ | 
विमक्किस्तरान्नञ्खरो बलीयानिति वक्व्यम्‌ । विभक्विस्वरस्पावकाश+--विख 


/*/९/*/*/*/९/९”९/*”* ”४/१/४”४”*”*”*€ 


प्र०--तासे! परस्येति । परत्वाह्लादेशेपु कृतेषु तासिरिति प्रक्रियाश्रयेण ज्ञापकमुच्यते। 
लावस्थायां तु तासौ कृते सार्वधातुकोत्पत्तौ न ज्ञापकं भवति, लसार्वधातुकस्वरस्य सतिशिष्टतया 
प्रसङ्गात्तद्रबाघनार्थत्वादनुदात्तविधानस्य ॥ शास्त्रपरेति | 'विप्रतिपेधे परं कार्ये मित्यत्र 
नायं नियमो लक्षणयोविप्रतिषेघे परं भवतीति । कि तर्ह्मकल क्षणविहितयोरपि कार्ययोविप्रतिपेवे 
परशब्दविषयत्वात्परं कार्यं भवतीत्येषोऽप्यर्थं आश्रीयते । यदीति । षुत्रकाम्यतीत्यत्र काम्यप्रत्यय- 
स्याद्युदात्तत्व प्राप्रोति । न ह्यत्र शाब्दपरविप्रतिषेधोपपत्तिः, एकत्वारप्रत्ययस्येति भावः । यत्रो 
भयोरिति । गोपायतीत्यादो तु प्रत्ययाद्युदात्तत्वस्य धातुस्वरस्य च युगपत्प्रसङ्गाभावः, इते | 
प्रत्ययस्वरे आयायन्तस्य घातुले सति धातुस्वरस्य प्रसङ्गात्‌ । तस्मादत्र सतिशिष्टस्येव वलीय- 
स्त्वमाश्रयणीयम्‌ । 

विभक्तिस्त्ररादिति । सतिरिष्टत्वाद्विभक्तिस्वरे प्राप्ते वचनम्‌ । तिस्न इति । 'तिमुभ्यो 


/*/४/४/४/१/*/४/१४/५/५/१*/१.”५”१५/१/५/*/*५/५/”५/१/*/”*/*/५/५”*”*”*” 


'४/४/९/९/५”४””*”२/*/*. 


८340222302. 


~, 


*>९५८४/*”४”५/४”४”५/४/९/%”५/४/”९६/४/४/४/४/४/४/४/१*/१/*/९/१९/४./४/४”*/४/१/%/४/१*/9/*/*, 


उ०-- लावस्थायां त्विति । अत्र पक्तेषयमर्थों वाचनिक एवेति बोध्यम्‌॥ वार्तिकेडनियमो नाम सर्वेश- 
सङ्ग्रह इति व्याचष्टे--भाष्येण सर्वमिति । कैस्यरस्तु सूते शास््रयोविंप्रतिषेध एव ग्राह्य इति नियमामावा- 
दित्यथमाह । ननु शब्दपरविप्रतिप्रेध: क॑ शात्नाल्लभ्यत इत्यत आह--परशब्द॒विषयत्वादिति । यथा 
कार्यस्य स्वतः परल्वासंभवात्कारणभूतलक्षणद्वारा परत्वाश्नयणं तथा विषयभूतशब्दद्वारेणाण्युपचर्यंत इत्यर्थ; । 
यद्यप्यचः परस्मित्नित्यादौ शन्दएरविप्रतिपेधो भाष्ये दूषितः, ग्रन्तरङ्गब्वेन पूर्वस्यैवापत्तेरिति, तथापि तदना 
अयणेन दोषान्तरेणैबास्य निराकरणमाह भाष्ये--यदि शब्दपरेति । न ह्यन्नेति । धातुप्रत्ययस््रयोरित्यर्थः । 
शन्दपरविप्रतिपेधामावे युक्त्यन्तरमप्याह भाध्ये--यत्रोभयोरिति । एवं चैकत्वाद्यगपत्माप्त्यभावाच तेन न 
सिद्विरित्यर्थः । कृते प्रत्ययस्वरे इति | विशिष्टप्रत्ययस्बैव विधानादिति भावः । 


1 तासनुदातेम्ङ्दिः">```"""`मनुदात्तमहून्विहेः ६। १। १८६। रक 
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६ अ० | ३ पा० | ६ आ० । १९८ खू० ) स्याकरणुमहामाष्यस्‌ ४३३ 


र्तिष्ठन्ति{ । नञ्स्वरस्यावकाशः-अत्राह्मशः अवृषलः § । इहोभयं ग्रामो ति-अतिस्रः । 
नञ्स्त्ररो भवति | ; 
विभक्तिनिमित्तस्वराच्च ॥ १४ ॥ 


विभक्तिनिमित्तस्वराच नब्स्वरो बलीयानिति वक्कव्यम्‌ । विभक्किनिमित्तखर- 
स्यावकाश!-चत्वार! अनड्वाइ; ¶। नन्खरस्य स एव । इहोभयं प्राभोति-अचत्वार! 
अननड्वाइः । | 
यच्चोपपढ्‌ कृति नञ्‌ ॥ १९ ॥ 


यञ्चोपपदं कृति नन्‌ तस्य% खरो बलीयानिति वक्वव्यम्‌ । अकरणिह ते वृषल । 
सहनिर्दिष्टस्य च ॥ १६॥ 
सहनिर्दिष्टस्य च नन; खरो बलीयानिति वक्कव्यम्‌ । अव्यथी† ॥ १५४८ ॥ 


NN 


~~ 


प्र०--जस' इति विभक्तेरुद/त्तत्वम्‌ अतिस्न इति । 'तत्युरुषे तुल्यार्थं ति नत्र; प्रकृतिस्वरो भवति । 

विभक्तिनिमित्तस्वरादिति। विभक्तिनिमित्तं यस्य तस्य यः स्वरस्तस्मादित्यर्ः॥ अकर- 
शिरिति । “आक्रोशे नञ्यनि'रित्यनिः । 'गतिक्रारकोपपदात्‌ कृ'दिव्युत्तरपदप्रकृतिस्वरो 
नञ्स्वरेण बाध्यते ॥ अव्यथीति । 'जिदृक्षी'तीनिप्रत्ययः । अ्राव्यथेति धातुना सह निदिष्टो 
नत्रू न पृथगिति प्रत्ययस्वरं बाधित्वा नञ्स्वरों भवति । नत्र: सप्तमीनिर्देशाभावादुपपदत्वाभावात्‌ 
पृथग्वचनमा रब्धम्‌ । तत्राव्यथेति निपातनान्नत्रो धातुना समासे लोगे च कृते प्रत्यय इति सतिशिष्टः 
प्रत्ययस्वरः प्राप्नोतीति वचनम्‌ ॥ १५८ ॥ 


उ०--माष्ये-इद्दोभयं प्राप्नोतीत्यापातप्राप्तिमात्रेण, सविशिष्टत्वाद्विमक्तिखरस्यैव प्रासेः । 'अतिस' 
इत्यत्र समस्ताद्विमक्तावपि तिखराब्दातपरत्वमस्थेवेति 'तिस्‌म्पो जस' इत्यस्य प्रातिः । एवं च सति- 
शिष्टस्वरभलीयस्त्वमन्यत्र विकरणस्वरान्नञ्स्वराच्चेति फलितम्‌ । 
विभक्तिनिमित्त यस्येति । आम इत्यर्थः ॥ गतिकारकेति । परत्वात्क्दुत्तरपदप्रकतिस्वरे प्रासे 
वचनम्‌, । ननु घातुना समासः कथमत ्राइ-तत्राव्यथेति ॥ १५८ ॥ 


—— 


‡ तिस॒म्यो जसः ६। १। १६६ 
६ तदपसे तुह्यर्थतृतीयासपतम्युपमानाव्यय्वितीयाङृत्याः ६ । २। २ 
¶ चतुरनडुहोरामुदात्तः ७। १ । ६८ 


% आक्रोशे नब्यनिः ३। ३। ११२; गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌; तत्पुरुष तुल्याथ 11१1 |] 


कृत्याः ६ । २। १३६} २। / हि 
ग. निदक्षितिश्रीण'  प्रसूग्यश्न ३ । २। १९७; आचदात्तश्व ३ । १ । ३; तस्पुरुषे तस्या `" 


कृत्याः ६ । २।२। 
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२३४ भ्रीभगवत्पतज्ञलिविरचितं [ अचुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः 


कषीखतो घञोऽन्त उदात्तः ॥ ६। १ । १५९ ॥ 


किमये कुपेबिकृतस्य ग्रहणं क्रियते न किपाखत' इत्येवोच्येत ? यस्य कृषेः 
करण एतःरूपं तस्य यथा स्यात्‌ । इह मा भूत्‌--इलस्य कष इति । 


अथ क्रिम मतुपा निर्देश; क्रियते न 'कषीतः इस्पेबोच्येत ? कीत’ इतीय- 
त्युच्यमाने यत्रैवाकारादनन्तरो घनस्ति तत्रैव स्यात्‌--दायः घाय! । इ न स्यात्‌- 
पाकः पाठ; ॥ न क्चिदाकारादनन्तरो घञस्ति । इहापि द्वायः धाय इति युका! 
व्यवधानम्‌ ॥ एवमपि विहितविशेषणमाकारग्रहणं विज्ञायेत-आकाराद्यो विहित इति । 
मतुब्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोपो भवति ॥ १५६ ॥ 


अनुदात्तस्य च यत्रोद्‌त्तल्लोपः ॥ ६ । १ । १६१॥ 


अनुदात्तस्येति किमर्थम्‌ ? प्रासङ्गं बहृति भ्रासङ्गयः ६ । 


*/४* NNN NN NON SANNA AAAS AANA AAA 


प्र०--कर्षात्व । यस्य कृषेरिति । विकरणान्तस्यानुकरणं कर्षति निदिष्टमित्यर्थः | हलस्य 
कषे इति । अत्रायुदात्तत्वमेव भवति । अथ किमर्थमिति । आकारात्परों न कचिद्रघत्रस्तीति 
सामर्थ्याततद्ठतो ग्रहणं सिध्यतीति प्रश्नः । युका व्यवधानमिति । परत्वान्नित्यत्वाच युक्‌ । 
'तेन व्यवधानादानन्तरयाभावः । एवमपीति । घत्रा धातुराक्षिप्त आत'इत्यनेन विशेष्यत इति 
तदन्तविधौ विज्ञायमान आनन्तर्थासभवाद्विानं विशेष्यत इति मतुब्निदेशः सरेसंग्रहार्थः 
क्रियते ॥ १५९॥ 


[ अनुदात्तस्य च । अर्‍ुदात्तस्येति किमर्थमिति । यत्रोदात्तलोप इत्येवानुदात्ते लोपो 
लभ्यते, न ह्यन्यत्रोदातो लुप्यत इति प्रश्नः । प्रासङ्ग इति । प्रासज्यत इति प्रासङ्गः । कर्मणि 


NAAN, 


उ०--कर्षात्व । विकरणान्तस्येति | घञन्तानुकरणं तु न, 'घञ' इस्युक्तेरिति भावः । अत्न -तौदादिक- 
प्रकतिकघअन्ते । ननु मतोरमावे श्राकारान्ताद्यत्र धञ्‌ तत्रैव स्यात्‌, 'पाक' इत्यादौ न स्यादतो मतुरावश्य- 
कोऽत आह--आकारात्पर इति | माष्ये-आकारादनन्तर इति । घञप्पत्तिकाले आकारादनन्तरो 'दाय' 
इत्यादावस्तीत्याशयः । स्वरप्ररत्तिकालिकमानन्तयमेव स्वरप्रबृत्तिनिमित्तमित्याशयेनाह-इह्यापि युकेति । 
युकि कृते ग्रङ्गभक्तो युगित्याकारघजो व्यवधायक इति भावः । न ह्याकारमात्राइओ विधानमस्तीत्यत ग्राह-- 
घनेतिं। सति 'तस्मादित्युत्तरस्ये यस्मिन्‌ कथं विहितविशेषणं लभ्यते तत्राह-आनन्तर्यासंभवादिति ॥१५३॥ 


अनुदात्तस्य च । न ह्यन्यत्रेति । च्षि्ततच्छुव्देन तस्यैवात्र स्वरे कार्यिलेन प्रतिनिदेशादिति 


1 श्रातो युक चिण्कृतोः ७। ३ । ३३ | 
8 तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ४ | ४ । ७६; तित्स्वरितम्‌ ६ । १ । १८५ 
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६अ०।१ पा०। दे आ० | १६५१ सू० ] व्याकरणमहामांग्यम्‌ २३२ 


उदात्तलोपे स्वारतोदातत्तयोर भावादजुदात्तग्रहणानर्थक्यम्‌ ॥ १ ॥ 


उदात्तलोपे खरितोदात्तयोरभावादनुदात्तग्रहणमनर्थकम्‌ । न हि कश्चिदुदात्त 

उदात्ते स्वरिते वा लुप्यते सवोंऊनुदात्त एव ॥ नु चायद्चुदात्तः स्वरिते लुप्यते- 

प्रासङ्गं बहति प्रासङ्गथ इति । एपोऽप निघाते १ कृतेऽनुदात्त एव जुप्यते । इदिह 

संग्रधा्म्‌--निषातः क्रियत लोप% इति किमत्र कतेव्यम्‌ ? परत्वारलोपः | एवं 

तहायमद्य निघातस्वरः सवेस्वराणामपत्राद; । न चापवादविषय उर्सगोऽभि निविशते । 

पूर्व ह्मपवादा अभिनिविशम्ते पश्चादुत्सगों; | प्रकप्य वापवादविषयं तत उत्सर्गो5- 

. भिनिबिशते । तञ्च तावदत्र कदाचित्‌ थाथादिस्वरो] भवत्यपवादं निवातं प्रतीक्षते । 

तत्र निघातः क्रियतां लोप इति यद्यपि परत्यारलोपः सोऽसात्रबिद्यमानोदात्तोऽ- 
तुदात्तो लुप्यते । 


कि पुनरनुदात्तस्यान्त उदात्तो भवत्याहोस्मिदादि$ । कश्चात्र विशेष; ! 


प्र०--घत्रू | थाथादिस्वरेणान्तोदात्तत्वम्‌। 'तद्॒हती'ति यत्प्रत्ययः। 'तित्स्वरित'मिति स्वरितः । 


सोऽसाविति । अलब्धोदात्तगुण एवाकारो लुप्यत इत्यर्थः । तदेवमतुदात्तग्रहणं 
प्रत्याख्यातम्‌ । 


कि पुनरिति। यद्चन्तग्रहणमचुवर्तते ततोऽन्तस्य भवितव्यम्‌ । अथ नानुवर्तते तदा 


“~ 


ड०--मावः । स्वरित इति । एवश्च स्वरितेऽप्युदात्तलोपसद्भावाततद्व्याबृत्तये तचरितार्थमिति भावः । भाष्ये- 
निघाते कृत इति । 'तित्स्वरित'मिस्यत्रैकवाक्यतापन्ने इत्यर्थः । निघातः क्रियतामिति । स्वरितविध्ये- 
कवाक्यतापन्न इत्यर्थः । अयं-पूर्वोक्तः । सर्वेस्वराणां-ततः प्रसमात्रिनाम्‌ । अपवादुः--सतिशिष्टसवा- 
दूबाघकः । परत्वादिति । स्वरितात्परत्वाह्लोपे प्रत्ययस्याविद्यमानोदात्तत्वादेवानुदात्त लोपसस्वादनुदात्तम्रह- 
णेऽपि दोषात्‌ । मदुक्तरीत्योदात्तलोप एव नास्तीति त्वयापि वाच्यम्‌, एवं घानुदात्तग्रहरणं व्यर्थमेत्रेति भावः । 
“श्रविद्यमानोदात्तः अनुदात्ते लुप्यत' इति पाठः । एतेनानुदात्तस्येति पद्सच्वेऽपि तस्याविद्यमानोदात्तस्ये- 
सेवार्थ इति सूचितम्‌ । ्रविद्यमानोदात्त इयत्रोदात्तशब्दो गुणमात्रपर इत्याइ--अल्ब्धेति । एवश्चोदात्त- 
लोपामावान्नास्यातिव्यासिरित्य्थः । 


अविद्यमानोदात्तकं यं निमित्तीकृत्य उदात्तलोपस्तस्य उदात्त इत्यर्थः, उत निमित्तत्वानावरेण यत्र 
अविद्यमानोदात्ते वर्णे परत उदात्तलोपस्तस्य बणास्योदात्त इत्यर्थ इत्याशयेन पन्छति माष्ये-किं पुनरिति । 
अनुवतत इति । ग्राद्यपक्षे तदनुवत्तिः | अथ नानुवर्तते इति । द्वितीयपक्षे तद्ननुदृत्तिः फलामावाद्‌संभः 


¶ श्रनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ६ । १ । ११८। क यस्पेति च ६ । ४ । १४८। 
| याथघञ्क्ताजबित्रकाणाम, ६ | २। १४४॥ २१--“श्रनुदात्ते लुप्यते! पा० । 
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४३६: श्रौमगवत्पतज्ञज्षिविरचितं ` [ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः 


NII 


अन्त इति चेत्‌ क्षम्क्सयुष्मदर्मादिदर्किलोपेछु स्वरः ॥ २ ॥ 
न्त इति चेत्‌ श्नम्क्सयुष्मदस्मदिम्किम्लोपेषु खरो न सिध्यति । शनस्‌- 

बिन्दाते खिन्दाते# । श्नम्‌ । क्स-मा हि घुच्चाताम्‌ । मा हि पुक्षाथामू] । कस । 
युष्मदस्मद-युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ † । इदंकिंलोप+-इयान्‌ कियान्‌ $ । 

अस्तु तह्यादि! । ~ 

आदिरिति चदिन्धीत इयमित्यन्तः ॥ ३ ॥ 

आदिरिति चेदिन्धीत द्ृयमित्यन्तोदात्तत्व॑ न सिध्यति । इन्धीत# । यश्‌ 
त्रयमूव । क्क काच य 
प्र०-क्रमानुझइघनादादेर्भाव्यमिति पञ्चद्यसम्भवः ॥ विन्दात इति। “विद विचारणे' 'खिद देन्ये' 
इत्यनयो ख्ये । 'तास्यनुदात्ते'दिति लसावैधातुकस्यानुदात्तत्वम्‌ । श्नमः प्रत्ययत्वादुदात्तत्वमु । 
'श्नसोरछ्लोप:” । तत्राकारस्योंदात्तत्वमिष्यते । एकारस्य तु प्राप्नोति । नन्वागमा अनुदात्ता 
भवन्तीति श्रमोंऊनुदात्तत्वं॑ प्राप्नोति । एवं तहि 'तन्मध्यपतितस्तद्वप्रहणेन गृह्यत' इति 
घातुस्वरः परत्वादागमानुदात्तत्व॑ बाधते । मा दि चुक्षातामिति । दुहेर्माङि लुङ्‌ । आत्मनेपदम्‌। 
शलेः बसः। 'अदुपदेशाःदिति लसार्वधातुकाचुदात्तत्वम्‌। क्सः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः । 'क्स- 
स्याची'त्यकारलोपः। माझ्योगोऽडागमनिवृतत्यर्थः । अटि हि सति पदमादुदात्तं भवति । “हि 
शब्दप्रयोगो हि चे'ति निघातप्रतिषेधार्थः । युष्मभ्यमिति । “भ्यसोऽभ्य'मित्यभ्यमादेशः । शेषे 
लोपष्टिलोप' इति प्रक्रियाश्रयेण चोद्यो-द्भावनम्‌ । यदा तु भ्यमादेशः, शेषे लीपश्चान्त्यलोपस्तदा 
दोषाभावः । इयानिति । 'किमिदंम्यां वो घ' इति वतुप्‌ । स च पित्त्वादनुदात्तः । वकारस्य घः। 
घस्येयादेशः । इदं किमोरीशकी' इति ईश्कीशब्दावादेशौ । यस्येति ईकारलोपः । 

इन्धीतेति । इन्वेलिङ। 'तास्यनुदात्ते दित्यनुदात्तत्वं, सीयुट्‌ । तस्यागमत्वादनुदात्तत्वमु । 
अम्‌ । 'भान्नलोप” इति नलोपः। 'भसोरल्लोप' इत्यकारलोपे कृते ईक्रारस्योदाततत्वप्रसञ्गः । 
द्वयमिति । द्वाववयवावस्य, 'सङ्घयाया अवयत्रे तयप्‌? । ‘द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्जरे'त्ययजादेशः, 
अचुदात्तख्वानिकत्वादखुदात्त; । 'यस्येति चे'तीकारलोपे कृते आदेर्दात्तत्वप्रसङ्गोऽन्तस्य चेष्यते, 
तदर्थं चित्त्वमयचः कर्तव्यम्‌ । इह्‌ त्वन्तग्रहणाचुतृत्तौ न कर्तव्यमिति मत्वोपन्यासः । 


NNN NNN AAA 


उ०-वाश्च । श्रत एवाय'चश्चित्त्व चरितार्थम्‌। द्वितीयपच्े त्वर्थादादेरेव । क्रमाबुझ्ङ्घनादिति । एषा युक्तिस्तु 


चित्या, 'आधुदात्तश्ने त्यादावादिग्रहण॒स्य वैयथ्यीपत्तेः। अनुदात्तत्वं प्राप्तोतीति | ततश्चोदात्तलोपामावाद्स्य 
स्वरस्य नाये विषय इति भाबः । एवं तर्हीति । इदं चिन्त्यम्‌, शरन्तरङ्गष्वासूर्वं धातुस्वरे श्नमि कृते पुनः 
कथं तवत्तः ।श्रत्रेदं तश्वम्‌, 'श्रागमा श्नुदात्ता' इति नापूर्व, कि तिं, शेषनिघातमूलकमिति तृतीये 
निरूपितम्‌ । तस्य च यत्र विशिष्य स्वराप्रासिस्तद्विषयत्वान्न प्रकृत दोष इति बोध्यम्‌ । 


# श्नसोरस्लोपः ६। ४। १११।  क्सस्याचि ७। ३ । ७२ 
‡ म्यसोऽम्यम्‌ ७। १। ३०; शेषे लोपः ७ 1 २। ६०; 
§ इदंकिमोरीश्की ६। ३। ६०; यस्थेति च ६। ४। १४८। १ यस्येति च ६।४। १४८ 
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आदौ सिद्धम्‌॥ ४॥ 
_ अस्तु तह्योदिरुदाचो भवतीति ॥ नतु चोक्कमादिरिति चेदिन्धीत द्रयमित्यन्त 
इति। _ 
विदीन्धिख्रिदिभ्यश्च लसावधातुकानुदात्तपातिषेधास्लिकि सिद्धम्‌ ॥५॥ 
विदीन्धिखिदिभ्यश्च लसावेधातुकानुदात्तत्वं: लिङि नेति वक्गव्यम्‌ । 
लिङ्ग्रहशेन नाथः । अविशेषेण “विदीन्धिखिदिभ्यश्च लसावेधातुकालुदात्तत्व॑ 
पेव । इदमपि सिद्धं भवति--विन्दाते खिन्दाते ॥ अयचि कथम्‌ ? 
याचि चित्करणात्‌॥ ६॥ 
अयचि चिस्करणसामथ्यांदन्तोदात्तत्वं भविष्यति$ ॥ १६१ ॥ . 
धातोः॥ ६।१। १६२ ॥ 
किं धातोरन्त उदात्तो भवत्याहोस्विदादिरिति । कश्चात्र विशेषः 


प्र०-विदीन्धिखिदिभ्यश्चेति । लसावेधातुकानुदात्तत्वे प्रतिषिद्धे प्रत्ययस्वरेण 'त'शब्द 
उदात्तः । सीयुट्‌ आगमत्वादलुदात्तः । अथवा न विकरणस्वरो लसार्वधातुकस्वरं बाधते इति 
वज्येमानस्वरेण श्रमचुदात्त इति न कश्चिद्दोषः । इदमपीति । अन्तग्रहृणानुतृत्तावपि भ्रमो लोपे 
दोषो नास्तीति भावः ॥ अयचीति । चित्करणमेव ज्ञापक'मन्त' इतीह न संबध्यते । तत्सम्बन्धेः 
चिरेन नार्थः स्यात्‌ ॥ १६१॥ 

घातो; । कि थातोरिति। ययन्तग्रहृणमभिसंबध्यते ततो5न्तस्योदात्तल्लेन आव्यम्‌ । 


Ac 
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उ०--लसावेघातुकेति । 'यन्नाविद्यमानो दात्तके प्रस्यये परत उदात्तलोपः क्रमोहलङधने मोनामावात्तः 
देरुदात्त' इत्यर्थे ‹ईत'शब्दस्याविद्यमानोदात्तकत्वामाबान्न . दोष . इति भावः -। - नन्वेवमपि, शनेः 
स्वरेण तशब्द्स्यापि निघाताद्दोष एव । किं च यदा “आहोस्विदादे'रिति -भाष्यस्यं निमित्तस्वानाद्रेण 
यत्रानुदात्ते वणे परत॒उदात्तलोपस्तस्य वर्णस्य उदात्त इत्यर्थ: सूतस्पेत्याशयः, तर्दुदोषतादवस्थ्यादाहँ--- 
अथवेति | ननु 'विन्दाते’ इत्यादौ लसार्वधातुकानुदात्तस्वभ्रतिषेधेन विनाप्यनेन स्वरेण. मध्योदात्तत्वसिद्धे 
किमुच्यते इद्मपी'त्यत थाह--भन्तप्रहणेति । श्रमो लोप इति । अमो वर्ज्यमानस्वरेणानुदात्तत्वादुदात्त- 
लोपामाबादिति मावः । अ्रनेन बसादिलोपविषयं दोषाम्तरमस्तयेवेति सूचितम्‌ ॥ १६१ ॥ 


घातोः | आदेरितीति । इदं चिन्त्यमित्युकम्‌। तस्माद्वाष्यस्यायं भावः नेऽन्तरं 


1 तास्यनुदाचे न्डिददुपदेशाल्लसावेघातुकमनुदात्तमहन्विडोः । ६। १। १८६ 
$ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा %। २ । ४३। चितः ६ । १।-१६३। ` ` : 
३३३ 
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धातोरन्त इति चेदबुदात्तेचबग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 


धातोरन्त इति चेदनुदात्तेचबग्रहणं कतेव्यम्‌ । अभ्यस्तानामादिरलुदात्त च 
[६।१। १८९; १६० ] इति बक्कव्यम्‌ । बग्रहणं च कव्यम्‌ । वान्तरेच 
पिविराद्यदात्तो भवतीति वक्तव्यम्‌ । पिबति । 

संश्च नित्‌॥ २॥ 
सश्च नित्कव्यः । कि प्रयोजनम्‌ ! चिकीषति जिहीर्षति । 'निती'त्याथदात्तत्वं 
यथा स्यात ॥ अस्तु तहादिः । 
आदावृणुप्रत्ययधातुष्वन्तादात्तत्वस्‌ ॥ ३ ॥ 
आदावूशुप्रस्ययधातुष्वन्तोदाततस्वं न सिध्यति । ऊर्णोति । ऊण । प्रत्ययधातु- 
गोपायति धूपायति श्रातीयते । 
ग्रन्तादात्तवचनात्सिद्धस्‌॥ ४ ॥ 

अस्तु तहीन्तोदात्तो भवतीति ॥ नलु चोक्तं धातोरन्त इति चेदतुदात्तचतरग्रहणं 
कर्तव्यमिति । यत्ताबदुच्यतेऽनुदात्तेचग्रहणं कतेव्यमिति क्रियते न्यास एवाभ्यस्ता- 
नामादिरतुदात्ते चेति । बग्रहणं कतव्यमिति । 


*४/*€४*/४*”*/*“ 
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प्र०--अथ न संबध्यते तदा क्रमानुछङघनादादेरिति प्रश्नः॥ अनुदात्त इति । 'ददा ति' इति स्थिते 
“धातोः रित्यन्तोदात्तले प्राप्ते आद्ुदात्तार्थमनुदात्ते चेति वक्तव्यम्‌ । पिबतीति । लधूपधगुणनि 
वृत्त्यरथो5दन्तः पिबिरादेशः । ततश्चान्तोदात्तत्ववाधनार्थमादुदात्तत्व॑ वक्तव्यम्‌ । 

संश्चेति । घातुस्वरबाधनाय ॥ क्रियते न्यास एवेति । अनुदात्ते चे त्येतदेव ज्ञापकमिहा- 
न्तग्रहणाधिका रस्य । 


ड०- आददात्तत्वस्य निर्णीतत्वेन तत्साहृम्वयोदिति । यद्वा श्रादिस्वरप्रकरणे इदं सूत्र पठनीयमिति भावः। कृत्वा 
चिन्तया बिचार इति बोध्यम्‌ । धातोरित्यन्तोदात्तस्वे प्राप्त इति । श्रन्तरज्ञत्वात्पूर्व स्वरे ततो द्वित्वे शेषनि 
घातबलास्समावेशामावेऽपि पक्षेडन्तोदात्तत्वे प्रासे इत्यर्थः । स्पष्टं चेदं 'परस्मैपदाना'मिति सुनने माध्ये । 
“अम्यस्तानामादि'रिति उ जक्षितीस्यादौ भिस्वरेण प्रइतेरनुदात्तत्वादद्यदात्त्रवणार्थमिति “अ्रनुदात्ते 
चस्य ग्रहणमिति दिक । वक्तव्यमिति । पदचान्तरे न वक्तव्यमिति लाघवमित्याशयः । ननु पिबेरेकाच्त्वा- 
किमनेनेत्यत आाह--लघूंपधेति । 

ज्ञापकमिहेति । एतेन विच्छिन्नानुइृत्तिः कथमित्यपास्तम्‌ । वस्तुत श्राद्यदात्तविधानेऽपि उक्तरी- 
स्योत्तरखएडस्याचुदात्तत्व॑ स्यादिति उभयोरपि तदाबश्यकमिति भाष्याशयः । _ 


# पाप्नाष्मास्था `"`"'घोशीयसीदाः ७। ३। ७८ ` न्नित्यादिर्नितयम्र ६ । १ । १६७ 
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पिबो निपातनात्‌ ॥ ५ ॥ 

पिबावादयुदात्तनिपातनं क्रियते! स निपातनस्तरः प्रकृतिस्वरस्य बाघको 
भविष्यति |। संश्च नित्कतेव्य इत्यवश्यं सनो विशेषणार्थो नकारः कतेव्य; । क्क विशे- 
षणार्थेनाथः ? “सन्यङो१? [ ६।१।६ ] इति । सयङो' रितीत्यत्युच्यमाने इस! वत्सः 
अत्रापि ग्राम्ञोति । “अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्येःत्येवं न भविष्यति । इहापि तहिं न 
प्राम्रोति-जुगुप्सते मीमांसत इति $ । अर्थवानेपः । न वै कश्चिदथे आदिश्यते । 
यद्यपि कश्चिदर्थो नादिश्यतेऽनिर्दिष्टाथीः प्रत्ययाः स्वार्थ भवन्तीत्यन्ततः स्वार्थ 
भविष्यति । कश्चास्य स्वार्थः ? प्रकृत्यर्थः । इहापि तहि प्रान्मोति-हंसः वत्स इति | 
उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि । स॒ एपोऽनन्यार्थो नकारः कतेव्यः १ न 

कृतव्य; । क्रियते न्यास एव । 
अथवा धातोरिति वतरते । धातोः सशब्दान्तस्य द्वे भवत इति ॥ १६२ ॥ 


चितः ॥ ६। १ । १६३ ॥ 


ONIN FONSI PANN ५./९./९/९.”९”९/*/*”९/१*/.”९//*-”९/२”*/”*. 


प्र--अथजद्‌ग्रद्वणमिति । अव्युत्पन्नत्वादुणादीनामानर्थवयं मन्यते | जगुप्सत इति । 
सनोऽर्थानिदशात्समुदायस्यार्थवत््वं मन्यते । अन्तत इति । यस्यार्थान्तरं न निदिश्यते स 
प्रत्यासन्ने स्वार्थे भवति । इद्दापीति। व्युत्पत्तिपच्षाश्रयेण चोद्यम्‌ । पक्षान्तराश्रयेण परिहारः । 
डणाद्य इति । एतदनन्तरम्‌-अथत्रा धातोरिति बतेत' इति ग्रन्थेन भाव्यम्‌ । लेखक्रप्रमादातु 
स्थानान्तरे न्यस्तः। पाठक्रमा्रार्थक्रमस्य बलीयस्त्वादत्र प्रदेशे संबध्यते । “लिटि घातोरनम्यासस्ये"- 
त्यतो घातुग्रहणानुवतंनात्सान्तस्प धातोद्वित्रेचनविधानात्‌ ‘हुतः’ वत्सः इत्यादो द्विविचनाभावः 
सिद्ध इति स्वरार्थं एव सनो नक्रारः कर्तव्य: । स च कृत एव ॥ १६२॥ 

चितः । 'अन्त' इति वर्तते । घुरजादेः प्रत्ययस्य कुण्डिनजादेरप्रत्ययस्य चेह ग्रहणम्‌ । 


“~, 
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उ०--हनिवधोः 'स'प्रत्ययविधानात्कथमानथेक्यमत श्राह--अव्युत्पन्नत्वादितिं । शुपादिसन 
प्रत्ययत्वेनार्थवत्वाच्छुझानुपपत्तिरत आह--सन इति । '“आनन्यार्थ' इति माध्यं व्याचष्टे स्वरार्थ 
एवेति ॥ १६२ ॥ 

चितः । पूर्वेसूजे5नुवृततस्येहापि संत्रन्ध इत्याह-अन्त इतीति । प्रत्ययाप्रयययो'रिति परिभाषा तु 


{ ७। २३ । ७८ वा० १ भाष्ये प० २२५ 

$ सुतिज्किद्म्यः सन्‌; मान्त्रधदान्शान्म्यो दीर्घश्वाभ्यासस्य ३ । १। ५; ६ 

१ लिटि धातोरनम्यासस्य ६। १। ८ > 

१-'तद्वितस्य कित? इत्येकं सून्न' माष्ये योगविभागदशेनात्‌। तद्यथा-'एवं तहिं स्वरे योगविभागः 
करिष्यते | इदमस्ति | चितः [ ६ । १ । १६३ ]। चितोऽन्तोदात्तो मवति । ततस्तद्वितस्य । तद्धितस्य 
'च चितोऽन्त उदात्तो भवतीति।'-"""""""ततः कितः । कितस्तद्वितस्यान्त उदात्तो भबति ।? ( भाष्य» 
१। ४ । ६८ प० ५६४) 
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१०० श्रीमगवत्पतशलिविरचित॑ : [ तिस॒भ्यो जसः 
“Nn त 2 oN 


चितः सप्रकृतेबहृकजथम्‌॥ १ ॥ 
चितः सप्नकृतेरिति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌? बद्दकजथेम्‌। 'वहुजयैमकजय 
च । 'बहुजथ gE बहुकृतम्‌# । अकजर्थम्‌-सरवकैः विश्वकै; | उचचकैः 
नीचकैः} । सबके विश्वके । 
` > तत्तहिं दक्रव्यम्‌ ? न वक्कव्यम्‌ । मतुब्लोपोच्त्र द्रष्टव्यः । तद्यया- पुष्पका 
एषां [ति'] पुष्पैकाः । कालका एषां [तेः] कालका; । अयवाकारो मत्वर्थीयः । 
तद्यया-तुन्दः.घाट इति । पूर्वष्त्रनिदेशश्च । चितवान्‌ चित इति ॥ १६३ ।। - 


' ` तिख्रभ्यो जसः॥ ६ । १ । १६६ ॥ 
' जस. इति किमर्थम्‌ ? तिसृका{ । 
तिखभ्यो जस्ग्रहणानर्थकयसन्यञ्राभावात्‌॥ १ ॥ 
तिसृभ्यो जस्ग्रहणमनथेकप । किं कारणम्‌ ? “अन्यत्रामावात्‌' । न ह्यन्यत्ति- 


५८५ 


चिदवयवात्समुदायश्चिदुच्यते । ,अकचश्चित्त्वमस्येवार्थस्य लिङ्गम्‌ । लक्ष्यानुरोबाच गोणो$प्यर्यः 
कचिदाश्रीयते । अन्ययेकाच्त्वादकचश्चित्त्व न कुर्यात्‌ । अथवेति । मुख्य एव शब्दार्थे एवमाथितो 
भवति । नप्वेव॑ चितस्येति भाव्यमित्याह--पूवेस्‌त्र निर्देश इति । पूर्वव्याकरणे प्रथमया कार्यी 
निदिश्यते । तेन चित्तात्समुदायोउच्तोदात्तत्व॑ प्रतिपद्यत इत्यः । कुण्डिनजादयो 5पि व्यपदेशिव- 
-द्वावाश्चित्वन्त उच्पन्ते ॥ १६३ ॥ 

तिस् । अर्थगतं बहुत्व॑ शब्दे आरोप्य बहुवचननिर्देशः । अन्तोंदात्तस्य त्रिशब्दस्य स्थाने 
तिसुशब्द आदेशः खानिवद्धावादन्तोदात्तः | ततः परस्य जसोऽचुदात्तत्वापवाद उदात्तत्वं विधीयते । 


NNT ००००" 


ड०--नेह परवर्तते, लच्यानुसारादित्याह--घुरजादेरिति । चिच्छुञ्द्स्याणुण्वचनत्वात्‌ मतुब्लोपाप्रातेराह-- 
चिदुवयवत्वादिति । एवं च गम्यमानार्थत्वादप्रयोग एव लोप इति भावः । सौत्रो मतुलोप इत्याशय्रमन्ये । 
अरथैवार्थस्य--गौणग्रहणरूपस्य । चित्वानिति | मतुबन्तम्‌॥ १६३ ॥। 


तिसुम्यो ननु तिसुशब्दस्यैकस्वाद्बहुवचनमयुक्तमत ग्राह--अर्थगतमिति । स्थानिवद्धावादिति । 
श्रान्तरतम्यादित्यथेः । ननु 'तिस'शुब्दस्यान्तोदात्तत्वादुदात्तस्य स्थाने यणः सत्त्वादुदात्तयण इत्युदात्तत्वं 


१-'बहृरय' पा० % विभाषा सुपो बहु'च पुरस्तात्त ५। ३ । ६८ 
. 1 अव्ययसवनाम्मामकच्‌ प्राकू टे: ४ । ३ । ७१ २-क्चिन्न | 
३-पुष्यका' पा०। ; तिस॒मावे संशायां कन्युपसंख्यानम्‌ ७। २ । ६६ वा० १.३० १६७ 
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प्र०--बह्कजर्यमिति। बहुजक चोरन्तोदात्तसे प्राप्ते "चितः सप्रक्कते रिति वचनम्‌। मतुब्लोपइति । 


errr nnn फी 
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३अ०।१ पा०। ६ आ०। १६६ सू] व्याकरणसहामाष्यम्‌ 0 


FAAANNSNNNSASASSPSPAPSSAAPRPAASANPAANASSS AAAASPAAANANAPRAAASS AAPNAAAAAAAAAAPSAANANPAAAPNSSSS SAPSAAAASASASSSSFAAAAA 


सृशब्दादन्तोदात्तत्वं प्रयोजय त्यन्यदतो. जस; । किं कारणम्‌ ? बहुवचनविषय एव 
तिसुशब्दस्तेनेकव चनद्विवचने न स्तः । शसि . भवितव्यशनुदात्तयणो इरपूबीत्‌ [ ६ । 
१। १७४ ] इति । अन्याः सवा इलादयो बिभक्कयस्तत्र षट्रत्रिचतुम्यो हलादिऋ- 
स्युपोत्तमम्‌ [ ६ । १ १७६; १८० ] इत्यनेन स्वरेण भवितव्यम्‌ । तत्रान्तरेण 
जसो ग्रहणं जस एव भविष्यति । 


ननु चेदानीमेबोदाहतं तिसृकेति । नित्स्वरोऽत्र बाधको भविष्यति । नाप्राप्तेडन्यस्वरे 
तिसृस्वर आरभ्यते स॒ययैवानुदात्तो सुप्पितौ | २ । १ । ४ ] इत्येतं स्वरं वाधत 
एवं नित्स्वरमपि बाधेत । नेष दोषः । येन नाप्राप्ते तस्य वाधनं भवति न चाम्राप्तेऽ- 
तुदात्तौ सुप्यितावित्येतस्मिस्तिसृस्वर आरभ्यते । नित्स्वरे पुनः प्राप्ते चाप्राप्ते च । 
अथवा मध्येपवादाः पूर्वीन्षिधीन्वाधन्त इत्येतं तिसुस्तरोऽनुदात्तौ सुप्पिताविति स्वर 
बाधिष्यते, नित्खरं न बाधिष्यते । 


उपसमस्तार्थमेके जसो ग्रहणमिच्छन्ति । अतितिसौ¶ अतितिस्तः# ॥ १६६ ॥। 


प्र --उदात्तयणों हल्यूर्वा दित्यत्रासर्वनामस्थानग्रहणानुत्रर्तनाज्नत उदात्तत्वं न प्राप्नोतीति 
वचनम्‌ । तिखुकरेति । स्वार्थ कन्प्रत्ययः । “तिसुभावे संज्ञायां कन्युपसञ्घयान'मिति तिल्लादेशः । 
न चाप्राप्त इति । 'तिसुक्रेत्यत्रापि टापा सहैकादेशस्यादिवद्धावात्पिस्स्वरः प्राप्नोतीति भावः । 
अथवेति । पूर्वविज्ञातबाध्यविपये प्रवृत्त्या चरितार्थं विधि विप्रतिषेधासरो विधिर्बाधते । 
डपसमस्तार्थमिति । समासेऽपि तिसुशब्दात्परः सुब्भवतीत्यतितिस्रावित्यतरातिरङृत्पद' 
:इत्यत्रा तेर्घातुलोप? इति वक्तव्यमिति वचनात्प्राप्तमन्तोदात्तत्व॑ बाधित्वा विभक्तरुदात्तत्व स्यात्‌ । 
अत्र चोदात्तस्वरितयोर्येण इति स्वरितो भवति । 'अतितिन्न इत्यत्र त्विष्यत एव जस उदात्तत्वः 
मित्युदाहरणलेन भाष्यकृतोंपन्यस्तम्‌ ॥ १६६॥ 


*/५/५/५/५/*/५”४ 4 ./**/*/*/५/*/*”*”*/”४/”५”*/४५”४”४५/*/४///१- 


उ०--सिद्धमत ग्राह-उदात्तयण इति । स्वार्थे कनिति । स्वार्थिकानां प्राकृतलिङ्गसङ्चथातिवर्षनादेकवचना- 
न्तस्वम्‌ | बहुवचनान्तमेवेदं भाष्य इत्यन्ये । तिसृभ्यो जस्प्रहणानर्थक्यमिति । (तिस मय” इति विहितविशे- 
षणमिति तदाशयः । ननु 'तिसुके ्यतरैतसस्वराप्राप्तेः कथं तेन येन नाप्रातिरत आह--तिसकेत्यश्रापीति । 
एवं वार्तिककृता प्रत्याख्यातमपि जन्म्रहणं माष्यक्ृदाचायोन्तरमवष्टम्य स्थापयति-<उपसमस्ताथंमिति । 
विहितविशेषणे न मानमिति तदाशयः । अतेधोतुलोप इति । “तेः परमङ्कदन्तं पदराब्दश्नान्तोदात्त' 
इस्यर्थकेन सूतरेशैवाप्राप्तेवौतिकोपन्यासे बीजं चिन्त्यम्‌ । बाधित्वेति । सतिशिष्टस्वादिति भावः । “श्रतितिख' 
इत्यस्य प्रत्युदाहरणत्वभ्रम॑ वारयति =श्रतितिस्न इत्यत्रेति ॥ १६६ ॥ 


De) 


§ ज्नित्यादिनित्यम्‌ ६। १। १६७ - ॥ उदातखरितयोयंणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ८। २। ४ 
के तिसुभ्यो जसः ६। १। १६६ >> + दै 
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९०२ भ्रीभगवत्पतकलिविरचितं [ चतुरः शसि 


DSS 


AAAS oe, 


चतुरः शसि ॥ ६। १ । १६७ ॥ | 


शसि ख्नियां प्रतिषेधो बक्गव्यः । चतस्रः परयः । | 

चतुरः शासि स्त्रियामप्रतिषेध आदुदात्तनिपातनात्‌॥ १ ॥ | 

चतुरः शसि खियामप्रतिपेधः । अनर्थकः प्रतिपेधोऽप्रतिषेधः । शसि स्वर! 
कस्मान्न भवति ? आद्युदात्तनिपातनात्‌ । आयुदात्तनिपातनं करिष्यते† स॒ निपात- 
नस्तरः शसि स्वरस्य वाधको भविष्यति । 

एवमप्युपदेशिवद्भावो वक्नव्यः | ययैव हि निपातनस्वरः शसिस्त्रं बाधत 
एवं विभक्विस्वरमपि{ बाधेत-चतसृणामिति । 

वि भक्तिस्वर भावश्च हलादि ग्रहणात्‌ ॥ २॥ 


विभक्किस्त्ररस्य च भावः सिद्धः | कुतः ? इलादिग्रहणात्‌ | यदयं षट्त्रि- 
चतुभ्यों हलादिः [ ६ । १ | १७६ ] इति इलादिग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यो 
“न निपातनस्वरो विभक्तिस्वरं बाधत’ इति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? 


आदुदात्तनिपातने हि हलादिग्रहणानर्थक्यस्‌ ॥ ३ ॥ 


अदुदात्तनिपातने हि सति हलादिग्रइणमनथेक स्यात्‌ । न हन्यद्धलादिग्रहणं 
श्रयोजयत्यन्यदतश्चतसृशब्दात्‌ । 
प्र०-चतुरः । स्लियामिति । स्थानिवद्भावेन प्राप्नोति । आद्यदात्तनिपातनमिति । 
स्थानिवदकावादाद्युदात्तले सिद्धे बुनराद्युदात्तनिपातनमस्य स्वरस्य बाधकमित्यर्यैः । एवमपीति । 
उपदेशिवद्धावात्सतिशिष्टेन विभक्तिस्वरेण निपातनस्वरो बाध्यते । 


बहुवचनत्रिषयत्यादिति । विहितविशेषणाश्रयणादुत्तरपदार्थस्योपसर्जनत्वाद्व समासेन 
भाव्यमिति भावः । तत्र चतसरशब्दादिति | यदि च निपातनस्वरेण विभक्तिस्वरो बाध्येत 


lee ees aoe asians eens काका Oo 


| 


उ ०--चतुरः शसि । शसि परतश्चतुःशाब्दस्यान्त उदात्त’ इत्यर्थः | स्थानिवद्भावादाद्यदात्तत्वे सिद्धे 
इति । चतुरः--चतेरुरन्प्रत्यान्तस्वेन त्रः सङ्चयाया' इति वाद्यदात्तत्वादिति भावः | सतिशिष्टेन--'षटत्री' 
व्यनेन । 

ननु 'अ्रत्यादय' इति समांसेऽतिषषः इत्यादावेकबचनाद्यपि संभवतीति 'बहुवचनविषयत्वा दित्य 

युक्तमत ग्राह--विहितेति । श्रत्र च व्याख्यानमेव शरणम्‌ । उपसजेनत्वाद्वेति । भाष्यप्रामाण्याव्पधानी- 


पि णक कणककककेणपणपपलीणी00णीणण 000 २१0 0ी? अ त 


1 'चतसर्याद्युदात्तनियातनं च ७। २। ६६ वा० २ १० १६८ 
१ षट्तरिचतुर्म्यो हलादिः ६ । १। १७६ 
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६ अ० (३ पा०। ६ आं० । १६७ सूं. ] व्याकंरणंमहाभाध्यम्‌ ०३ 


“uu 


पट्सज्ञास्तावन्ञ प्रयोजयन्ति। किं कारणम्‌ ? बहुवचनविषयत्वात्‌ तेन द्विवच- 
नेकवचने न स्तः । जस्शसी चात्र छुप्येते | अन्याः सवी इलादयो विभक्र्‍य! | 


्रिशब्दश्चापि न प्रयोजयति । किं कारणम्‌ ? बहुवचनविषयस्वात्‌ । तेन 
द्विचनेकवचने न स्तः । 'असर्वैनामस्थान' मिति; वचनाञ्ञसि न भविष्यति | शसति 
भवितव्यमेकादेश उदात्तेनोदात्तः [८ । २। ५ ] इति। अन्याः सर्वा हलादयो 
विभक्कयः । 


तिसृशश्दश्चापि न प्रयोजयति | कि कारणम्‌ ? बहुवचनविपयत्वात्‌ । तेन 
द्विवचनेकत्रचने न स्तः | असवैनामस्थानमिति]. वचनाञ्ञसि न भवितव्यम्‌ । शसि 


भवितव्यञ्चुदात्तयणो हल्पूवात्‌ [ ६ | १ | १७४ ] इतिं । अन्याः सवौ हलादयो 
विभक्गय+ | 


चतुःशश्दर्चापि न प्रयोजयति । किं कारणम्‌ ९ बहुवचनविषयात्‌ । तेन 


द्विवचनेकवचने न स्तः । “अस्नामस्थानः मिति? वचनाञ्ञसि न भवितव्यम्‌ । शसि 
भवितव्यं “चतुरः शसी'ति । अन्याः सर्वा हलादयो विभक्गयः । 


तत्र चतसृशब्दादेकस्माच्छस्‌ अस्ैनामस्थानमजादिर्विमङ्गिरस्ति | यदि चात्र 
निपातनस्वरः स्याद्वलादिग्रहणमनर्यकं स्यात्‌ । 
नेव वा पुनरत्र शसिस्वरः प्राभोति । किं कारणम्‌ ? यणादेशे ऋृते# शसः 


DTN] 


प्र०--तदा हलादिग्रहणमनर्थकं स्यात्‌, “चतन्नः पश्ये'त्यत्र निपातनस्वरेणैव बाधितस्वाद्विभक्तिस्वः 
रस्याप्रसङ्गातु, कि तश्निवृत्त्यर्थेन हलादिग्रहणेन। तत्‌ क्रियमाणं विमक्तिस्वरस्य बलीयस्त्वं ज्ञापय- 
तीति “चतसुणा मित्यत्र विभक्तिस्वरसिद्धिः । । नैव वेति । 'चतत्नः पश्ये'त्यत्र । ततश्वाद्युदात्तनिपात- 
नमपि न कतेव्यमु । यणादेशे कृत इति। 'अचि र ऋत’ इत्यनेन स्वरात्‌ पूर्वे परत्वादिति भावः । 


NANI AA AANA WAI ०० 


ड०--भूतप्रसिद्धार्थग्रोधकषषादीनामेव ग्रहणादिति भावः | एतेनाचारहिनन्तप्रकृतिककते किबन्तादात्रेकवचना- 
दिसंभव इति परास्तम्‌ | श्रभिव्यक्तेति न्यायाच्च । एवं वार्तिककृता वणितएपि ज्ञापकमुपसमस्तार्थमेके इति 
(तिसृम्य' इति सूत्रस्थस्वोक्तरीत्या तत्रास्यापि चारितार्थ्येनासङ्गतमिति मत्वा “चतस्तः पश्येश्यत्रास्याप्राति 
प्रकारान्तरेणोपपादयति--नैव वा पुनरिति । ननु “इको यणची'त्यस्य पूवसवर्णदीघेण बाधाद्यणादेशे ऊने 
इत्यसङ्गतमत आह--अचि र इति । ननु रेफादेशात्पूबंमेव स्वरः किं नेत्यत श्राह--परत्वादिति । मध्ये- 


१ अश्चेश्छन्दस्यसर्वनामस्थानम्‌ ६। १। १७० . के अचि र ऋतः ७1 २। १०० 
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पूवे उदात्तभावी नास्तीति कृत्वा । अवशिष्टस्य तहि ग्रान्मोति । ऋकारेण व्यवहित- 
त्वान्न भविष्यति । यणादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्‌ । स्थानिवद्गावादऽयवधानमेव। 


[a 


परतिविध्यतेऽऽ्र स्थानिवद्भावः 'स्वरविधि प्रति न स्थानिवद्धवती'ति| । नेपोऽस्ति 
प्रतिषेधः । उक्गमेतत्‌ 'प्रतिषेधे स््रदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न स्थानिव- 
दिति] ॥ १६७॥ ल शी 


सावेकाचस्तुतीयादिर्विभक्तिः ॥ ६ । १ । १६८ ॥ 


८सा?विति किमिदं प्रथमेकवचनस्य ग्रहणमाहोखित्सप्तमीवहुबचनस्य । झुत; 
सन्देह ? समानो निर्देश; । सप्तमीबहुवचनस्य ग्रहणम्‌ | कथं ज्ञायते ! यदयं न 
गोश्वन्साववर्ण' [ ६ । १ | १८२ ] इति गोशुनो प्रतिषेधं शास्ति । कथं कृत्वा 
ज्ञापकम ? यदि प्रथमेकवचनस्य ग्रहणं स्यादगोशुनोः प्रतिषेधवचनमनर्थकं स्यात्‌ । 
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प्र०-अवशिष्टस्येति । तकराक्रारस्थेत्ययैः । ऋकारेणेति । पूर्वविधौ रेफस्य स्थानिव 
ज्ावात्‌ ॥ १६७॥ 

सावेकाच, । साविति किमिति । यदि शाख्रीयं सुरूपं गृह्यते तदा प्राथम्यात्‌ । 
प्रथमैकवचनस्य ग्रहणेन भाव्यम्‌ । अथ प्रायोगिकम्‌, ततः सप्मीबहुवच्चनस्य । तद्धि प्रयोगे 


सुरूपं शरूयते । प्रथमैकवचने तु विकृतख्मप्रयोगे न न सुख्यमिति संशयानः पृच्छति-यद्यमिति । 


धोपु! श्वस्विति सत्तमीबहुवचन एकाच्त्वाइगोम्यां श्वम्यामित्यादो विभक्त; प्राप्तमुदात्तत्वं प्रति 
पिष्यते । प्रथमैकवचनग्रहणे तु प्राप्त्यमावात्प्रतिषेधोऽनर्थकः । प्रथमैकवचने हि यदेकाञ्छन्दछ्ं 


गो'रित्यौकारान्त “शे'त्याकारान्तं, न च तस्मात्तुतीयादिविभक्तिः परा संभवतीति प्राप्त्यभावात्कि 
प्रतिषेधेनेति भावः । प्रकृतिग्रहणे हि विङगतेग्रहृणं भवति खानिवद्धावाञ्न तु विकृतिग्रहणे 
प्रकृतेः । 


उ०--शसः पूर्व इति । “सौवर्य; ससतम्यस्तदन्तसत्तम्य'इत्यंस्य तु नात्र प्रवृत्तिः, लक्ष्यानुसारेण शापकसिद्धल्वेन 
प्वासावेत्रिकस्वादिति दिक । तकाराकारस्येति । हल्स्वरप्राम्तौ व्यज्ञनस्याबिद्यमानत्वादिति भावः ।। १६७॥ 


सावेकाचः । नन्वनङ साविभ्यादिवद्रथमैकवचनस्य ग्रहणे सति ङुतः सन्देहोऽत आह-यदीति । 
यदेकाच्छुब्दरूपमिति । भाष्यप्रामाण्यादेकग्रहणाच्च स्पाश्रयणमिति भावः । तत्फलं तु काभ्यां 
कुलाम्यामित्यदावेतत्स्वरामावः । अत्र शापकेन सप्तमीनहुवचनग्रहणं साधयतान्यत्र प्रथमैकवचनग्रह- 


णमेवेति सूचितम्‌ । माष्ये--'दोषा’ इति, एकस्मिन्नपि . बहुत्वारोपेण बहुवचनं, तदाह-की 


a पदान्तद्विवेचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्‍चर्विधिपु १॥१॥५८ 
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ननु चाथसिद्विरबैपा । अचुग्हीताः स्मो यैरस्माभिः प्रथमेकवचनमास्थाय गोशुनोः 
्रतिपेधो न वक्व्यो भत्रति । भनेखरतिपेरो न बक्नव्यो दोपास्तु भवन्ति | तत्र को 
दोपः ! स्विना खिना । अन्तोदात्तत्वं न प्राप्नोति | स्विन्खिनौ न स्तः । उक्कमेत- 
देकाक्षरात्कृतो जातेः सप्तम्यां च न तो सृतौ; स्तवान्‌ खवानित्येव भवितव्यम्‌ । 
इह तर्हि यादभ्याम्‌ याद्धिरिति न सिध्यति । तस्मात्सप्तमीत्रहुवचनस्य ग्रहणम्‌ । 
सावेकाच उदात्तत्वे त्वन्मदोः प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 
सावेकाच उदात्तत्वे खन्मदो१ प्रतिपेधो बक्नव्य; | त्वया मया | 
सिद्धं तु यस्मात्तृतीयादिस्तस्पाभावातक्लौ ॥ २ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? यस्मादत्र तृता दिर्विभक्किने तत्सावस्ति || यद्यप्येतत्सौ 
नास्ति प्रङ्कतिसत्वस्य सावस्ति । 
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प्र०-अचुगुद्दीता इति । प्रतिषेधमन्तरेणेष्टस्यार्यस्य सिद्धत्वात्‌ । खिनेति । प्रथमेकवचने 
स्वी'ति विङृतप्रयोगात्ततीयारौ प्रङृतिरूपस्य श्रवणाद्विकृत्या प्रकृतेरग्रहणादित्यर्थः । सप्तमी- 
बहुवचने तु स्विष्विति प्रकृतिरूपस्य प्रयोगात्‌ स्वरविधो नलोपस्यासिद्धत्वात्तस्मेव तृतीयादौ 
प्रयोगात्सिध्यत्यन्तोदात्तत्वम्‌ । 

यादुभ्यामिति । सप्तमीबहुवचने 'यास्स्विति यदेकाचू तत एव तृतीयादिरिति सिध्यत्य- . 
न्तोदात्तत्वं, प्रथमैकवचने तु 'या'निति यद्व इपं न तस पात्तुतीयादिरित्याद्युदात्तत्व न प्राप्नोतीत्यर्थः । 
न च तन्मरध्यपतितत्वान्लु नौं भेदकत्वाभावः, विशिष्टछूपशन्दविषयत्वात्तन्मध्यपतितपरिमा रायाः) 
तथा च नेदमदसोरकोरिति तथाभूनमेवास्य ज्ञापकम्‌ । अन्ये त्वन्वादेशेऽशमुदाहरन्ति । एम्य 
एभिरिति सप्त पीबहुवचने एष्त्रित्यशारेशे कृते भवत्येकाच्‌ । प्रथमेकवचत्ते त्वयमित्येकाज्न 
नत स्वराप्रसज्ञू.. । 'ऊडिद मित्यत्रान्तोदात्ताधिकारादशादेशस्याबुदात्तत्वादनेन स्वरेण 
प्रयोजनम्‌ । 


त्यन्मदोरिति । सो यद्वदृष्ट तस्मादेकाच; परा तृतीयादिर्दात्ता भवतीति सूत्वार्थाश्रयेण 


SSNS "४५/५५/१५४१ ५४५१ /१*५१ IN ६४९ # ७.७९ ९५१ NVI NN NAS Fs ५५५१०५ ४/९/१ ”१ /५*/१ “५५५ severe 


१५९५१९१९९५ /९./ ८५ ४९ ०६०९०९०६०९०९/९६८६०९७७०७/९०९७०० ९०२० 


उ० --दोष इति । ननु सम्तमीब्रहुवचनेऽपि नलोपे सति विकतरुमस्बैव प्रयोगो5त ्राह-स्वरविधाचिति | 
“नलोपः सुप्स्वरे त्यनेन । "न तश्माचतीयादिरिव्युदात्तत्व॑ न प्राप्नोति इति पाठः । न च तम्मध्येति । तन्मध्य- 
पतितन्यायेन याद्ग्रहणेन ग्रइणेऽपि श्रौतल्पभेदः कुतो नेति चिन्त्यम्‌ । विशिष्टेति । यथा 'सवीदीनी'- 
त्यादौ । नन्त्रेम्प इत्यादावूडदमित्यनेन विभकस्युदात्तत्वं सिद्धमिति किंमनेन स्वरेण प्रयोजनमत आइ-- 
ऊडिदसिति । “एमिरग्रे' इत्यादौ सवौनुदात्तपदश्रवणं तु छान्द्समिति तद्भावः । 
| ननु सप्तमीबहुवचने युध्मद्स्मदोरेकाच्सवामावेन स्वराप्रास्या प्रतिषेधोऽनर्थकोऽत आह--सौ 
यद्रृष्टमिति । वार्तिकाशयव शनमात्रमेतत्‌, 'सी' इस्यस्य वेयथ्योपत्त, ।। सौ यदिति । एकाच्छोपलक्षणाय 
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प्रकृतेश्चानेकाच्त्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि तस्य प्रकृतिरस्ति सावनेकाच्तु सा भवति ॥ १६८ ॥ 


अन्तोदा्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यस मासे ॥ ६ । १ । १६६ ॥ 
उत्तरपदग्रहणं करिम्थम्‌ ! ययैकाज्ग्रहणमुत्तरपदविशेषणं विज्ञामेत#-एकाच 
उत्तरदादिति । अयाक्रियमाण उत्तरपदग्रहणे कस्येकाःग्रहणं विशेषणं स्यात्‌ ! 
समासविशेषणम्‌ । अस्ति चेदानीं करिचदेकाच्समासो 'यदर्थो विधि स्यात्‌ १ ग्रस्ती- 
त्याह । शुन उर्क श्रोर्क । थोजा श्वोजं इति ॥ १६६ ॥ 
उडिदपदाद्यप्पुम्रेद्युभ्य' ॥ ६ । १ । १७१ ॥ 
पदादिए+ निशन्तानि प्रयोजयन्ति । अन्यानि पदादीन्युदात्तनिवृत्तिस्वरेण! 


RN Dd 


PS] 


यया ना... यसय 
प्र० प्रतिषेध उच्यते । तृतीयादात्रेकाच्त्वमाश्रीयते नं तु सावित्यर्थः ॥ प्रकृतेश्वेति । सौ यदेकाच्‌ 

तस्मात्परा तृतीयादिरुदात्तेति सूत्रार्य आश्रीयत इत्यर्थ: || १६८ ॥ 
अन्तोदात्तादुत्तर । उत्तरपदग्रदणमिति। अनित्यसमास इत्याधारसप्तमी विज्ञास्यते । 
(अनित्यसमासस्यान्तोदात्तादेकाच: परा तृतीयादिविभक्तिरन्यतरस्यामुदात्ता: भवती'ति सृत्रार्थ 
आश्रयिष्यत इति नार्थ उत्तरपरग्रहणेनेति भावः । समासविशेषणमिति । “अनित्यसमास' इति 
सत्सप्तमी विज्ञायेत | ततश्च समासस्य श्रुतत्वात्तस्येवेकाज्महणमस्तोदात्तत्वं च विशेषणं विज्ञायेत 
न त्वश्रुतस्योत्तरपदस्येत्यर्थः ॥ १६९ ॥ | 
ऊडिदं । पदादिष्विति । 'पहन्नोमा'सिति सूत्रनिदिष्टाः पदादयो गृह्यते, एकाज्ग्रहर्ण 


„INS SII ह य जना 
उ०--सावित्युपात्तमित्यथः । एकवचनान्तप्रकृतिकण्यन्तप्रकृतिककित्रन्तानामनमिधानं बोध्यम्‌ । ग्रन्यथा 
स्वासु इति सौ यदेकाच्‌ ततः परा त्वाम्यामित्यादौ ठृतीयादिविमरििरससवेति प्रत्याख्य़ानासज्ञति: सपैव । 
'अभिव्यक्तपदाथों ये” इति न्यायेन बा तयोबो्तिके5प्रहणमिति दिक्‌॥ १६८ ॥ 

अस्तोदात्तादुत्तर । श्रम्तो दात्तैकाच्खयोरत्तरपदविशेषणत्वाय तदावश्यकमिति कर्थं तदाक्षेपो5त 
आह--अनित्येति । ग्रनित्यसमासस्थं यःन्तादातमेक च ततः परमित्युक्त तादशमुत्तरपदमेत्रेति भावः । 
` सत्ससमीति | “श्रनित्यसमासे सति श्रम्तोदा्त एकाच यः समास' इत्यर्थः । पञ्चम्यर्थे सप्तमी 
स्यादित्यस्पे ॥ १६६ ।। 

ऊडिदं । पदन्न इति । निश्प्यन्ततायास्तेष्वेव प्रसिद्धत्वादिति भावः ` ग्रेवायों बद्धो पि कत्त 


__ ° oop ono त मय 
# सावेकाचस्तृतीयादिर्विमक्तिः ६ । १। १६८।  १--'यदर्थमेकाज्महणं स्यात्‌? पा० । 


† पदूदन्नोमास्‌हुन्निशः"" `"` `` ""' प्रभृतिषु ६ । १ । ६३ । 
२-० सं० ४ | ४० | ४०; य० वा० ६ । १४; तै० सं १। ७॥ ८ | ३; निरु० २.८। 
‡ अनुदात्तस्प च यत्रोदात्तलोपः ६ । १ । १६१ | 
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सिद्धानि । 


ऊठथुपधाग्रहणमन्त्यप्रतिषेधार्थम्‌ ॥ १ ॥ 


ऊठयुपधाग्रहणं कतेव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? अन्त्यप्रतिषेधार्थम्‌ । अन्त्यस्य 
मा भूत्‌ । अक्षयुवा अचद्यवे || १७१ ॥ 


अष्टनो दीघीत्‌ ॥ ६। १ । १७२॥ 


दीघंग्रहणं किमर्थप्‌ ? अष्टसु प्रक्रमेषु ब्राह्मण आदधीत । दीघीदिति शक्यम- 
कतुम्‌ । कस्मान्न भवति अष्टसु प्रक्रमेषु ब्राह्मण आदधीतेति ? पर्स्रोऽत्र बाधको 
भविष्यति । नाप्राप्ते षद्स्तरेऽष्टनः स्वर आरभ्यते स यथैव दोघोदवाधत एवं 
हस्वादपि बाधेत । न दीघोसट्स्तरः प्राभोति । किं कारणम्‌ ? आत्वे कृतेऽ पट्संज्ञा- 
सावात्‌ ॥ अत उत्तरं पठति- 


NNN ड 


प्र०--चेहानुवर्तत इति निशः परेऽनेकाच्तवान्न गृह्यन्ते । यदा त्वल्लोपे कृते एकाचो भवन्ति तदोदात्त- 
निवृत्तिस्त्ररेण विभक्तेरुदात्तत्व सिद्वम्‌ । येऽप्यादयुदात्तानां स्थाने विधीयन्ते आदेशास्तेऽन्तोदात्ता 
नियात्यन्त इजि भाऽयकारवचनाद्विज्ञायते । 

ऊठ्युयधाग्रहणमिति । उपघाइप उठ गृह्यते न त्वन्य इत्यर्यः १७१ ॥ 

अएनो दी । दी्घग्रहणमिति । 'अष्टन आ विभक्ता'विति नित्यत्वादात्वविधे्व्यभिचाराः ` 
भावाह्विकल्पे चात्वस्य हुस्वान्तात्परत्वात्‌ षट्स्वरेण भाव्यमिति प्रश्नः । अष्टास्विति। ' 


“NASA A 


उ०-आसमी! 'त्यादावल्लोपामातरे मध्योदात्तत्व॑ श्रूयते । तदुश्रवणार्थमेवाग्रिमाणामपि ग्रहणं स्यादत आह- 
पुकाउप्रणं चेति । माष्योक्कहेतुरतूदाहरणविशेषविषय इत्याइ--यदा स्विति | तदोदात्तनिवृत्तिस्वरेणेति | 
सावबणौन्तं यदूरूपं ततः परत्वामावान्न गोश्वन्निति तन्निषेधो नेति भावः | नन्वसकयक्कदादीनामाधदात्तानाँ 
स्थाने येऽनेकाच आदेशास्ते ग्रान्तरतम्यादाद्॒दात्ता इति कथं तद्विषये उदात्तनिबृत्तिस्वरेरेष्टसिद्धिरित 
ग्राइ-येऽपीति । प्रकृत्यन्तरत्वप्ते तु फिंदूस्वरेणान्तोदात्तत्वं बोध्यम्‌। उपधारूप इति । अन्यथा 
पञ्चमीनिर्देशादन्त्य एव गह्ेतेति भावः । 'विश्वीह' इत्युदाहरणम्‌ ॥ १७१ ॥ 


~ 


अष्टनो दी । विकल्पेपि चेति , अस्मादेव दीघंग्रहणाद्विकल्पोऽनुमास्यत इति भावः । हृस्व न्तात्‌ 
षट्स्वरेण माव्यमित्यन्वयः । तत्र हेतुः--परत्वादिति । षट्स्वरः-'भल्युपोत्त'मिति । अयं च 
 ददीरोम्तासृत्या 'चरितार्थः । तत्र हि न घर्स्वंः हस्त्रान्ने तु नलोपस्यासिद्ध्वाद्स्वसिति भावः ॥ 


१-'दी्घोदिति किमर्थम पा० । § मल्युपोत्तमर ६ । १ | १८०। 


धु अष्टन ग्रा बिमक्तै ७। २। ८४। 
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४०८ ध्रीभगवत्पतखलिविरचित॑ - [ शतुरनुमो नयजादी 


~ 


क. Ne 
अछनों दोघेग्रहणं षट्संज्ञाज्ञापकमाकारान्तस्य लुडर्थम्‌ ॥ १ ॥ 


श ७० यज 
प्र०- अस्मादेव दीर्घग्रहणादात्व॑ विकल्पितमिति भावः ॥ अष्टनो दीधघग्रद्दणमिति । न्यायसिद्धस्ये- 


~ 


rT 


अष्टनो दीर्षग्रहणं क्रियते ज्ञापकार्थम्‌ । किं ज्ञाप्यम्‌ ! एतज्ज्ञापयत्याचार्यो 
(भवत्यात्ये कृते पटसंज्ञेंति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनस्‌ ? आकारान्तस्य नुडथम्‌ । 
आकारान्तस्य चुट्सिद्धो भवति-अष्टानामिति। । 


ट्ट ७ (5 ७ 
ननु च नित्यमास्वम्‌ । एतदेव ज्ञापयति विभाषात्वमिति यदयं दीषग्रहणं 


करोति । इतरथा ह्यष्टन इत्येष ब्रूयात्‌ ॥ १७२ || 
शतुरनुमो नद्यजादी ॥ ६ । १ । १७३ ॥ 
नद्यजाधुदात्तत्वे बृहन्महतोरुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


नथयजाय॒दात्तत्वे बृइन्महतोरुपसङ्घयान कतव्यम्‌ । बहती महती । इहता 
महता ॥ १७३ ॥ 


वार्थस्य दीर्घग्रहणं लिङ्गम्‌, आत्वस्य बहिरिद्धायां षटसंज्ञायां कतंव्यायामसिद्धत्वान्नान्तत्व [रेव पटू: 
संज्ञायाः सिद्धत्वात्‌ । एतदेवेति । दीर्षग्रणेना त्यथालुपपत्त्यायमरथो ज्ञाप्यते ॥ १७२॥ 


शतु । बृहन्मद्दतोरिति । शतृवङ्भावादेव मिदत्वान्नियमार्थमेतत्‌। पृषदादिभ्यो मा 
भूदित्येवमर्थम्‌ । ये तु गौरादिषु बृहन्महदिति पठन्ति तेबामनर्थकोऽसो प.ठः, अनुपसर्जनाधिकारा- 
चातिबृहत्यतिमहतीति गोरादिडीष्नास्तीति डीबेवोगिह्लक्तणः कर्तव्यस्तस्यानेनोदात्तत्वम्‌ । नन्वत्र 


तदन्तविध्यभावान्न प्राप्नोति । नैतदस्ति । तदन्ते बृहन्महद्दम्या परे नद्यजादी भवतः ॥ १७३ ॥ 
ANANSI AAA AAA AAA AAA 


उ०--न्यायसिद्धस्यैवेति । यद्यपि कार्यकालपचे षदत्रीयेकवाक्यतापन्ना संशा आसेन समैव, तथापि यथोद्दे- 
शपक्षे$न्तरज्ञत्वमिति भाबः । न च नाग्तस्वावस्थायां जातेऽपि षदूसे श्राकारे कृते नुद्‌ न स्यादिति वाच्यम्‌, 
एकदेशविक्रतन्यायेन नान्तसङ्कथावाचकस्वरसमानाधिकरणधर्मेविशेषस्पषट्‌श्वस्य,कारान्तेऽपि सुलभक्वादिति 
तालयंम । अस्मादेव शापकादेतद्विषयें यथोद्देशस्यैवाश्रयणमिति योध्यम्‌ | दी्ेप्रहणेनेति | अन्यथानुपप- 
त्तिहामनेकस्याप्यथस्य शापिकेत्यर्थः ॥ १७२ ॥ 


शतुर । शतृवद्धावादिति । 'वर्तमाने पृषन्महदूबहजगच्छुतृवच्चे त्यनेन । अनर्थकोऽसौ पाठ इति । 
“नद्यर्थः इति शेषः । तन्मतेऽपि कर्तव्यतां दशयति--भरनुपसजनेति । तदन्तविध्यभावादिति । विशेष्याः 


सत्निघानादित्यथ: । अनेनैव सिद्धे गौरादिषु पाठः किमर्थ इति तु चिन्त्यम्‌ ॥ १७३ ॥ 


SUSE SS WEES SE nn 77०० 


7 षदचतुरभ्यश्च ७। १ | ५४ | 
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उदात्तयणो हल्पूवात्‌ ॥६॥ १ । १७४॥ 

हल्पूवोदिति किमर्थम्‌ ? अग्नये वायवे । 
उद्रात्तयणि हल्ग्रहणं नकारान्तार्थम्‌ ॥ १ ॥ 
उदात्तयणि इर्म्रहणं कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? नकारान्ता्थम्‌ । नकारान्ता- 
दपि यथा स्यात्‌ । वाक्पत्नो चित्पत्नी# । 

हल्पू्ग्रहणानथक्यं च ससुदायादशत्वातू ॥ २॥ 

हस्पूवैग्रहणं चानर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ? सब्चुदायादेशस्वात्‌ समुदायोष्त्रादेश; । 
स्वरितत्वे चावचनात्‌॥ ३॥ 


स्वरितत्वे च इरपूग्रहणस्यावचनान्मन्यामहे इल्पूवेग्रहणमनथेकरमिति । 

यत्तावदुच्यत “उदात्तयणि इट्ग्रहणं नकारास्तार्थ'मिति क्रियते न्यास एव । 
्विनकारको निर्देश! । “उदात्तयणो इरपूवीच्ोङधात्वो रितिः । 

प्र०--उदात्तयणो । उदात्तयणीति। उदात्तयण’ इत्यमनीयोदात्तहल इति वक्तव्यमित्यर्थ: । 

बाक्पल्लीति तत्पुरुषः । “न भूवाक्चिड्यि'ष्विति पू्पदप्रक्ृतिस्वरनिषेवात्समासान्तोदाततत्वम्‌ । 
'विमाषा सपूर्वस्ये'ति नकारादेशः ॥ हर्पूथैग्रहणानर्थक्यमिति। यथा 'उरणूरपर'इत्यनेनाणन एसः 
मुदायस्य सौधातकिरित्यादौ रपरत्वं न भवत्येवमञय इत्यादो यणयणसमुदाय उद.त्तत्य स्थाने 
विधीयते न यणेव केवल इति स्त्ररो न प्रवर्तिष्यत इत्यर्थः । 

स्रितत्बे चेति । 'उदात्तस्वरितयोणः स्वरितोतुदात्तस्ये'त्यत्र समुदायादेशस्पाश्रय- 
णारेवाप्नय इत्यादौ स्वरितत्त्रनितृत्त्यथ॑ हल्यूवैग्रहएं न कृतमित्यर्थः । द्विनकारक इति । तत्रेको 


११०/०१०००/%/%/०/००११०/०,१५/५,१%१%/% SSNS ०६/५/०६०६१९/४६१६१०४५४०४२४०४१४०४२४०६०६०४११०२९०७०६१७०५१६१६०६१७०१०६०७०६०७१०७००४१११४५०६ 


उ०--उदात्तयणो । माष्ये अञ्नये इति । उदात्तस्थानिको यण्शब्देन विहितोडन्यथा वा, सवेस्प 
ग्रइणं स्यात्‌ । हल्यूर्वग्रहणे तु यणशश्दविहितस्यैब ग्रदणमित्यभिमानः । ननु हर्प्रइणस्य कृतत्वात्कुतस्तस्य 
कर्तव्योक्तिरत आइ--उदात्तयण इतीति | तत्पुरुष इति | वाचः पतिरिति विग्रहः । बहुत्रोहो पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वरेणाद्यु दाततत्वादुदात्तस्थानिकहलो 5प्रसिद्धिरिति मात्रः । ननु । तत्पुरुषेडपि 'पत्यावेश्वर्ये' इतिं 
पूर्वपदप्रकृतिस्वरः स्यादत आह--न भूवागिति ॥ उक्तप्रयोजनामावं दशंयति-ययोर्राणति । 
स्वरितत्वनिबृरयर्थमिति । नन्वञ्नये इ्यत्रोदात्तादनुदात्तस्य स्वरित इत्यनेन विमक्तेः स्वरितत्वमि- 
मेवेति चेन्न, “रमये जुष्टं मित्यादौ विशेषात्‌ । तत्र दि 'बुष्ट'शब्दो जुशार्पिते च च्छन्दसी त्यायुदात्तः । 
; तत्र हि 'नोदात्तस्वरितोद्य' मित्यनेन उदात्तादनुदात्तस्येत्यस्य निषेधात्‌ । ञ्रनस्तरस्तराद्धि तस्यैव स 
द निषेधो नोदात्तररितयोरित्यरुति दिक्‌ । ननु नकारनिर्देश तस्य पञ्चम्पन्तस्वे समस्तोदात्तशब्दस्य 


NANNNANNNNNN ANNIE 


# न भूत्राकचिद्‌दिधिषु ६ । २ । १६; समासस्य ६ । १ । २२३; विमाषा सपूर्वस्य ४। १। ३४। . 
† उदाचसरितयोर्यणः स्वरितो5नुदात्तत्य ८। २।४। ‡ नोड्घात्वोः ६। १। १७५। 
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२१० ्रीमगवरपतञ्ञल्िविरचितं [ नामन्यतरस्याम्‌ 


~ 


NS 


यदप्युच्यते “इरपूवेग्रहणानर्थक्यं च समुदायादेशत्वा'दित्ययमस्त केवल 
आदेशः-बहुतितवा [ बहुतितव इति | ॥ १७४ ॥ 
हुस्वनुड्भ्यां मतुप्‌ ॥ ६। १ । १७६ ॥ 


मतुबुदात्तत्वे रेग्रहणम्‌॥ १ ॥ 


मतुबुदात्तत्वे रग्रहणं कतव्यम्‌ । आ रेवानेतु नो त्रिशः । 
त्रिप्रतिषेघञ्च ॥ २॥ 


| 

त्रश्च प्रतिषेधो वक्कव्यः । त्रिवतीयोज्यानुवाक्या भवन्ति || १७६ ॥ | 
नामन्यतरस्यास्‌ ॥ ६। १ । १७७ ॥ | 

इह कर्मान्न मत्ति-किशोरीणाम्‌ कुमारीणाम्‌ ? ह्वादितिई वर्तेते । इहापि | 

तर्हि न ग्राप्नोति-अअग्नीनाम्‌ वायूनाम्‌ । किं कारणम्‌ ! दीघसे। कृते हस्ताभावात्‌ । | 
ठ | 


प्र०--नकारो लुप्तपश्चमीको निदिष्टस्तस्योदात्तग्रहणेन विशेषणादुदात्ततकारात्परस्या नद्या उदात्तत्वं 
भवति । भाष्यकारेण भक्त्यतिशयः सूत्रकारं प्रति दशितो न त्वियं स्पष्टा गतिः । बहुतितवेति । 
बहुनि तितऊन्यस्या इति बहुब्रीहिः । “बहन ञ्वदुत्तरपदञ्नी'त्यतिदेशादन्तोदात्तत्वमत्र विभक्तेः, 
उदात्तत्वनिवृत्तये हत्यूवंग्रहणं कृत मुदात्तस्वरितयोर्यण' इत्यनेन तु स्वरितत्वं भवति।. १७४॥ 


हस्वुड्‌। आ रेवानिति । रयिरस्यास्तीति मतुप्‌ । 'रयेर्मतो बहुल'मिति संप्रसारणं, | 
पुर्वकादेश आद्रगुणस्ततो ह्वस्वामःवान्मतुप्स्वरों न प्राप्नोतीति वचनम्‌ । त्रिवतीरिति । 'छन्दसीर' | 
इति वत्वमु । 'वा छन्दसी'ति पुर्वसवणंदीर्घ: ॥ १७६ ॥ | 
नामन्य । मतो हस्वान्तादिति । मतुपि हुस्वान्तं यद्वदृष्टं तस्मात्परो नामन्यतरस्यामुदात्तो 


उ०--तेनास्वय इत्यतिक्लिष्टमेतदत ग्राह-भाष्यकारेणेति । 'उदात्तति'लुप्तषष्ठबन्तमिति भाष्याशयमन्ये । ननु 
बहुत्रीह पूरवपदप्रकृतिस्वरप्रासेरुदात्तस्यानिकत्वाभावी5त ग्राहू--ब होनेन्वदिति । 'उदात्तस्वरितत्वं मवती' ति 
पाठे उदात्तस्थानिकयण्निमित्तकं स्वरितत्वं मत्रतीत्यर्थः । भाष्ये--बहुतितवा इति । तृतीयान्तम्‌ । 
'बहुतिततरे' इति प्रसज्ञोचारितं, तत्र दि 'घेडिती ति गुणेन भाव्यम्‌ ।। १७४ ॥ 

नामन्य । “मतौ हस्वान्ता'दिति न्यासे5म्रीनामित्यसिद्धिस्तदवस्येत्र, मतो हृस्वान्तर्माभ इति, 
नामस्तस्मात्‌ परत्वाभावात्‌, अतस्तस्य सिद्धिप्रकारं दशंयिवुमर्थमाह -मतुपीति । माष्ये--सांप्रतिकसत्तां 


१--काचिल पाठ; | र २--'त्रिप्रतिषषेधश्च' इति कीलहार्नपाठः । 
के हृर्वनुडम्यां मतुप ६ । १ । १७६ । † नामि ६। ४।३। 
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इदमिइ संग्धा्यम्‌-दीष्वं क्रियतां स्र इति किमत्र कतेव्यम्‌ ? परत्वादीरघत्वम्‌ || 
एवं तहि 
नाम्स्वरे मतो हस्वग्रहणम्‌॥ १॥ 
नाम्स्परे मतौ हृस्वग्रहणं कतव्यम्‌ । मतो ह्वस्त्रान्तादिति । 
तत्तर्हि वक्कभ्यम्‌ ? न वक्‍तव्यम्‌ | आहायं 'हस्वान्तारदिति न च नामि हस्वा- . 
न्तोऽस्ति तत्र भूतपूवेगतिर्विज्ञास्पते-'हस्वान्तं यदभूतपूर्व मिति । 
सांग्रतिकामात्रे भूतपू्ेगतिविज्ञायतेऽयं चास्ति सांप्रतिकः-तिसृणाप्‌ चतसृणा- 
मिति । नेतदरित । 'पट्त्रिचतुर्म्या इल्ादिःः [ ६ । १ । १७६ ] इत्यनेनात्र 
स्वरेण भवितव्यम्‌ । तर्मन्नितये प्राप्त इयं व्रिमाषारम्पते । एवं तर्हि योगविभागः 
करिष्यते । पट्त्रिचतुर्म्या नाञ्चुदात्तो भवति । ततो 'इलादिः' । इलादिश्च विभवित- 
रदात्ता भवति पट्त्रिचतुम्ये इति । | 
इदं तहिं- खै नृणां! दपते जायसे शुचिः'% । ननु चात्रापि नि चान्यतर- 
स्याम्‌’ [ ६ । १ । १८४ |] इत्येष खरो वाधको भविष्यति | न सिध्यति । कि 
कारणम्‌ ? झल्ग्रहणं तत्रानुवतते । किं पुनः कारणं झइण्‌ तत्रानुवतेते ? इहृ मा 
भूत्‌-त्रा त्रे । 'उदात्तयशो हल्पूवोत? [ ६ । १ । १७४ ] इत्येष स्वरोऽत्र वाधको 
भविष्यति । 
इदं तर्हि-नरि ।। नेकग्रुदाहरणं हस्वग्रइणं प्रयोजयति । यद्येताबत्मयोजनं 


प्र०--भवती त्यर्थ: । भूतपूवेगतिरिति । 'अङ्गते दीर्े हस्वान्तालरों 'नामु' अभूदिति दीर्घ कृते 
स्वरः प्रवर्तते । षट्त्रिचतुर्भ्यो नामिति । विकले प्राप्ते नित्यायों योगविभाग इति सांप्रतिका- 
भावाद्वभूतपूर्वगतिराश्रीयते । नेकसुदादरणमिति । 'हस्वनुड्म्यां मतु'बित्यत्र हस्वग्रहणस्य 


,»९/५/*/१/५. 


उ०--समथयते-तस्मिम्चिल्यै प्राप्ते इति | विकल्पे ग्राप्ते इति । 'नामन्यतरस्या मिति विकले प्राप्ते इत्यरथः | 
सांप्रतिकाभावादिति । योगविभागेन चतरणामित्यत्र स्य विकल्पस्य बाघादप्ररृत्तरिति भाव: | मष्ये-- 
उदात्तयणो हल्पूवोद्त्येष स्वरो बाधक इति । यद्यपि कत्री कत्रोत्यादी चरितार्थ स्यास्य र॒मिरित्यादो चरि- 
तार्थन “न चान्यतरस्या' मित्यनेन परत्वाद्बाघः प्राप्नोति, तथापि पूर्वविप्रतिपेधेनात्र तदेवेति भाष्ये पूवेपच,- 


कदेश्यमिमान इत्याहुः । नैकपुदाइरणमिति । वृणामिलेतत्‌ । नस्वत्र हस्त्रप्रडणामावात्कस्य वचनस्प 


{ न तिसचतत ६। ४। ४ $ षट्त्रिचतुम्यौ हलादिः ६। १ । १७३ 
भ नृच६।४।६. * ऋ० सं० २। १। १; य० वा० ११। २७; तैः सं० 
४।१।२।५३ते० अ० १० । ७६। १; नियः ६। १३ १३। १। | 
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४१२ श्रौभगवस्पतशञ्च लिविरचित [ न गोश्वनन्साववर्ण 
क न वक हर ल न गविषे त यर न 
स्यामि च छ्रूयात्‌। । तत्र वचनाम्थूतपूवेगतिविज् भू 
पूवे!मिति । 


अथवा वैवं विज्ञायते 'नाम्स्वरे मतो ग्रहणं कतेव्य'मिति । कथं तर्हि १ 
“नाम्स्वरे मतो स्वादिति वतत' इति ॥ १७७ ॥ 

न गोश््वन्सावतरशराउङ्कुङ्क्दूभ्यः ॥ ६। १ । १८२ ॥ 

साविति क्रिमिंदं प्रथमैकवचनस्य ग्रहणमाहोस्त्रित्सप्तमीबहुवचनस्य ! ङुतः 
सन्देहः ! समानो निर्देश! । पुरस्तादेप निर्णयः; “सप्तमीबहुवचनस्य ग्रहणमिति । 
इहापि तदेव मत्रितुमहृति । 

यदि सप्तमीबहुवचनस्य ग्रहणं ताभ्यां ब्राह्मणाभ्याम्‌ यास्यां ब्राह्मणाभ्याम्‌ 
अत्र न प्राम्नोति । विधिरप्यत्र न सिध्यति । किं कारणम्‌ न होतछूवति यत्सौ 
रूपम्‌ । इदं तर्हि तेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ? येभ्यो ब्राह्मणेभ्यः विधिश्च सिद्धो भ्रति, 


प्रतिषेधस्तु न प्राम्मोति । 


CN RINNE + 1 
प्र०--स्वरितत्वमिहार्थ प्रतिज्ञातं, तच सवैह्वस्वसङग्रहार्थमिति विषयसङ्कोचो न युक्तः, अन्यया 
लाघवाय 'नृ चान्यतरस्या'मित्यस्यानन्तरं 'ना'मिति ब्रयादित्यर्थ:। मतो हृस्यादिति बतेत इति । 

त्तं सामर्थ्यात्सप्रम्यन्तं संपद्यते । ततो “मतौ यद्वभ्रस्वान्त॑ वृष्टं तस्मात्परो 
नामुदात्तो भवती त्यर्थ: संपद्यते ॥ १७७ ॥ 


न गोश्‍्वन्‌। इहापीति । एकरप्रकरणोपादानादिति भावः। ताभ्यामिति । सप्तमीबहु- 
बचने तेष्वित्यवर्णान्तत्वाभावाद्मतिषेत्रो न प्राप्नोति । बिधिरप्यन्रेति । तेष्विति सप्तमीबहुचने 


"९५९५५०५९९० ५४/५५/९४९१ ५९/४९/९४५५ 
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ड०--सामर्थ्यमत श्राह-_हस्वनुडिति | तंत्र युक्तिमाइ--अ्रन्ययेति । 'ना'मिति सूत्रे च नग्रहणमनुवर्तेते5- 
भ्यतरस्याम्िति च, हस्वग्रहणानु३चिरप्पत्र दर्व्या । श्रम्यथा दीघेशब्देऽपि स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः, सामथ्य- 
योगादिति मावः । माष्ये-नैवं विज्ञायत इति । “मतौ हस्वग्रहण मिति वातिंकस्य 'कतंव्य प्रिति न शेषः, 
किन्तु “वर्तते? इति शेष इत्यर्थ: ॥ १७७॥ 
न गोश्वन | पकप्रकरणोपादानादिति | एकप्रकरणे उभयोरुपादानादिस्यर्थः । न तस्माद॒त्रेति एवं च 
विघे: प्राप््यमावाभिपेघाप्रशरत्तावपि न दोष इष्यर्थः । तेनेत्यत्र सप्तमीबहुवचने यत्‌ ते इति रूपं ततः परा नेति 
MNS SSNS, 1 1 की कस्का ल त 


† र चान्यतरस्याम्‌ ६) १। १८४। 7 ६ । १ । १६८ सूत्रमाष्ये १० ५०५ पं० ५ । 
§ सावेकाचस्तृतीयादिर्िभक्तिः ६ । १। १६८ 


= 
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अस्ति पुनः किंचित्‌ सप्तमीबहुवचनस्य ग्रहणे सतीष्टं सङ्ग्हीतं ऐ सतीष्टं सङ्गीतं भवत्याहो- 
स्विद्दोषान्तमेव । अस्ती'त्याह । इह याभ्यो ब्राह्मणीभ्यः ताभ्यो ब्राह्मणीम्य इति 
विधिश्च सिद्धो भवति प्रतिपेधश्च । 


अस्तु तह ग्रयमेकवचनस्य ग्रहणम्‌ । यदि प्रथमैकवचनस्य ग्रहणं पिने'ति स्वरः 
पुंसि न सिध्यतिं। न चावश्यं स्येव, खनिया पुंसि नपुंस से च । तेन ब्राह्मणेन, तया ब्राह्मएया, 
तेन ङुएडेनेति । सप्तमीबहुवचनस्यापि ग्रहण एप दोषः । तस्माहुभाम्यामेवँ प्रतिषेधे 
यत्तदोश्र ग्रहणं कतव्यम्‌। “न गोश्वन्साववर्णराङङ्ुङकृद्यो यत्तदोश्चे'ति ॥१८२॥ 


१५७) ०५ 


NNN ANS AANAS NPP: 


ग्र०-यदेकारान्तं रूपं न तस्मादत्र परा तृतीयादिः । ताभ्य इति । 'तास्वि'ति सप्तमीबहुवचने5- 
वर्णानतत्वात्‌ । तेनेति। 'स' इति प्रथमेकवचने यदवर्णान्तं न तस्मात्र तृती यैकवचनं, किं तहि ? 
ख्यान्तर्‍युक्तात्‌ । तयेति। 'से'ति प्रथमेकवचने यदवर्णान्तं, तस्मात्परा तृतीया । नघुंसके च 
'त'दिति साववर्णान्तमेव न भवतीति ततेन ब्राह्मणकुलेने/ति प्रतिषेधाप्रसङ्गः। सप्तमीबहुव- 
चनस्यापीति । 'तेष्वि'ति पुंनपुंसकयोस्तावदवर्णान्तं न भवति । 'तास्वि'ति स्त्रियां यद्यप्यवर्णुन्तँ, 
तथापि 'तये त्यत्र रूपान्तरयुक्तात्परा तृतीयेति प्रतिषेधो न प्राप्नोति । 


 तस्मादिति । प्रथमैकवचनस्य त्विह ग्रहणमिति निर्णयः । तेन वृच्चवानित्यादावपि मतुप 
उदात्तत्वप्रतिषेधो भवति । सप्तमीबहुवचने त्ववर्णान्ता वृच्चादयो न भवन्तीति मतुप उदात्तत्वनिषेधो 
नस्थातु। _ 


तेनेति यदुपन्यस्तं प्राप्तस्तत्र कथं स्वर! । 

एकारान्तं यदेकाचूसो तस्मादृत्न परो न ट॥ 

न चादूशुणे कते प्रापि निषेधादुभयाञ्चये । 
विधावन्तादिवस्वस्य चिन्त्यं तस्मादिदं बुधैः ॥ १८२ ॥ 


De 


प्रामाण्यान्मदुप्पदानुवृत्या विभक्तिमतुन्त्रिषपे प्रास्वरमात्रस्यायं निषेध इत्यपि निर्णयो बोध्यः । यत्तदोरित्येव 
माष्योक्तेः 'केम्य’ इत्यादौ निषेधो न भवत्येव । साववणान्तं यद्रूपं तस्मात्परत्वं विमत्त्यादुसपत्तिकालावच्दिनन 
ग्राह्य, तेन 'न चा'विति सूत्रस्थमाष्यविरोधः । तत्र हि 'वेतस्वा'नित्यत्रास्य प्राप्तिः .शङ्किता । नापि 
'कुमारीश्यादाबुदाचनिवृत्तिस्वरनिधेधशङ्कापरभाष्यबिरोधः । 'यत्तदोशचे'तयस्य च सार्थक्ष्यमिति बोध्य्‌ । 
चिन्त्यमिति । एवश्च 'सावेकाच' इत्यस्य प्राप्यमावादेवेष्टस्वरसिद्धिरिति भावः । वस्तुतो भाष्यमते 'टाङसी'ति | 
सूत्रे नादेशस्यैव सत्तवेनैकदेशविक्कतम्यायेनान्तवत्त्वानुपयोगाच्च चिन्त्यमेव चिन्त्यम्‌ ॥ १८२ ॥ 


१-मपिः पा० । 
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तित्स्वरितम्‌॥ ६। १। १८५ ॥ 


(तिति प्रत्ययग्रहणम्‌ ॥ १ ॥ 
तिति प्रत्ययग्रहणं कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-श्रृत इद्धातो।' [७ । १। १००] 
किरति गिरति । | ॥ 
। तत्तहिं वक्व्यम्‌ ! न बक्वव्यम्‌ । नेष तकार! । कस्ते १ दकारः । यादि 
दकार आन्ततो दीर्घस्य दीर्घ) प्राभोति । 'भाव्यमानेन सवणोनां ग्रहणं ने'त्येवं न 


भविष्यति । 
यदि भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं ने'स्युच्यतेऽदसोऽसेदोदुदो मः [ ८ । २। 
८० ] अमूम्यामित्यत्र न प्राभोति । एवं तहाँचार्यप्रवृत्तिज्ञोपपति भवत्युकारेण भाव्य- 
मानेन सवणानां ग्रहण'मिति यदयं दिव उत्‌ [ ६। १ । १३१ | इत्युकारं तपरं 
करोति । 
2 न न न ० माणिसिनितिणि 
प्र०-तित्स्वरितम्‌ । किरतीति। तिता प्रत्यायितः संज्ञाधर्मेण संज्ञी कथ्यते इत्यस्ति 
तिद्वव्यपदेश आदेशस्य, यथा 'चो य'दिति प्रत्ययस्य । इत्संज्ञा हि प्रत्यायक एव व्यवस्थितस्य 
प्रवर्तति । लोपविधानद्वारेण च तस्यासत्त्वं प्रत्याय्ये प्रतिपाद्यते । तथा चायमर्थो$जन्ताद्धातोर्यः 
प्रत्ययो भवति, स च तिल्लार्य लमत इति । अनेकप्रयोजनदर्शनाचाचुबन्थानां तकारस्तत्काल- 
ग्रहणार्थश्च स्यात्‌, खरितार्थश्च । 'प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्यये संप्रत्ययः इति परिभाषा ठु भाष्यवा- 
तिककाराभ्यां न कचिदाश्रिता । 


उ०--तित्स्वरितम्‌ । ननु “ऋत इ? दित्यादौ प्रत्यायकस्य तित्वे5पि तपरसूत्ररलाखप्याव्यस्य विधेयस्ये- 
कारस्य तिर्वामावात्कथमत्र प्राप्तिरत ग्राह-- तितेति । “ऋत इद्वातो रिति सून्नस्थेन इष्छन्देनेत्यर्थः । तिन 
प्रत्यायितः संडी, 'द्िरेफो भ्रमर' इतिवच्ळुन्दार्थयोरमेदोपचारात्संज्ञाधमेण कथ्यते’ इत्यन्वयः । 'इता 
ग्रत्यायित' इति पाठान्तरम्‌ । ननु यदादिप्रस्ययस्य मुख्यमेव तित्वं, नेत्याह-इत्संज्ञा हीति | प्रत्यायक 
एव--सूत्रोपात्त एव । उपदेशोत्तरकाले तद्विधानादिति भावः । तस्यासत्वं प्रत्याय्ये इति । पदार्थोपस्थि- 
तेरनुबन्धविनिर्षुक्ताया एव जायमानत्वादिति भावः । ननु तस्य तपरसूत्रप्रवृत्या '्चरितार्थस्य कथं संश्युपऽ 
कारकत्वं स्यादत आह--अनेकेति । अनुबन्धानामिति । पूर्वन्वयि । वस्तुतो विधीयमानत्वेन तपरसूतप्रदतती 


फलाभाव इति चिन्तयम्‌ । न क्वचिदाश्रितेति । 'श्रजञस्ये!ति सूने आश्रितत्वाबित्यमिदम । यद्वा न क्षापि ` 


लच्यसिदृष्ययमाभितेयरयंः । श्रज्गस्पेति सूने तु तखत्याख्यानायैकदेशिनोपन्यस्ता न ठ सिद्वातिनेत्याशयः । 
्गमावित्यादो स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वे$पि नेद्‌, विधानकालिकप्रत्ययस्ववत एव ग्रह्णादित्याहुः । माष्ये 
यदयं दिव उदिति । पतद्वाष्यविरोधात्‌, 'एतत्तपरकरणसामथ्यीदेव थुम्यामित्यादी भाविदीर्धव्याइत्ति'रिति 
संप्रसारणसंशासुतस्थबैययदयब्चिन्या एव ज्ञापिते चारितार्थ्य तु चुभ्यामित्यादावृडों हखप्रइल्या बोध्यम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६५०॥ १ पा ६ आ० । १८६ स्रू० ] व्याकरणमदाभाष्यस्‌ ५१२ 
Rr ir a न SSC 


एवमर्थमेव तर्हि प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यमत्र मा भूदिति । नेष तकारः । कस्तर्हि ! 
दकारः | यदि दकारो न ज्ञापकं भवति । एवं तर्हि तपरस्तत्कालस्य [ १ । १। 
७० ] इति दरोऽपि चत्वेभूतो! निर्दिश्यते । यद्येवं चत्वेस्पातिद्वलाइशि च 
[६ । १ । ११४ | इत्युत्वं श्राप्तोति | सौत्रो निदेशः | अथवासंहितया निर्देशः 
करिष्यते । “अणुदित्सवशस्य चाप्रत्ययः’ “त्तपरस्तत्कालस्येःति ॥ १८१ ॥ 


तास्यचुदात्तन्डिददुपदेशाल्ञसावधातुकमनुदात्तपर- ` 
द्विवङोः ॥ ६। १ । १८६॥ 


अदुपदेशादिति कथमिद' विज्ञायते-अकारो य उपदेश इति, आहोस्विदकारान्तं. 
यहुपदेश इति । किं चातः ? यदि विज्ञायतेऽक्कारो य उपदेश इति इतः हय इत्य 


प्र०--एवमर्थमेवेति । उकारार्थमित्यर्थः | कस्तहि दकार इति । इत्संज्ञायां च कतव्यायां 
“वावसान? इति चर्यस्य 'पूवेत्रासिङमित्यसिद्धत्वात्तत्त्राभावात्स्वरितत्वाभावः । दका- 
रोऽपीति । नन्त्ेवं सति तपरस्तत्क्रालस्ये'त्यत्र प्चमीसमासस्याश्रयणाद्व “ऋदो र बित्यत्रोकारस्य 
दपरत्वाड्रिन्नकालग्रहणाप्रसङ्ग: । एवं तहि थकारस्य स्थाने जश्त्वं कृत्वा निर्देशः 'ऋदोर'बिति 
करिष्यते । जश्त्वस्य 'पतरत्रासिद्ध' मित्यसिद्धस्वाहपरत्वाभावः । अन्यत्रापि भाष्ये यदुक्तं नेष 
तकारः, कस्तहि ? दकार’ इति तस्यापि थस्य जश्लेन यो दकारः स विज्ञेयः ॥ १८१ ॥ 


तास्यनुदा्ते । कथमिति । यदोपेरेशोकारेण विशेष्यते तदा तदन्तविधिसःद्भावादकारान्त 
उपदेश इत्यर्थः संपद्यते । यदा तूपदेशेनाक्रारो विशेष्यते, निपातनाच्च विशेषणस्य परनिपातस्तः 
दाकार उपदेश इत्यर्थ इति पक्षद्वयसंभवात्प्रश्न: । हृत इति । हन्तेरकार उपदेशो भवति, ततः 


उ०--यदि दु“च्छुवो'रिति सूत्रे 'विङती त्यनुशत्तिपक्ते तत्रोठेव दुल मस्तदा 'ऋत उ' दिति तपरत्व॑ शापक बोध्यम्‌ । 
तचच ऋकाराकारयोः स्थाने श्रान्तरतम्यापप्राप्तदीर्घ व्यावृस््यर्थम्‌ । क्रचिद्भाष्येऽपि तथैव पाठः । `द्सोऽसे? 
रिस्यत्र समाहदरदवनदनिर्देश इति तु “दिव उ दिति सूत्रे दूषितमस्मामिः । एवं तर्हि यकारस्येति । वस्तुतोऽ 
निसस्वास्पञ्चमीसमासस्य न दोषः || १८५ ॥ 


तास्यचुदात्ते । यदोपदेश इति । कर्मघजन्त उपदेशशब्द इति भावः । भाष्यं तु फलितार्थपरं री 
योध्यम्‌ । हन्तेरिति | अकारस्य विशेष्यत्वे यः केवलो5कार उपदिश्यते यक्ष धास्वादिस्थस्तस्य सर्वस्य हे 


1 खरि व ८। ४ | ४५। 
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२१६ श्रीभगवरपत्ञल्िविरचितं [ तास्यनुदातततेन्डिद्‌ 


कि RS 
रायि प्राप्नोति । अथ विज्ञायतेञ्कारान्तं यदुपदेश इति न दोषो भवति । नलु चाका- 


ान्तं यढुपदेश इत्यपि विज्ञायमानेऽत्रापि प्राप्रोति । एतदपि हि व्यपदेशिवद्भावेना- 
कारान्तं भवर्युपदेशे । अर्थवता व्यपदेशिवद्भावः । 


यदि तहीकारान्तं यदुपदेश इति विज्ञायते मा हि घुचाताम्‌ मा हि धु्ताथाय्‌ 
अत्रापि प्राप्नोति । अस्तु । अनुदात्तखे कृते लोप उदात्तनिवृत्तिसरेण सिद्धमु# । न 
सिध्यति । इदमिह संग्रधायम्‌-अनुदात्तत्वं क्रियतां लोप इति किमत्र कतेव्यम्‌ ! 
परत्वार्लोपः । एवं तहीदमद्य लसाषेधातुकानुदात्तत्वं प्रत्ययस्मरस्यापवाद$ । न 
चापबादविषय उत्सगोंऽभिनिविशते । 'पूर्व हपवादा अभिनिविशन्ते पश्नादुत्सगोः! । 
ध्रकरप्य वापवादविषयं तत उत्सगोंऽभिनिबिशते’ । तन्न तावदत्र कदाचित्मत्यय- 


sng. 
प्र०--पर॑ 'लसार्वधातुक'मिति स्वरप्रसङ्गः । हन्तिस्त्वकारान्त उपदेशे न भवतीत्यकारान्त उपदेश 
इति विज्ञायमाने न दोष; | एतद्पीति । अथ हृकार एवादन्ततया कस्माश्नाश्रीयते । नेतदस्ति । 
समुदायपरत्वादुपदेशस्य नास्ति हृकारस्याकारोपदेशत्वम्‌। तथा हि हन्तिनैकारान्तो व्यवसित 
उपदेशे, हकारस्तु कल्मितोऽत्रारान्तत्वेतेति नासाविह गुह्यते । अर्थेवतेति । यः शब्दो ऽर्थवान्‌ 
सोऽर्थस्य त्यागोपादानास्यां भेदं प्रतिपद्यते । यथेयायेत्त्रेणवातुः, ततश्चेकाभिति व्यपदिश्यते । 
अनर्थकस्य तु भेदनिबन्धनाभावाद्रम्यपदेशिवटद्भावाभावः । 


मा दि धुक्तातामिति। लोपे कृतेऽकाराददुपदेशात्परं लसारवेधातुकं न भवतीति नास्त्यतु- 
दात्तत्वप्रसङ्ग: । “उपदेशे यदकारान्त मित्यत्र तु पक्षे क्सस्योपदेशेऽङरारान्तत्वात्‌ कृतेऽपि लोप 
एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्तत उत्तरं लसार्वधातुकमिति स्वरप्रसङ्गः । तन्न तावद्श्रेति । लसावै- 


SIS Std 


उ०-ग्रहणं स्यादिति भावः । ससुदायपरत्वादिति। तस्य कार्याथत्वात्तदुपदेश एव तात्पयंम्‌ तन्निष्पादकतया 


स्ववयवानामपि प्रत्येकमुपदिश्यमानत्वं, न तु 'ह” इति समुदायस्य तत्त्वमिति भावः | व्यवसितः-पथक्क्ृतः। 
अर्थवतेति--माध्ये | यो वर्णोऽर्थनोघनेऽसहायः स्वत एवार्थवान्‌ तत्र व्यपदेशिवद्भावः, नात्र तथेत्यर्थः । 
एवच्चार्थवत्वेनासहायत्वमुपलद्यते । अर्थवता शब्देन व्यपदेशिसइशो भावः--कार्य लम्यत इत्य्रार्थ 
इति परे । मेदनिबन्धनामावादिति । भेदनिमित्तामावा दित्यर्थः । 


-लोपे इते इति । 'बसस्या'ची' त्यनेन । ननु लोपे कृते योऽकारान्तः स नायं, तदबुद्धेरमावादित्यत 
झाह---एकदेशविकृतस्यानन्यत्वादिति । संप्रयकारान्तस्वामावेडपि पदेशिकं तदादाय कार्यसंमवादेकः 
देशविइतन्यायस्य स्थानिवल्व॒स्य वा क उपयोगः, अल्िधित्वादिना तयोरप्राप्तिश्वेति चिन्त्यम्‌ । लसार्वः 
घातुकस्य पत्ययाधुदात्तत्वमिति । क्सस्य तु प्रवर्तत एवेति मावः । तप्रयुक्तशेषनिधातस्तु न लसार्वधातुकस्य 


विकरणस्वरस्यात्रत्यतासिग्रहणेन लसार्वधातुकनिधाताप्रयोजकत्वशापनात्‌ । ननु परत्वाल्लोपे$पि 
MOIS nies 0000. र व ग7> 


# वसस्याचि ७ । ३ । ७२; अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६ । १। १६१। 
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स्वरो भवत्यपवादविषयं लसार्षधातुकानुदात्तत्वं प्रतीक्षते तत्रातुदात्त्वं क्रियतां 
लोप इति किमत्र कतेव्यम्‌ ? परत्वाल्लोपः । यद्यपि परत्वारलोप सोऽसावविद्यमानो- 
दात्तेश्नुदात्त उदात्तो लुप्यते । 

तास्पादिभ्योऽनुदात्तत्वे ससमीनिदेशोऽभ्यस्तासेजर्थः ॥ १ ॥ 

तास्यादिंभ्यो अनुदात्तत्वे सप्तमीनिर्देशः कतेव्यः । लसावधातुक इति वक्नव्यम्‌। 
किं प्रयोजनम्‌ ? अभ्यस्तसिजर्थः । अभ्यस्तानामादिरुदात्तो भवति| लसावधातुके । 
सिजन्तस्यादिरुदात्तो भवति! लसार्वधातुके । लसार्वथातुकमिरयुच्यमाने तस्येवा- 
दयुदात्तत्वं स्यात्‌ । | 

यदि सप्तमीनिदेशः क्रियते तास्यादीनामेवानुदात्तत्वं प्राभोति । नेष दोषः । 
तास्यादिभ्य इत्येषा पञ्चमी सार्वधातुक इति सप्तम्याः षीं प्रकल्पयिष्यति “तस्मा- 
दित्युत्तरस्य' [ १ । १। ६७] इति । 


“~ 


RIN Snare 
प्र०- घातुकस्य प्रत्ययायुदात्तत्व॑ न प्रवर्तत इत्यर्थः । सोऽसाविति । पर्वाह्लोमे कृते उदात्तनिवृ- 
त्तिस्वरः क्रियतां लसार्वधातुकानुदात्तत्वं वेति विचारे यद्यपि परत्वाह्लपार्वधातुकाचुदात्तत्वं भवति 
तथापि पुन;प्रसङ्गविज्ञानाउुदात्तनिवृत्तिस्वरो भवत्येव । 


तस्यैवादयुवत्तत्वं स्यादिति । असति सप्तमीनिर्देशे 'अम्यस्तानामादिरुदात्तो लपार्वधातुक 
चोदात्तःमिति सूत्रार्थः स्यात्‌ । वचनसामर्थ्याच्च यौगपद्यं स्यात्‌, यथान्तश्च तवै युगपदित्यत्र । 
पर्यायो वा प्रसज्येत । न चेतच्छक्यते वक्तु लसावधातुकमित्यप्युच्यमानेऽ्थाद्विमक्तिविपरिणामो 
भविष्यतीति, यथाश्रुतसंबन्धसँभवे विभक्तिविपरिणामस्यायोगात्‌ । तास्यादिभ्य इत्येषेति । 


~ 


अक्कतार्था हि प्वमी,.सप्त ीनिर्देशस्तूततरतर तार्थः । 


*/*/४*५/*/*/५/४/* NANA 


उ०--उदात्तनितृत्तिस्वरात्परस्वादिदमनुदात्तलवमेव स्यादत आह--यद्यपीति । नन्वम्यस्तानामिति निर्देशात्ते- 
बामेवादिरदात्तः स्यादिति कयं लसार्वधातुकस्य स्यादत आह-असतीति । माष्ये एवकारो 5प्यथे इति 
भावः । ननु तत्र युगपद्ग्रहणास्समावेशेऽपि प्रकृते कथं समावेशः, “श्रनुदात्ते पद मिति परिभाषणादत 
आह--पयोयो वेति । अर्थाद्विभक्तोति । उत्तरत्रे्यर्थः । चकारामावादन्यस्य कार्यिखेन निर्देशालेति 
भावः । यथाश्नुतेति । उक्तरील्येत्यथ; । परे तु श्रम्यस्तानां सम्बन्धि लसार्वघातुकमाद्चद्तम्नित्यथेः स्यात्‌ । 
आदिरिति । नामैकदेशग्रहणम्‌ । अत एव माष्ये तस्येवेत्युक्तम्‌ | सप्तम्या'मादिः सि'च' इति सूत्रे फलाभावा- 
दसंबन्धो सिचो लसार्वधातुकपरस्यैव सत्वात्‌, प्रथमायां तु तस्याददात्तत्वाय संबन्धः स्यादिति दोष इति 
मत्वा 'सिजर्थ'मिति, न तु तत्र सस्तम्यन्तसंत्रन्धावश्यकस्वाभिम्रायमित्याहुः । ननु विपरीतं कि न स्यादत 
आहर--अकृताथों हीति । 


ANANSI 


NT 


+ श्रम्यस्तानामादिः ६। १ । १८६ । † आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ ६। १। १८७। ` कर 
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पी 


चित्स्वरा तास्यादिभ्योऽनुदातत्तत्वं विप्रतिषेधेन ॥ २ ॥ 
चित्स्ररात्तास्यादिभ्योऽतुदात्तत्वं भवति विग्रतिपेधेन । चित्स्वरस्यावकाश!--- 
चलनः चोपन'% | तास्यादिभ्योऽतुदात्तत्वस्यावक्ाशः--आस्वे शेते । इददोभयं 
प्राभोति--आंसीन! शयान । ताल्यादिभ्योःनुदात्तत्वं भवति विप्रतिषेधेन । 
नेमं युक्ती विप्रतिषेधः । कि कारणम्‌ ! द्विकार्ययोगो हि बिप्रतिपेधो न चात्रैको 
दविकार्मयुक्वः । आदेरतुदात्तल्रमन्तर्योदात्तत्वम्‌! । नावश्यं द्रिकायेयोग एव विश्नः 
तिषेधः । किं ति ? अर्सभवोऽपि । ननु चात्राप्यस्ति संभवः | य॑दुभयं स्यात्‌ ] । 
आदेरनुदात्तत्वमन्तस्य चोदात्तत्वमिति | अर्ति च संभवो यहुभयं स्यात्‌ । नेषो5स्ति 
संभवः [ आदेरनुदाचखमन्तस्य चोदाचखमिति ] । कथम्‌ ? बच्यत्येतत्‌ 'स्वरविधो 
सङ्घातः कायी भवती'ति$। _ | 
खुकश्वापसडख्यानस ॥ ३ ॥ 
युकश्रोपसहह यानं कतेव्यस्‌ । पचमानः यजमानः । य्रुकाप व्यवहितत्वाददु- 
पदेशारलसापैधातुकमतुदात्तं भवतीत्यनुदात्तत्व॑ न प्राभोति । नलु चायं सुगदुपदे- 
शभक्कोउदुपदेशग्रहणेन ग्राहिष्पते न सिध्यति । अङ्गस्य ग्रुगुच्यते विकरणान्तं 
चाङ्गं सोऽसौ सङ्घातभक्नो 5शक्यो युगदुपदेशग्रहणेन ग्रहीतुम । ` ७, 
अथायमद्भङ्कः स्याद्‌ ग्रश्नेतायमदुपदेशग्रहणेन ? वाढं ग्रह्ेत .।” अद्धक्तस्तहिं 
भविष्यति | तत्कथम्‌ ? वत्त्यत्येतस्य परिहारमू% । क 


प्र०--सडःप्रात; कार्यीति। ततश्चानस्य सर्वस्यानुदात्तत्वेन भाव्यं, न त्वा'देः परस्ये'ति वच- 
नादादेः । तत्रोदात्तानुदात्तयोरेकविषयत्वादस्ति विरोध इति परत्वा्ित्स्वरं बाधित्वाशुदात्तत्वं 
भवतीत्यर्थः । बच्यतीति। सप्षमेऽध्यायेऽङ्गस्य योऽकारस्तस्य मुगिति सूत्रार्यव्यवस्थापनात्तत्र 
स्वावयवेन ` व्यवधानाभावादुपदेशग्रहणाम्मुकि सत्यध्यधंमात्रत्वे$पि प्रवर्तते निघातः।- आतो 
ड०--भाष्ये--आदेर नुदात्तत्वमिति । 'श्रादेः परस्ये'ति वचनादिति भावः । स्वरविधी सङ्घातः 
कार्यीति । 'भीही”ति सूत्रे वक्ष्यति ।। भाष्य--अदुपदेशेति । अकारोपदेशे एव मुख्यतात्ययौदुपदिश्यमा- 
नमकरान्तं शप्यस्ति । श्रकारावयवत्वस्य शान्रेण बोधनात्‌ । ञ्रकारग्रहणन तद्विशिष्टग्रइणं 'यदागमा' 
इति न्यायेन बोध्यत इति माव; | यत्त 'दाधाध्विति सूत्रेऽर्थवतो ह्यागम इत्युक्तं, तत्प्रकृतामिप्रायम्‌ । 
ोत्यार्थन विकरणानामप्यर्थवद्वान् क्षति रित्यन्ये । ननु तथ्पर्वादध्यद्धमात्रस्य कथं ग्रहणमत आह-- 
उपदेशगहणादिति | न चैत्रं {पचमानः इत्यत्राकः सवर्ण इति दीघीयत्तिः, मुर्विधानसामर्थ्येन तस्या श्रनित्या- 
त्वकल्पनान्न दोषः | तप्रकरणादिति । उपदेशग्रणस्य तत्रामाबादिति भावः । व्यचस्थापनादिति । स्वरानु- 
देश्यके विधावित्यथः | : 
कॅ 'वलनशब्दाथोदकर्मकायः्त्‌ ३ । २ | १४८; चितः ६ । १ । १६३ | 


† लटः शतृशानचावप्रयमासमानाधिकरणे ३ । २ । १२४। ¦ आदेः परस्य १ । १ | ५४। 


१-कोचिकः पाठ | $ ६। १। १६२ भा्ये। ¶ आने मुक्‌ ७। २ । छर । 
न ७। २। दर भाष्ये ३० १५६ र हु 


>>> 
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इतञ्चोपसङख्यानम्‌ ॥ ४ | 


इतश्रोपसङ्खयाने कतेव्यम्‌ । इद्भिश्च व्यवहितत्वादजुंदात्तत्व॑ न प्राम्ोति । 
पचतः पठतः; । 


इतश्चा नेकान्तत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


अनकान्ता अनुवन्धाः ।॥। यद्यने्रान्ता अनुबन्धा अदिम्रभ्रतिजुही त्यादिभ्यः 
्रतिपेथो वक्गव्यः । अत्तः जुहुत इति; । अदुग्देशादित्यनुदात्ततवं प्राप्तोति । 
तत्राद्पिश्चति खुह्दोत्यादिभ्योऽप्रतिषेधः स्थान्यादेशाभावात्‌ ॥ ६॥ 
त्रा दिप्रशतिभ्यो जुहोत्यादिभ्योऽप्रतिपेधः । अनर्थकः प्रतिपेधोऽप्रतिषेधः । 
अनुदात्तत्रं कस्मान्न भवति ? स्थान्यादेशाभावात्‌ । नेवात्र स्थानिनं नेवादेशं 
पश्यामः | 
या काय पत त 1 
प्र०-डित! इतीयादेशस्त्वाकारस्यात इति तपरकरणाश्न भवति । 'स्वरविधो व्य ञ्जनमविद्यः 
मानव दिति परिहारों नोक्तः, 'हल्स्वरप्राप्तौ व्यज्ञनमविद्यमानव'दित्येव॑ व्यवस्थापनात्‌ । 
इतश्चेति । 'तुदत' इत्यादौ सावक्राश वचनं 'पचत' इत्यादौ न प्रवर्तेत, शप उपदेशे 
हलन्तत्वादका रान्तत्वा भावादिति वचनमित्संज्ञकादचुदात्तार्थम्‌ ॥ अनेकान्ता इति । यद्यपि तस्य 
लोप” इत्यत्रेकान्तपन्चः स्थापितस्तथापि पक्षान्तराश्रयेणात्र परिहार उक्तः । एकान्तपच्षेऽ्युदीचां 
माङ इति कृतात्त्वस्य निर्देशाज्ज्ञापकाक्त्ार्येष्वचुबन्धानामप्रतिबन्धकत्वमचुमीयते । अत्त इति । 
यथा पचाव' इति कृतेऽपि दीर्घत्व उपदेशग्रहणान्निघातो भवत्येवं शान्लोपेऽपि प्राप्नोतीति भावः। 
नेत्रात्रेति । आदेशस्यात्राभावरूपत्वाददुपदेशात्परं॑ लपार्वैधातुकं न भवति ।न च 
स्थानिवङ्कावोऽस्ति, अल्विधित्वात्‌ । नापि प्रत्ययलक्षणम्‌, वर्णाश्रयत्वात्‌ । 'पचाव' इत्यत्र तु 


NNN NNN टान 


rN 


fe 


उ०--'इत' इति व्याचष्टे इत्सज्ञक्षादिति | तद्वत इत्यर्थः | नाकारान्तादुपद्श्यमानादिच्यर्थे न 
दोषः । 'अनेकान्तत्वा' दित्यनेन तस्वेवार्थस्योक्तस्वात्‌ । तावत उपदिश्यमानखेन तस्य तेऽनवयवा इति 
तदर्थं; || एकान्तपच्ञेऽपीति । मो व्यतीहारे वृत््यभावात्‌, कृतात्वस्य मेड एव ग्रहणमिति बाच्यम्‌। 
आत्व॑ च ङकारे सत्यनेजन्तत्वान्न प्राप्नोतीति ज्ञापकमित्यर्थः । ननु अत्त:' इस्यादावदुपदेशामावात्तयं 
खरप्राप्तिरत श्राह-यथेति । 


नन्वादेशस्य छुगादेः सल्वाज्ञेव वादेशमिस्ययुक्तमत आ्राह--भादेस्यात्रेति ।श्रमावस्यापि बुढिङ्कत- 
परत्वसंभवास्चिन्यमिद्म्‌ । वणोशयखादिति । प्रत्ययासाधारणरूपेणानाभ्यणाद्स्य भ्रययलच्षणष्वाभाव 
इति तत्त्वम्‌ । एतेन वसुप्राधान्ये एव तबृत्तिरकारान्तादुपदेशादित्यर्थे च न तत्याघान्यमिति परास्तम्‌। | 


† कर्तरि शप्‌ ३ । १ । ६८ 
1 अदिप्रश्रतिम्यः शपः; जुद्दोत्यादिम्यः श्छुः २ | ४ । ७२; ७५ 
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अनुदात्ताड्दूग्रहणाद्वा ॥ ७ ॥ 
अथवा यदयमतुदात्तङिदग्रहणं करोति तज्ज्ञापयल्याचार्यो “न लुप्तविकरणेभ्यो5- 
नदात्तत्वं भवती?ति ॥ नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । श्नमर्थमेतत्स्यात्‌-विन्दाते खिन्दाते । 
यत्त ब्वि्महणं करोति, न हि शनम्बिकरणो ढिदस्ति । 
ड्तोऽनुदात्तत्वे विकरणेभ्यः प्रतिषेधो पक्कव्य; । चिनुत; सुनुतः । लुनीतः 
पुनीतः । कित इत्यनुदात्तत्ं प्राप्नेतिक । 
ङितोऽतुदात्तत्वे विकरणेम्योऽप्रतिषेधः सवेस्थोपदे- 
शाविशेषणत्वात्‌॥ ८॥ 
ड्तोञ्नुदाचले विकरणेभ्योऽ™तिपेधः । अनर्थकः प्रतिषेधो5प्रतिषेधः । अलुः 
दात्तत्व॑ कर्मान्न भवति ? सर्वस्योपदेशविशेषणस्वात्‌ । सर्वेयुपदेशग्रहणेन विशेष- 
यिष्याम।। उपदेशेउनुदात्तेतः । उपदेशे कित; । उपदेशेः्कारान्तादिति ॥ १८६ ॥। 


आदिः सिचोऽन्यतरस्यास्‌ ॥ ६। १। १८७ ॥ 
सिच आुदात्तत्वेऽनिटः पित उपसङ्ख्यानस्‌ं ॥ १ ॥ 


सिच आद्युदात्तत्वेऽनिटः पित उपसङ्कधानं कतेव्यम्‌ । मा हि काम्‌ | सा हि 


० पपन उमर विदयत एवेति प्रवर्तत एव निधातः॥। अचुदात्तडिव विद्यत एवेति प्रवर्तत एव निघातः।। अजुदात्तङिद्‌ग्रददणाद्वेति। आस्ते रेत 
इत्येवमाद्यर्थात्‌ । विन्दात इति। विदीम्विखिदिभ्यः प्रतिषेधमनाभित्येदमुक्तम्‌ । विकरणेस्य 
इति । 'सिद्ध तू पूर्वस्य कार्यातिदेश्ा'दित्यनपेक्ष्य चोद्यप्रतिसमाथाने उक्ते ।। १८६ ॥ 


आदिः । अनिटः पित इति । अनिटः सिचः परः पित्पक्ष उदात्तो भवति, पचे त्वचु- 
दात्तः । तेन “मा हि कार्षमिति तिङन्तं पक्षे आद्युदात्तं, पन्चे त्वन्तोदात्तं भवति । अन्यथा 


३०- पचाव इत्यत्रेति । दीर्घस्यापि स्थानिवत््वासंभवास्मिन्त्यमिदम्‌। इत एवाखरसाद्भाष्ये पक्षान्तरमाह- 

अ™नुदात्तेति | अनाश्रित्येति । एवश्चेदं भाष्यमेकदेश्युक्तिः । एवश्च तदपि शपकमेव, एततिन्रतयातिरिक्तः 

स्यानुदात्तेतस्तद'गणे5भावादिति भाबः । सिद्धं त्विति । गाझकुटादिसूत्रे इदमुक्तम्‌ । आतो डित' इत्यादौ 
स्कार्े्याप्यतिदेशात्तदनपेच्षेति भावः ॥ १८६ ॥ 

आदिः सिचो । 'आ्रनिटः' 'पित' इत्यनयोः सामानाधिकरण्यञ्नमं निराकुवँन्‌ व्याचष्टे--अनिटः 

सिच इति। उदाहरणे माङ्रयोगोऽद्स्वरनबृत्र्थः । हिप्रयोगो “हि चेति निघातप्रतिषेघार्थः । पचे 

Me तिन त त स 


१-लुकश्लुविकरणेम्यो' पा० । # सार्वधातुकमपित्‌ १ ।२। ४ 
२-दघादिगण इत्यथः । 
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कार्पम्‌ | अनिट इति किमर्यम्‌ ? मा हि लाविंपम्‌ ॥ १८७ || 

स्वपादिहिसामच्यनिटि ॥ ६। १॥ १८८॥ 
स्वपादीनां वावचनादभ्यस्तस्वरो विप्रतिषेधेन ॥ १॥ 
स्थपादीनां बाबचनादभ्यस्तस्वरो]. भवति विप्रतिषेधेन । स्त्रपादीनां वावचनस्या- 


वकाशः-सरपन्ति श्वसन्ति | अभ्यस्तस्परस्यावकाशः--दद॑ति दर्धति । इहोभयं 
प्रामोति-जाग्रति{ । अभ्यस्तस्तरो भवति विग्नतिषेधेन || १८८ || 


अनुदात्ते च ॥ ६। १ । १९० ॥ 


NANNY ha 


अनुदात्ते चेति बहुत्रोहि निर्देशो लोपयणादेशार्थः ॥ १ ॥ 
ON Q 


अनुदात्ते चेति बहुत्रीहिनिर्देशः कतव्यः । अविद्यमानोदात्तेऽनुदात्त इति 
वक्कव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ ? लोपयणादेशार्थम्‌ । लोपयणादेशयो१ ऋतयोराद्ुदात्तत्व 
यथा स्यात्‌ । मा हि दधात्‌ । दघात्यत्र ॥ १६० ॥ - 


0000000000 का 


प्र०-घातुस्वरेण नित्यमायुदात्तं स्यात्‌ । मा दि लाविषमिति । पक्ष आद्युदात्तं तिङन्तं, पन्न 
मध्योदात्तं सिचः स्वरेण, न त्वन्तोदात्तम्‌ ॥ १८७॥ 

खपादि । आगणान्ताः स्वपादयः । खपन्तीति । पत्ते आद्युदात्तं पर्द पन्चे प्रत्ययस्वरेण 
मध्योदात्तम्‌ ॥ १८८ ॥ 

अचुवात्ते । मा द्वि स्म दधादिति। शान्नीयेऽनुदातते गृह्यममाणे तित्यत्वादन्तरङ्गत्वादे- 
कारलोपे इतेऽचोऽचुदात्तस्य परस्याभावादादयुदात्तं न स्यात्‌ । बहुव्रीहिविज्ञाने तु भवति । 
दधात्यत्रेति । अत्र यणादेशस्य बहिरङ्गत्वादसिद्धत्वादपि स्वरः सिध्यति ॥ १९०॥ 


NN, 


ner न उ त नी 
उ०-शाद्युदात्तमिति | घातुखरेणेत्यथः । पत्ते चिति। प्रकृतवार्तिकेनेति भावः । सिचः स्वरेणेति । चिल्वसाम- 
थ्यौदिट अआगमानुदात्तववं बाघित्वोदात्तत्वादित्यथः । न त्वन्तोदात्तमिति। प्रकृतवात्तिकाप्रवत्तेरिति भावः ।। १८७।। 
स्वपादिहिं । इदं विकल्पेन घातोराद्युदात्तविधायकम्‌ । 'ग्रम्यस्तानामादि!रिति तु पुनरादिग्रहणा- 
नित्यमाद्युदात्तविधायकमजादावनिटि लसार्वधातुके परे ॥ १८८ ॥ 
अनुदात्ते च । ननु 'इतश्चे!ति लोपात्परत्वात्स्वरे बहुत्रीह्यज्लीकारो निष्फलोऽत ग्राह-शासत्रीय 
इत्यादि । बहिरङ्गत्वादिति। द्विपदाभ्रयत्वादिति भावः । स्थानिवद्भावोऽप्यत्र प्राप्नोति, खरे निषेधस्तु 
-लोपरूपाजादेशविषय एवेत्यपि बोध्यम्‌ । तस्मात्तदुम'यमनाश्रितयेदं वातिकतिति बोध्यम्‌ ॥ १९० ॥ 


† अम्यस्तानामादिः ६। १ । १८९ । 1 जतित्याद्यः षद्‌ ६ | १। ३ 
क श्रव्ययसर्वनाम्नामकन्‌ प्राक्‌ टेः ५ । ३ । ७१; चितः ६। १ । १६३ 
१-बहिरज्गत्वं स्थानिवद्भावं चेतयर्थः । 


६६ 
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AY YYSYYYYYY मककन 
सवस्य सुपि ॥ ६ । १ । १६१ ॥ 
सधेस्वरोऽनंकच्कस्य ॥ १ ॥ 
सभैस्वरोऽनकच्कस्येति बक्कव्यम्‌ । इह्‌ मा भूते सर्वके ॥ १६१ ॥ 
भीह्ी भ्हमद अनधनद रिद्राजा गरां प्रत्ययात्पूव पिति॥६।१।१६२॥ 


भयादिग्रहणं किमर्थम्‌ ? इह मा भूत-ददाति देधाति ।। नैतदस्ति प्रयोजनस्‌। 
अस्यस्तस्तरोऽञ्र। वाधको भविष्यति ॥ अन्तत उभयं स्यात्‌ । अनवकाशा; खल्वपि 
विधयो बाधका भवन्ति सावकाशश्राम्यस्तखर। । कोऽवकाशः १ मिमीते! । 


AAAI AAAS ४४१४४४४ 


त्रः सर्वस्य । सर्वशब्द उणादिष्वन्तोदात्तो निपातितः, सर्वस्य विकारः सावे इत्यत्रानुदात्ता- 
दिलक्षणोऽत्र यथा स्यादिति। तस्य सुप्यायुदात्तत्वं विधीयते ॥ सवेस्वरोऽनकच्कस्येति । 
तन्मध्यपतितस्तद्वग्रहणेन गृह्यत इति साकच्कस्याप्पुदात्तत्वे प्राप्ते वचनम्‌ ॥ १९१ ॥ हि 
भीहीभ्रहु । 'अनुदात्ते चेतत्यायुदात्तत्वे प्राप्त वचनम्‌॥ भ्यादिप्रहणमिति । 'अतुदात्त 
ने त्यनेनाददात्ततवं विधीयते, अनेन च प्रत्ययात्‌ पूर्वस्योदात्तत्वमिति विरोधालक्यदशनवशाद्वम्या” 
दीनामेव प्रत्ययातूवैस्योदात्तत्व भविष्यतीति प्रश्नः । ददातीति । वचनमन्तरेण विषयविभागो 
न लभ्यत इति भावः । पुर्वोक्तेनामिप्रायेण चोदक आह--अभ्यस्तस्व॒र इति! सिद्धान्तवाद्याह । 
न्तत इति । विरोधात्समावेशाभावे पर्यायेणोभयं स्यादित्यर्थः । अथवा सर्वेषामभ्यस्तानां 
पितो लप्तार्वधातुकात्‌ पूर्वस्योदात्तत्व॑ स्यादिति प्रतिपादयितुमाह्‌-अनतरकाशा इति। मिमीत 
इति । ङि्त्राङपाघातुकानुदात्ततने कृते ‘अनुदात्ते चे'त्याद्युदात्तत्वम्‌ । 
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उ०--सर्वेस्य सुपि । 'खाज्ृशिटामुदात्ताना!मित्याचयदात्तत्वस्य सिद्धत्वादाह-सबंशब्द इति । “सर्वि धुः 

ष्वरिध्े'्नेन तस्फलं दर्शयति-सर्वस्येति । अनुदात्तादिप्रकृतिकसुबन्ताद॒जिति तदर्थः । सुपीति तु अत्यन्त- 

- खार्थिकतरताद्यन्तसर्वतर इत्यादिव्यादृत्ययर्थम्‌, तेषां सुबुत्पत्तेः प्रागेव विधानादिति बत्ती पुंयोगादिति सूत्र 
भाष्ये च स्पष्टम्‌ ॥ १६१ ॥ 


भीही>ह । सन्ने 'जागरा'मिति सौत्रो निर्देशः । जागरती्यादिप्रयोगस्थस्य इतगुणस्यानुकरणं वा । 
अनुदात्ते चेतीति । अत्राप्यम्यस्तग्रहणमनुवर्तत इति मावः । विरोधादिति । विरोधाद्युगपपपराप्त्यमावेनार्वः 
-श्या्रयणीये विषपविमाग लक्ष्यानुसारेण व्यवस्थेति भावः | वचनमन्तरेणेति | 'मन्दमतिभि रिति शेषः । 
'पयोयेणेति । एकविधये द्वयोः परतृत्युपपत्तो विषयमेदाश्रयणायोगादित्यर्थः | अथवा सर्वेषामिति । पितोऽ- 
भावादस्याप्राप्तेमिमीते इत्यादावनुदात्ते चेति विधिः सावकाश इति तं परत्वादूबाधित्वा इदमेव स्यादिति 
दोष इति मावः । पूवश्योदात्तत्व स्याः दिस्य पू्वस्थैवोदात्तत्वं स्यादिस्यर्थः । 
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१-इदं चिन्न । † अनुदात्ते च ६। १। १६० 
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अथ प्रत्ययग्रहणं फिपयम्‌ ? प्रत्य यातपू्ैस्योदात्तल्लं यथा स्यादाटः ६ पूर्वैस्य 
मा भूदिति | बिभयानि || न चैवास्ति विशेषः प्रत्ययाद्वा पूर्वस्योदात्तले सस्याटो 
चा । अपि च पिद्भक्तः पिदग्रहणेन ग्राहिष्यते ॥ इदं तर्हि प्रयोजन प्रत्ययासूवेस्पो- 
दात्तत्वं यथा स्यादाट एव मा भूदिति ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पिद्भक्कः 
पिदग्रहणेन ग्राहिष्यते ॥ एवं तहि सिद्धे सति यत््रत्ययग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्य! 
“स्वरविधौ सङ्घातः कार्यी भदती'ति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? “चित्खरात्ता- 


स्यादिभ्योऽनुदाततत्वं विग्रतिषेधेनेःत्युक्गं १ तदुपपक्ष भवति । 


प्र०--अथ प्रत्ययग्रदणमिति । भ्यादिभ्यः परः प्रत्यय एव पित्संभवतीति प्रश्नः । 

आरः पूर्वस्येति । 'आडुत्तमस्य पिच्चे'ति पित््वमाट एव विधीयत इति पत्षाश्रयेणेदमुक्तम्‌ । 
आटू चागमो न प्रत्ययः । प्रत्ययाद्वेति । अत्र हि यः प्रत्ययात्‌ पूर्वः स एवाट इति विशेषाभावः । 
अपि चेति। पित्त्वं लोड़त्तमस्पैव विधीयते न त्वाट इत्याद्सहितो लोडत्तमः पिद्धवति, ततश्च 
पुर्वस्योदात्तत्वे भवत्येवेत्यर्थः । आट एवेति । लोडादेशात्पितः पूर्व आडभवति, प्रत्ययात्तु पूर्वो 
न भवति, आट्सहितस्य प्रत्ययत्वात्‌ । पिद्धक्त इति | ततश्च स्वावयत्रेन पौर्वापर्याभावः । एवं 
तर्हीति । प्रत्ययग्रहणमन्तरेण साट्कात्पितः पूर्वस्योदात्तले सिद्धे प्रत्ययग्रहणं प्रत्ययात्‌ पूर्वस्याच 
उदात्तत्वं यथा स्यात्सङ्घातस्य मा भूदित्येवमर्थम्‌ । सङ्घातस्य च कायित्ते पर्यायेणोदात्तत्वप्रसङ्गः । 
यदि च स्वरविधौ सङ्घातः कार्यी भवति ततस्तश्निवृत्त्यर्यमिह प्रत्ययग्रहणमर्थवद्धवतीत्यर्यः । 
चित्स्वरादिति । यतो लसागैधातुकस्य सर्वस्यानुदात्तत्वे न त्वादेस्ततो विप्रतिषेध उपपद्यते । 

. एकस्मिन्विषे प्रसङ्गादुदात्ताचुदात्तयो रित्यर्थः । 


उ०--भ्यादिम्य इति । भ्यादिसंत्रन्धिपिति परतस्ततः पितः पूर्वमुदात्तमित्यर्थ इति भावः । अ.ड विशिष्टस्य 
पिल्वेऽनुक्तिसंमवग्रस्तोऽयं पच्च इत्यत अआह-पिल्वम!ट एवेति । स एवाट इति | श्रारः प्रत्ययावयवस्वादिति 
भावः । ननु 'बिभयाव' इत्यादौ उदात्तत्वाभावाय॑ प्रव्ययग्रदणं स्यादतोमाष्ये-अपि चेति | नन्वाटः स्वत 
एव पिल्वात्पिद्मक्तस्वेन पिदचचनमयुक्तमित्यतस्तद्धावमाह--पिल्वमिति । एत्वघेयस्यैवाट एतद्विघेयपित्तवं 
प्रति अनुवाद्यत्वायोगादिति भावः | ततश्चेति | एवञ्च पितः पूर्वस्य स्वरविधानेप्याटः पूवेस्य भविष्यती- 
त्यर्थः । शापकमुपपादयति-प्रत्ययम्रहणमन्तरेणेति । नन्वनुदात्ते पदमिति परिमाषणात्कथं सङ्चातस्य 
कार्यिस्वमत आह--सङ्घातस्य चेति। एतज्डापकोपयोगश्वानुदात्तविधावेव । न्यत्र सवेत्र छचिदादिग्रह- 
एस्य, कचिदन्तग्रहणस्य सत्वादनुदात्तं पदमिति परिमाषणाञ्च नोपयोग इति बोध्यम्‌ । 


§ श्राडुत्तमस्य पिञ्च ३ । ४। ६२ ¶ ६। १। १८६ वा० २ 
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अथ पूवैग्रहण किमर्थं न 'तस्सिलिति निर्दिष्ट पूर्य [ १। १। ६६ ] इति 
पूवैस्वैव भविष्यति । एवं ति सिद्धे सति यत्पूवग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचा्य! 
“रविधौ सपम्यस्तदन्तसप्तम्यो भवन्ती'ति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनस्‌! उपोत्तम॑ 
रिते! [ ६ । १ । २१७ ]रिदन्तस्य । 'चड्यन्यतरस्याम्‌' | २ धर | चङन्तस्य '। 
यद्येतज्ज्ञाप्यते “चतुरः शसि’ [ १६७ ] इति शसन्तस्यापि प्राभोति । शस्प्रहणसा- 
सथ्यौन्न भविष्यति । इतरथा हि तत्रैवायं ब्र्याद्डिदपदादपुञजैधुम्यअतुम्येरचेतिङ । 


९२४ श्लौभमगवरपतञ्ञक्षिविरचित॑ [ भीही भ्टहुमदजन- 


अथ पिरग्रहण किमर्थम्‌ ? इह मा भूत्‌-जाग्रति ॥ नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । भवत्येवात्र 

पूण ॥ इदं तहिं श्रयोजनम्‌ । दरिद्रति ॥ आकारेण व्यवहितत्वान्न भविष्यति । 
लोपे; कृते नास्ति व्यवधानम्‌ । स्थानिवद्धावा ख्यवधानमेत्र । प्रतिषिध्यतेऽत्र 
प्र०- पूवैग्रद्दृणमिति । प्रत्यये पिती'ति वक्तव्यमिति प्रश्नः । स्वरविधो सप्तस्य इति। 
सङ्घातस्य प्रत्ययान्तस्य कार्यनिवत्त्यथ पुरवग्रहणं स्वरविधौ तदस्तस्य कायित्वं ज्ञापयतीत्यर्थः । 
तदन्तपक्षे चायमर्थः स्यात्‌ 'भ्यादिविहितपिदन्तस्योदात्तत्वं भवती'ति । उपोत्तमं रितीति । अत्र 
हि रिति प्रत्यये परत उपोत्तमोदाततप्रसङ्गो रित्मत्ययान्तस्य चोपोत्तमोदात्तत्वमिष्यते । चतुम्ये- 
खेति । असर्वनामस्थानग्रहणानुवृत्त्या 'षटत्रिचतुर्म्यो लादि रिति हलादेश्रोदात्तत्वविधानाच्छस 
एव भविष्यतीति भावः । भवत्यवात्र पूर्वेणेति । 'अभ्यस्तानामादि रित्यनेन । ननु च स्वरभेदो 
भवति । अनेन पूवस्य ऋकारस्योदात्तत्वं भवति । ततश्चोदात्तस्वरितयोर्यण इति स्वरितप्रसङ्गः । 
'अस्यस्तानामादिः रित्यनेन तूदात्तत्वे पदमाद्युदातं भवति । एवं तहि नित्यत्वात्‌ पूर्वं यणारेशे कृते 
नास्ति स्वरभेदः । नलु स्वरभिन्नस्य प्राप्नुवत्‌ यणादेशोऽप्यनित्यः । एवं तहि स्पष्टोदाहरणाम्तरः 
सद्भावान्न सुष्ठु आष्यकारेणैतन्निरूपितम्‌ । द्रिद्वतीति । अत्रेकारस्योदात्तत्वं मा भूदाडु- 


दात्तत्वमेव यथा स्यादित्येवमर्थं पिद्रग्रहणमित्यर्थः । लोपे कृत इति । 'भाभ्यस्तयोरात 
ss NNN 


उ०-प्रत्यये इति। 'तरिमन्निति परिमाषया पूर्वस्य सिद्धमित्यर्थः | भ्यादिबिहितेति । एवञ्च सवेंषाम'चां 
पयोयेणोदात्तत्वं स्यात्‌, एकस्य प्रत्ययारपूर्वस्ैवेष्यत इति, तदे पूर्वग्रहणमुक्तार्थशापकमिति भावः । अत्र 
होति । 'ब्राहणजातीय” इत्यादावेव स्यादिति भावः । अन्न न्यासे शसन्यविमक्तेसदात्तव्वाभावं दर्शयति 
असर्वनामस्यानेति । ्तुःशब्दस्य द्विवचनैकवचनयोरमावादिति मावः । "त्री त्यस्य तदत्ते5प्रदत्तिरिति 
वातिकमते “चतुरः शसी'यस्यापि विहितविशेषणाभयणन तदन्ते5प्रत्रत्तिः । भाष्यमते तूभयोरपि तदन्ते 
वृत्तिरिति न दोषः । ननु च स्वरभेद्‌ इति । स्वरभिन्नस्य प्रप्तेर्यणोऽप्यतित्यत्वेनोमयोरनित्ययोः परत्वा- 
रर इति मावः । नित्यत्वादिति । खरस्त यणि कृते तस्य न प्रामोतीत्यनित्य इति भावः । खरमिनस्थे'ति 
नाभीयत इति ताप्यम्‌ । स्पष्टोदाहरणेति 'दरिद्वती'त्येतत्‌ । झाययुदात्तत्वमेवेति | “अम्यस्तानामादि” 
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+ उडिदपदादयप्पुम्नेचुम्य; ६ । १। १७१ 1 श्रम्यस्तानामादिः ६। १ । १८९ 
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स्थानिवद्भावः 'खरविधि प्रति न स्थानिवद्भवती'ति§ ॥| १६२ ॥ 
अचः कतृयकि ॥ ६। १। १६५ ॥ 
यक्ति रपर उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
यकि रपर उपसङ्कथानं कतेव्यम्‌ । स्तीर्यते स्त्रयमेव । 
उपदेश वचना्सिद्धम्‌ ॥ २॥ 
उपदेश इति वक्कव्यम्‌ । 
उपदेशवचने जनादीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


उपदेशवचने जनादीनां खरो न सिध्यति । जायते# खयमेव । जायते 
खयमेव । | 


योगावे भागात्सिद्वस्‌ ॥ ४ ॥ 


योगविभागः करिष्यते । अजन्तानां कर्वयकि वादिरुदात्तो भवति । चीयते 
स्वयमेव | चीयते खयमेव । जायंते खपमेव | जायते खयमेव । तत उपदेशे । 
उपदेशे चाजन्तानां कर्तृयकि वादिरुदात्तो भवति । स्तीर्यते खयमेव । स्तीयेते 
स्त्रयमेव । 


प्र०--इति परत्वाल्लोंप: ॥ १९२ ॥ ु 

अचः कर । जायते स्वयमेवेति । अन्तर्भावितण्यर्षत्वाजनिः कर्मकर्तंयग्विषयः । 
'एक॑ द्वादशधा जज्ञ' इत्यादो चान्तर्भावितण्यर्थस्य सकर्मकस्य दृश्यते प्रयोग: । न कतेन्यमिति । 
योगविभागमन्तरेणोपदेशग्रहणाज॒वृत्त्येव सिद्धत्वात्‌ । तत्र ये विभाषे'ति यकारादिप्रत्ययविषय- 


ड०--रित्यनेन ॥ १६२ ॥ 

अचः कतुं । जनेरकर्मकत्वात्कर्मकर्तृत्वमनुपपन्नमत आह--अन्तभोवितेति । ततः सौकर्याय 
ण्यर्थत्यागे कर्मकतुं्वं बोध्यम्‌ ॥ माष्ये--न हान्तरेणेति । अनुवर्तमानेन योगविभाग[संभवादिति भावः | 
“न कर्तव्यमिति समाघानाशयमाह--योगविभागमिति । “ये विभाषे'त्यत्रापि उपदेशग्रहणानुवृत्तेरिति भावः | 
यद्यष्यनुवर्तमानेन वाक्यमेदः संमवति, तथापि परकारान्तरेणेव समाधानसंमवाचन्नोकम्‌। उक्ताशयमजानान; 


§ न पदान्तद्रिवंचन***** चर्विधिषु १ । १ । ५८ 
¶ ऋत इद्वातोः ७ । १ । १००; उरण्‌ रपरः १ । १ । ५१; इलि च ८। २। ७७ 


ये विभाषा ६। ४। ४३ 
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१२६ ्रीमगवत्पत्ञलिविरचितं [ थलि च सेटीडन्तो वा 


अजीज जी जीजी नरीजीजीजीरीी ne 


तत्तहपदेशग्रहरणंं कर्तव्य न न हन्तरेणोपदेशग्रहणं योगाङ्गं जायते । न कतव्यम्‌। 

्रकृतमनुवतते । छ प्रङ्रतम्‌ ? “तास्यनुदातेन्डिददूपदेशार्लसाबेधातुकमनुदात्त- 
महिन्वडो!? [ ६। १ । १८६ ] इति । नु चोक्कमुपदेशवचने जनादीनां खरो न 
सिध्यतीति । नैष दोष; । नैवं विज्ञायत 'उपदेशवचने जनादीनां खरो न सिध्य- 
ती?ति । कथं तर्हि १ 'जनादीनामप्यात्त्व उपदेशवचनं कतव्य’ मिति । तत्तहिं तत्रोप- 
देशग्रहणं कतेव्यस्‌ ! न कतव्यम्‌ । प्रकुतमनुवतते । छ प्रकृतम्‌ ? “अनुदात्तोपदे- 
शवनतितनोत्यादीनामतुनासिकलोपो कलि क्ङिति? [ ६ । ४ । ३७ ]इति॥१६५॥ 


थलि च सेटीडम्तो वा ॥ ६। १। १९६॥ 


सेडग्रहणं किमर्थ न 'थलीडन्तो वेःत्युच्येत ? इडन्तो वेःत्युच्यमान इहापि 
प्रसज्येत--पपक्र्य । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । अच इति# वतेते । इदं तर्हि प्रयो- 
जनम्‌--ययाथेति।। १६६ ॥ 


NNN IN NANA NP NNN १%.१५/%./५/१%/%./%/५./५०१%/%,१% (AANA AY 


प्र०--भाव उपदेशे जनारीनामात्वविधानादिह च तास्यादिपूत्रादुपदेशग्रहणाचुवर्तेनादुपदेशेऽ 
जन्तस्य कतृंयक्याद्युदात्तस्य विधानात्‌ सर्वत्रेष्टविषये स्वरः सिद्धः ॥ १९५.॥ 

थलि । सेड्ग्रदणमिति। इड्प्रहणादेव थल्सेड्ग्रहीष्यत इति प्रश्नः । पपकथेति। 
“थली त्यनेन थलन्तस्य ग्रहणादत्राप्यन्तोदात्तत्वं, पत्ते चादयुदात्तत्वं स्यात्‌; लित्स्वरेण मध्योदा- 
तत्वं चेष्यते । इडग्रहणं तु यदेडागमः क्रियते पेचिथेति, तदोदात्तत्वार्थं स्यात्‌, यथा च लुलविथे- 
त्यादौ चतुर्णा' पययेणोदात्तत्वविधाने पपिथेत्यादौ चतुर्थाभावे$पि पर्यायेणोदात्तत्रयं भवत्येव- 
मिडमात्रे$पि पपक्थेत्यत्र स्यात्‌ ॥ १९६ ॥ 


उ०--शङ्कते- ननु चेत्यादि। समाधात्ते-नैवं विज्ञायत इत्यादि। उपदेशग्रहणानुवृत्तौ जनादीनां स्वरो न सिध्य- 
तीति दोषपरं न “उपदेशे जनादीना'मिति वार्तिकं व्याख्यायते, किन्तु जनादीनामात्वेप्युपदेश इति कर्ते व्य- 
मिति व्याख्यायत इत्यर्थः । आस्वविधाबुपदेशग्रहणानुवृत्तो 'ये इति विषयससमी आश्रयितव्या, परसप्तम्या- 
मनन्वयापत्तरित्याशयेनाह-तन्न ये इति | न चाङ्गाधिकारे कथं विषयसप्तमी, अङ्गत्वस्य विधान प्रतित्रद्धत्वात्‌। 
उपदेशग्रहणसामर्थ्येनाङ्गसंशानिमित्तयादिविषय इत्यर्थाज्ञीकारान दोषः। उपदेशेऽजन्तस्येति | यगुपदेशे 


इत्यर्थः ।। १६५ |] 


थलि च सेटी । नन्वादेरन्तस्येटश्च विकल्पेन खरविधानादिडभावे कथं प्रवृत्तिः स्यादत आह- 
इड्महणं त्विति। तदुपपादयति--यथेति । पयोयेणेति । 'अनुदात्त॑ पद्‌'मिति परिमाषणादिति भावः । 


एतेन सन्नियोगशिष्टत्वामावो दशितः । चतुर्थाभावेऽपि -्रन्यतरस्याङग्रइणरोधितलिस््वरामावेऽपि । भाष्ये- 


झच इति वतेते इति । ्रजन्तास्थलि सतीडादिः पयीयेणो दात्त इत्यर्थः ॥ १६६ ॥ 


# अचः कतृंयकि ६ । १ । १९५ 
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६ अ० । ३ पो० | ६ आ० | २०४ सू» ] व्याकर॑णमदाभाष्यस्‌ १२७ 


संज्ञायामुपमानप्‌ ॥ ६ । १ । २०४ ॥ 


किमर्यमिदमुच्यते न “ब्नित्यादिनित्यम्‌? [ ६ । १ । १६७ ] इत्येव सिद्धम्‌? 
व्नितीत्युच्यते न चात्र ब्नितं पश्यामः| । प्रत्यपलक्षणेन । “न लुमता तस्मिन्रि/ति 
प्रत्ययलक्षणप्रतिपेधः । अङ्गाधिकारोक्कस्य स प्रतिपेधो “न बुमताङ्गस्य' [ १ । 
१ | ६३ ] इति ॥ अत उत्तरं पठति-- 


उपमानस्थाद्दात्तवचन॑ ज्ञापकमनुबन्प्रलक्षणे स्वरे 
प्रत्य यल चणप्रतिषेयस्य ॥ १ ॥, 


उपमानस्याद्युदात्तवचनं ज्ञापकार्थं क्रियते । कि ज्ञाप्यम्‌ ! एतज्ज्ञापयत्या- 
चायोऽनुवन्धलवणे खरे प्रत्ययलक्षणं न भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? 
गर्गा; वत्सा! । बिदाः उबी; । उष्ट्रगीवा बामरज्जु$३ । व्नितीत्याधुदात्तत्व॑ न भवति | 
भवति । इह च अत्रय इति¶ तद्वितस्य कितः [ ६ । १ । १६४-१६५ ] इत्यन्तोदात्तत्तं 
न भवति । 


NANNNANNN 


प्र०--संज्ञायामु । प्रत्ययलच्षणेनेति। चञ्चेव चञ्चा, वध्रिकेव वध्रिक्रेत्यादो'संज्ञाया'मिति 
विहितस्य कनो 'लुब्मनुष्य' इति लुब्विधानात्‌ । अङ्गाधिकार इति । 'सौवर्यः सप्तग्यस्तदन्त- 
सप्षम्य' इति वचनान्न लुमता तस्मिन्निति न्यासेऽपि नास्ति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेध इत्यर्थः । 


अनुबन्धलच्षण इति । अनुत्रन्यमात्राश्रयस्वरविषयं ज्ञापकमित्यर्थः । उष्ट्रग्रीवेति । 


~~ 


ड०--संज्ञायासु । चञ्चा सदृशे व्यक्तिविशेषे रूढेः संशात्वम्‌ । ननु तस्मिन्निति न्यासे उक्तस्य प्रतिषेषः 
स्याङ्गाधिकारोक्तस्येत्यनेन कथं निवृत्तिरतरतन्न्यासे $पि तदप्रत्रत्तिमाह--सौवयं इति । 


अनुबन्धमात्रेति । तत्तु व्नित्वरविषयमेवेत्थः । तत्फलं भाष्ये दशितम्‌--इहष चान्नय इत्यादि- 


नेति । कित्तद्वितान्तस्यान्त उदात्त इत्यर्थ मत्वेदम । एतेन प्रत्ययनिमित्तकार्यस्य प्रययलच्ष्णनातिदेशेऽपि 


† संज्ञायां च; लुब्मनुष्ये ५ । ३ । ६७; ६८ 

$ गगोदिम्यो यञ्‌ ; अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ ४ | १ । १०५; १०४; यञओश्च २४६४ 
§ इवे प्रतिकृतौ; देवपथादिम्यक्ष ५ । हे | ३६; १०० 

¶ इतश्चानिञः ४ । १ १२२; अत्रिमगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोम्यक्ष २ । ४ । ६५ 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२८ भ्रीमगवत्पत्षल्िविरचितं [ स॑जायासुपमंनम्‌ 


कन 
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यद्यनुबन्धलचण इत्युच्यते पथिप्रियः मथिग्रिय इति# “पयिमथोः सबैनाम- 
स्थाने! [ १६६ ] इत्याद्युदत्तं प्राभोति । एवं तद्याचार्यो ज्ञापयति “सरे प्रत्ययलक्षणं 
न भवती'ति । 

एवमपि सर्पिरागच्छ सप्तागच्छतेत्यामन्त्रितस्प च [ १६८ | इत्यायुदात्तलं 
न प्रप्नोति । इह च मा हि दाताम्‌ मा हि घाताम्‌! आदि; सिचोऽन्यतरस्याम्‌’ ` 
[ १८७ ] इत्येष खरो न प्राभोति । एवं ति ्ापयस्ाचार्यः “सपनि दि खरे 
प्रत्ययलक्षणं न भवती' ति । 

एवमपि सपैस्तोमः सर्वेपृष्ठ/# 'सर्वेस्प सुपि’ [ १६१ ] इप्याद्युदात्तख न 
प्राभोति । 

.अस्तु तहीनुवन्थलक्षण इत्येव । कथं पथिप्रिय; मथिप्रिय; ! वक्कव्यसेवैतत्‌ 
पयिमथोः सर्वनामस्थाने लुकि लुमता लुप्ते प्रत्ययलक्षणं न भवतीति$ ॥ २०४ ॥ 


SS ST TR कनत 0 हऊक आ 
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प्र०--ईवेप्रतिक्कता'विति विहितस्य कनो ‘जीविकार्थे चापण्ये’ इति लुप्‌ । पथिप्रिय इति। “बहुत्रीहौ ` 
प्रकृत्या पूर्वपद? मिति । पुर्वपदप्रकृतिस्वर आद्युदाततत्व प्रप्नोति, अन्तोदात्तत्वं चेष्यते । सबैस्तोम 
इति । बहुत्रीहौ प्रकृत्ये त्यायुदात्तत्त्व॑ सर्वशब्दस्येष्यते । अनुबन्धलच्षण इत्येवेति । एवं च 
कित्स्वरोपि प्रत्ययलक्षणेन न भवति । सिच्सर्वामन्त्रितस्वरास्तु भवन्ति | अत्रय’ इत्यत्र इतः 
शानित्र' इति ढको5त्रिभृगुकुत्सेति लुक। सर्पिरागच्छे'त्यत्र “स्वमोर्नपुंसक्रा'दिति सोलुक्‌ । 
झा हि दाता'मित्यत्र “गातिस्थाध्विति सिचो लुक्‌ ॥ २०४॥ 
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ड०--प्रत्ययस्थानिकस्य नातिदेशः । 'नखनि भिन्नः इत्यादावैसापत्तरिति परास्तम्‌। ननु पयिप्रिये 'समासस्ये!व्य- 
न्तोदात्तत्वात्क थमाद्युदात्तस्वप्राप्तिरत ञ्राइ-बहुब्रीहाविति । 'पथिम थो रितिसूत्रेडपि तदन्तसप्तमीति भवः | 
वा प्रियस्थे व्युकेः पथिशब्दस्य पूर्वनिपातः । अन्तोदात्तत्वं चेति । ्रदयुदातततवाप्राप्तो पथिशब्दस्य 
फिट्खरेणान्तो दात्तत्वातूबंपदप्रकृतिस्रेणेत्यथः । एवन्चेति । “श्रत्रय' इत्यादावाद्युदात्तत्व॑ सिद्धमिति 
भावः । एञ्चैतङगा्यविरोघात्‌ 'सौवर्यः सप्तम्य' इत्यस्य यत्र परसपतमीतदन्तसप्तम्योः फलमैदस्तत्रेव 
प्रवृत्तिशीपकस्य विशेषापेक्षत्वादिति नव्योक्तं परास्तम्‌ । सर्वस्तोमे “सर्वस्य सुपी ध्यस्याप्रवृत्यापत्ते: ॥ २०४ ॥ 
_ J) 7 CD का न 


क सुपो घातुप्रातिपदिकयो; २ । ४ । ७१; बहुत्रीहो प्रकृतया पूर्वपदम्‌ ६ । २। १ 
† खमोनंपुंसकात्‌ ; षड्भ्यो लुक्‌ ७। १ । २३; २२ 

‡ गातिस्थाधुपामूम्यः सिचः परस्मैपदेषु २ । ४। ७७ 

§ पथिमयोः सर्वनामस्थाने छुकि १ । १ । ६३ वा० ४ ६० ४६२ 
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निष्ठा च दृधजनात्‌ ॥ ६ । १ ।२०५ ॥ 
. निष्ठायां यानि दीघेत्वे प्रतिषेधः ॥ १॥ 
निष्ठायां यनि दीर्घत्वे प्रतिषेधो वक्कव्यः । दसाम्याम्‌ गुपाभ्यामत । 
न वा बहिरइलच्षणत्वात्‌ ॥ २॥ 
न वा वक्तव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? वहिरद्गलक्षणत्वात्‌ । वहिज्गोऽत्र दोघे! 
अन्तरङ्ग; स्त्रः । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 


अन्तरेण प्रतिपेधमन्तरेण चैतां परिभाषा सिद्धस्‌ | कथम्‌ ? नेत्रं विज्ञायते न 
चेदाकारान्ता निष्ठेति कर्थं तर्हि ? न चेदाकारात्परा निष्ठेति । यद्येवं नि्देशश्रैव 
नोपपद्यते, न ह्येषा आकारात्परा पञ्चमी युक्का। इह च प्रामोति-आप्तः राद्ध इति । 


ब॑ ति “न चेदवणात्परा निष्ठेति | भवेन्रिदेश उपपन्नः, इह तु प्राझोति 
आततः राष्ट्र इति, इह च न प्राप्नोति यतः रत इति । 


एवं तर्हि बिहितविशेषणमकारान्तग्रहणम्‌- “न चेदकारान्ताद्रिहिता निषे’ ति । 
'एबमपि दत्तः अत्र न श्राम्नोति, इहृ च प्राप्नोति आप्तः राद्ध इति । 


एवं तहि कार्यिविशेषणमाकारग्रहणम्‌-न चेदाक्ारः कायो भवति । 
एवमपि अद्याः कदाष्टः अत्र न प्राप्नोति । तस्मातसुष्ठूच्यते निष्ठायां यनि 


प्र०—निष्ठा च । निष्ठायां यञ्मीति । 'अनाकारान्ता या निष्ठे त्याश्रित्य वातिका रम्भः ॥ 
निर्देश इति । 'अनात' इति भाव्यमित्यर्थः । इद्द च प्राप्नोतीति । विधिः, प्रतिषेवामात्रात्‌। 


'न चेदाकार इति । तेनाप्तो राद्ध इंत्याद\वाकारस्योदात्तत्वाभावः । अद्याए इति | एकादेशे 
'कृते आकारः कार्यीत्याद्यदात्तत्वं न प्राप्नोति । तस्मात्कायिविशेणणपक्षेऽप्यवश्याश्रयितन्या 
`बहिरङ्गपरिमाषेत्याह-तस्मादिति । 'बहिरज्गलच्षणत्वा'दित्येतत्‌. सुष््च्यते, अवश्याश्रयिव्य 


III 


NY 


NN 


३०-_निष्ठा च। नन्वनाकाराररा निष्टेयथौत्‌ प्रतिपेधाप्रासेरनादितिप्रतिपरेषप्रतिपेधो व्यर्थे इत्यत आह- 
अनाकारान्तेति । भाष्ये “यद्येवं निदेंशश्चैतरेति पाठः । "निर्देश एवं च नोपपद्यते’ इत्यन्वयः | प्रतिषेघा- 
भावादिति । निष्ठाया आकारात्यरत्वामावादिति भावः । अद्याक्त इति । अब्चेरद्यशञ्देन सवरणदीघेः । 


व्य़द्या्ट' इति पाठे 'ग्रशू व्यासा'वित्यस्य रूपम्‌ । माध्ये परिहारवार्तिकस्पैव-समीचीनत्वमुच्यते, न तु चोद« 


वार्तिकस्यापीत्याह-- तस्मात्कार्यीति । एवश्च कार्यिविशेषणमनादिति स्थितम । “अनाकारान्ता या निष्ठ त्यर् 
भृ सुपिच७॥३॥ १०२ १-कारमहणर' पा०। 


६७ ‡ 


ष्‌ 
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दीत प्रतिषेधो न वा बहिरङ्गलचषणत्रा'दिति ॥ २०५ ॥ | 
आशितः कती ॥ ६ । १ । २०७ ॥ | 


किं निपात्यते ९ 
आशिते कर्तरि निपातनसुपघादीषेत्वसांधुदात्तत्वं च ॥ १ ॥ 


| : 
“शित! इति कः कतरि निपात्यते । आशितवानाशिंतः । उपधादी्त्वः 
मादुदात्तत्व॑ च निपात्यते । 


आद्यदात्तत्वमनिपात्यम्‌ । अधिकारात्‌ सिद्धमू$ । उपधादीघंलमनिपात्यम्‌ । 
आइपूर्वस्य प्रयोग; । यद्येवमबग्रह$ प्रामोति । न लक्षणेन पदकारा अतुबत्योः । 
(0 येका 
पदकारेनीम लक्षणमनुवत्येस्‌ । यथालक्षणं पदं कतेव्यम्‌ || २०७ ॥ 


प्र०--त्वादस्याः परिभाषायाः । ततश्वाद्याष्ट इत्यत्रेकादेशस्य बहिरङ्गस्वादसिद्धत्वादनादिति 


प्रतिषेघाभावः ॥ २०५ ॥ 
आशितः । सकर्मकत्वादशेः कर्तय॑प्राप्त: क्तों निपात्यते | न चाविवत्षितकर्मत्वादकर्म- 


कव्यपदेशात्क्तरि क्तो लम्यते । पचिददात्यादीनामपि कर्मविशेषाविवत्षायां कर्तरि प्रसङ्गात्‌ । 
तस्माद्यस्य न कदाचिदेकरिमनेवार्थे द्रव्यकर्णणा संबन्धः सोऽकर्मको नात्यः ॥ आडःपुवेस्येति। 
थाथादिस्वरापवाद आद्युदात्तत्वं विधीयते । न लक्षणेनेति । संहितेवापोरुषेयी, पदानि तु 
पौरुषेयाणीति भावः ॥ २०७ ॥ 


उ०--आत्तः राड इत्यादौ दोषादिति बोध्यम्‌ २०५॥ | 


झाशितः | वृ्युक्तप्रकारमाशङ्क्य दूषयति--न चेति । द्रष्यकर्मणेति । देशकालायतिरिक्तकर्स- 
शेत्यर्थः । नान्य इति । श्रविवद्षितकमौदिरित्यरथः | श्रत्र चेदमेव माध्यं मानमित्याशयः । वस्तुतस्तु 
“शितः कर्तेश्ययुक्तो निर्देश इत्याद्यनुक्तरविवल्षितकर्मणां तत्राग्रहणमित्यर्थे मानामावः । ग्रन्यया तथैव 
_शङ्कयेत । तस्मास्केवललक्ष्यैकचक्लुध्कतयैवात्र निपातनाभ्रयणमिति माध्याशयः । एवञ्चाशित ओदनं देवदत्त 
'इत्यपि माष्यरीत्या साध्विति बोध्यम्‌। थाथादीति । श्राडोऽशितेन समासे समासान्तोदात्तस्वं बाधित्वा 
।तरपुरुभे तुल्यार्थ ति पूर्वपदप्रकृतिखरः प्राप्तस्त॑ बाधित्वा 'गतिकारकोपपदा? दित्युत्तरपदप्रकृतिखरः प्राप्तस्तं 
'बाधिखा थायादिखरः प्राप्त इति भावः | यदय्युततरपदप्रकृतिस्वरेणाप्यन्तोदात्तत्वमेव प्राप्त तथापि 
्यास्यत्वादिदमेबोक्तम्‌।। २०७॥ 


के ञ्निद्यादिनित्यम्‌ ६। १ । १३७ 


| -आशितः कृती 


"ह 


र _ >>>>>>>::“ 
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रिक्ते विभाषा ॥ ६.। १ | २०८॥ 
विभाषा वेण्विन्धानयोः ॥ ६। १। २१५ ॥ 


किमियं ग्राप्ते बिभाषाहोखिदम्राप्ते ! कर्थं च प्राप्ते कथं वाप्राप्ते ? यदि 
संज्ञायामुपमानं निष्ठा च इथजनात्‌ [ ६। १ । २०४; २०५ ] इति नित्ये प्राप्त 
आरम्भस्ततः ग्राप्तेऽन्यत्र वाप्राप्ते । 
वेणुरिक्तयोरप्राप्त ॥ १ ॥ 


वेणरिक्वयोरग्राप्ते विभाषा, प्राप्ते नित्यो विधि; । वेणरिव वेणः। रिक्तो नाम 
कश्चित्‌ ॥ २०८ || २१५ ॥ 


उपोत्तमं रिति ॥ ६। १। २१७-॥ 


उपोत्तमग्रहणं किमर्थं न “रिति पूर्व'पित्येवोच्येत १ तत्रायमप्यथों “मतोः 
पू्ैमारसं्गायां खियाम्‌' [ २१६ ] इत्यत्र पूवेग्रहएं न कतेव्यं भवति । 
एवं तले पोत्तमग्रहणमुत्तरायम्‌ । 'चड्यन्यतरस्याम' [ २१८ ] उपोत्तम मित्येव । 
मा भूत्‌-मा हि स्म द॒धत्‌# ॥ २१७॥ 


०—रिक्त । वेणुरिक्तयोरिति। संज्ञायां पूर्वविप्रतिषेधान्नित्यो विधिः प्रवर्तत इति भावः 
॥ २०८ ॥ ११५॥ 
` उपोत्तमम्‌ । न रितीति । “र'इदस्येत्यन्तो वर्णो रिच्छब्देनोच्यते । तस्मिन्पुर्वमुदातमिति 
विज्ञायमाने नार्थ उपोत्तमग्रहणेनेत्यर्थ; । मा हि स्म दधदिति । घेटो 'विभाषा घेटश्व्योरिति 
च्लेश्चङादेशः । तत्र त्रिप्रभतीनामभावादुपोत्तम॑ चडन्तस्य नास्तीति चङ एवोदात्तत्वं भवति | 
पुर्वग्रहणे तु क्रियमाणे चङ; पूर्वस्य घातोः स्यात्‌ ॥ २१७ ॥ 


३० -रिक्ते । भाष्ये वेणरिक्तयोरिति दर्शनादिन्धानशब्दे संशाविषये परत्वाद्रिकल्प एवेत्येके । 
इन्धानस्य संशाविषये प्रयोगाभाव एवेति कश्चित्‌ २०८ ॥ २१५ ॥ 

उपोत्तमं रिति । नन्वसत्युपोत्तमग्रहणे, पूवग्रहणे च सति रितः प्रत्ययात्पूर्वस्योदात्तत्व॑ स्यात्‌ । 
'करणीय मित्यादौ रिदन्तोपोत्तमस्येष्यते5त ग्राह--“र!इदिति । अन्त्यो वण इति | समीपेऽवयवस्वारोपेण 
समासोऽनुबन्धानेकान्तस्वे, समुदायस्याप्येवमेव रिस्वोपपादनातततर व्याख्यानादन्त्यवणंस्यैव ग्रहणमिति भाबः। 
अन्यश्रानीयरादी यकारः । पूषग्रदणाच 'सौवर्यः सप्तम्य' इत्यस्याप्रत्तिः । चङ इति । "चङ्थन्यतरस्या'- 
मितयस्यापरृत्तौ परत्ययस्वरेणृति मावः । वस्तुत “एकान्ता अनुबन्धा’ इति पच्ेऽन्तवर्णस्य रिच्छब्देन ग्रहणे 
मानामावादिद्दार्थमपि तदिति इदं माष्यमेकदेश्युक्तिः ॥ २१७ | 


PDs "" SIRI SO NF ८.6 »).. 
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` क विभाषा घेटश्व्यो:; आद्य॒दात्तशच ३ । १ । ४६} ३ 
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अन्तो ऽत्रस्याः ॥ ६। १ । २२० ॥ 
. इवत्याः ॥ ६। १। ९१९१ ॥ 
किमधैमिद॒मुच्यते न वत्या’ इत्येवोच्येत ? “वत्या' इतीयत्युच्यमाने राजवती! 
अत्रापि प्रसञ्पेत । अथावत्या इत्युच्यमाने कस्मादेवात्र न भवति ? असिद्धो नलोप- 
्तस्यासिद्धान्नैपोऽबतीशञ्द$ । कस्तर्हि ? अन्वतीशब्दः] । | 
यथैव तदि नलोपस्यासिद्धलानावतीशब्द एवं वत्रस्याप्यासद्भत्वान्नाव- 


तीशब्द। । आश्रयास्सिद्तवं स्यात्‌ ॥ २२० ॥ २२१ ॥ 
चो ॥ ६। १.। २२२॥ 


नोरताद्धिते ॥ १ ॥ 
चुस्वरो5तद्वित इति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-दाधीचः माधूच इति। 
तत्तहिं वक्रव्यम्‌ ? न वक्वव्यम्‌ । प्रत्ययस्परोऽत्र बाधको भविष्यति$ । 


स्थानान्तरप्राप्रचुखर; ।प्रत्ययस्त्रस्यापवादोऽनुदात्तौ सुप्पितौ [ ३। १।४] 
'इति । अनुदात्तौ सुप्पितावित्यस्योदात्तनितृत्तिस्वरश । उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य जुस्वर; । 


MISS SNE cE, na ककत 
प्र०--चौ। चोरतद्धित इति। चौ यः स्वरो विधीयते स चोः संबन्धीभ वतीति षष्ठीनिर्देशः 

कृतः । .प्रत्ययखरो५त्रेति । यत्रानुदात्तः प्रत्ययः स चुस्वरस्यावकाशः-दधीचः दधीचेति 
भावः । स्थानान्तरप्राप्त इति । अपवादस्थानं प्राप्नो बलवानित्यर्थः । तदेवापवादत्वं दर्शयति 
प्रत्ययखरस्येति । प्रत्ययस्वरस्यैवोदात्तनिवृत्तिस्वरेण प्रत्यापत्तिः क्रियत इति प्रत्ययस्वरापवा- 
DR SDR Sos 


| 
| 
| 
| 


उ०--चौ । ननु चौ परतः पूर्वस्यान्तोदात्तत्व विधीयते, तेन चोरिति निर्देशो5युक्तो5त आह-चौ य 
इति । ननु सर्वत्र प्रययखरप्राप्तावयमनवकाशो5त आह--यत्नाजुदात्त इति । शब्दपरविप्रतिषेधादूबाधक- 
व्वमित्यथः । यद्यपि वेदे“5ज्चेश्छन्द्सी त्यन्तोदात्तत्व॑ तथापि भाषायामवकाश इति भावः । किमिदं स्थाना- 
न्तरप्राप्तत्व॑ नाम, तत्र आह--अपवादस्थानमिति | प्रत्ययोत्तरमल्लोपोत्तरं प्राप्तेरिति भाबः । ननु प्रत्यय- 
स्वरापवाद' इत्युपक्तिष्योदात्तनिववत्तिखजाधकत्वोपपादनमयुक्तमत आह - प्रत्ययस्वरस्यैचेति । अन्नोदात्त- 


 निदृत्तिसरप्रात्तये आह--हत्स्वरेणेति । प्रत्ययस्वरमपीति माष्ये । बाध्यसामान्यचिन्तयेति भावः । अश्च' 
शक क ह त NOMA DRC TE 


1 नलोपः प्रातिपदिकान्तस्प; नलोपः सुपस्वरसंशातुग्विधिषु कृति ८। २। ७; २ 
1 मादुपधायाश्च मतोवोडयवादिभ्यः ८ । २। ६. 
$ श्राद्युदात्तत्त ३ | १।३ :. . १ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६ । १ । १६१ 
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६ अ०। १ पा०। ६ आ० | २२२ सू] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ २३३ 


स यथेवोदात्तनिवृत्तिस्वर॑ बाधत एवं प्रत्ययस्वरमपि बाघेत । ` ड 
नात्रोदात्तनिवृत्तिस्वर! प्रप्नोति | किं कारणम्‌ ? त गोश्वन्साववणे [ ६ । १ । 
१८२ ] इति प्रतिषेधात्‌ । नेप उदात्तनिवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः । कस्य तहिं ? तृती- 
यादिस्वरस्य% । [ 

यत्र तर्हि तृतीयादिस्वरो नास्ति-दथीचः पश्येति ! झक 

एवं तर्हि न तृतोयादिलक्षणस्य प्रतिषेधं शिष्मः । कि तर्हि ? येन केनचिटल- 

क्षुणेन प्राप्तस्य विभक्रिस्वरस्य प्रतिषेधम्‌ । यदि विभकहिस्वरस्य प्रतिषेधो वृक्षवानं 
प्लक्षवान्‌ अत्र न प्रामोति । मतुब्गरहणमपि प्रकृतमनुवतते । क्क प्रकृतम्‌ १ हस्वनु- 
ड्स्याँ मतुप्‌ [ १७६ ] इति । यदि तदलुबतेते वेतस्वानित्यत्र] प्राप्तोति । मतुब्प्- 
BRS दी Lge Sie काया 


घ्र०-दश्चुस्वर इत्यर्थः । कृत्स्वरेण चाश्चतेरकार उदात्तः । - 

न गोभ्वन्निति । अन्वतिर्धातुरेव तत्रोपात्तो न तु 'नाच्ेः पूजाया मिति प्रतिषिद्धनलोपः+ 
किन्नन्तः । ठृतीयादिस्वरस्येति। 'न गोश्व'सित्यत्र 'सावेकाच' इत्यतस्तृतीयादिग्रहृणमचुवतंते । 
यत्र तहींति । तत्रोदात्तनिवृत्तिस्वरस्य बाधक एव चुस्वर इत्ययः । एवं तर्हीति “न गोधनित्यत् 
विभक्तिप्रहणमेवानुवर्तते, न तृतीयादिग्रहणमित्यरथैः । ततश्चुस्वरः प्रत्ययस्वरस्य न बाधक इति 
उपसङ्कयानं नारब्धव्यं, प्रत्ययस्वरेण सिद्धत्वात्‌ । बृच्चवानिति । मतुपो -विमक्तित्वाभावा्तिऽ 
वेधाभावे 'हुस्वनुडम्यांमतु'बिति मतुप उदात्तत्वं प्राप्नोति । वेतस्त्रानिति। कुमुदनडवेतसेम्यो 
इमतुप््त्ययः । तत्र लक्षणविशेषानपेक्षे उदात्तत्वमात्रप्रतिषेधे विज्ञायमाने उदात्तनिवृत्तिस्वः 


i 


ड०--त्युत्तरपदाद्ध सुन्डीसद्धिता एव प्रत्यया नान्ये इति बोध्यम्‌ । माध्ये-नात्रेति | चुखरविषये इत्यथः । 
ननु 'न गोश्व'नित्यत्राकृतनलोपा्यनेग्रेहणात्कथ दघीचेत्यादौ तेन निपेधोऽत अआहर--अश्नतिधौतु- 
रेवेति । 'प्रतीचो बाहू'नित्यादि तु छाम्दसं बोष्यम्‌ । 'अञ्चेरछन्दसी'यनेन वा सिम्‌ । 'ग्र्ेश्‍छन्दसी ति 
हि अस्यापवाद इति माष्याशयः । एवश्चास्य कमपि प्रति नापवाद्र्बमिति प्रत्ययखरापवादत्वामावेन सं 
एवास्य बाधको भविध्यतीति वचनं व्यर्थमिति तातर्यम्‌ । श्रारम्मवाद्याह--नैप इति । यत्न तर्दति । 
यत्र चेत्यर्थः । एवमस्य व्याख्यानं विप्रतिषेधसूते कैयटे स्पष्टम्‌ । शत्र येन केनाप प्राप्तस्य तृतीयादिखरस्य 
निषेध इत्येवमर्येऽपि निपरेधाप्रासि रित्यर्थः । तदेवाह--तत्रोदात्तेति । एवञ्च तत्र परत्वाद्यया चुस्वर उदात्तः 
निबततिस्वरं बाघते तया प्रययस्वरमपि बाधेतेति वचनमावश्यकमिति भावः । परत्याख्यानवाद्याह पूर्व 
तीति । तदेवाह ततश्चुस्वर इति । मतुप उदात्तत्वमिति । श्रनुदात्तत्वं चेष्यते इत्यर्थः । उदात्तनिवृ- 
त्तिस्वरस्येति | अ्रन्तोदात्तवे-सशब्दाकारस्यानुदात्त डएतुपि लोपे इशेदात्तनिदृत्तिस्वरस्य प्रतिषेध स्यादिः 
TNS MOMS र 0000 डड 


| % सावेकाचस्तृतीयादिविमक्तिः ६ । १ । १६८ ला 
| † कुगदनडवेतसेम्यो ड्मतुप ४। २ । ८७; टेः ६। ४। १४३३ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त- 
लोपः ६ | १ । १६१ 
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१३४ :  श्रीभगवत्पतज्ञलिविरचिते : [ समासस्य 


NANA 


Ys ~ 


हणमनुवतते ड्मतुप्‌ चैः । यदि तहि मतुब्ग्रहणे ड्मतुपो ग्रहणं न भवति वेतस्वा- 
नित्यत्र वतं; न प्राप्नोतिः। सामान्यग्रहणं वत्वे, इह पुनविशिष्टस्य ग्रहणस्‌ । - 
.. “यत्र-तह विभक्विनोस्ति 'दधीची'ति?. . ठ 
यदि पुनरयमुदात्तनिवृत्तिस्वरस्यापि प्रतिषेधो विज्ञायेत । नेवं शक्यम्‌ । 
इहापि प्रसज्येत-कुमारीति ॥ सतिशिष्टः खल्वपि चुस्वरः । कथम्‌ ? चावित्युच्यते । 
यत्रा्यैतदरूपम्‌ । [ 'क चास्यैतदररूपम्‌ ? ] अजादावसबेनास्थानेउमिनियत्तेज्कारलोपे 
नकारलोपे चव ।। तस्मात्सुष्ठच्यते 'चोरतद्धित इति || २२२ ॥ 
समासस्य ॥६। १। २२३॥ 
समासान्तोदात्तत्वे व्यञ्जनान्तेपूपसङख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
समासान्तोदात्तत्वे व्यजञनान्तेषूपसङ्कचानं कतेव्यम्‌ । राजइपत्‌ ब्राह्मणसमित्‌। 


,प्र२--रस्यात्र निषेध; प्राप्नोतीत्यर्थः । ड्मतुप्चेष इति । 'तदनुबन्धकग्रहणे नातदचुतरन्धकस्ये'ति 
मतुब्प्रहणेन ड्मतुपो ग्रहणं न भवति.। वत्वविधौ तु 'मतो'रित्यपकारानुबन्थकनिर्देशात्‌ परिभा- 
षानुपस्थानाद्वृद्ठयोरपि ग्रहणम्‌ । यत्र तहींति । ततश्च स्थानात्तरप्रापतत्वमस्त्येव चुस्वरस्पेत्यर्य: । 
कुमारीति । कुमारशब्दः साववर्णान्त इति ईकारस्योदात्त निवृत्तिस्वरप्रतिषेधप्रसङ्गः । तस्माइः 
घीचीत्यत्र स्थानान्तरप्राप्त एव चुस्वर इति “चोरतद्धित' इति वक्तव्यमेव । सतिशिष्ट इति । 
दिघि अच्‌ अस्‌ [अ]' इति स्थिते अन्तरङ्गानपि विधीत्‌ बहिरङ्गो लुग्बाधते, लुगनिमित्तं चेति 
पुर्व तद्धितः, पश्चादच इत्यल्लोपः ॥ २२२॥ 

समासस्य । व्यञ्जनान्तेष्िति । 'उच्चेरुदात्त' इत्यत्राच इत्यचुवर्तनादजन्तस्य समास“ 


उ०--यर्थः । तद्नुबन्धकेति। द्वृथनुबन्धकम्रहरे ञ्यनुबन्धकाग्रहणादिति भावः | ततश्चेति। छचिपप्रः्ययस्वर- 
प्रतिप्रसवरुपोदात्तनिदृत्तिस्वरप्रातेरस्य परत्वात्तदबाघकत्वात्ते नेव न्यायेन प्रत्ययस्वरस्यापि बाघापत्या 'दाधीच' 
इत्यादो प्रतिषेधो वक्तव्य इयर्थः । प्रकारान्तरेणापि तस्यावश्यवक्तव्यतामाह--सतिशिष्ट इति भाष्ये । 
ननु “दघि अच्‌ असिति स्थिते पूर्वमेव मत्वादकारलोपे तद्वितापूर्वमेव चुस्वरप्राप्त्या प्रत्ययस्वरात्सति- 
रिषट्वमसिद्वमत्‌ आह अन्तरङ्गानपीति ।। २२२ ॥ . 

समासस्य । ननु व्यक्षनानामस्वरकत्वेन तद्वर्जमन्स्यस्याचः स्वरस्य सिद्धत्वात्किमुपसद्धयानेनेत्यत 
आह--उच्चैरिति । एवं 'चोच्वैरुपलम्यमानो5जुदात्तः, स चाचः स्थाने इति तदर्थस्तदाह--अजन्तस्पे- 

‡ माइुपघायाश्च मतोर्वोऽयवादिम्यः ८ | २। ६ 


$ न गोरवन्साववर्णराडडक ङकुद्म्य:; श्रनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६ । १। १८२; १६१ 
` १-कीलहानंभाष्य इदं नास्ति। ` २-'यजादा' पा० | 
1 श्च; अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति ६ | ४ | १३८; २४ 


/ 
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- ६ अ० | १ पा० | दे आ० | २२३ सू० ]  व्योकरणंमहामोध्यमे श्रैश 
een men 


NANA # AANA 


हल्स्वरप्राप्ती वा व्यञ्जनमाविद्यमानंचत्‌ ॥ २॥ 


अथवा इस्स्त्ररपराप्तो व्यज्ञनमविद्यमानवद्भवती 'त्येषा परिभाषा कतव्या । 
किमथेमिदयुभययुच्यते न इरस्वरपराप्तावविद्यमानवः दित्येवोच्येत स्त्ररप्राम्मौ 
व्यञ्जनमविद्यमानवद्भवती’ तिं वा । !द्रिबद्ध सुबद्धं भवती’ ति ` 


यदि “इरस्तरप्रप्तौ व्यञ्जनमविद्यमानबङद्भवतीः त्युच्यते दधि 'उदात्तादनुदात्तस्य 
सपरित [ ८ । ४ | ६६ ] इति स्वरितत्वं न प्राप्नोति । 'उदात्ताच स्त्ररितविधौ 
व्यज्ञनमविद्यमानवद्धवती त्पेषा परिभाषा कतव्या । 
कान्येतस्याः परिमापाया; प्रयोजनानि ? 
प्रयोजनं लिदायुदात्तान्तोदात्तविधय। ॥ ३ ॥ 
लिति# परस्ययातपूवशुदात्त भवतीतीहैव स्यात्‌ भौ रिकिविधंम्‌ भौलिकिविधम्‌] । 
चिक्रीपेकः जिहीर्षक इत्यत्र न स्यात्‌ ॥ “न्नित्यादिनित्यम'” [: ६ । १। १६७] 
इतीहैव स्यात्‌ अहिचुम्बकायनिः आग्निवेश्यः} । गाण्येः कृतिरित्यत्र॥.। न स्यात्‌ ॥ 


प्र०—स्यान्तोदात्तत्वविधानाद्धलन्तस्य न प्राप्नोतीति वचनम्‌ । हल्खरप्राप्ताविति.। हल एव 
प्रकृतत्वादविद्यमानत्वं प्रतिज्ञास्यते । खरप्राप्ताविति । प्रङ्कतत्वाद्रव्य खनस्येव प्राप्ति: प्रत्येष्यते । 
द्विवेद्धमिति । उभयोपादाने स्पष्टावगतिर्भवतीत्यर्थः । खरितत्व न प्राप्नोतीति । हल्स्वरप्राप्त्य 
भावाद्वकारस्य व्यवधायकत्वात्‌ । 

भौरिकिविधमिति । भौरिकीणां विषयो देशः । भौरिक्याद्येपुकार्यादिम्यो विधल्म 
क्तला'विति विधत्प्रत्ययः । चिकीर्षक . इति । रेफषकाराभ्यामीकारस्य व्यवधानात्‌ । अहिचु 
स्थकायनिरिति । 'प्राचामवृद्धात्‌ फिन्बहुल मिति फिन्‌ । आशिवेश्य इति । गर्गा दित्वादयत्र । 


wu 


ड०-त्यादि । उपसङ्कथानारम्मे तु व्यक्ञनान्तेऽन्तोऽजुदात्त इत्यर्थ; । माध्ये- हृदस्वरप्रासतौ वैति । उपसङ्कयानं 
वा कर्तव्यमेषा परिभाषा वा कर्तव्येत्यर्थः | किमर्थमिदसुभयमिति । परिमाधायां हल्प्रहण, व्यक्ञनग्रहर्श 
त्यर्थ; | दल एवेति | श्रुतसंतरन्धेनोपपत्तावश्चतकल्पनाया श्रयोगादिति मावः । 


माष्ये-कान्येतस्या इति । “हल्स्वरप्राप्ता विल्येतस्या इत्यर्थः । ईकारस्य व्यवधानादिति । त्र 


१-'बहुघा परीक्यमाणं तसं सुनिर्चिततरं भवतीति’ इति न्यायमाष्ये (२।२।५७) वात्स्यायन: | 
अ लिति ६। १॥ १६३ † मोरिक्याद्यषुका्योदिम्यो विधलमक्तलो ४। २ । ५४ 
{ खुलतृचौ ३। १ । १३३ २-'न्नित्यादिर्दात्तो भवतीति पा० | 
7: § प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌; गगोदिभ्यो यज्‌ ४ । १ । १६०; १०५ 
गगोदिम्यो यन्‌ ४ । १ । १०५; लिया वितन्‌ २ । ३ ६४ 
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| > 
तयातोरन्त उदात्तो# भवतो/तीहैब स्यात्‌ ऊर्णोति | पचतीत्यत्र न स्यात्‌ । 


इदं तावदयुक्क यदुच्यते “इल्सरप्राप्ती व्यञ्चनमविद्यमानबञ्चबती'ति । कयं 
हि इलो नाम खरप्राप्तिः स्यात्‌ । तचापि ब्ुवतोदाचाच स्वरितविधाविति बक्कव्यम्‌ । 
तथानुदात्तादेरन्तोदात्ताच यदुच्यते तदच्यज्ञनादेंव्येज्ञनान्ताश्व न प्राभोति । | 

यदि पुनः. स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्भवतीत्युच्येत । अथ स 
व्यज्ञनमविद्यमानवद्धवतीत्युच्यमाने5लुदात्तादेरन्तोदात्ताच यदुच्यते तर्क सिद्ध | 
भवति व्यझ्नादेव्यैज्ञनान्ताब ? बाढ सिद्धम्‌ । कथम्‌ ? “स्वरविधि रिति सबैविभ- 
यन्तः समासः । सरेण विधिः स्वरविधिः, स्तरस्य विधिः खरविधिः, स्वरतो | 
विधिः स्वरविधिरिति । नैवं शक्यम्‌ । इह हि दोपः स्यात्‌-उदश्चि्रान्‌ घोषः | 
ब्ि्युल्ान्बलाइक इति हस्वबुड्भ्यां मतुप्‌ [६ 1१ । १७६ ] इत्येष स्वर; | 
प्रसज्येत । मी 

अस्तु ति इल्खरप्राप्ती ञ्पञ्जनमविद्यमानवद्भवतो’ति । ननु चोक . क्थ 
हि इलो नाम स्वरप्राप्तिः स्या'दिति । उच्चैरुदात्तः | १ २ । २६ | इत्यत्र पष्टीनि- 
दिष्टमज्प्रहणं+ निवृत्त तस्मिन्निवृत्ते हलोऽपि स्वस्पाप्तिभवति । 

यदप्युच्यत “उदात्ताचच स्वरितविधाविति वक्कव्य मिति न वक्वव्यम्‌ । नेदं 
पारिभाषिकस्यानुदात्तस्य ग्रहणम्‌ । किं तहि १ अन्वथग्रहणस्‌ | अविद्यमानोदात्त- 
CSR ला तस्य स्वरित इति । | | 


० गायै इति। हलादिलादच आदित्वाभावात्‌ । कथं वीति । अज्यपेत्वादुदात्तादीनांम्‌ । 


'सबैधिभकत्यस्त इति । सबैविभकत्यन्तावयवद्वात्सर्वविभक्त्यन्त: । सर्वग्रहणमनेकोपलक्षणार्थमु, 
' सप्तानां विभक्तीनामिहादुपयोगात्‌ । अविद्यमानोदात्तमिति । अज्ञञल्समुदायोऽशुदात उदात्तात्पर 


vow 
'९»९/९/४/४/४/४/४/%/४/४/४/४/४* ४७/४९/७७६४ ४/४/४”/ SNS didnt 0७) “ 


उ०- न स्यादिति माध्यस्य-इष्टेकारस्य न स्यात्‌, व्यक्षनस्य षस्यैव स्यादित्यर्थ इति भावः । ननु समासादेक- 
विमकेरेब भवणेन सर्वविमक्त्यन्तता तस्य न युक्तेत्यत ग्राह--संवेति । भाध्ये-थउप्रहणं निवृत्तमिति । 
'४य़चध्धे ति सुन्ने घष्टीनिदिटमित्यर्थः । तदनुदृत्तो हि ग्रजुदात्तादिसंश$ः, स 'चाचः स्थाने इत्यथः स्यादिति 
न स्याद्वलः स्वरप्रातिः । तन्निइत्ती तु उदात्तादिशब्दानाम्नु सज्लेतादादिरुदात्तादिगुणकः स्थादित्यर्य 
तदन्तरतमः कभ्निदच्भ्यादिष्यस्ति हलः स्वरप्रातिरिति भावः । प्रतिषेधं शास्तीति | तेन हि खरोद्देश्यके 


क % धातोः ६ । १ । १६२ ह त ति > 4 
72: टॅ १-'स्वरतो विधिः स्वरविधिः’ इति पाठः कीलहा्न भाष्ये नास्ति । . t श्रचश्च १।२।२ 
२-'मनुदात्तं भवति ।:उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित’ पा० : व 
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ONIN ६१०१०/५/%१%१५/०%/५/०१%००७००५/९५/०५/०६/०५/०५ /०/५/०%/०/०%/५० ०० 


यदप्युच्यतेःनुदात्तादेरन्तोदात्ताच यदुच्यते तदव्यञ्जनादेव्यैञ्जनान्ताच्च न 
प्राझोतीत्याचायप्रवृत्तिज्ञापयति [तंत्र] सिद्ध तद्भवति व्यज्ञनादेव्येज्ञनान्ताच्चेति यदयं 
'नो चरपदेऽनुदात्तादा' बित्युक्स्वा 'पृथिवीरुद्रपूषमन्यिष्वि)ति प्रतिषेधं शास्ति! । . 

सा तेपा परिभाषा कतेव्या ? न कतेव्या । आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति भवत्येषा 
परिमापेति यदयं “यतोऽनाब।' [६ । १ । २१३] इति नावः प्रतिषेधं 
शास्ति ॥ २२३ ॥ 


इति श्रीभगवत्पतच्जलिविरचिते व्याकरणप्रहामाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे षष्ठमाहिकम्‌ ॥ पादश्च समाप्तः । 


प्र०--इति दधिशब्दे स्वरितः सिद्धः ॥ २२३ ॥ 


इत्युपाध्यायजेय्यटपुत्रकेय्यटविरचिते माष्यप्रदीपे षष्टस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे षष्ठमाह्िकम्‌ ॥ पादश्च प्रथमः समाप्त: । 


4४/४/*”४/४४४* 


उ०--विधी व्यज्ञनस्थाविद्यमानत्व॑ शाप्यते इत्यर्थः | एतन्मूलकमेव पठथते 'स्वरविधौ व्यज्ञन!मिति । स्वरोदे- 
श्यके विघावित्यर्थः । भाष्ये-यदयं यतोऽनाव इति | श्रयं भावः-श्रत्रादिनेकारो न खरयोग्यो, यश्चाकारस्त- 
द्योग्यो नासावादिः । नन्वाद्रिव नकार उदात्तगुणविशिष्टाज्वानस्तु इति चेन्न । तथा सति निमित्तद्वथच्क- 
त्वविनाशादुपजीव्यविरोधेनाथुदात्ताप्राप्तेः | एवं च प्रतिषेधोडनथकः सन्‌ शापक इति ॥ २२३ ॥ 


इति भ्रीशिवभद्दनुतसतीगर्भ जनागोजीभट्टकृते माष्यप्रदीपोहथोते षष्ठस्याध्यायस्य 
प्रथमे पादे षष्ठमाह्विकम्‌ ॥ पादश्च समासः । 


१-'ककचिन्न । 1 नोत्तरपदेऽनुदात्तादावपरयिवीसुद्रपूषमन्थिधु ६। २। १४२ 
LE | 
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a 


बहुन्रीह प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ॥ ६।२। १ ॥ 
किमथेमिदसुच्यते १ र 
बहुन्रीहिस्वरं शारित समासान्तविधेः सुक्कत्‌। 
खुकुदाचार्पः समासान्तोदात्तत्वे% प्रपते बहुत्रीहिखरमपवार्द शास्ति । 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । . 
नन्सुस्याँ नियमथि तु ं 
नन्सुभ्याम्‌ [ ६ । २ । १७२ ] इत्येतनियमाथे भविष्यति-निव्सुभ्यामेव | 
बुव्रीहेरन्त उदात्तो भवति 'नान्यस्ये*ति । 
एवमपि कुत एतत्पूवैपदप्रकृतिस्वरत्वं भविष्यति न पुनः परस्येति? | 
परस्य शितिशासनात्‌ ॥ १॥ | 
शितेनित्याबह्ृच्‌ [१३८] इत्येतन्नियमार्थ भविष्यति-'शितेरेव नान्यत’ ति। | 
यत्तावदुच्यते “नव्सुभ्यां नियमार्थः मिति । 
चेपे विधिनेञोऽसिद्धः | 
“उदराश्वेषुषु क्षेपे' [ १०७-१०८ ] इत्येतस्मिन्म़ाप्ते तत एतदुच्यते । 


प्र-बहुत्रीही प्रकृत्या। किमर्थमिति। अन्तरेणेतत्‌ सूत्रमिष्टस्यार्थस्य सिद्धि मत्वा प्रश्नः । 
समासान्तविधेरिति । समासान्तस्योदात्तविधानात्तद्ववाधनार्थमिदमित्यर्थ: । खुक्कदिति । शोभनं 
लक्षणं कृतवानिति । 'सुकर्मपापे'ति किप्‌ ॥ नङसुभ्यामिति । 'सिद्धे विधिरारम्यमाणो नियमाय 
भवती'ति न्यायात्‌। एवमपीति । नानापदस्वरप्राप्तो समासान्तो दात्तत्वविधानान्नियमेन तद्वव्यावृत्तो 
हयोरपि पुर्वपदोत्तरपदयो: प्रकृतिस्वरप्रसद्धः । परस्येति । उत्तरपदस्य नियमादसति प्रकृतिस्वरे 
पारिशेष्यात्‌ पुर्वपदस्यैव प्रकृतिस्वरो भविष्यतीत्यर्थः । 

क्षेपे विधिरिति । 'अनुदरः 'सूदर' इत्यादौ पूर्वपदान्तोदात्तत्वं क्षेप इति प्राप्त, 
तद्ववाधनार्थ 'नञ्सुम्या'मिति स्याच तु नियमार्थम्‌ । विधिनियमसंभत्रे विवेबलवत्त्वात्‌ । नम्ग्र- 


NS NINA AA SNA AN Sr A SY SYS 


ड०--बहुव्रीहौ प्रकृत्या । ननु समासाम्तानामजादीनां विधानस्तैतस्ूतञारममे हेतुत्वं नोपपद्यतेऽत श्राह 
समासान्तस्पेति । शोभनमिति । श्रनेनास्य प्रत्याख्यानमशक्यमिति दशयति । द्वयोरपीति । पयोयेणेत्यर्थः ।। 
परशब्दार्थमाइ--डत्तरपदस्येति । 

पूवपद न्तोदात्तत्वमिति | समासान्तोदात्तत्वापवादभूतमित्यर्थः । न च छेपे नियमार्थेयं किं न 
स्यादत आह--विधिनियमेति | चेपे नभो विधिः सम्भवतीति नियमोऽसिद्व इति बार्तिकार्थः | ननु 
सुग्रहण नियामर्थ भविष्यतीध्यत आह--सोरपीति । विपरीतलच्णयेति भावः । शिति ललाटादिष्विति | 


क 0 
_ के समासस्य ६ । १।२२३। १--'नान्यत इति’ पा० | 
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६ अ० | २ पा०। १ आ० | १ खू.) व्याकरणमहाभाष्यम्‌ २३३ 


यदप्युच्यते “परस्य शितिशासना' दिति । 

ग __ परस्य नियमो भवेत) 
परस्यैष नियमः स्यात्‌ । शितेनित्याबह्ननेव नान्यदिति। | 
यदि पू्वेपदप्रकृतिस्तरत्वं समासान्तोदात्तत्वं बाधते चप्रियः वाप्रियः अन्रापि 

बाघेत । - - द 
अन्तश्च वाप्रिये सिद्धः 
अन्तोदात्तत्वं चवाम्रिये सिद्धम्‌ । कुतः ? 
संभवात्‌ 
असति खल्वपि संभवे बाधनं भवत्यस्ति च संभवो यदुभयं स्यात्‌ । 
सत्यपि संभवे बाधनं भवति | तद्यया-'दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्र कौण्डि- 
न्याये!ति सत्यपि संभवे दधिदानस्य तक्रदानं निवतकं भवति । एवमिहापि सत्यपि 
संभवे पूवेपदम्रकृतिस्वरस्वं समासान्तोदातत्वं बाधिष्यते ॥ एवं त्हि- 
प्रकृताद्विधे! ॥ २ ॥ 
बहुव्रीही परकृत्या पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवतीति । कि च प्रकृतम्‌ ? उदात्त इति 


ग०-हणमुपलक्षणम्‌, सोरपि च्षेपविषयत्वसंभवात्‌। शितेनित्याबहुजेवेति। शिति ललाटादिषृत्त- 
रपदप्रकृतिस्वरो नियमेन निवर्त्यते न तु चित्रगुप्रभृतिष्वित्यर्थ:। तदेवं सूत्रं कर्तव्यत्वेन स्थापितम्‌ । 
चप्रिय इति । चादयोऽनुदात्ता इति चवाशब्दावनुदात्तो, तयोः प्रकृतिस्वरे सति समासान्तोदात्तत्वं 
न प्राप्नोति । अस्ति च संभव इति । उदाताचुदात्तयोमिन्नविषययोविरोधाभावात्‌ । सत्यपीति। 
सामान्यविशेषविषयत्त्रनिबन्धनत्वाद्वबाध्यबोधकभावस्य । ननु चासत्यपि समासान्तोदात्तत्ते 
प्रियशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्त एव भविष्यति न च प्रत्ययस्वरस्य बाधक; पूर्वपद्प्रक्कृतिस्वरः । 
एवं तह्य दाहरणदिक्‌ भाष्यकारेण प्रदशिता । इदं तूदाहरणं “समपादः इति । समशब्दः 
सर्वानुदात्तः, पादशब्दों वृषादित्वादादयुदात्तः । तत्र पुर्वपदप्रकृतिस्वरेण समासान्तोदात्तत्वे बाधिते 
पादशब्द आद्युदात्तः श्रूयेत । प्रकताद्विधेरिति । उदःत्तस्य यत्पकृतं विधानं तस्मात्मकृतिभा- 


उ०--ग्रागन्तूनामन्ते निवेशेन तदुत्तरमेवैबकारोचित्यादिति भावः । समासान्तो दात्तशवं न प्राप्तोतीति। पूवपद: 


प्रकतिखरेण बाधितत्वादिति भावः । श्रसंमवाभावे किंनिबन्धनो बाष्यबाधकमावो५त आहृ सामान्यविशे- 
पेति। प्रस्ययखरेणति इगुपधशाप्रीकिरः क' इति कप्रत्ययान्तत्वादिति मावः । न च प्रत्ययस्वरस्येति। तत्र ना प्रासे 
पूर्वपदप्रकृतिस्वरानारम्मादिति भावः । सर्वोनुदात्त इति । '्वस्वसमसिमेब्यनुचानी'ति फिट्सुन्रादिति 


भावः । माष्यप्रामाण्यादवृषादिखेन प्रियशब्दो5प्याद्यदात्त एवेति भाष्याशयमन्ये । 'प्रकृतादिधे'रित्यत्र 
LMT सप Rens ककल आन SE NA 
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४४० श्रीमगवत्पतक्षलिविरचिते [ बहुत्रीहौ प्रकृया . 
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च बते# ॥ एवमपि कामैग्रिय; हायप्रियः अत्र न प्राम्ोति । खरितेऽपयुदात्तोऽस्ति{। 


अथवा. स्वरितग्रहणमपि प्रकृतमनुवतते । क प्रकृतम्‌ ? तित्स्वरितम्‌ [६ । १ । 
१८४ | इतिः । 
बहुब्ीहाइते सिद्धम्‌ 

अन्तरेणापि बहुत्रीहिग्रहणं सिद्धम्‌ । तत्पुरुषे कस्मान्न भवति ! “तत्पुरुषे 
ुलया्थतृतीयासपतम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः [ ६। २। २ | इत्येतनियमाये 
भविष्यति । द्विगौ तहि कस्मान्न भवति ? “इगन्ते द्विगा विस्पेतज्नियमाथं भविष्यति; । 
दन्दे तहिं प्राप्नोति । 'राजन्यबहुवचनद्वन्दे$न्थकवृष्णिषु' [ २४ ] इत्येतन्नियमार्थ 
भविष्यति । अव्ययीभावे तर्हि प्राप्नोति । “परिप्रत्युपापा बञ्यमानाहोरात्रावयवेषु’ 
[ ३३ | इत्येतन्नियमार्थ भविष्यति । 
प्र०-वद्वारेणानुज्ञायमानाच प्रियादौ प्रकृतिस्वरोन भवतीत्यर्थः । खरिते5पीति। नन्वच उदात्तसंज्ञा 
विहिता, वणुँकदेशश्च वर्णग्रहणेन न गृह्यते । एवं तह्य दात्तावयवत्वात्‌ स्वरितोऽपयरदात्तग्रहणेन 
गुह्यतेः। गौणमुख्यत्यायश्च लकष्यदशनवशान्ाश्रीयते । अत एवास्मिन्‌ पच्षेऽसमाश्वरऽः अच्चान्त 
रमाह्‌-अथवेति। 


| 


बहुत्रीह्दाविति । विनापि बहुब्रीहिग्रहणेन बहुत्रीहौ पुर्वपदप्रकृतिस्वरः सिद्ध इत्यर्थः । - 
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ड्विगौ तहींति । यद्यपि ह्विगुस्तत्बुरुषस्तथापि तत्र नियमान्तरप्रतिपादनाय प्रश्‍न: । इष्ठतश्चेति। 


उ०--कथमन्वयो$त आह-उदात्तत्वस्येति। | 'विधि'रिति भावे किः । बहुत्रीहो समासे पूर्वेपद्स्थो य उदात्तः 
शाल्लान्तरेण विदितः स प्रकृत्या स्वभावेनावतिष्ठी, विकारमनुदात्त न प्रतिपद्यते इति सूत्रार्थं इति भावः । 
अनुदात्तस्वनुदात्तं पदमिति परिमाषया तत्तद्विध्येकवाक्यतापन्नया मवतीति उदात्तविधित्राधपूर्वकमेव तदूबा- 
धात्समासान्तोदात्तत्वापवादस्वमस्य बोध्यम्‌ । एवं तह्य दात्तेति । उदात्तत्वानुदात्तत्वसमाहाररूपे स्वरित 
उदात्तस्यावयवलेन विद्यमानत्वादुदात्तशब्देन स्वरित उच्यते। धर्मधर्मिणोरमेदोपचारादजपिं तेन गह्यत 
इति भावः | 


ऋतेयोगे सम्या अभावेन 'बहुब्रीहाबते? इति निर्देशोऽयुक्तोऽत ग्राह-विनापीति । बहुव्रीहाविति 


शब्दपरमिति भावः । द्विगुस्तत्पुरुष इति । अत एव तत्समावेशार्थो 'द्विसुश्चै ति चकारः । एबं च तत्पुरु- 
स्स्स RRM कक नम 


# कषीरवतो घञोऽन्त उदात्तः ६ | १ ! १५९ | 
† तस्यादित उदात्तमधंहृस्वम १। २।३२। | क्रहलोण्यंत्‌ ३ । १। १२४) 
$ इगन्तकालकपालमगालशरावेषु दिगो ६ । २। २९ । 
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एवमपि कुत एतदेवं नियमो भविष्यत्येतेषामेव तत्पुरुषादिष्विति न पुनरेवं 
नियमः स्यादेतेषां तत्पुरुषादिष्वेबेति । 


इष्टतश्चावधारणम्‌ । 
ष्टतश्चावधारणं भविष्यति । एतेषां त॒र्हि बहुव्रीहेशच पर्याय; प्राप्तोति । 


द्विपादि्टवितस्तेश्च पयौयो न प्रकरपते ॥ ३ ॥ 
यदयं “द्वित्रिभ्यां पाइन्मूर्घसु बहुत्रीहो' [ १६७ ] ‘दिष्िवितस्त्योश्च' [२१] 


इति सिद्धे पयाये पर्याय शास्ति तज्ञापयत्याचार्यो 'न पयोयो भवती'ति । 


उदात्ते ज्ञापकं त्वेतत्‌ 
उदात्त एतञज्ञापक स्यात्‌ । 
स्वरितेन समाविशत्‌ ॥ 
स्वरितेन समावेशः प्राभोति ॥ स्वरितेप्युदात्तोऽस्तिः । 


ANNA 


बहुब्रीहिग्रहण समासान्तोदात्तत्वस्य पूवपदप्रकृतिस्वरस्य चेकविषयत्वाद्विरोधाच पर्यायः प्राप्नोति 
चित्रगुस्तुल्यश्वेतः पञ्चारनिरित्यादौ । यस्मात्तत्ुरुषादिषु तुल्यार्थादीन्येव पूरवपदप्रकृतिस्वराणि 
भवन्ति नान्यानीत्ेवं्पों नियमः कृतो न तु प्रक्ृतिस्वराणयेवेति नियमः । ततश्च पर्यायप्रसङ्गः । 
द्विपादिति । हो पादावस्य द्विगदित्यादौ समासान्तोदात्तत्वपूर्वपदप्रक्ृतिस्वरो पर्यायेण सिद्धाविति 
'हवित्रिम्यां पाहस्मूर्थसु बहुव्रीहा'वित्यन्तोदात्तविकल्पो न विधेयः । विहितस्तु ज्ञापयति--बहुत्रीः 
हिरन्तोदात्तो न भवती'ति। तथा 'दिष्टिवितस्त्योश्चेति ज्ञापकं येपामिह पुर्वपदप्रकृतिस्वरो _ 
नियम्यते तेषां समासान्तोदात्तत्वं पत्ते न भवती'ति बहुब्रीहिग्रहयं प्रत्याख्यातम्‌ । 


उदात्ते ज्ञापकमिति । इहोदात्तग्रहणानुवृत्त्या इयोरुदात्तयोः पर्यायो मा भूत्‌ । ज्ञापकात्‌ 
'कार्यप्रिय' इत्यादौ तूदात्तस्वरितयोः समावेशः प्राप्नोत्येतेत्यर्थ, । खरितेऽपीति । एतत्युवेमेव 


NNNNNNNN 
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उ०-_षनियमेतैव सिद्धमिति मावः | तखुरुषादीनामित्यर्थ इति । तुल्याथीदितत्पुरुषादीनामित्य्थः | एवं च 
तत्पुरुषादिसंत्रन्धिनो बहु्ीहिसंबग्धिनश्च पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य समासान्तोदात्तस्वेन पर्यायापत्तिरिति भाष्याथ 
इति भावः । विरोधाच्चेति | “नुदात्तं पद?मिति परिमाषणादिति भाबः । ननु तत्पुरुषादिषु नियमे जाग्रति 
कथं पयौयोऽत आह--यस्मादिति । भूतपूर्वादिष्वपि 'बिस्पशदीनि गुणवचने'ष्विति नियमाथै भविष्यतीति 
भावः । दिष्टिवितस्त्योश्चेति । एतयोरुत्तरपदयोवा पूर्वपदं प्रकृतिखर द्विगाविति तदर्थः । तच्च सामान्यापेचं 
ज्ञापकमित्याह-येषामिददेति । 'कार्य'शब्दो यतस्तिस्वात्स्वरितः । | 
समावेशः-पयौयः । “स्वरितेन समाविशे'दित्येव वारतिकोक्तिः । एवं च 'बहुब्नोहा'विति कर्तव्यः| 
मेव । 'स्वरितेऽप्युदा्तोऽस्ती'येकदेश्युक्तिः । उदात्तस्वरितयोरित्यत्र स्वरितग्रहणेन उदात्तग्रदणेन गौणा- 


† तस्यादित उदात्तमधंहृस्वम्‌ १ । २। ३२। 
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२४२ श्रीभगवत्पतखलिविरच्तं 2 [ तख्पुरुषे तर्या 
बहुब्रीहिस्सर॑ शास्ति समासान्तविधेः सुकृत्‌ । 


नञ्सुभ्यां नियमाथ तु परस्य शितिशासनात्‌ ॥ १ ॥ 

लेपे विधिनेनोऽसिद्धः परस्य नियमो भषेत्‌ । 

अन्तश्च वाग्रिये सिद्धः संभवास्रकृताद्वियेः । २॥ 

बहुबरीहावृते ` सिद्धमिष्टतश्चावधारणम्‌ । 

दिपादिष्टेविंतस्तेश्व पयोयो न प्रकल्पते ॥ ३॥ 

उदात्ते ज्ञापकं त्वेतत्स्वरितेन समाविशेत्‌ ॥ 

तत्पुरुषे तुस्या्थतृतीया सप्तम्युपमानाव्यय- 
द्वितीयाक्ृत्याः ॥ ६।२।२॥ 
तत्पुरुषे विभक्तिप्रकृतिस्वरत्वे कमेधारये प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 
तत्पुरुषे विभक्विप्रकृतिस्वरत्वे कमेधारये प्रतिषेधो वक्कच्यः । परमं कारक 
परमकारकम्‌ । परमेण कारकेण परमकारकेण । परमे कारके परमकारके । 

सिद्धं त लचणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणात्‌ ॥ २॥ 


- सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ ? “लक्षणप्रतिपदोक्र्‍योः प्रतिपदोक्कस्येवे’ति प्रतिएदं यो 
दवितीयातृतीयासप्तमीसमासस्तस्य# ग्रहणं लक्तणो क्ृश्चायमः । 


NNN, 


प्र०-व्याख्यातम्‌ ॥ १॥ 


तत्पुरुषे । कर्मधारये प्रतिषेध इति । विशेषणसमासो न प्रथमान्तानामेव भवत्यपि 
तु द्वितीयाद्यन्तानामपीति भाव; ॥ लक्षणोक्त इति। विभक्तिविशेषमनुपादाय सामान्यलक्षणेनायं 


उ०-ग्रहणस्य बोधनादिति बोध्यम्‌ ॥ १ ॥ 

तत्पुरुषे तुल्यार्थ । भाष्ये--विभक्तिप्रकृतिस्वरत्वे इति । विमक्तिनिमित्तप्रकृतिस्वरत्वे इत्यर्थः । 
द्वितीयाद्यन्तानामपीति । 'परिनिष्ठितविभक्या समास’ इति पन्नस्यापि सत्स्वादिति भाबः | लाचणिकत्वः 
मुपपाद्यति--विभक्तिविशेषमिति । वार्तिकस्य विभक्तिस्वरविषयकतया प्रवृत्तमीष्ये द्वितीयाद्यंशस्वैवोल्लेखो 
न त्वेतावतान्यांशे एतत्सूत्रविषये प्रतिपदोक्तपरिभाषाया अप्रवत्तिरिति भ्रमः कार्यः । श्रतण्व 'मयूरव्यं 
सकादायश्षे'ति स्ने उपामानांशे प्रतिपदोक्तपरिभाषा कैयटेनोक्ता इति कश्चित्‌ । परे तु भाष्यवातिकस्वार 


१३ कै द्वितीया भितातीतपतितगतामस्तप्रातापनने तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन; समी शौण्डैः | 
ह 1 21 १21 ४०) † विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ २ । १ । ५.७ | 
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अव्यये परिगणनं कतेव्यम्‌ । 

अव्यये नञ्छुनिपातानाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अव्यये नव्डुनिपातानामिति वक्गव्यम्‌ | नञ्‌ -अब्राह्मण। अवृषलः । नन्‌ ॥ 
कु-इत्राह्मणः इवृषलः । कु ॥ निपात-निष्कोशाम्विः निर्वाराणसिः । क मा भूत! 
स्नात्वाकालकः पीत्वास्थिरकः! । 

क्त्वायां वा प्रतिषेधः ॥ ४॥ 


क्लायां वा प्रतिपेधो वक्तव्य; । स्नात्वाकालकः पीत्वास्थिरकः ॥ उभयं न 
वक्तव्यम्‌ । 


निपातनात्सिद्धम्‌ ॥ ५॥ 


निपातनादेतसिद्धस्‌ | किं निपातनम्‌ ? अवश्यमत्र समासार्थं ल्यबमावार्थ च 
निपातनं कतव्यं+ तेनेव यत्नेन खरो भविष्यति ।। २ || 


प्र०--समासो विहित इत्यर्थः: नञ्कुनिपातानामिति। निपातत्वादेव सिद्धे नञ्ग्रहणं विसपष्टरयम्‌, 
अकरणिरित्यादौ कृत्स्वरादिबाधनार्थं वा । तेन 'यच्चोपपदं कृति नञ्तस्य च स्वरो बलीयान्‌ 
भवति” 'सहनिदिष्टस्य च नञ्स्वरो बलीयान्‌ भवती'ति न वक्तव्यं भवति । 


क्त्वायां वेति । परिगणनं वा कर्तव्यम्‌ । वत्वायां प्रतिषेधो वा वक्तव्य इत्यर्थः । ननु 
भिन्नफलत्वा द्विकल्पोऽचुपपन्नः, परिगणने सति 'सामिकृतम्‌' “स्वयं धोत' मित्यादिषु प्रकृतिस्वरा- 
भावः। क्त्वायां प्रतिषेषे तु प्रक्ृतिस्वरप्रसङ्ग इति चिन्त्यमेतत्‌॥ अबश्यमत्रेति। अनेकः 
प्रयोजनसंपत्तिनिपातनाद्भवतीत्यर्यः । तेनैवेति । अन्तोदात्तानां पाठेनेत्यर्थः ॥ २॥ 


ड०--स्यादन्यांशे तदप्रवृत्तिमेवेच्छुन्ति || फलान्तरमप्याह-अकरणिरित्यादाविति । पुनविधानस्य बाधक- 
बाधनायंसात्‌ परमपि स्वरं बाधित्वा ्रयमेव स्वर इत्यथः । सदनिर्दिष्टस्य चेति । “अव्यथी'त्यादी सतिः 
शिष्टमपि प्रत्ययस्वर॑ बाधित्वायमेवेल्यथः । | 


चिन्त्यमेतदिति । वस्तुतस्तु वत्वान्तेतरपूर्वपदके तरपुरुपे, नश्कुनिपातातिरिक्तपूवेपदके व दासीभारा- 
दिस्वातूबेपदप्रकृतिस्वर एवेष्ट इति भाष्याशयमन्ये । 


भाष्ये--निपातनादिति । मयूरव्यंसकादिपाठादित्य्थः । भाष्ये --ल्यबभावाथे चेति । 'नघ्पूर्वैके न 
ल्य बित्यर्यं इदम्‌ ॥२॥ 


1 क्स्वातोसुनकसुन; १। १ । ४० । | 
+ स्नात्वाकालकः । पीत्वास्थिरकः २ । १। ७२ गण्‌। 
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सद्शप्रतिरूपयोः साहश्ये ॥ ६। २। ११ ॥ 
सहशग्रहणमनर्थक तृतीयांसमासवचनात्‌ ॥ १॥ 


' सद्शग्रहणमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ! तृतोयासमासवचनात्‌ | सद्दशशब्देन 
तृतीयासमास उच्यते, तत्र ृतीयापूर्वपदं प्रकृतिस्वर॑ भवतीत्येव सिद्ध स्‌*$ । 

ष्ठ तहींद॑ वक्कव्यपू-पितुः सदृश! पिदुसदृश इति । 

बष्ट्यभैमिति चेत्ततीयासमासवचनानथेक्यम्‌ ॥९॥ 

पष्ट्यभैमिति चेज्ततीयासमासवचनमनथेकं स्यात्‌ । हि कारणम्‌ ! इह्दास्मा भ- 
स्त्रैशब्धै साध्यम्‌ । पित्रा सदृशः, पितुः सद्शः, पितुसच्श इत । तत्र हया शब्दयोः 
समानार्थयोरेकेन विग्रहोऽपरेण समासो भविष्यत्यविरविकन्यापेन । तथ्यया-अवेमो - 
समिति विग्नह्ाविक्रशब्दादुत्पत्तिभवति आविकपिति । एवं पितुः सदृश इति श्न 

- पितृसहृश इति भविष्यति, पित्रा सदृश इति बिग्ह् वाक्यमेव । 

अवश्यं तृतीयासमासो वक्कव्यो यत्र पष्टयर्था नारित तद्थम्‌-भोजनसदृशः 
अध्ययनसद्दश इति] ॥ यदि तह . तस्य निवन्धनमरित तदेव वक्कव्यमिदं न 
बङ्कव्यम्‌ । इदमप्यवश्यं वक्तव्यं यत्र पष्ठी श्रयते तदथप्‌-दास्याशहदृश} वुपस्याई- 
सदृश इति] ॥ ११ ॥ 

. प्र०--सद्दश । अविरविकन्यायेनेति । 'अविरविकः इति समुदामैकदेश्ा्ुक्ररणमिति 
ुप्त्वाभावाज्ञोपाभावः । अनेतैतहदर्शयति-अतेर्मांसमिति प्राप्तोऽपि तद्धितोऽनभिधानाञ्न भवति) कि 
बुनः पित्रा सदुश इत्यत्राविहितस्तृतीयासमासो भविष्यति । भोजनसदश इति। हेताविति 
भोजनादिस्यङृस्तीया । अत्र ष्यभावात्‌ षध्ठीसमासामावः । दास्याः सदश इति । 'षष्ट्या 
आक्रोश' इत्यलुक्‌ । उदात्तयणो हत्यूर्वा'दिति विभक्तरदात्तत्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
__ RS 

. उ०--सदश | 'श्रविरविक' इत्यत्र समासावयवसुपः कथमलुगत ग्राह-सुप्त्वामावादिति । सङ्क॑थ* 
कमौदिवाचित्वामावेनेति भावः । अविदित इति । 'पूर्वसदशे'त्यत्र सहशग्र इणामावे इति मावः । अत्र 
बष्टय्रभावादिति | तुतीयासमानार्थपषठयमात्रादिति भावः । एवं 'च भोजनहेतुकसादृश्यवानित्यर्थ मोजनसद्दश 
इत्यस्य साधुत्वार्य समासविधो सहशाग्रदणमावश्यकमिति तातर्यम्‌ । 'श्रवश्यं तृतीयासमासो बक्तब्य' इत्यादि 
वृषल्याः सदृशाः इत्यन्तं भाष्यमेकदेश्युक्तिरिति 'पूर्वसदशे!ति सूने कैयटेन सूचितम्‌। उदात्तयण इति । 
दासीइउल्यावन्तोदात्तौ ॥ ११ || 

# पूवसददशसमोनाथकलडनिपुणमिभरूदणैः २ । १ । ३१; तत्पुरुषे तुल्पार्थतृतीयाससम्युप" 
मानाव्ययद्धितीयाझत्याः ६। २। २। 

1 देतो २।३।२३। 1 षष्ठया आक्रोशे ६। ३। २१ | 
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दै अ० | रै पा०। १ आ० | ३३ सू] व्यांकरंणमहाभोष्येभ २9४५ 
| इ गन्तकालकपारभगालश्रावेषु द्विगो ॥ ६। २।२९ I 
हगन्तप्रक्रतिस्त्ररत्वे यण्णुणयोरुपस ङख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
| इगन्तप्रकृतिस््रत्वे यणगुणयोरुपसङ्कथानं कतव्यम्‌ । पश्वारत्न्यः दशारत्न्यः । 
पखवारत्नयः दशारत्नयः । यण्गुणयोः; कृतयोरिगन्त द्विगावित्येप खरो न प्रामोति । 
| न वा बहिरइ्लक्षणत्वात्‌ ॥ २॥ 
। न वा वक्कव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? बहिरज्ञलक्षणत्वात्‌.। _ बहिरङ्गौ यणगुणौ । 
` अन्तरङ्गः स्वरः । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ २६ ॥ 
पंरिप्रत्युपापा वर्यमानाहोरात्रावयवेषु ॥ ६। २। ३३ ॥ 
परिप्रत्युपापेरूयो वनं समासे विप्रातिषेधेन ॥ १ ॥ 


परिप्रस्युपापेभ्यो 'वनं समासे’ [ ६ | २। १७८ ] इस्येतद्भवति विश्रतिपेघेन। 
परिप्रत्युपापा वञ्यमानाददोरात्रावयवे ष्वित्यस्यावकाशः-परित्रिगतेश् परिसोवीरम । 
वनं समास’ इत्यस्यावकाशः-प्रवणे यष्टव्यम्‌ । इहोभयं प्राभोति-परिवनम्‌ अपव- 


nr 


Dee ai 


७००७ 


उ०--इगन्तकाल । यण्णुणयो रिति । पदस्यःस्वरविबानात्‌ सुप्युलन्ने नित्यत्वाद्यण्णुणयो 
कृतयोरिगन्तत्वाभावात्‌ प्रकृतिस्वरो न प्राप्नोतीति वचनम्‌ | पञ्चारत्न्य इति | पच्चारत्नय 
| प्रमाणमेषामिति तद्धिताथ द्विगुः, "प्रमाणे लो द्विगोनित्य'मिति मात्रचो लुक, जस, जसि चे'ति 
| गुणो 'जसादिपु छन्दोवावचन'मिति वचनान्न भवति, तयोर्यणादेशः ॥ न बेति। पदप्रहणस्य 
परिमाणार्यत्वातप्राक्‌ सुबुत्पत्तेः स्वरो भवभन्तरद्ध: संपद्यते । यण्गुणो तु सुबपेक्षत्वाहबहिरज्ञ 
त्वात्स्वरे कर्तव्ये असिद्धावित्यर्थः ॥ २९ ॥ 
| परिप्रत्युपापा। परिप्रत्युपापेभ्य इति । सर्वनिदेशेडप्यपपरी एव गृह्य ते, तयोरेव वर्जन 
विपयत्वसंभवाद्वनशब्दरस्य च वर्ज्यमानार्थत्वसंभवातु । प्रवण इति-ततत्युरुषः । “वनं समासे' 


उ०- इगन्तकाल । नन्वन्तरज्ञत्वासूबमेव स्वरो मविध्यतीत्यत श्राह- पदस्येति। “अनुदात्तं पद्‌ ~ 
मिष्यनेत्ैकबाक्यत्वादिति भावः । ननु गुणेन त्राधास्कय यणत थाह--जति चेतीति ॥ २६ ॥ 

परिप्रत्युपापा | सबंनिर्देशेऽपीति। बनस्य नाहोरात्रावयवत्वं, प्रस्युपयोश्व न वजनविषयस्वमिस्यर्थ:। 
तत्पुरुष इति । प्रकृष्टं बनमिति विशेषणसमासः | ननु “वनं समासे’ इव्यस्य पूर्वयदप्रकृतिस्वरापवादत्वा 


| 


६ जसादिषु च्छुन्दसि वावचने. प्राङ्‌ णौ चङ्युपघायाः ७। ३ । १०६ वा०; जसि च 
७। २ । १०६। 
१ ६६ 
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नमू । “वनं समास? इत्येतद्धवति विप्रतिषेधेन । 
न वा चनस्यान्तोदात्तवचनं तदपवादनिदृत्यथेस्‌ ॥ २ ॥ 
न वायो विप्रतिषेधेन। किं कारणम्‌? वनस्यान्तोदात्तवचनं तदपवादनिवृत्त्यथेम्‌ । 


सिद्धमत्रान्तोदाचखमुत्सगेजैव| । तस्य पुनवेचन एतत्‌ प्रयोजनं “येऽन्ये तदपवादा! 
प्राप्ुवन्ति तदबाधनार्थम्‌ः | स यथैव तदपवादभव्ययस्तरं; बाधत एवाभेदमाप 


बाधिष्यते ॥ ३३ ॥ 
आचारयापलजनश्चान्तेत्रासी ॥ ६ । ३ । ३६ ॥ . 
आचायापसर्जनेऽनेकस्यापि पूर्वपदत्वात्सन्देहः॥ १ ॥ 


आचार्योपसजनेऽनेकस्यापि [पदस्य] पूवेपदत्वात्सन्देहो भवति । आपिशल- 
पाणिनीयव्यांडीयगौतमीयाः । एकं पदं वजयित्वा सर्वाणि पू्ेपदांनि, तत्र न ज्ञायते 
कस्य पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरत्वेन भवितव्यमिति | 


प्र०-इत्येततू सूत्रं क्रमापेक्षया प्राथम्याद्ववहुव्री हितत्युरुषपूर्वपदप्रकृतिस्वरस्यापवादं मत्वा विप्रतिः 
वेधोपन्यासः । अनेन तु सूत्रेण पारिशेष्यादव्ययी भावे स्वरविधिः । परिवनमिति । वनं वर्जयित्ते- 
त्यर्थ; । अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्पे त्यव्ययीभाव: । स यथैवेति । बाध्यसमुदायापेत्षायां विशेषा 
भावात्सर्वस्य प्रक्ृतिस्व॒ रस्यासौ बाधकः ॥ ३३॥ 

आचार्योप। अनेकस्यापीति। इथोर्दन्द्रेऽस्य चरितार्थलाइहूनां इन्दे सन्देहादप्रतिपत्तिः, 
पर्यायो वा प्राप्रोति ॥ ललोकविज्ञानादिति । आद्यस्याव्यभिचारि पूर्वपदत्वं, मध्यमस्य तु परा- 


उ०--द्वप्रतिषेधो ऽयुक्लोऽत आह-- क्रमापेज्षया प्राथम्यादिति । श्रष्टाध्यायीप्राठक्रमापेच्वेष्यर्थः । “मले' 
त्यनेनैवंविधन्यायस्य शाल्ले ५नाभ्रयणे सूयति । ग्रस्य सूत्रस्याव्ययीमावविषये एवात्रकाशदाने बीजमाह-= 


अनेन स्विति । बहुन्रीहितसुरुषयोः सिद्धत्वादित्य्थः । _पञ्चम्येतीति । 'पञ्चम्पपाङ्परिमि'रिति पञ्चमी ।. 


िद्वान्त्याशयमाह- बाध्येति । भाष्ये अन्ययस्वरम्‌--श्रव्ययस्वप्रयुक्तं पूवपदप्रकृतिस्वरम्‌ ।। ३३ ¦। 


झआचायोप । ननु सन्देहो नं दोधाय “न हि सन्देहादलक्षणमिति न्यायादत ग्राह द्वयोरिति । 
सन्दिग्धविषयकलक्षणानुपप्लवे5प्रतिपत्तिः । तदुपप्लवे तु पर्यायः । तस्याप्रहणदिति । गौणमुख्यन्यायादिति 


` ® अपपरिबहिरक्त्रः पञ्चम्या२। १। १२। † समासस्य ६। १। २२३। 
१ तस्पुरुषे ठुल्याथतृतीयासप्रम्युपमानाब्ययद्वितीयाकृत्या: ६ | २। २। १-कचिन्न। 
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भावः । एबश्च न्यायबलासूर्वशन्दस्य समासाद्यावयवे रूदिरिति ताप्यम्‌ । (सवं पूर्व? इत्यत्र न निर्धोरणे'इति 
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§ श्रेण्यादयः कृतादिभिः २ । १ । ५६ । ` १-_कचिन्न। 
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` लोकविज्ञानात्सिद्धम्‌ ॥ २.॥ 
. _ .तंद्यया--लोकेडमी पां ब्राह्मणाना पूर्वमानयेति यः सर्वेपूषं! स आनीयते । 
एवमिह्ापि यत्सवैपूवेपद तस्य प्रक्ृतिस्वरत्वं मविष्यति || ३६ ॥ 
महान्‌ त्रीद्मपराहगृष्टीष्वासजाबालभारभारतहेलिहिलरोख- . 
प्रवृद्धेधु ॥ ६। २। ३८ ॥ | 
किमथ महतः प्रवृद्धशब्द उत्तरपदे पूर्वपदप्रकृ तिखरत्वमुच्यते न 'कर्मघारये- 
निष्ठा [ ६ | २ । ४६ | इत्येव सिद्धम्‌ ! न सिध्यति । किं कारणम्‌ ? अयादिः 


समास इत्येवं तत्‌ । [ किं पुन; कारणं श्रेण्यादिसमास इत्येवं तत्‌ ? ] इहृ मा भूत- 
महानिरष्टो दक्षिणा दीयते ॥ ३८ || 


कुरुगाहपतरिक्तणुर्वसूतजरत्यश्लीलहढरूपा पारेवडव! 
तेतिलकद्रूः पण्यकम्बलो दासीभाराणां च ॥ ६। २।४२॥ 
| कुरुवृज्योगाहपते ॥ १ ॥ | 
वृज्योगोहेपत इति वक्गव्यम्‌ । कुरुगाहपतम वृर्जिगाईपतम्‌ । 
कुरुगाइपतरिक्गुवेग्रतजरत्यश्लीलहहरूपा पारेवडवा तैतिलकद्रः पण्यकम्बलो 


"ण णणाणा टील 


NASA अ कलककककाकाककाकककककककककककककककककककककककककककककककक 


प्र०--पेक्षया पूर्वपदत्वम्‌ । पूर्वापेक्षया तु न पूर्वपदत्वमिति तस्याग्रहणम्‌ । सवैपूवे इति । सर्वेषां 
पुर्व इत्यवयवावयविसंबन्धे षष्ठी विधाय समासो विधेयः ॥ ३६॥ 


महान्‌ त्रीहि । श्रेण्यादिसमास इति । लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया क्तान्तेन प्रतिः 
पदोक्तो य: कर्मधारयस्तस्य ग्रहणमित्यर्थः ॥ ३८ ॥ 


कुरुगाहे । दासीभारादीनामिति वक्तव्यमिति । 'दासीभाराणा'मिति बहुवचनं 


उ०--निषेधास्षष्टीसमासानुपपत्तेरुह--सर्वेषां पूर्व इति । सर्वेषां समुदायमावमापन्नानाँ यः पूर्वोऽवयव 
इत्यर्थः ।: ३६।। . 
` महान्त्रीहि । भाष्ये-किमर्थमिति । प्रतिपदोक्तत्वात्‌ “सन्मद'दिति समास एवास्य प्रवृत्तिने तु 
षष्ठोसमासे इति मावः । कर्मधारये इति | कर्मधारयसमाम्रे कान्ते उत्तरपदेऽनिशञान्तं पूर्वपदं प्रकृसये्यर्थः । 
श्रेण्यादिसमांस एव तप्रब्ृतो बीजमाह--लक्षणप्रतिपदोक्तेति । शत्र तु 'सन्सह'दिति समास इति 
भावः ॥ ३८ ॥ 
कुरुगाहं । ननु बहुवचननिदेशेनाधंचो इतिवदाद्ययौवगतौ किं वचनेनेत्यत -आह-इन्द्रसमालेति । 


ss 
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१४८ श्रीभगवत्पतजलिविरचितं | [ झुरुगाहपतरिक्त- 


SO लि 
दासीमारादीनामिति वककव्यम्‌ । इह्पि यथा स्यात-_देवहूतिः देवनीति! वसुनीतिः 
पचि १ चन्द्रमा" 4 
र १ न वक्कव्यस्‌ । योगविभागः करिष्यते । 'कुरुगाईपतरि- 
कृगुपैसतजरत्यः्हीलद्दरूपा पारेवडवा तैतिलकद्र! पण्यकम्बलः इति । ततो 
“दासीभाराणां चे'ति। तत्र बहुवचननिर्देशाद्दासीभारादीनामिति विज्ञास्यते । 
| पण्यकम्बल; संज्ञायाम्‌ | ९॥ 
पएप्रकम्बल; संज्ञायामिति वक्कव्यम्‌ । यो हि पणितव्य; कम्बल; पण्यक- 
म्बल% एवासौ भवति । | 
अपर आइ- पण्यकम्ब एव यथा स्यात्‌।। के मा भूत्‌ ? पण्यगव; 


/४/९/४/४/*/४/*./”४/४/”*/*/४” 


nn ना क >. णजे 
प्र०--दरन्हसमासार्थाश्रय॑ मत्वा वचनं, विभवत्यलोपस्तु सोत्रत्वालिदेशस्य स्यात्‌ । योगविभाग 
इति । नायं हवन, कि तहि ? असमस्तान्येव पदानि निर्दिष्टानि। तथा च तैतिलकद्रू: पण्यकम्बल 
इति विभक्तिस्चारिता । तत्र दासीभारशब्दसहचरितेषु तद्रूपारोपेण बहुवचननिदेशः । एवं 
च गणपाठ संगृहीतों भवति । | थि ट 
पर्यकम्बल; संज्ञायामिति ॥कृत्यप्रत्ययान्तत्वातूर्वेपदप्रकृतिस्वरे सिद्ध नियमार्थ वचनम्‌। 
'सैज्ञायामेव पण्यकम्बलः प्रक्कतिस्वरपूर्वपदों भवति नाग्यत्रे ति । तत्र नियतप्रमाणो नियतमूल्यो 
व्यावहारिको यः कम्बलस्तस्य पण्यकम्बल इति संज्ञेत्याहु: । 

- अपर आहेति । “कम्बल एवोत्तरपदे पण्यशब्दः प्रकृतिस्वरो यथा स्यादन्यत्र 
मा' भूदिति नियमः । पण्यगव इति । पण्यो गोरिति विशेषणसमासः । 'गोरतद्वितलुकी ति 
टच्‌ समासान्तः । अत्र तु चित्त्वादेवान्तोदात्तत्व॑ सिद्धमिति द्वितीयमुदाहरणमुक्तम्‌--पण्यद्द- 
स्तीति । 'कृत्यतुल्याख्या अजाप्ये'त्येततु गुणक्रियावाचिनोविशेषणविशेष्यभावस्यानियमात्‌ 


»१/९/५/५/५/९/५/६/५५५/९/५/४/९/१ /५/५/५/४५/१/४५/४/५/५ 


उ०--ननु इन्द्रे 'तैतिलकदरः’ 'पण्यकम्बल' इति विमक्तश्रवणं न स्यादत श्राह--विभक्त्यक्लोप इति । ननु 
द्दे सति कयं विमागोऽत ह-नायं द्वन्द्व इति । आचौ छुकाविमक्तिकौ निदिं, इतरे प्रथमैकवचनान्ता ५ 
प्रथमा च पष्ठया स्थाने इति मावः । कथं बहुवचनादाद्ययीचरगतिस्तत्राह--तत्रेति एवन्चेति | श्रन्यथा 
सोऽनर्थकः स्यादिति मावः । अत्र भाष्ये योगविमागेन सर्वेषां भिन्नपदत्वं सूचितम्‌ । 
तयमत्ययान्तत्वादिति | न च 'लचणप्रतिपदोक्त परिमाषया 'ङृ्यवुल्याख्याः इति समासे. 
` एव पूर्वपद्प्रक्रतिखरः । न चात्र तेन समासः, कम्बलस्य जातित्वादिति वाच्यम्‌, माष्यादिप्रामाणंनेतदंरे 
तत्परिमाषाया अप्रवत्ते: किं च स्वरविघायके 'कृष्यतुल्याख्या' इत्येव वक्तव्ये कृत्यतुल्यार्थयोरविंयोगपाठे- 


नार्थपद्घटितपाठेन 'च तदंशे . परिमाषाया श्रप्रवृत्तिरित्यशयात्‌ । अन्न स्विति । नियमसाध्यान्तोदात्तलस्थ ड 
चिन्खरेणेब सिद्धिरित्यर्थः | 'पण्यगवय' इति पाठ इत्यन्ये । नन्वजात्येति निघेघात्कयमत्र विशेषणसमासोऽत « 
la त त पाठ इत्यन्ये । नाव नाल ति तपा यात र 


` % समासस्य ६। १ । २२३। 
1 तथ्युरुषे तुल्या थंतूतीयासतम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्याः ६ | २ २। . 
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६ अ० | २ पा०। १ आ० | ४७ खूळ ] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ । २४६. 


पएयहृस्ती# ॥ ४२ ॥ | 
अहीने द्वितीया ॥ ६। २। ४७ ॥ 
अहीने इति किमर्थम्‌? कान्तारातीतः योजनातीतः{ । 
| अहीने द्वितीयानुपसर्गे ॥ १ ॥ 
अहीने द्रितीयानुपसगे इति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌- [ सुखं प्राप्त | सुमरा 
[ दुःखं प्राप्तः ] दुख'प्राप्तः] । 


तत्तर्हि वङ्कव्यम्‌ । यद्यप्येतदुच्यतेऽथवैतश्महीनग्रहणं न करिष्यते । इहापि 
कान्तारातीतः योजनातीत इत्यनुपसर्ग इत्येव सिद्धम्‌ ॥ ४७ ॥ 


प्र०--पुर्वनिपातानियमप्रसङ्गे त्यान्तस्य पूर्वनिपातार्थ वचनं, न तु जातिप्रतिषेधार्यम्‌। 'अजात्ये'ति 


तु वचनं च्यायसिद्वार्थाचुवाद एवेति भाष्यकारमताचुसारिण आहुः । 'तत्पुरुषे तुल्यार्थे त्यत्र 
प्रतिपदोक्तपरिभाषा कृत्येषु यदा नाभीयते तदा नियमार्यत्वमुच्यते। तदाश्रयणे तु विध्यर्थत्वान्षियमा- 
नुपपत्तिः, नापि 'पण्यगव' इत्यादौ प्रकृतिस्वरप्रसज्धः ॥ ४२ ॥ 

अहीने । थाथादिस्वरापवादो योगः । अद्दीन इति किमर्थमिति । प्रत्याख्यानाय प्रश्नः । 
कान्तारातीत इति । कात्तारं त्यक्तवानित्यर्थ 'द्वितीयाश्रिते ति समासः। हीनवाच्यत्र द्वितीया- 
न्तमिति थाथादिस्वरो भवति । सुखप्राप्त इति । अत्रापि थाथादिस्वरः । अनुपसगंग्रहणे चेह 
क्रियमाणे प्रतृद्धादिषु खद्वाश्ढशब्दों न पठितव्यः, आरूढशब्दस्य रोपसर्गत्वादेतत्स्वराभावे 
थाथादिस्वरेणान्तोदात्तत्वस्य सिद्धत्वात्‌ ॥ ४७॥ 


उ०--ञ्राह--इत्येत्यादि | यत्र सामान्यलक्षणेन समासे पूर्वनिपातानियमप्रातिस्तत्र तन्नियमार्थमिदं, स च 
गुंणक्रियावाचिम्यां समास एवेति अन्यत्रास्याप्रसकिरिति इत्यांशे न्यायसिद्धाथंक्थनमजात्येतीत्यथ:-] 
यंदे तु छचिक्रोज्य ओदन इत्यादौ समासो नेष्यते तद्दि स एव बाहुलकात्साध्य इति तेषामाशयः । 
यदा नाश्रीयते इति । श्रनाभयणमेवोचितमिति प्रामुकम || ४२ ॥ 

अहीने | 'तत्पुरुषे तुल्यार्थ'यनेन सिद्ध सूत्र व्यर्थमत आह--थाथादीति । हीनवाची ति । 
विभागबद्वाचीसर्थः ॥ ४७ ॥ 


क. समासस्य ६ । १ । २२३ 
1 यायघन्काजबित्रकाणाम्‌ ६ । २। १४४। १--कातित्त/पाठ:। . 
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गतिरनन्तरः ॥ ६। २। ४६ ॥ ` ` 
अनन्तर इतिं किमयम्‌ ? इह मा सूत्‌ अभ्युद्टतस्‌ उपसमाहतम्‌ । 
गतेरनन्तरग्रहमणनर्थकं गातिगेतावनुद।त्तवचनात्‌॥ १॥ 


गतेरनन्तरग्रहणमनर्थकृम्‌.। किं कारणम्‌ ? गतिगेतावनुदात्तवचनात्‌ । गतौ 
प्रतो गतेरनुदात्तत्वमुच्यते# तद्बाधकं भविष्यति । 
` तत्र यस्याप्रक्तिस्वरत्व तस्मादन्तोदातततप्रसङ्गः ॥ २॥ 
वित्र यस्यः गतेरप्रकृतिस्वरत्व॑ तस्मादन्तोदात्तत्वं प्राझोति । “अन्तस्याथघव्ङ्गा- 


का प्रण--गतिरनन्तर:] अनन्तर इति.किमर्थेमिति। कि व्यवहितगंतिनिवृत््यर्थम्‌, अथानन्त- 
रस्थवापुवेपदस्यापि गतेस्थाथा दिस्वरबाधनार्थ प्रक्ृतिस्वरविधानार्थम्‌, अथ क्वट्टग्रहणे गतिकारक- 
स्यापि ग्रहणमिति परिभाषाज्ञापनार्थमित्यनेकार्थ संभवांत्‌ प्रश्‍न: । अभ्युदृध्तमिति । कृदप्रह* 
शपरिभाषया क्तान्त:उद्रघृतशन्दे परतोऽभिशब्दस्यःप्रकृतिस्वरों मा भूदित्येवमर्थमनन्तरप्रहणम्‌। 
ननु चः क्रियमाणंऽप्यनन्तरग्रहणे ` प्राप्नोत्येव, उद्वधृतशब्दस्य. क्तान्तस्यानन्तर . एव हि गतिर्भव- 
तीति। अनन्तरग्रहणसामर्थ्याद्धातोरनत्तरो गतिराश्रीयत इत्यदोषः। : [ 
; - वद्बाधकमिति।. परत्वादिति भावः । तस्मादव्यवहितगतिनिवृतत्र्थमनम्तरग्रहणं न 
कर्तव्यम्‌। तत्र यस्येति। 'गतिर्गता'विति निघाते कृते अभेः प्रकृतिस्वरो नास्ति। तस्मात्त 
परस्योद्रवृतशब्दस्य 'सतिशिष्टत्वात्याथादिस्वरेणान्तोदात्तत्वं प्राप्नोति । तत्कथम्‌ ? उच्यते ॥ 
उद्रधुतशब्दै तांवत्समासस्तराव्ययस्वरकृत्स्वरथाथादिस्वरेषु प्रप्तेषु गतिस्वरस्ततोऽभेः समासे 
कृते कष्यान्तरप्राप्तस्थाथादिस्वर; प्राप्नोति, कृददग्रहणपरिभाषयोद्वधुतशब्दस्य क्तान्तत्वात्‌ । तथा 


हणसामथ्यी 


दु | न इति । $ “गतिगता!वित्यस्थासमासे ५म्युडरतीत्यवकाशः । 
समास5 म्युदुतमियते परतमान्निधात इति भाव: | तस्माव्यवहितेति । धातोव्य॑वेहितेत्यर्थः ॥ तत्कथमिति । 


सतिशिष्टत्वै कथमिति प्रश्नः । कृदूमहणपरिमाषयेति । यद्यप्यग्रे इयं शापनीयेति नाद्याप्येषा सिद्धा; छ 


तथापि व्याकरणान्तरपरसिद्ध्या 'पुयोगा दिति सूतमाष्योक्तलच्यानुरोधेन , च इयमपि लक्ष्यसंश्कारिकेति 


# गतिगंतो;८:॥:१॥ ७०। -- : be 
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~~~“ 


प्रकृतिस्वरवचनाद्वथनन्तोदात्तत्वम्‌ ॥ ३.॥ 


रकृतिस्वरवचनसामर्यदवघन्तोदात्त्ं न भविष्यंति । यदिः हि स्यात्‌ 
प्रकृतिस्वरवचनमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ ! 


प्रकृतिस्वरवचनं किमर्थमिति चेदेकगत्यथम्‌ ॥ ४ | 
__ प्रकृतिसरवचनं किमथोमिति चेदेकगत्यर्थम्‌ । यत्रैको गतिस्तदर्थमेतत्स्यात्‌- 
रकृतम्‌ प्रहृतम्‌ ॥ एवमर्थमेव तहोनन्तरग्रहएं कतव्यमत्र यथा स्यात्‌ । 
क्रियमाणेऽपि वा अनन्तरग्रहणेऽत्र न सिध्यति । किं कारणम्‌ ? 'गतिर- 


नन्तरः पूर्षपद प्रकृतिस्वरं भवतीत्युच्यते यश्चात्र गतिरनन्तरो - नासौ ूर्यपदं यश्च 
पूर्व नासावनन्तरः ॥ अपू पदार्थं तहीँद॑ वक्कव्यम्‌ । अपूवैपदस्यापि गते; प्रकरः 


LVS 


प्र०--ततस्तदपवादथाथादिस्वरप्रसङ्गः । । 

प्रकृतिस्त्ररवचनादिति । नांप्राप्ते थाथादिस्वरे गतिस्वर आरमभ्यमाणस्तद्वबाधकः । 
य एको गतिरिति। एकस्मिन्नेव गतावस्य बाधकत्वम्‌ । अभ्मुद्रधृतादौ तु कक्ष्यान्तरप्रापत्वा- 
त्याथादिस्वर एव सतिशिष्टत्वाद्वबलवत्त्वात्‌ प्राप्नोति । एवमर्थमेवेति। कक्ष्यान्तरप्राप्तस्यापि 
थाथादिस्वरस्य बाधनार्थमनन्तरग्रहणमित्यर्थः । यत्र ह्येक एव गतिस्तत्रानन्तरग्रहणस्य न प्रयोज- 
नमित्यनेकगतिसंनिधावप्राप्तस्य गतिस्वरस्यानन्तरग्रहणेन पुनः श्रुत्या प्राप्तिः क्रियते । क्रियमाणे 
ऽपीति । 'कुगतिप्रादय' इत्यत्र 'सुपे'ति निवृत्तं, 'सु'बित्यनुवर्तत एव, निष्कृतादिषु पदकायप्रसि-. 
यर्थम्‌ । तत्र युगपत्समुदायस्य सुबन्तत्वाभावात्समासस्याप्रसङ्गात्‌ क्रमेणासौ विवेयस्ततोऽभिः 
शब्दस्योद्रधुतशब्देन समासे सत्यभिशब्द ऐव पूर्वपदं नोच्छब्द इति पूर्वपदस्य - रतेः प्रकृतिस्वरे 
विधीयमानः सत्यप्यनन्तरग्रहण पूर्वपदत्वादुदो . न प्राप्तोतीत्यंर्थ: । 'अंपूबेपदार्थे तद्दीति । श्रृत्या 


3०--भावः । अग्रे त सूननक्ृतापि बोधिताश्रयणेत्येतावद्बोध्यत इति बोध्यम्‌ । कक्षान्तरप्रातत्वमुपपादयति-- 

तथा हीति । | 
उक्तमर्थभजानतः 'ध्रकृतिस्वरवचना दिति वचनमित्याइ--नाप्राप्ते इति ।; थाथादिस्वरस्य 
बाधनार्थंमिति । पुनर्त्रिधानद्वारेति भावः । पुनःश्रत्येति । वाक्यमेंदेन पुनार्विधानादम्युद्ध तमित्यत्र कक्षान्तर- 
प्रातः सतिशिष्टो$पि थाथादिखरो बाध्यत इत्यथः. । नन्वम्युदोयुंगपदेव क्तान्तेन समासेऽविशेधादू 

` ^ द्वयोरपि पूर्वपदस्वमस्येवेति शङ्कायां वास्तवमेव समाघानमाह--कुगतीति । सुबन्तससुदायस्थेति । गति-- 
` ` समुदायस्य गतिम्रहणेनाग्रहणादित्यपि` बोध्यम्‌। एवं च 'सुतरित्यनुवतते' इत्यादेरपयोगश्विन्यः । तदनः 


`:; १--य एको’ पा०। 
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a 


श्श्रै 


“~ 


तिस््रत्वं यथा स्यात्‌ । 

अपूर्वपदार्थमिति चेत्‌ कारकेऽतिप्रसङ्गः ॥ ५ ॥ 
. अपूर्पदार्थमिति चेत्कारकेऽतिश्रसङ्गो भवति । आगतः दूरादागतः । स यथैव 
गतिपूर्वपदस्य भवत्येवं कारकपूर्वेपदस्यापि प्रापनोति । 

. सिद्धं तु गतेरन्तोदात्ताप्रसङ्गात्‌॥ ६॥ 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? यत्तदन्तस्थाथघञ्क्वाजबित्रकाणामित्येत:गतेन प्रस- 

ङक्गच्यम्‌ | कि कृतं भवति? कृत्स्वरापवादोऽयं{ भवति । तत्र “गतिरनन्तरः इत्य स्या- 
वकाशः- प्रक्धेतम्‌ प्रहतम्‌ । 'अन्तस्याथघवक्वाजवित्रकाणा' मित्यस्यावकाशः 
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प्र०-प्रकरणं दुर्बलं बाध्यते । तत्र योगविभागः क्रियते ¦ गतिः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरो भवति । 
ततोऽनन्तरो गतिरपुर्वेपदमपि प्रकृत्येति । 

इदानीमतिप्रसङ्गमाह-अपूवैपदार्थमिति चेदिति। दूरादागत इति। अत्र कर्मणि 
क्तो विधेयः । तृतीया कर्मणी'त्यत इह कमंग्रहणाचुवर्तनात्कर्मवाचिनः क्तस्य ग्रहणम्‌ । अत्र 
थाथादिस्वर इष्यते । गतिस्वरश्चानन्तरग्रहणात्पराप्रोति । 

सिद्ध त्विति । थाथादिपूत्रे कारकोपपदग्रहणमेवानुवर्तते न गतिग्रहणम्‌, अस्वरितत्वात्‌ । 
ततश्च गतिस्वरः कृत्स्वरस्यापवादो न थाथादिस्वरस्य, तत्र दूरादागते कृत्स्तव्ररापवादयोगतिस्वर- 
थाथादिस्वरयोः प्रसङ्गे परत्वात्‌ थाथादिस्वर एव प्रवर्तते। अनन्तरग्रहणं त्वपुर्वपदार्थमभ्युद्दधुता 


re SN 


ee 


ड०-नुपृत्तेरेव तत्रत्यमाष्याल्लामाचच । ननु पूर्वपदाधिकारे सति कथमपूर्वपदार्थत्वमत श्राह-शनस्येति । ननु 
दार्थत्वं, प्रकृतमित्यादी चारिताध्योदत आह--तत्न योगेति | 
कर्तरि के एतदप्राति दर्शयति-वृतीयेति। उदाहरणे 'स्तोकन्तिक्रेति समासः । पञ्चम्या 
स्तोकादिम्य’ इत्यलुक । गतिस्वरः-श्राङस्वरः। 

' न थाथादिस्वरस्येति। एवं 'च थायादिस्वरेण न गतिस्वरः स्पर्धते इति भावः । तदाह 
तत्रेति । नन्वनन्तरग्रहणसामर्ष्यादम्युद्वते इत्वखाधवद्त्र थाथादिस्वरस्यापि बाघ; स्यादत आह-- 
अनन्तरम्रहणं खिति । श्रयं मावः-श्रनन्तरशब्दोऽननन्सरमंपेच्य प्रवर्तते, तत्रानन्तरो गतिरिव्युक्त 
ऽननन्तरोऽपिं गतिरेव प्रतीयते सन्निधानात्‌, ततश्षपूर्वपदार्यमप्यनन्तरग्रहणं गतिद्वयसमवधाने एवापूर्वप- 
दभूतस्यानन्तरस्य प्रकृतिस्वरं प्रापयतीति । तदाह--अभ्युद्धुतादावेबेति । न तु दूरादागतादावित्यथ॑ | 


( यायघञ्काजचित्रकाणाम्‌ ६ । २ । १४४ ) 
1 गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌; गतिरनन्तर4 यायघब्काजत्रित्रकाणाम ६ | २ । १३६ ४६ । १४४। 
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AAU ४ “““““““““४““४४४”४४७४४८<००००८००००८००० ०४४ काया कतात 
जवित्रकाणा'मित्येतञ्ववति विप्रतिषेधेन ।। अवश्य गतेस्तत्‌ प्रसङ्कृवयं भेदः प्रभेद 
इत्येवमर्थम्‌ । र 
एवं तहि योगविभागः करिष्यते# | “अन्तस्थाथघनजवित्रकाणाम? । तत 
कः, कान्तपुत्तरपदमन्तोदाचे भवति । अत्र कारकोपपदग्रहणमनुवतेते गतिग्रहणं। 
निवृत्तम्‌ । | 
अथवोपरिष्टाद्योगविभागः करिष्यते >: । इदमस्ति “सूपमानात्‌ कः? 'संज्ञाया- 
मनाचितादीनां' भ्रृद्धादीनां च? [ ६ । २। १४५-१४७ | इति । ततो वच्यामि 
'कारकात्‌' कारकाच 'क्वान्तमुत्तरपदमन्तोदात्त भवति । ततो 'दत्तश्रतयोरेबाशिषिः 
कारकादिति | . 


एवं च कृत्वा नार्थोऽनन्तरग्रहणेन । कथमश्युद्धृतम १ उद्‌ हरतिक्रियां 


प्र०--दावेव स्वरं संपादयति । प्रक्कतमिति । अवत्राशप्रदर्शनमात्रमेवानेन कृतमनन्तर इत्यस्य 
त्वम्युद्दवृतादिरवकाश: प्रदर्शयितव्यः । अवश्य गतेरिति। थाथादिसूत्रे$वश्यानुवत्त्यं गतिग्रहणमः 
न्यथा प्रभेद इत्यत्र कृत्स्वरेण घत्रो त्रित्त्वाद्धातोरुदात्तत्वं स्यादन्तोदात्तत्वं चेष्यते । एवं तर्हीति । 
थाथादिपूत्रात्‌ क्तप्रहणमपनीय पृथक्कर्तव्यम्‌ । गतिग्रद्वणं निवृत्तमिति । ननु 'विशुष्क' इत्यादौ 
कृत्स्वरेणीत्तरपदादयुदात्ततवं प्राप्नोति । 'शुष्कधृष्टा'वित्याद्युदात्तत्वविधानादन्तोदात्तत्व चेष्यते इत्या- 
शङ्क्य योगविभागान्तरमाह-कारकादिति । तत्र 'दुरायात' इत्यादो थाथादिस्वरेणेवान्तोदाः 


तत्वस्य सिद्धत्वात्कारकादित्ययं योगो 'गतिरनन्तर? इत्यस्य बाधको विज्ञायते । 

एवं चेति । 'कारका'दिति योगविभागे सति अनन्तरग्रहणं न कर्तव्यम्‌ । कथमितिं चेत्‌ । 
उच्यते । 'आगैत’ इत्यस्य गतिस्वरेणायुदात्तले प्रवृत्ते दुरशन्दस्य स्तोकान्तिकेति समासस्ततः 
कक्ष्यान्तरप्राप्त्या समासस्वरः प्राप्नोति । ततः कृत्स्वरस्ततः क्तस्वरः, इत्येवं क्तस्वरे सिद्धे 


उ०--अवकाशप्रदर्शनमान्रमिति । गतिस्त्ररस्यैवमाद्रिवकाश इष्येव विवक्षितोऽर्थो विशेषस्तु विमशं दशायां 
प्रतिपत्त' शक्यत इत्याह--अम्युद्धुतादिरिति। अन्तो दात्तस्वं चेष्यत इति | ‹याथादिस्रेणे'ति शेषः । . 
ननु पृथक क्तम्रहणाभावात्कथं योगविमागः स्यादत आह-थाथादिसूत्नादिति । ननु विशुष्क इति | 
अत्राकर्मकस्वेन कर्ृक्ान्तत्वाद्गतिस्वरो नास्ति । 'कारका'दिति योगविभागे यथेष्टसिद्विस्तथा दर्शयति 
तन्नेति | बाधक इति । ददुरादागत' इत्यादी । एबं शब्दार्थमाह--कारकादितीति । इदमुपलच्षेणम्‌) 
 गतिग्रहणनिवृत्तिपन्ने५पि इत॑ प्रत्युदः पूर्वपदस्वाचत्या गतिस्वरे इदुत्तरपदप्रकृतिखरेण सिद्ध ५नन्तरप्रहण 


कै थाथघञक्ताजबित्रकाणाम ६ । २। १४४।  गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ६। २। १३६। 
> कारकादूदततक्षतयोरेवाशिषि ६ । २ । १४८। 
७० { 
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२२४ श्रीमगवत्पतञ्ञलि [ गतिरनन्तरः 


बिशिनष्टि । उदा बिशिष्टामभिर्विशिनष्टि । तत्र “गतिरनन्तरः इति च ग्राप्तोति “गति- 
गतौ? [८। १। ७०] इतिच । गतिरनन्तर' इत्यस्पावकाशः--प्रकृतप्‌ 
ह॑तम्‌ । गतिगतावित्यस्यावक्राशः- अम्यु्ूरति उपसमादधाति । इह्ोभयं प्राभोति- 
अम्युद्धतप्‌ उपसमाहृतम्‌ । “गतिगता'वित्येतद्भवति विश्रतिपेधेन । 


एबं तहिं सिद्धे सति यदनम्तरम्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा 
परिभाषा कृदग्रहणे गतिकारकपूर्वैस्पापी'ति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनभ्‌ ? अवत- 
प्तेनकुलस्थितं त एतत्‌ | उदकेविशीण त एतत्‌ | सगतिकेन सनङुलेन [ च ] 


RSA 


प्र०-_कारकादिति सूत्रं नियमार्थमु । तत्र च गतिग्रहणमचुवर्तते । तेनायमर्थः 'कारकादेव परं 
गतिपुर्वपदं क्तान्तमन्तोद/त मिति । तेनाम्युद्ववृत इत्य/दौ परत्वाद्रगतिनिघाते उदात्तस्वरितानुवृत्त्या 
सर्वाचुदात्तस्य प्रकतिभावाभावे, थाथादिस्वरे च नियमेन निवर्तिते, कृत्स्वरेण उद एवोदात्त्वं 
भविष्यतीत्यर्थः । कथमिति । अपूर्वपदत्वादुच्छब्दस्य गतिस्वरो न प्राप्नोतीति तदर्थमनन्तरग्रहृणं 
स्यादिति मत्वा प्रश्नः । उद्धरतिक्रियामिति । अयमर्थः-उच्छब्देन पूर्वे हरतेः संबन्धादेक 
उद्रधृतशब्दयोः समासस्तत्रोच्छब्दस्य पूर्वपदत्वाङ्वति गतिस्वरः । पश्चादभिशब्दस्य समासेऽभे- 
गतिस्वरं बाधित्वा निघातेन भाव्यम्‌ । तत्र कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वबरेण उद एव गतिस्वरो भविष्यति 
नार्थोऽनन्तरग्रहणेन । अथव्रोद्धर तिक्रियामित्यादिनाभेर्गतित्वं प्रतिपाद्यते । 


एवं तहींति । परविप्रतिपेधमनपेक्ष्य व्यवहितगतिनिवृत्तयर्थमनन्तरग्रहणं क्रियते । यदि 
च कृद्दग्रहणपरिमाषा न स्यात्‌, ततः कान्त उत्तरपदे गतेः स्वरो विधीयमानो व्यवहितस्य न 
प्राप्नोतीति कि तन्िवृत्तयर्थनानन्तरग्रहणेन ? तत्कृतमेतां परिभाषां ज्ञापयति । परिभाषाज्ञापनार्थ- 
मेव च परविप्रतिपेधो नापेक्ष्यते । ननु च इृद्धप्रहणे गतिपूर्वस्यापि ग्रहणं ज्ञाप्यतां, कारकपूवंस्य 


rs 


ee 


SS 


SNS ५०" 


NaS १०० 


ड०--मतर्थक्रमेवेत्यपि भोध्यम्‌ । क्तस्वरः-थाथाध्रजिश्यन्तो दात्तत्बम्‌ | गतिपूर्वपदमिति । 'गतिकारको- 
पपदा दित्यत एकदेशे स्वरितत्वप्रतिशया पञ्चम्यन्तगतिग्रहणानुब॒त्यायमथों लभ्यते । ननु परत्वान्निघातेऽपि 
पुनःप्रसङ्गविश्चानादूगतिरनन्तर इति प्रकृतिस्वरः स्यादत आह-उदात्तस्वरितेति । ननूरून्यायेनाम्युद्ुतस्य 
सिद्धेः प्रश्‍नानुपपत्तिरत आह-अपूवंपदत्वादिति । युगपदूद्वाम्यां समास इत्यभिमानः । क्रमेण समासप्रदृत्त्या 
स्वरासिद्विरित्याह-अयमर्थ इति । अभेगंतित्वमिति | उद्वरणक्रियाविशेषणत्वात्‌ | तेन गतिनिघातप्र- 
वृच्युपपत्तिदेशिता । श्रत्राद्यव्याख्यान मेव युक्तम्‌ । 


परविप्रतिप्रेधमनपेत्येति । क्खि भपूर्यप्रतिषेधमपेच्येःति पाठः । एवं चाम्युद्धुतमित्यादी 
'ग्रतिरगंता'वित्यतः पूर्वविप्रतिपेधेन 'गतिरनन्तर' इति प्रगृत्तेव्यबहितनिवृत्यर्थमनन्तरग्रहणमित्यर्थः । 
वस्तुतो यदामिशब्दः पादादौ तदा 'गतिर्गता' वित्यस्य प्रवृत्तिरेव नेति तत्र व्यवहितनिदृत्त्यर्थमनन्तर- 
` ग्रहणमिति भाष्याशयः । ब्यवहितस्य नेति। उद्‌धृतशब्दस्य क्लान्तत्वाभावादिति भावः । सैवाभ्यनुज्ञायत 
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NSN २” ५९” 


समासः सिद्धो भवति ॥ ४६ ॥ 
तादी च निति कृत्यतौ ॥ ६ । २। ५० ॥ 


 कृद॒गरहणं किमर्थम्‌ ? यथा तञ्चारादिग्रदणं कृद्विशेषणं ` विज्ञापेत--तकारादौ 
निति कृतीति | अयाक्रियमाणे कुदग्रहणे कस्य तकारादिग्रहएं विशेषणं स्यात्‌ ? 
उत्तरपदविशेषणम्‌ । तत्र को दोषः ? इहैव स्पात्‌ू-प्रतरिता प्रत॑रितुम | इह न 
स्यात्‌-प्रर्कता प्रकठुम्‌ । हु 
: तादौ निति कृद्‌ प्रहणानर्थक्यम्‌ ॥ १ ॥ 
तादौ निति कुइग्रहणमनर्थकम्‌ । क्रियमाणेऽपि कृदग्रहशेऽनिष्टं शक्यं 
विज्ञातुम्‌ -“तझरादाचुत्तरपदे निति कृती'ति | अक्रियमाणे चेष्टम्‌--निद्यस्तकारा- 
दिस्तदन्त उत्तरपद” इति । यावता क्रियमाणेऽप्यनिष्टं विज्ञायतेडक्रियमाण चेष्टम्‌; 
अक्रियमाण एवेष्टं विज्ञास्यामः । 
कृढुपदेशो वा ता्र्थमिडरथस्‌ ॥ २॥ 
कुदुपदेशे तहिं तद्यर्थमिडरथ कृप्रहणं कतव्यम । 'कुटुपदेशे यस्तकारादिः रित्येचं 


प्र०--कथं ज्ञाप्यते ? उच्यते । पूर्वाचायेस्तात्रदेषा परिभाषा पठिता, इह॒ त्वनन्तरग्रहणेत सेवाम्य- 
चुज्ञायते ॥ ४९॥ 
तादौ च । गतेः स्वरविधानात्क्रियायोगे गतिसंज्ञाविधानात्तकारादिः कदेव संभवति नान्य 
इति मत्वाह-कद्ग्रहणं किमर्थमिति । यथेति । 'निती त्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिभापया तदन्तः 
स्योपस्थानात्तस्यैव तकारादित्वं विशेषणं स्यात्‌ । ढृदरप्रहणे तु श्रुतस्य तादित्वं विशेषणं विज्ञायते। 
तादौ नितीति। यथा ‘उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वाः दित्यत्र विशेषणविशेष्यभावे कामचारा- 
दसंयोगपुर्वग्रहणेनोकारो विशेष्यते, न तु प्रत्ययस्तथेहा/प तादिग्रहणेन निद्विशेष्यते, न तु 


तदन्तमु । 
कृदुपदेशे वेति। वाशब्दस्तद्यर्थ । कृतामुपदेशः शासन तत्र यस्तादिरिति प्रत्ययां 
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उ०--इति । एकदेशानुमतिद्वारा कृस्ना परिमाषा ज्ञाप्यत इत्यर्थः || ४६ ॥ 


तादौ च । ननु प्रमृत्तिकेत्यादावक्नन्रिव्यर्थ दूग्रदणं स्यादत थ्राह-गतेरिति । तिङां तु 
नित्त्वस्थैवाभावादिति मावः । प्रत्ययप्रहणपरिभाषयेति_। श्रताविति पर्युदासेन नितः प्रत्ययस्यैव ग्रहणादिति 
भावः । अनिष्टमिति । नित्कृदन्ते तकारादाबुत्तरपदे इत्यर्थरूपम्‌ ॥ नन्वसति कृदूगरहणे प्राधान्यात्तदन्त- 
विशेषणतैव युक्ता न तु प्रत्ययविशेषणतेत्यत ्राह-यथोतश्चति । “गुणः कृतास्मसंस्कार' इति स्यायादिति 
भावः । पूवंप्रयोजनस्य दूषितेन वाशब्दो5सज्ञतो उत आाह-तह्य थंमिति। उपदेशः शाशे्नमिति | करणुब्यु- 


§ क्षेपे २। १।४७। 
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२२६ श्ीभयवत्पतञ्ञक्षिविरचितं [ अनिगन्तो ऽञ्जतौ 


यथा विज्ञायेत । किं प्रयोजनम्‌ ? इडर्थम्‌ । इडादावपि सिद्धं भवति । प्रेलबिता 
्रसावितुम्‌ ॥ ५० ॥ 
अनिगन्तोऽञ्चतो वप्रत्यये ॥ ६। २। ५२॥ 
अनिगन्तप्रकृतिस्वरत्वे यणादेशे प्रकूतिस्वर भावप्रसङ्गः । १ ॥ 


अनिगन्तप्रकृतिस्वरत्वे यणादेशे प्रकृतिस्त्रभाबः प्राप्नोति | प्रत्यडः त्यजो 
प्रत्यञ्चः | अनिगन्तवचनमिदानीं किमर्थं स्यात्‌ ? 


अनिगन्तवचनं किमर्थमिति चेदयणादिष्टाथेस्‌ ॥ ९॥ 


अयणादिष्टार्थमेतत्स्यात्‌ । यदा यणोदेशो न | कदा च यणादेशो न ? यदा 
शाकलम्‌ । 
उक्तं वा ॥ ३॥ 
किम्रुक्रम्‌ ? समासे शाकलं न भवतीतिः । 
यत्र तश्चश्चतेरकारो लुप्यते । प्रतीचः प्रतीचा । चुस्वरस्तत्र बाधको भवि- 
ष्यति{ । अयमेवेष्यते । वच्त्यति ह्येतच्चोरनिगन्तोऽञ्वतौ वप्रत्यय इति; । 


“हो 


प्र०-क्वद्दग्रहणमित्यर्थः ॥ ५० ॥ 

अनिगन्तो । अनिगन्तेति । 'प्रतीचे'त्यादावर्थवदनिगन्तग्रहणमिति प्रत्यडित्यत्र 
यणादेशे कृतेऽनिगन्तत्वाञ्रकृतिस्वरप्रसङ्गः ॥ अनिगन्तवचनमिति । 'प्रतीच' इत्यादिषु 
चुस्वरेण भाव्यमिति अनवकाशमनिगन्तग्रहणं मन्यते । 


वततितितितितितितितितितिम्ितिमसतिमीवविजििलिरि1210101001001010100 1100 000 0 0 0७ 0 0 ७ 0 ७ ७ ७ ३ ७ 5७ ७ ७ ७ 5 5 ४ ७ ७० ३७ ३३ ० ७००४ ७ ७७७७ ३० ७७३७७७७ ०७०० 
 उ०--भ्सेति भावः | एवं च कृच्छब्देन कच्छार्र॑ लक्ष्यते इति तात्पर्यम्‌ ॥ ५० ॥ 


अनिगन्तो | ननु भ्रनिगन्तग्रहणसामर्थ्याद्यणादेशेऽपि प्रतिषेधः सिद्धोऽत आह-प्रतीच 
' स्यादाविति | यणादेशे इति | शरन्तरङ्गर्वादिति मावः । चुस्वरेणेति । लुप्ताकारनकारेऽञ्चतौ परे विघानेन 
र सतिशिष्टत्वाचाविति पूवंपदान्तोदात्ततेनेत्यथः । माष्ये--उक्तं वेति । 'अनिगन्ते'सेतदपेच्षया विकल्पः । . 


१-- प्रलपिता प्रलपितुम्‌? पा० । के इकोऽसवरण शाकल्यस्य हृस्वश्च ६ । १ । १२७ । 


1 सिन्नित्यसमासयो: शाकलप्रतिषेध; ६ । १| १२६ वा० १ | { चो ६।१।२२२। 
§ ६। २। ५२ वा० ४ | 


~ 
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यत्तहिं न्यध्यो; प्रकृतिस्वरं शास्ति । एष हि यणादिष्टाथे आरम्भ | एतः 
दप्ययणादिष्टायमेव स्यात्‌ । यदा यणादेशो न | कदा च यणादेशो न? यदा 
शाकलम्‌ । उक्तं वा । किमुक्तम्‌ ? समासे शाकलं न भवतीति । यत्र तहचतेरकारो 


जप्यते । अधीचः अधीचा । चुस्वरस्तत्र बाधको भविष्यति । अयमेवेष्यते । 
वच्यति ह्येतच्चोरनिगन्तोःव्वतौ बग्नत्यय इति; । 


यत्त नेरेव प्रकृतिस्वरं शास्ति | एष हि यणादिष्टार्थं आरम्भः । एतदप्य- 
यणादिष्टाथमेव स्यात्‌ । कथम्‌ ? अकृते यणादेशे पूर्वपदप्रञ्तिस्वरत्वे कृत ‘उदात्तः 
स्रितयोर्यशः स्वरितो ऽतुदात्तस्य’ [ ८ । २। ४ ] इत्पेषस्वरः सिद्धो भवति । 
न्यङ | तस्मात्सुषटरच्यतेऽनिगन्तप्रकृतिस्वरत्वे यणादेशे प्रकृतिखरमावप्रसङ्ग इति | 


प्र०--थत्तहिं न्यध्योरिति । 'न्यध्योरेव कृते यणादेशे प्रकृतिस्तरो नान्यस्येति नियम 
आश्रीयते । यत्र तहींति । अघीचेत्यादावित्य्यः ॥ यत्तहि नेरेवेति। निशब्दस्येकाच्त्वात्‌ “नीचाः 
इत्यादौ चुस्वरस्य प्रङ्गतिस्वरस्य च विशेषो नास्ति | एष हि यणादिशर्थ इति। ननु 
नेर्यणादेशे कृते5नच्कत्वात्कस्य स्वरः १ एवं मन्यते । यत्र यण भविष्यते तस्मिन्विषये5न्तरङ्गमपि 
यणं बाधित्वा पुवं नेः स्वरो भवति । एवं प्रत्यडादिष्वनिगन्त इति प्रतिषेधो भविष्यति, 
पश्चाद्यणादेशः । पतद्पीति । वचनसामर्थ्यादक्ृत एत्ान्तरङ्गे यणादेशे निशब्दस्वरो भवति। 
यणि कृते स्वरभाजोऽभावात्‌ । प्रत्यङादिषु तु यणादेश एवान्तरङ्गत्वात्‌ प्राप्नोति । तस्मादिति। 
न च यणादेशस्य स्थानिवद्भावोऽस्ति, पूर्वपदप्रकतिस्वरविधानादपुर्वविधित्वात्‌ । 


UN 


उ ०-_अयमेवेष्यत इत्यस्यायमेव चुस्वरस्य बाधक इष्यते न स्वस्य चुस्वर इत्यर्थः । तत्र बीजमाइ-- 
वच्यति ह्येतच्चोरनिगन्तेति । एवं 'च परत्वापप्रप्तस्यास्य निइत्तयेडनिगन्तग्रहणं चरितार्थमिति यणादेशेऽपि 
सरः प्राप्तोत्येवेति माव; । ग्रथ ज्ञापकार्समाघातुमाइ-यत्तहि न्यध्योरिति । तदुव्याचष्टे- न्यध्योरेवेति | 
यणि सति श्रनिगम्तखेन पूर्वणेत्र सिद्वावयमारम्मो नियमाथ इति भावः । अधिशन्दान्नेः को विशेषोऽत 
आह--निशव्दस्येति । भविष्यत इति । प्राप्स्यते इयथः । “भविष्यती'ति क्चित्पाठः । ननु नेरनिगन्त 
इति प्रकतिखरेणासिद्वावस्य यणादिष्टार्थत्रे प्रकृते किमायामत आह--पवं प्रत्यङादिष्विति । श्रत्रापि 
तद्वद्यणुं बाधित्वा प्राप्तः खरोऽनिगन्त इति प्रतिषिध्यते । ततः कृदुत्तरपदप्रकृ तिखरे पूर्वस्य निघाते 
उदात्तस्वरितयोगिस्वाभावान्नेतसस्वरप्वृत्तिरिती्टसिद्विरि्यर्थः । निग्रहणेनान्तरङ्ञादपिं पूरये खरप्रतत्तिरिति 
सामान्येन शाप्यत इति तात्पर्यम्‌ | नन्वयणादिष्टार्थ्वेऽपि तेनेव न्यायेन प्रत्यङादिषु स्वरसिद्धे रुक्तत्वात्को 
दोष इत्यतो वैषम्यमाह--वचनसामथ्योदिति । अपूर्वविधित्वादिति । तत्सहितस्य पूर्वपदत्वेनानादिष्टादचः | 
ूर्वविधित्वामावादिति भावः । भाष्ये-तस्मात्सुष्टिति पूर्वपच्ः समीचीन एव । समाधिस्तु सुकरत्वान्नक्तो 
वार्तिकङ्कतेति भावः। स च नैन्द्रस्येति निषेधेन खरसन्धेः पूर्व पूर्वोत्तरपदनिमित्तकायशापनरूप इति 
बोध्यम्‌ | | 

¶ न्यधी च ६। २। ५४३ १-भविष्यतिः पा ` 
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चोंरनिगन्तोंऽञ्चतो वप्रत्यये ॥ ४ ॥ 
चुस्वरादनिगन्तो5च्वतो वप्नत्यय इत्येष स्वरो भवति.विप्रतिषेघेन । चुस्वरस्या- 
वकाशः{-द॒धीचः परय । दधीचा दधीचे । अनिगन्तोञ्चचती वप्रत्यय इत्यस्या- 
वकाशः-पराङ पराजी पराश? । इहोभयं प्रामोति-अवाचा अवाचे अनिगन्तोऽञ्चतौ 
वप्रय इत्येतद्भवति विप्रतिषेधेन । 
न वा चुस्वरस्य पूर्वपदप्रकूतिस्वर भाविनि प्रतिषेधादितरथा 
हि स्ोपवाद ॥ 9 ॥ 

न वेतद्विप्रतिपेधेनापि सिध्यति । कथं तहिं सिध्यति ? चुस्वरस्य पूेपदप्रकृति- 
स्वरमाबिनि प्रतिषेधात्‌ । चुस्वरः पूर्वपदभरङ्ृतिस्प्ररभाविनः प्रतिपेध्यः | इतरथा हि 
सवापवादश्चुस्ररः । अक्रियमाणे हि ग्रतिपेधे सर्वीपबादोऽयं चुस्वरः | कथम्‌ ? 
प्रत्ययस्वरस्यापवादो “नुदात्तौ सुप्पितौ [ ३ । १ । ४ ] इति । अनुदात्तौ सुप्पिता- 

वित्यस्पोदात्तनिवृत्तिसर;# । उदात्त निवृत्तिस्वरस्य चुस्त्ररः । स ययैवोदात्तनिवृत्ति- 
स्वरं बाधत एवमनिगन्तस्त्ररमपि बाधेत । 

यदि तावत्सङ्ञयातः साम्यप्रयमपि चतुर्थः । समासान्तोदात्तत्वस्यापवादो5- 
व्ययस्नरः | अव्ययस्वरस्य कृत्खर; । कृत्स्वरस्यायमू]. । उभयोश्चतुर्थयो युको 
विप्रतिषेधः । 

सतिशिष्टसतहि चुस्वरः । कथम्‌ ? चावित्युच्यते । यत्रास्यैतररूपस्‌ [ भवति । 
के चास्येतररूपं भवति ? | अजादात्सवैनामस्थानेऽभिनिवृत्तेऽरारलोपे नकारलोपे च 


प्र०--यदि ताबदिति । सर्वापवादत्वं चुस्वरस्य निवर्तयति । लक्षणगणनायां द्वयोरपि 
चतुर्थत्वमित्यर्थ:। अव्ययस्वर इति । तलुरुषे तुल्यार्थेति प्रक्कतिस्वरः । इह च गतिग्रहण- 
मनुवर्तते । सतिशिष्ट इति । ततः सर्वापवाद एव चुस्वरः । 
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उ०--नन्वनव्ययविषये5यं चचरिताथोऽत आह-इह च गतिम्रहणमिति । तेन पूर्व॑पदप्रकृतिखरा- 
पवादकृत्स्वरापवादत्वमस्य युज्पत इत्याशयः। ततः सर्वोप॒वाद एवेति । सतिशिष्टतया सर्वेबाघक्ध्वं 
वार्तिके विवक्षित न तृत्सर्गीपवादभावेनेति भावः । भाष्ये पूर्व पद॒प्रकृतिस्वरभाविनीत्यस्थायमर्थ:-- 
पूवपद्पक तिस्वरस्य भावः सत्ता यत्रास्तीति | 


१ चौ६।१।२२२। % अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६ | १ । १६१।. 
| 1 समासस्य ६ | १ । २२३; तत्पुरुषे तुल्याथेतृतीयासत्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाझत्याः; गतिकार* 
कारकोपपदात्‌ कृत्‌; अनिगन्तोऽञ्चतौ वप्रये ६ । २ । २; १ ३३; ५२। .. १» छचिन्न। 
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[ कृते ]; । तत्मात्पुष्ट्च्यते “न वा चुखरस्य पूरवेपदप्रक तिस्वरभाविनि ग्रतिषेधा- 
दितरथा हि सर्वापवाद' इति | 
ः विभक्कीषत्स्वरात्कुत्स्वरः ॥ ६ ॥ 
विभक्रिसवरादीपत्स्वराच कृत्स्वरो भवति बिप्र तवेधेन$ । विभक्रिसवरस्यावकाश!- 
अचशौएडः स्रीशोएड! । कृत्सरस्यावकाश!-इ्मप्रत्रश्ननः [ पलाशशातनः ] । 
इहोभयं प्राझोति-पूर्वाह्वेस्फोटकाः अपराह्ेसफोटका; । ऋत्खरो भबति विप्रतिपेधेन । 
इपत्स्वरस्यावकाश!-ईपत्कडारः ईपत्पिज्नलः । कुत्स्वरस्य स एव । इह्दोभयं 
्रा्ञोति-ईप मेदः । कृरस्मरो भवति विप्रतियेथेन । 
चिःस्वराद्वारिस्वरः ॥ ७॥ 
चित्स्वराद्वारिस्वरो भति विप्रतिपेधेन# | चित्स्वरस्य प्रकाश; -चलन; चोपनः | 
हारिस्वरस्यावकाशः-याङ्वि दवश्चः बैयक्रिणहस्ती । इहोभयं प्राप्नोति-पितृगव३ मावृ- 
गर । हारिस्वरो भवति विप्रतिपेधेन । 
कृत्स्वराच्च ॥ = ॥ 
कृत्स्वराच हारिस्वरो भवति बिश्रतिमेेन । कुत्खरस्यावक्ाशः-इव्मप्रव्रश्नन; 
[ पलाशशातनः ] । हारिस्वरस्य स एव । इहोभयं ्रान्ञोति-अन्षेहृतः बाडवहाय) । 


SAAN NN 


्०--कृत्स्वरादिति। पुर्वविप्रतिषेधोःत्र विवक्षितः। चदधत इति। अनुदाहरणमेतदित्याहु:। 
अत्र हि तृतीया कर्मणी'त्यनेन कृत्स्वरापवाद: पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं प्राप्नोति । तत्परत्वादेव 
हारिस्वरो बाधते । 


उ०-माष्ये-ईपस्स्वरादिति । 'इघदन्यतरस्या 'मिति बिहितादित्यर्थः। पूर्वपदगरकृतिस्वरविघायकमेतत्‌। . 
“श्रद्ृह्ृत' इत्यत्र तृतीयासमास इस्याशयेनाह-अनुदाहरणमेतदित्याहुरिति । श्रत्रारत्रिबीजं तु 


सप्तमीसमासे दोषाभावः, श्रक्षविषयह्ृतोऽशः सर्वथा देय इत्या'चार इस्यत्रापि हारित्वसत्वादियन्ये । 


| श्रचः; अनिदितां हल उपधायाः विङिति ६। ४। १३८; २४। 

§ तस्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया ०; ईषइभ्यतरस्याम्‌; गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ ६। २। २; ५४; १३६ । 
१- इद चिन्न । २--'स्फोटकः' पा० । 

# वितः ६। १। १६३; सप्तमीहारिणौ धम्येऽहरणे ६ । २। ६५ | 


† गोरतद्धितलुकि ५। ४ । ६२। 
¶ गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌; सप्तमीहारिणौ धभ्येऽहरणे ६।२। १३६; ६५। 
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ANNAN >” 


न वा हरणप्रातिषेधो ज्ञापकः कृत्स्वराबाधकत्वस्थ ॥ ६॥ 

न वार्यो विप्रतिषेधेन । कि कारणम्‌ ! हरणग्रतिषेधो ज्ञापकः कृत्स्वरावाधक- 
त्वस्य । यदयमहरण इति प्रतिषेघं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यो “न कृत्स्वरो हारिस्वरं 
बाधत इति । । 

' नेतदास्ति ज्ञापकम्‌ । 'अनो भावकर्मवचनः’ [ ६ । २ । १५० |इत्येतरिमन्त्राप्ते 
तत एतदुच्यते । 

यदेवं साधीयो ज्ञापकमू-"कृत्स्वरस्य,पगादो5नो भावकर्मवचन’ इति । बाधकं 
किलायं बाधते किं पुनस्तं [ न वाधिष्येते ] । 

युक्कस्वरञ्च ॥ १० ॥ 

युक्कस्ररशच कृत्स्वराद्भवति .विग्नतिषेधेन; । युक्कस्परस्यावकाश!-गोवल्लवः 

प्र०--न कृत्स्वर इति । परोऽपीत्यर्थः । अनो भावकर्मवचन इति । ग्रनेनान्तोदात्तत्व 
विधीयते । कर्मवाची हरणशब्दः | वाडवहरणमित्युदाहरणम्‌ ॥ किं पुनस्तमिति । कृत्स्वरः 
मित्यर्थः । तस्मादहरण इति प्रतिषेधो येन केनचिल्क्षणेन प्राप्तस्य स्वरस्य हारिस्वरो बाधक 


इति ज्ञापयतीत्यर्थः । 
युक्तस्वरश्चेति । पूर्वपदादयुदात्तत्वम्‌ । अत्रापि पूर्वविप्रतिषेधो विवक्षित: । गोसंख्य इति । 


२४४ 


NNN, 


उ०--बाधकत्वे बीजमाह-- परो ऽपीति । दारिस्वरः- श्ादरु दात्तश्वम्‌। कर्मवाचीहरणशब्द इति 
'करणवाची ति तु छाचित्कोऽपपाठः | भावकर्मवाच्यने एव तखप्रत्तेः | अत एव कृत्स्वरस्य इध्मप्रत्रश्नन 
इत्यवकाशो भाष्योक्तः सङ्गच्छते । कर्मणि च येन संसशी'दिति बहुलग्रहणाद्वा कर्मणि ल्युर्‌ । करणे 
त्वयोसज्ञतिः । ग्रश्वानां बीजनिषेकादुत्तरकालं यत्‌ शरीरपुष्टधर्थ दीयते तद्वि हरणमुष्यते, हार्यं इति 
वव] वाडवो-जीजाश्वः । 'कृत्स्वरे हारिस्वरवाधकत्व॑ यस्परत्वादापतं तदमावोऽहरण इति प्रतिपेधेन 
शाप्यते? इत्युक्ते पर श्राह-नैतदस्ति ज्ञापकमिति | शापकत्वामावमुपपादयति-अनो भवेति | यतः कस्स्वरे 
प्राप्ते हरणोत्तरपदेऽपवादतयानो भावेति प्राप्नोति । चत पुतदिति .। तपप्राप्यनन्तरम्‌ । एतत-'सप्तमीहारिणौ 
ह इत्युच्यते इत्यर्थः । एवं च तस्यात्राघकरवञ्ञापन संमत्रेऽपि कुरस्वरस्याबाधकस्वञ्ापनासंभव 
इति भावः । 
` समाघत्ते-यद्येवं साधीय इति। परस्यानोभावेत्यस्वैतदवाधकत्वे जञापिते5थौदस्य तदूवाघकत्वं 
फलितमित्याशयेनाइ- बाधक बाधते किं पुनस्तमिति | श्रयं मावः--पू्वविप्रतिषेधेन हि अस्य तदूबा- 
घकत्व वाच्यम्‌ । तत्र सामान्यत एवं कृद्विषये प्ःसस्य सर्वस्य परस्वरस्य पूर्वविप्रतिषेयेनायं स्वरो बाधक 
इति कल्प्यत इति । तदाह--तस्मादिति | 
।। पू्वपदायुदात्तख्वमिति । 'युक्ते चे'्यनेन । युक्तवाचिनि समासे पूर्वपदमाचुदात्तमिति तदर्थः । 
वल्लवादयः शाब्दा गवादीनां पालके वर्तन्ते । युक्तशब्देन तत्पर उच्यते | गाः संचष्ट इति गोसङ्घथः । 


§ सप्तमीदारिणो घम्यैडहरणे ६ । २ | ६५ | १- इद चिन्न | 
‡ युक्त चच; गतिकारकोपपदात्‌ इत्‌, ६ । २। ६६; १३६ । 
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अशवरलव) । कृत्स्वरस्य स एव । इहोभयं प्राप्नोति-गोसङ्कथः पशुंसङ्कयः । अश्व॑- 
सह्यः । युक़्स्वरो भवति बिग्रतिषेधेन || ५२ ॥ हठः 


उपमान शब्दार्थध्रक्कतावेव ॥ ६ । २ । ८०॥ 


उपभानमिति किमथेम्‌ ? शब्दायप्रकृतावेवेतीयत्युच्यमाने पूर्वेणातिप्रसक्तमिति$ 
कत्वा नियमोऽयं विज्ञायेत । तत्र को दोष; ! इह न स्यात-पुष्पहारी फलहारी । 
उपमानग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । | 


अथ शब्दा्थग्रहणं किमर्थम्‌ ? “उपमानं प्रकृतावेवे!तीयत्युच्यमान इहापि 
प्रसज्येत-युकवन्ची वृकप्रेद्ी । शब्दार्थग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 


अय प्रकृतिग्रहणं कविमर्यम्‌ ? शब्दार्थप्रकृतिरेव यो नित्यं तत्र यथा स्यात्‌ । 
_ इह मा भूत्‌-कोकिलाभिव्याहारी [ गे्देमोचारी ] । 


AANA NA I AAAI A AAAI 
प्र० नन्वत्र थाथादिस्वरः प्राप्नोति न कृत्स्वरः । एवं तहि मूलम्राप्षिमाभित्योक्तमित्यदोषः॥५२॥ 


उपमाने । उपमानमिति किमर्थमिति । योगविभागकरणसामर्थ्याच्छिष्टप्रयोगाचीप- 
मानमेव नियभ्यत इति प्रश्नः । इतरः सत्यपि योगविमाग इष्टा व्यवस्था न लम्मते, लक्ष्यानुसरणे 
च प्रतिपत्तिगोरवप्रसङ्ग इत्याह-शाब्दार्थ प्रक्ततावेवेति । 


अथ शब्दार्थम्रहणमिति | प्रङृतिग्रहणादेव विशिष्टाथा प्रक्ृतिग्रहीष्यत इति प्रश्नः | 
इतरस्तु ढुज्ञानो विशेष इति मत्त्वाह-डपमानमिति । बुकबञ्चीति । वृक इव वच्चतीति 


ड०--समि ख्य’ इति कः । गोगणनतत्पर एवमुच्यते । मूलप्रासिमिति । विचारेण तु थायादिस्वरादितिं 
प्रसेतव्यमित्यर्थः ॥ १२ ॥ 


उपमानं । उपमानवाचि पूर्वपदं शब्दार्थकधातुप्रकृतिकणिन्यन्ते एवोत्तरपदे आ्राद्युंदात्तमिति तदर्थ: । 
ननूपमानविषयनियमलामाय तर्दवश्यकमंतं अआहृ--योगविमागेति । 'णिनीलनेने'ति शेषः । यदि तंसैवं 
नियमः स्यात्‌ 'णिनिशब्दार्थप्रकृता!वित्येकयोगसेत्र कुर्योदित्यर्थः | विशेषो दुर्शेग्रो$त आंह--शिष्टेतिं । 
मन्दबुद्‌ध्यनुग्रहार्थमुपमानअ्रहणमित्युत्तराशयः । प्रकृतिप्रहणादेवेति । प्रकृति विना णिनो$संमवेनानर्थक॑ 
तदिति तत्सामथ्यौद्विशिष्टाथंप्रकृतिग्रहणमिति भावः । कृत्स्वर एवेति । कृत्स्वरे प्रात एव णिनीत्यारम्मादिति 
भाव; । उपसगमन्तरेशेति । शब्दार्थ इत्येव शब्दार्थके शिन्यन्ते उत्तरपदे इत्यर्थे कृदूग्रहणपरिमाषया 


१-उपमातग्रहणं' पा० । # णिनि ६। २। ७६। 
२-कचिन्न। 253 
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DSSS 


अयैवकारः किमर्थः १ नियमार्थः । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सिद्धे विधिरार- 
+्यभाणोऽन्तरेशैवकारं नियमार्थो भविष्यति । इष्टतोऽवरधारणार्थस्तर्हि । यैवं विज्ञा 
येत-“उपमान शब्दार्थप्रकृतावेबे!ति । मेवं विज्ञायि-'उपमानमेब शब्दाथेग्रकृता'- 
विति । शब्दार्थप्रक्ृतो ह्य पमानं चालुपमानं चाद्युदात्तभिष्यते | साध्वध्यायी बिल- 
म्बिताध्यायी || ८० || 
दीधकाशतुषश्राष्टूवटं जे ॥ ६। २। ८२ ॥ 
जे दीर्घाद्बहृचः ॥ १ ॥ [ 
जे दीघीन्तस्यादिरुदात्तो भवतीत्येतस्मादन्त्यातपूर्वे बह्दचः [ ८३ ] इत्येत- 
द्भवति विग्रतिषेधेन । जे दीघोन्तस्यादिरुदात्तो भवतीस्यस्यावक्राश्‌+-कुटीजः शमीज! । 
/अन्त्यात्पूव बह्वच' इत्यस्यावकाशः-उपसरजः मन्दुरजः । इह्दोभयं प्राम्ञोति-आम- 
लकीजः बलभीजः । अन्त्यातपूर्वं बह्वच’ इत्येतद्भवति विप्रतिषेधेन | ८२ ॥ 


न भूताधिकसञ्जीवमद्राइ्मकजलम्‌ ॥ ६ । २। ६१ ॥ 
आघदुदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्युपसङ्कयानम्‌॥ १ ॥ 


आदयुदात्तप्रकरेंणे दिवोदासादीनां छन्दस्युपसङ्कयानं कतेव्यभ्र्‌ । दिवोदासाय ` 
गायत वध्र्यश्वाय दाशुषे | ६१ ॥ 


अन्तः ॥ ६।२।९२॥ सर्व शुणकारस्न्ये ॥ ६। २। ९३ ॥ 
सबेग्रहणं किमर्थम्‌ ? “शुशक्ारस्यः इतीयत्युच्यमान इहापि प्रसञ्येत-परम- 


प्र०--'कर्तर्युपमान? इति णिनिः । कृत्स्वर एवात्र भवति । शब्दार्थप्रकतिरेब यो नित्यमिति । 
उपसर्गसंबन्धमन्तरेणेव यो धातुः शब्दे वर्तते स इह गृह्यते । यस्य तूपसर्गेण शब्दार्थत्वे द्योत्यते 


तस्य ग्रहणं न भवतीत्यर्थः ॥ ८० ॥ 
न भूताधिक । दिवोदासायेति । 'दिवसश्च दासे’ इत्यलुक्‌ ॥ ९१॥ 


सवे गुण । यत्र गुणान्तरस्यामावस्तत्र गुणकार्स्न्यं भवति,यथा सर्वशुक्ल इति । 


SSNS SSSI SSSI IAL 
उ०-गर्दमोचारीपयादावपि स्यात्‌ प्रकृतिग्रहणे तु तस्सामर्थ्याद्विशेषलाभेन नात्र दोष इति भावः ॥ ८० ॥ 
सबै गुण | गुणकार्न्य व्युवादयति--यत्रेति-। सर्वशुक्जे 'पूर्वकालैके'त्यादिना समासः । कथं 

पुनः प्रकर्षवाचिनः परमशब्द्स्य सुणकारन्ये बृत्तिरत ्ाह--आश्रयन्याप्सयेति । यद्यप्यौज्ञ्वल्यादिनापिं 
SSS Sooo कम अत , नय 


१--दिवेदासाय दाशुषे? ऋण ४। ३० | २० | 
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शुक्लः परमकृष्ण इति । सपेग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति | 
अय गुणग्रहणं किमथम्‌ ? “सवे कात्स्न्य' इतीयत्युच्यमान इहापि प्रसज्येत- 
सपेसौवरणः सबेराजत इतत । गुणग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 
अथ कात्स्यग्रहणं किमर्थम्‌ ! (सबै गुण’ इतीयत्युच्यमान इहापि प्रसज्येत 
स्वेषां शवेतः सवेश्‍्वेत इति । कथं चात्र समासः ? 'पष्ठी सुबन्तेन समस्यत? इति । 
“गुणेन नेतिः प्रतिषेधः प्राप्नोति । एवं तर्हि 
शुणात्तरेण समासस्तरलोपञ्च । 
गुणात्तरेण समासस्तरलोपश्च वक्कव्यः । सवेषां श्वेततरः सपैश्वेतः || 8३ ॥ 
उत्तरपदवद्खो सथ च ॥ ६। २। १०५ ॥ 
अयुक्गोऽयं निदेशो न हुत्तरपदं नाम वृद्धिरस्ति | कथं तर्हि निदेशः कर्तव्य; ! 
“बद्धिमस्युत्तरपद? इति ॥ स तदि तथा निदेशः कतेव्यः ? न कतेव्यः | नेवं 
विज्ञायत उत्तरपदं वृद्धिरुत्तरपदवृद्धिः, उत्तरपदवृद्धाबिति | कथं तहिं? उत्तरपदस्य 


SANNA ANAND, 


प्र०--शुक्लेन गुणेन सर्वावयवानां व्यापनात्‌। परमशुङ्क इति। आश्रयव्याप्त्या शुक्लस्य पारम्यमिति _ 
गुणकात्स्न्यमस्ति । खधैसोत्रणे इति । विकारविपयमत्र कात्स्त्य न गुणविषयम्‌ । अथ 
कात्सन्यैग्रहणमिति । सर्वराब्दः कार्त्स्न्ये एव वर्तते इति प्रश्‍न: । सवेषां श्वेत इति । सर्व- 
शब्दोऽत्र गुणिकात्स्त्ये वर्तते न तु गुणकात्स्न्ये, सर्वेषां श्वेतो गुण इत्ययः । 

गुणात्तरेणेति। गुणात्परो यस्तरप्‌ तदत्तनेत्यर्थः । सर्वेषामिति गुर्णसंबन्धे षष्ठी । 
पटस्य शोक्ल्यमिति यथा । श्वेततर इति। गुणवाचिन एवाभ्नितगुणान्तरप्रकर्षनिमित्तः प्रत्ययः । 
स्वेषां पटानां दरव्यान्तराधारश्वेतगुणापेक्षया सातिशयः श्वेतों गुण इत्यर्थः ॥ ९२ ॥ 

उत्तर पदवृद्धो। वृद्धावित्येव बृद्धिमदुत्तरपदे इति परिग्रहे सिद्धे उत्तरपदग्रहणं तदधिकार- 


` ड०--पारम्यं संभवति, तथापि प्रकृते एवं विवक्षितमित्यर्थः । विकारविषयमिति । स्वणंविकारेण सवावयवानां 
व्यापनादिति भाव; । माध्ये सर्वगुण इतीति । स्वशब्दः पूर्वपद॑ गुणवाचके उत्तरपदे परेऽन्तोदात्तमिस्य थः । 
कार्स्न्यंग्रहणे तु गुणकाल्ये वर्तमानः सर्व॑शब्दोऽयाद्गुणे उत्तरपदेऽन्तोदात् इत्यथौन्न दोषस्तदाह-- 
संशब्दो उन्नेति | कळ टा. 
गुणात्परो य इति । श्रत्र सूत्रात्सर्वपदमनुवर्तते । तेन सर्वशब्दस्यैवायं समास! । एतदूध्वनयितुमेव 
स्वरप्रकरणे5त्र पठितम्‌ । अनेन च षष्ठीसमास एव, गुणेन नेति प्रतिघेचे आरम्भस्य भाष्ये उक्तत्वादित्याहु: । 
भाष्ये 'न निधोरणे? इति निघेघप्राप््यनुल्जेखे बीजं द्शयितुमाह--गुणसंबग्थे पष्ठीति ॥ई/ नन्वेवं तरबुपत्तिः 
कथमत आह--आशितगुणान्तरेति । श्रन्याधाराभ्रितं यद्गुणान्तरं तठकर्षनिमित्त इप्यर्थः । द्रव्यान्तर- 
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२६४ भीभगवत्पतसलिविरचितं [ उद्रारवेषुपुक्षेपे 
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वृद्धिरस्मिन्सो5यमुत्तरपदवृद्धि!, उत्तरपदवृद्धाविति ॥ १०४ ॥ 
बहुब्रीहों विश्वं संज्ञायाम्‌ ॥ ६ । २। १०६॥ 
बहुब्रीहौ विश्वस्यान्तोदात्तात्संज्ञायां मित्राजिनयोरन्तः॥ १ ॥ 
बहुब्रीहौ विश्वस्यान्तोदात्तात्संज्ञायां मित्राजिनयोरन्त इत्येतद्ववति विग्रतिषे- 
घेन% । “बहुव्रीहौ विश्व॑ संज्ञाया’ मित्यस्यावकाशः-विश्वदेंवः विश्वयंशाः । “संज्ञायां 
मित्राजिनयोरन्त' इत्यस्यावकाशः--कुलमित्रम्‌ । कुलाजिनम । इहोभयं प्रा्ोति- | 
विश्वमित्रः विश्वाजिनः। “संज्ञायां मित्राजिनयोरन्त’ इत्येतद्भवति विप्रतिषेधेन । | 
अन्तोदात्तप्रकरणे मरुद्घ्टघादीनां छन्दस्युपसङर्यानम्‌॥ २ ॥ 
अन्तोदात्तप्रकरणे मरुदृधादीनां छन्दस्युपसङ्कयानं कतेव्यस्‌ । मरुदवृधः 
सुरया उपतस्ये ॥ १०६ ॥ | 
उदराश्वेषुषु क्षेप ॥ ६ । २। १०७-१०८ ॥ | 
उद्रादिभ्यो नन्सुस्याम्‌ ॥ १ ॥ | 
उदराश्वेषुषु क्षेप इत्येतस्मान्नन्सुभ्याम्‌ [ १७२ ] इत्पेतद्भवति विप्रतिषेधेन । | 
“उदराश्वेषुषु चेप' इत्यस्यावकाश;- कुण्डोदर;ः घटोदरः । “नञ्सुभ्या'मित्यस्या- | 
वकाशः--अयवः अतिलः अमाषः । सुयवः सुतिलः सुमाषः । इद्दोभयं प्राप्तोति-- 
अतुद्रः सदर; | नन्सुभ्यामित्येतद्भवति विप्रतिषेधेन || १०७-१०८॥ | 
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प्र०--विहितवृद्धिपरिग्रहार्थम्‌ ॥ १०५॥ 
उदराश्वेषुषु । सदर इति । प्रकरणादिवशादद्र क्षपप्रतिपत्तिः ॥ १०७-१०८॥ 


९५ .४१/५९.”६/९/९/४/४/”४/*/४/१* 


ण्य रे 
उ०--बृद्धावित्येवेति । उत्तरपदग्रहणं विनाप्यर्मे चेत्यादाविवोत्तरपद्लाभ इति भावः । स्वरितत्वचलादा । | 
इदं पच वृद्धिरादैच्सूत्रे निरूपितम्‌ || १०५ ॥ 
बहुत्रीहौ विश्व । माष्ये--'इह्दोमयं श्राप्तोति विश्वमित्र' इति पाठः । 'मित्राजिनयो!रिति सते 
ऋषिप्रतिषेघस्य वच्यमाणव्वात्‌ “विश्वामित्र' इति तु क्काचित्को$पपाठ: ॥ १०६ ॥ 
उदराश्चेधुषु पे | श्रश्न इत्तौ 'लेप' इति योगविभागः । पूर्वत्र च संशायामित्यनुवर्तते इत्यु 
र तदेकसूननत्वप्रतिपाद्‌ । अन्यथा सूद्रादौ संज्ञाविषयेऽपि परस्वान्नञ्सुम्यामित्यस्प दुबोरस्वेन 
पपर्यन्तुघावनानुपपत्तिः । वृत्तिभाष्योमयप्रामाण्येन संशाविषये पूर्वविश्रतिषेधो5्ञीकार्य इत्यन्ये । ननु सदरे 
कथं चेपोऽत आह--प्रकरणेति | विपरीतलक्षणयेति भावः ॥ १०७-१०८॥ 


# संशाया मित्राजिनयोः ६। २। १६५ | 
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सोमेनसी अलोमोषसी ॥ ६ ।२। ११७ ॥ 


सोमेनसोः कपि ॥ १॥ 

“सोर्मनसी अलोमोपसी” इत्येतस्मात्काप पूम्‌ [ १७३ ] इत्येतद्भवति विश्र- 
तिषेधेन । सोर्मनसी अलोमोषसी? इस्येतस्पावक्राशः-सुशमीणमधि नावं रुहेयम्‌ । 
सुशमीसि सुप्रतिष्ठान; । सुखोता; सुपयाः सुवर्चाः । “कपि पूर्व'मित्स्यावकाश;- 
अयवकः [ अतिलर्कः ] । इहोभयं प्राभोति-सुशर्मकः सुस्रोतस्क; | “कपि पूर्व! मित्येत- 
द्भवति विप्रतिषेधेन || ११७ ॥ 


कूलतीरतूलमूलशालाच्तसममव्ययीभावे ॥ ६ । २ । १२१ । 
| पर्यादिस्यः कूलादीनामाद्यदात्तत्वम्‌ ॥ १ ॥ 

पर्यादिभ्यः% कूलादीनामाद्ुदात्तत्व॑ भवतिं विप्रतिषेधेन । “परिप्रत्युपापा 
वज्येमानाहोरात्रावयवेषु' [ ३३ ] इत्यस्पावक्राश+-परित्रिगतम परिसौवीरम्‌ । 
कूलादीनामाद्युदात्तत्वस्यावकाशः-अतिकूलम्‌ अनुकूलम्‌ । इहो भयं प्राभोति-परिकूलम्‌ । 
कूलादीनामाद्युदात्तत्वं भवति विप्रतिषेधेन ॥ १२१ ॥ 


चेलखेटकटुककाण्डं गहायाम्‌ ॥ ६। २। १२६ ॥ 


अकर्मधारये राज्यम्‌ ॥ ६ । २ । १३० ॥ 
चेलराज्यादिभ्योउव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 


चेलराज्यादिस्वरादव्ययस्थरो भवति विप्रतिषेधेन । चेलराज्यादिखरस्यावकाश;- 
| भार्याचेलम्‌ पुत्रचेलम्‌ । ब्राह्मणराज्यम्‌ । अव्ययस्वरस्यावकाशःनिकोष्शाम्बिः 
| निर्वाराणसिः । इददोभयं प्राभोति-कुचेलम्‌ कुराज्यम्‌ । अव्ययखरो भवति विप्रतिषेधेन । 
स तर्हि पूर्वेविप्रतिषेधो वक्कव्य; ? न वक्कव्यः । इष्टवाची परशब्दः! । विग्नतिषेधे 
| प्रं यदिष्टं तद्भवति ॥ १२६ ॥ १३० ॥ 
१-'रहैम! पा० । २-'सुशिराः' पा । ३-'कपि पूवेस्याव' पा० | 
४-इदं कचिन्न । # परिप्रत्युपापा वज्यमानाहवोरात्रावयवेघु ६ । २ । ३३। 
१ तसुरुते तुल्यार्यंतृतीयासतम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्या: ६ | २। २। 
1 विप्रतिषेधे परं काम्‌ १। ४। २। 
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कुण्डं वनस्‌ ॥ ६ । २। १३६ ॥ 
कुण्डायुदात्तत्व तत्समुढायग्रदणम्‌ ॥ १ ॥ 
कुण्डादयुदात्तत्ने तत्सञ्चुदायग्रहणं कतव्यम्‌ । बनसञ्चुदायवाची चेत्स कुण्डशब्दो 
` भवतीति वक्कव्यस्‌ । इह मा भूतू--झत्कुए्डस ।। १३६ ॥ 
इति श्रीभगवत्पत जलिविरचिते व्याक्ररणमहा भाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
द्वितीये पादे प्रथममाह्निकम्‌ । 


गतिकारकोपपदात्कृत्‌ ॥ ६ । २। १३६ ॥ 


गतिकारकोपपदादिति किमर्थम्‌ ? इह मा भूत्‌--परमं कारकं परमकारकम्‌ ॥ 
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प्र० कुण्ड बनम्‌ । कुएड शब्दोऽस्ति भाजनविशेषवाची । अस्ति समुदायवाची । इचु- 
कुण्डम्‌ । इन्तसमुदाय इत्यर्थः । तत्र वनशब्देन विशेषणेन भाजनविशेषवाची निवर्त्यते। वनशब्दस्तु 
समुदायवाच्यप्यस्ति-आम्रवणमिति । जलपर्यायोऽप्यस्ति। ततश्च यथा तटाकादयो विशि- 
शाधारजलवाचिन एवं कुण्डशब्दोऽपि । यथा “नीलङुण्ड'मिति । ततश्च वनग्रहणेऽप्युपादीयमाने 
नसत्यतिप्रसङ्गनितत्तिरित्याह-_क्ुणडाद्युदात्तत्व इति । तच्छब्देन पूर्दार्थपरामर्शः । 
बनससुदायवाचीति । वनमेव समुदायो वनसमुदायः, वनशब्दवाच्यत्वाच वनं समुदाय 
उच्यते । समुदायवाची वनशब्दोऽत्राश्रयणीयो न तृदकवाचीत्यर्थः । अन्ये त्वाह:--वनानां 
समुदायो वनप्तमुदाय इति | तेन शरवणममुदायः शरकुणडशब्देनोच्यते । खुत्कुण्डमिति । 
भाजनविशेषवाची विशिष्टसंस्थानाधारजळत्राची वात्र कुएडशब्दः ॥ १३६ ॥ 

इत्युपाध्यायजेयटषुत्रकेयटकृते भाष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
द्वितीये पादे प्रथममाहिक्रमु । 


गतिकारको । परमकारकमिति । विचार्यं किचिदत्रास्तीत्यस्योपन्यासः । यथा 
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ड०--ऊरड वनम्‌ । भाजनविशेषेति । जलाधारेत्यर्थः | तत्र कृतेडपि तस्मिन्‌ माजनविशेषवाचिनि 
वृत्तिन॑_सिध्यतीयाह--वनशब्दर्त्विति । ` ततश्चेति । जलवान्विवनशब्देन भाजन विशेष्राधारजलस्याप्यः 
मिधानेन तन्निइस्ययोग इति भाव: | नीलकुएडमिति । नीलाख्यनागस्य विशिशधारस्थ॑ जलमित्यर्थः । 
तच्छुव्देनेति । पूरवपदा्थसमुदाये यदि कुण्डशाब्दस्तदाद्युदात्त इति वातिकार्थ: । इक्तु कुएडमित्युदाहरणम्‌ । 
बनमेवेति । एवकारो७मेद्स्य द्योतकः कर्मघारयसमासत्वद्योतनाय । समुदाये बनाभेदे बीजमाह-- वनशब्दः 
चाच्यत्वाचेति | एवं च वनशब्दवाच्यसमुदायवाची चेच्कुण्डशन्द इति भाध्याक्षरा्थ: | तत्फलितमाह-- 
सञ्चुदायवाचीति | अन्ये स्विति । अत्र पचे वार्तिके तच्छुब्देन वनमेबोच्यते । विशिष्टसंस्थानाधारेति 
बहुनी हिः | मृत्यात्रविशेषस्थजलमित्यर्थः || १३६ || 

इति भीशिवमट्टसुतसतीगमजनागोजीमटकते माष्यप्रदीपोदयोते 
पष्टस्याध्यायस्य द्वितीये पादे प्रथममाह्विकम्‌ । 


ग्रतिकारको । श्रसन्दिरधे देवदत्तस्य कारकमित्युदाहरणे सति किमितीदमुपन्यस्यते दत आह 
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६ अ० । ३ पा० ० & ० न एकंरणंमददसाध्यंस्‌ त 
। २ आ० | १३३ सून] व्य १६७ 


गतिकारकोपपदादित्युच्यमानेप्यत्र प्राप्तोति । एतदपि हि कारकम्‌ ॥ इदं तहिं- 
देवदत्तस्य कारक देवदत्तकारकपू$ | इदं चाप्युदाहरणं परमं कारक परमकारकमिति । 
नज चोक 'गतिकारकोपपदा दित्युच्पमाने5प्यत्र प्राप्नोति, एतदपि हि कारकः मिति । 
नतत्कारक क्रारकविशेषणमेतत्‌ । यावद्‌ ब्रूयत्‌ प्रकृष्टं कारकं शोभन कारकमिति, 
तावदेतत्परमं कारकमिति । 

` अथ कृदरं किमर्यम्‌ ? इह सा भूत्‌-निष्कौशाम्बिः निवीराणसिः ॥ अत 
उत्तरं पठति 


म०-संप्रदानादयः शब्दा न कारकख्पतां प्रतिपादयन्ति तथा कारकशब्दोऽपि । तदुक्तमु-- 
'खशब्देरभिधाने तु स धर्मा नाभिधीयते । 
विभकत्यादिभिरेवासाबुपकारः प्रतीयते ॥? इति । 


एवं च तद्विगेषणमपि परमशन्दः कारकवाची न भवतीति प्रत्युदाहरणम्‌ । पतद्पीति । 
न हि अकारकस्य कारकशब्देनाभिघानम्‌ । ततश्च तद्विशेषणस्यापि कारकत्वमस्त्येव । यथा 


के 


- “घटं करोति भीष्म'मित्यादौ । देवदत्तस्येति । शषविवक्षाम्यां षष्ठी । 'तृजकाम्यां कर्तरि’ 


'कतरि चेति कारकषष्ठ्याः समासप्रतिषेधादिह षष्ठीसमासो भवत्येव । नेतत्कारकमिति । 
कृदन्ता हि क्रियायोग्यताविष्टद्रव्यवाचिनो न तूदभूतां कारकतां प्रतिपादयन्ति । परमित्येतच न 
करोतिक्रियाविशेषणमु, यतः कर्मकारकमेतत्स्यादपि तु द्रव्यविशेषणमु । तथा च समानाधिक- 
रणसमास उपपद्यते । 


अथ छदुग्रहणमिति । यत्क्रियायुक्तास्तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञे भवतो नान्ये प्रतीति 
प्रश्‍न: । निष्कोशास्बिरिति । क्रमणक्रियापेक्षमस्ति निसो गतित्वमिति भावः । 


ड०--विचार्यमिति । न्यायव्युसादनार्थमेतदुदःह्ृतमित्यर्थः । स्वशब्दैः-कारकसंप्रदानादिशब्दैः । स घर्मेः- 
शक्तिलक्षणः । असाबुपकारः-शक्तिलचणः । शब्दशक्तिस््रामाच्यादिति भावः । श्रादिशब्दोऽत्राश्नयवाची । 
विमकिर्पैराभरयैवाचकैरित्यर्थः । विशेष्यस्यैवं कारकस्वाभावे विशेषणस्य सुतरां तत्त्वाभाव इत्याहएवं 
चेति । न हीति । उक्ताभिप्रायमजानतः शङ्केति भावः । शेषविवक्षायामिति । कर्मष्ठ्या समासानुपपत्तिरिति 
भावः । पाकक्रियाया श्रकरणदशायामपिं पाचकादिव्यवहारदर्श नादाह--योग्यताविष्टेति । उद्भूतां 
कारकतामिति । शक्तिविशेषरूपामित्यथः । एवं च कारकशन्दवाच्यस्यानुद्भूतशक्तकस्यैतद्विशेषणं न तु 
"कटं भीष्म मित्यादाबिवोद्भूतशक्तिकस्येति नेदं कृत्मकृत्यर्थकारकमिति भाष्याथ इति भावः । क्रियाविशेषण 
मिति | भेदेन विशेषणमित्यर्थः । तदूष्वनयन्नाइ--यतः कमेंति । तथा सति षष्ठ्यापत्तिः । कघात्वर्थफलेऽ- 
भेदेन विशेषणत्वे तु समासापत्तिरिति मावः । तदाह-तथा चेति | क्रमणक्रियेति । शिष्यबुद्धिपरीक्षार्य 
बाष्युत्तरमिद मित्यर्थः । 


# षष्ठी शेषे २ । ३। १०; षी २। २।८। १-'कटं' इति पाठः स्यात्‌ । 
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« गात्यादिम्य; प्रकृतिस्वरत्वे कृदूग्रहणानथेक्‍्यमन्यस्थोत्तरप- 
दस्याभावात्‌ ॥ १ ॥ 
गत्यादिभ्यः प्रकृतिखरत्वे कृदग्रहणमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ? अन्यस्योत्त(- 
पदस्याभावात्‌ । न द्यन्यद्गत्यादिभ्य उत्तरपदमस्त्यन्यदत; कृतः । कि कारणम्‌ १ 
धातो हिं दये प्रत्यया विधीयन्ते तिङ; कृतश्च । तत्र कृता सह समासो भवति, तिङा 
च न भवति । तत्रान्तरेण कुर॒ग्रहणं कृत एव भविष्यति । 
नलु चेदानीमेवोदाहृतं निष्कौशाम्बिः निवीराणसिरिति । यत्त्रियायुक्तास्तं 
प्रति गत्युपसगसंत्ञे भवतो न च निसः कोशाम्बीशब्दं प्रति क्रियायोगः । 
कृत्प्रकूतो वा गतित्वादाविकार्थ कूद ग्रहणम्‌ ॥ २ ॥ 
कृत्रकृतौ तर्हि गतित्वादधिकाथ कृदग्रहणं कतेव्यम्‌ । कृत्मकृतिधोतु३ । धातुं 
च प्रति क्रियायोगः । तत्र यक्ियायुक्वास्तै प्रतीतीहेव स्यात्‌ प्रणी उन्नी, इइ न 
स्यात्‌ प्रणायक उन्नायकः | : 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । 'यक्तियायुक्ता' इति चेवं विज्ञायते यस्य क्रिया 
यत्त्रिया यत्क्रियायुककासतं प्रति गत्युपसर्गसंत्ञे भवत इति । कर्थं तहि! या क्रिया 


~ 


~~ 


ग्०-अन्यस्योत्तरपद्स्याभावादिति । गतिकारकाभ्यां तावत्संबन्भ्रात्‌ क्रियावाचि 
कृदन्तमेवोत्तरपदमाक्षिप्षमु। उपपदमपि धात्वधिकारे सप्तमीनिदिष्ट प्रत्ययनिमित्तमुच्यते इति 
तेनापि कृदन्तमेवाक्षिप्तम्‌ । ८ 

कृत्प्रकृतो वेति । “वा'शन्दस्तहयर्थे। धातुप्रत्ययप्तमुदायपरिग्रहार्थ दृद्प्रहणम्‌, अन्यथा 
धातावेवोत्तरपदे स्वरः स्यादित्यर्थः । प्रणीरिति । अव्ययस्वरापवादोउत्र कृत्स्वरः । यस्य 
क्रियेति । अन्वयव्यतिरेकाम्यां यस्य वाच्या ऋ्रियेत्यर्थ:। धातोरेव च वाच्येति तमेव प्रति 
गत्युपस्गेसंज्ञाप्रसज्ञ: । या क्रियेति । क्रियालक्षणमर्थ प्रति गत्युपसर्गसंज्ञे भवतः। केवलायाश्च 


rar, 


उ०- संचन्धादिति । क्रियायोगेन गतित्वात्‌, क्रियापेक्षृत्वाच कारकक्वस्येति भावः । कदन्तमेवेति । 
तिङन्तस्य तूत्तरपद्श्वासंमवः । केबलभातोश्च तल्वासंभवो5तः क्कदन्तग्रहणमिति भावः । योऽपि पर्यभूष- 
दित्यादिस्तिङन्तोत्तरपदकः सोऽपि च्छान्द्स इति बोध्यम्‌ । प्रत्यासस्योत्तरपदनि मित्तगतित्बादेरेव ग्रहणेन 
निष्कोशाम्ब्यादो न दोष इत्याह भाध्ये-न च निस इति । 


उक्तप्रयोजनस्य दूषितत्वाद्वाशब्दानुपपत्तेराह--तहार्थे इति | अन्यथा धातावेवेति । यिय त्यत्र 


यस्य क्रियेति षष्ठीसमासे यस्य घातोवौच्या क्रियेत्यरथेन यत्तदोनिंत्यसंबन्धाद्धातोंरेव ग्रहणे तस्यैव प्रत्यासत्तिः 
| न्यायेनोत्तरपदत्वे प्रणीरित्यादावेव स्यान्न तु 'प्रणायक' इत्यादाविति भावः । “प्रणीः रिस्यत्र समासान्तोदात्तत्वे- 
_ नेव सिद्धेराइ--अन्ययस्वरेति | अर्थ प्रतीति । शर्थनिमित्तिका गत्यादिसंज्ञेत्यर्थः || केषलायाश्चेति । शाब्दे 
व्यवहारे साघनसंघशया एव क्षियाया अङ्ग, केवलायाः शब्देन कचिदप्यप्र्ायनादिति भावः । केवल- 
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यक्तिया यक्तियायुक्कास्तं प्रति गत्युपसगेसंज्ञे भवत इति । न च कश्चित्रेवलः शब्दो- 
ऽस्ति यस्तस्या्थस्य वाचक; स्यात्‌ । केबलस्तस्यार्थस्य वाचको नास्तीति कृत्वा 
कृदधिकस्य भविष्यति । ननु चायं तस्येवार्थस्य वाचकः प्रणोरिति। एषोऽपि हि 
कपत्रिशिष्टस्य ।। अयं तहि तस्यैवार्थस्य वाचकऋः--प्रभवनमिति+ । तस्मात्कृदग्रइणं 
कतेव्यम्‌ | 
यदि कृदग्रहणं क्रियत आमन्ते खरो न प्राप्नोति । प्रपचतितराम्‌ प्रज्पतितराम्‌ । 
असति पुनः कृद्ग्रहणे क्रियाग्रथानमार्यातं तस्यातिशये तरबुत्पद्यते, तरबन्तात्स्तार्थे 


es 
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प्र०--क्रियाया व्यवहारान द्ृत्वाहस्त्वन्तरसंसुष्टक्रियावाचिकृदन्तपरिग्रहः सिद्ध इत्यर्थः । न च 
कश्चित्केबल इति । केवलक्रियावाचित्वात्केवल इत्युक्तम्‌ । इतरस्तु शब्दकैवल्यमनेनोक्तमिति 
मत्वा चोदयति-नजु चायमिति। एोऽपीति । तस्मात्कारकसहिताया एव क्रियायाः सर्वत्र प्रतिपा- 
दनात्‌ । प्रणीप्रणायकादीनां न कश्चद्धेदः । प्रमवनमिति । भावे ल्युड्विवानात्‌ कारकासंसृष्टेव 
क्रियामिधीयते । ; 
प्रपचतितरामिति । प्रशब्दस्यामन्तेन समासः । 'गतिकारकोपपदानां क्रिः सह 
समासवचनं प्राक्मुबुत्पत्ते'रित्यस्य त्वयमर्थो यदा गत्यादीनां द्धः सह समासो भवति तदा 
प्राक्मुबुसत्तेरिति, न न तु क्धिरेव समाप्त इति । तेन तडितान्तेनापि सुप्युत्पन्ने समासः प्रवर्तते । 
नन्वसत्यपि कृद्रग्रहणेऽत्र स्वरो न सिध्यति, संख्याकालक्षात्रनोपग्रहविशिष्टायाः क्रियाया अभिवानान्न 
केवलाया इत्याह--असति पुनरिति । 
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३०- व्वमर्थद्वारा शब्दस्य विशेषणमित्याह-केवल्लेति | एवं च “न कश्चित्कवल' इत्यस्य विवरणं माष्ये-यस्त- 
्यार्थस्येति । तन्मात्रार्थश्येस्यर्थं इति भावः । तद्ध्वनयन्नाहृ भाष्ये-नचु चायं तस्यैवार्थस्य वाचक इति । 
प्रणीरित्यत्र शब्दान्तरमहष्द्वा क्रियामातरर्थकत्वं मन्यो । एवश्वेतरस्वविय्यादि कैयरोक्तं किमर्थमिति 
चिन्त्यम्‌ । किं च तथा सति केत्रलक्रियाख्मसे्यर्थकस्य 'तसववार्यये त्यस्य भाष्येऽसङ्गतिः । भावे ल्युडिति| 
न तु करणादावित्यर्थ | 
ननु गतिकारकोपपदानां कृद्मिरेब समासविधानात्कथमामन्तेन समासोऽत ्राह--यतिकारकेति | 

श्र्रेदं बोष्यम्‌- तरजन्तादव्यन्तस्वार्थिकत्रेन मिन्नपदसापेक्षसमासात्पूरवमेवान्तरज्ञत्वादाम । तत्राम्रहिततरजन्तस्य 
तिङन्तप्रकृतिकरस्य रामं विना छाप्यर्ेत्रोधकत्वाभावेन तेनेकार्थीभावस्य वक्तुमशक्यत्बमतस्तरबन्तेन न 
समासः किल्वामन्तेनैबैति । 'सुःयुसन्ने समासः प्रवतँत' इति पाठे तदुत्पत्यनन्तरमपि समासे छ्ृत्यभाव इति 
भाबः । कचित्तु 'सुबुत्तत्ते रिति पाठः । तत्राप्यनन्तरमिति शेषः । पूर्वमिति शेष इत्यन्ये । गतिसमासविधा- 
यके सुपेत्यस्य निवृत्तेरिति तदभावः । सङ्झ्याकाल्रेति । ततश्चामन्तं प्रति प्रशब्दस्यागतिस्वारस्बरासिद्धिः 
रित्यर्थः । माष्ये- -द्रब्यविशिषटस्येति । द्रव्यधर्मविशिश्स्पेत्यथ॑त्तदाह-घातुरित्यादि । 

. 1 ल्युट्‌ च ३।३। ११५ 
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आमक । तत्र 'यक्कियायुक्का’' इति भवत्येव सङ्घातं प्रति क्रियायोगः [नच 
कशथ्रित्केषलः शब्दोऽस्ति यस्तस्यार्थस्य वाचक; स्यात्‌, केवलस्तस्याथेस्य वाचको 
नास्तीति कृत्वाधिकस्य भविष्यति । ननु चायं तस्येवार्थस्य वाचकः प्रभवन’ मिति । 
एषोऽपि [ हि' ] दरव्यविशिष्टस्य [ `बाचङः ] । कथम्‌ ? कृदभिहितो भावो द्रव्य- 
वद्धवति क्रियावदपीति ॥ १३६ ।। 
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०_द्रव्यविशिएस्येति । धातुः साध्यहूपतां प्रतिपादयति । प्रत्ययस्तु द्रव्यवर्मलिङ्ग- 
सङ्ख्यायुक्तमर्थमिति भावः ॥| द्वव्यवदिति। प्रसिद्वघटादिद्रव्यामेक्षो वतिनिर्देशः । यथा घटादिद्रव्यं 
घटादिभिः गन्दैलिङ्गसंख्याकर्मादिशक्तियुक्ततमिवीयते तया पाकादिभिः शब्दैः पाका दिको भाव: । 
क्रियाबदपीति । तेन “भोक्त' पाक’ इत्यादो क्रियोपपदाश्रयः प्रत्ययः । तदेवमव्याप्षिप्रसङ्गात्‌ 
प्रत्याख्यातं कद्रग्रहणम्‌ ॥ १३९ ॥ 
उ०--ननु पाकादीनां द्रव्यरूपतते द्रव्यवदिति विन युक्को$त श्राह-प्रसिद्धेति । न च 'प्रकृष्ये त्यादी 
केचलासत््वभूतक्रियामात्रवाप्रकमुत्तरपदमस्तीति वाच्यम्‌ | उत्तरकालिकत्वादीनां क्त्वादिद्योत्यान सत्वेन 
तत्रापि तन्मात्रार्थर्वाभावात्‌ । यत्र तु प्रपचतिदेश्यादौ स्वरो नेष्यते तत्र बाहुलकेन समासाभावाद्वारणीयः | 
तरपुरुघत्वाम्ावाद्वा । श्रत एवोदात्तवत्तेति 'कुगती 'त्यत्र “सुष्सुपेःत्यत्र च भाष्ये पठितम्‌ । तत्र तिङेत्यस्य 
तिङृघरितेनेत्यर्यः । क्रियाप्रघानेनेभ्यर्थो वा । एतेन 'तिङि 'चोदात्तवती'ति सूत्रे 'यदि 'तिङग्रहणुं क्रियते 
रमन्ते न प्रापनोति प्रपचतितरां,तस्मान्नार्थस्तिङप्रहणुने ति भाष्योक्तं विरुध्यते । निस्यसमासव्वेन कृदुत्तरपद- 
प्रकृतिस्वरे शेषनिघानेन प्रशब्दस्य निघातसिद्धेरिति परास्तम्‌ । 'सुप्सुपेत्यनेन समासे तत्पुरुषत्वामावेनास्त्रा- 
्रातो तदूमनन्यसामरश्षस्यात्‌ | तेन समासस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावे तद्ग्रन्थसत्त्वाश्य । ईहशे विषये 
कुगती ति समासस्तु न, तत्राप्यतिडित्यपकर्षात्‌ श्रतिब्स्यस्प तिङन्ताघटितः समास इत्यथौदिति दिक्‌ । 
प्रत्याश्यातमिति । परे तु 'कतृंविशिष्टस्ये त्यस्प करतृंविशेषणक्रियावाचक इति प्रणायकतोऽविशेष 
इत्यः, प्रमवन मित्ययं तु विशेष्यतया तस्यैवाथस्य वाचक इति कृद्ग्रहणं कर्तव्यमिति सिद्धान्तिनोक्ते, 
एकदेशिना- प्रपतितरामित्यादौ स्वरामावे शङ्करे, शङ्कान्तमेत्र भाष्यम्‌ | समाधिस्तु निघातविघायके 
तिङ्ग्रहणप्रत्याख्यानादव्ययपूर्वपदपक्कतिस्वरतः परष्बात्तेन प्रशब्दस्य निध्राते सिद्धे नानेन तत्रार्थ 
इति गूदः । श्रत एवात्र नार्थः कृद्ग्रहणेनेति भाष्ये नोक्तम्‌ | तस्माक्तियाविशेषणकत्रोधजनकेनापि समासे 
खरप्रदरस्यर्थ कद्ग्रहेणम्‌ । कि च प्रधानभूतशुद्धक्रियानोधकेब्रेव स्यान्नतु क्षापि कृद्न्ते इति कृद्ग्रहरामावश्यकम्‌ | 
इदमेव जापयति 'क्रियावाचकग्रहणे प्रधानीभूतसाध्यमात्रावस्थक्रियाग्रहणम्‌ । देन तुमुन--भोक्तुं गतो 
मोकल पाक इत्यादौ न । यव्तु क्रियारुपार्थनिमित्त' कार्य तत्तद्गुणभूतायां सिद्धावस्थक्रियायामपि भवति । 
यथा कारकंविभक्तयः कत्वसुजादि चेत्याहुः । तेन भोक्तुमिति | इदं चिन्त्यम्‌--पाक इत्यादौ द्रव्यत्वस्य, 
इसेतयदो क्रियातवस्थेति “्यवत्याग्रा “एकस्य सक्क्बेति सूबे स्वयमुक्तत्वात्‌ । किं च एवं व्याख्याने 


‘tc भवन? >) मित्यन्नेव 5 स्वाद Fe 
ह्न क्रियावाचकत्वादत्र तुमुन्‌वस्स्वरः स्यादिति सर्वत्र खरम्रवृत्त्यथे कुद्ग्रहणमावश्यक स्यादिति 
दकू १२९ ॥ $ 
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किं समासस्यान्त उदात्तो भवत्याहोस्तिदुत्तरपदस्य । कुतः सम्देह। ? उभयं 
प्रकृत॑+ तत्रान्यतरच्छक्यं बिशेषयितुस्‌ । कश्चात्र विशेषः १ 
अन्तोदात्तत्वं समासस्येति चेत्कप्युपस डख्यानम्‌ ॥ १॥ 
अन्तोदात्तत्वं समासस्येति चेत््प्युपसङ्कघानं कतव्यम्‌ । इदमेतत्तदम्य 
प्रथमपूरणयोः क्रियागणने; कपि चेति वङ्कव्यस्‌ । इहापि यथा स्यात्‌-इदंः 
प्रथमका! । 
अस्तु तह्युत्तरपदस्य । 
उत्तरपदान्तोदात्तत्वे नञ्खुम्यां समासान्तोदात्तत्वम्‌॥ २ ॥ 
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उत्तरपदस्यान्तोदात्तत्वे नव्सुभ्यां समासान्तोदात्तत्वं वक्नव्यम$ । अनृचः 
बह्नच४ । 
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प्र०- अन्त; । उभयं प्रकृतमिति । 'समासस्ये'त्यपि प्रकृत'मुत्तरपदादि'रित्यत उत्तर- 
पदग्रहणमपि । तत्रान्यतरदिति । अन्तो दात्तविधानेन वि्ेषेऽवस्थापयितुमित्यर्थैः । अथवा समासे 
नोत्तरपदमुत्तरपदेन वा समास इत्यः । 

इद्‌प्रथमका इति । मशब्दाकारस्यान्तोदात्तत्वमिष्यते, कपस्तु समातान्तत्वात्माप्रोती ति 
“कपि चे'ति वक्तव्यम्‌ । देन कपि परतः पूर्वस्योदात्तत्व॑ सिध्यति । 

बच इति । अकारः समासस्यावयवो नोत्तरपदस्येति तस्योदात्तत्व न प्राप्नोति । 
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ड०--अन्तः । ननु तयोर्विशेषणष्वाद्विशेषयितुमि्नुपपन्नमत आह-- विशेषेऽवस्थापयित्तुसिति । 
झन्तोदात्तस्थानित्वलक्षणे विशेषेऽन्यतरस्यावस्यापनार्थमिःयर्यः | अथवेति। समाससंत्रन्धि यदुत्तरपदं तस्यान्त 
इति वा उत्तरपदान्स्यस्य समासस्येति वेत्यथः ।। कपस्तु समासान्तत्वादिति । समासान्ताः समासस्यैवान्ता- 
बयवा न तूत्तरपदावयवा इति माबः। किं च समासान्तानां समासार्थेऽलोकिऽप्रक्गियात्राक्ये एव प्रवृत्तिः, 
श्रन्यया समासान्तापेच्चया परत्वादिदमेतत्तद्‌म्य इति खरे, पश्चात्‌ कपि, तत्र खरसिद्धेवंचनारम्मो व्यर्थ; 
स्यादिति नोध्यम्‌ । उत्तरपदस्यान्तोदात्तः्वविधाने तु तस्यान्तो `म शब्दाकार इती्स्वरसिद्धिः । 


† समासस्य ६ । १ । २२३ उत्तरपदादिः ६ । २ । १११ 

; बहु्रीहाविदमेतत्तद्‌म्यः प्रयमपूरणयोः क्रियागणने ६ | २ । १६२ 
§ नञ्सुम्याम; बहोनेञ्वदुत्तरपद्भू्ि ६ । २ । १७२; १७५ 
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अपर आह--उत्तरपदान्तोदात्तले नन्सुभ्यां समासान्तोदातत्वं वक्तव्यम्‌ । 
अकः अस्त्रकः | 'कपि पूर्व? [ ६ । २ । १७३ ] इत्यस्यापतादो हस्वान्ते5- 
न्त्यात्पूवैम! [ १७४ ] इति । तत्र हस्वान्तेडन्त्यात्पूर्वे उदात्तभावी नास्तीति कृस्वो- 
त्सर्गणान्तोदात्तत्वं प्राभोति । 

न वा कपि पूर्ववचनं ज्ञापकसुत्तरपदानन्तोदात्तत्वस्थ ॥ ३ ॥ 


न वेष दोषः | किं कारणम ? यदयं “ऋषि पूरवेमित्याह तज्ज्ञापयत्याचार्यो 
 "नोत्तरपदस्यान्त उदात्तो भवतीति ॥ एवमपि कुद एतत्‌ सिमासस्यान्त उदात्तो 
भवती'ति ? 


PNT TTI YT PO EU NP 


प्र०--अपर आहेति । प्रकारान्तरसद्भावात्‌ पूर्वस्माङ्भेदः । अज्ञक इति । अत्र कप 
उदात्तत्वमिष्यते तच उत्तरपदस्य कार्यित्रे न सिध्यति । समासे तु कार्थभाजि सिध्यति । कपि 
पूवेमित्यस्यापबाद इति । 'अज्ञक'शब्दे नत्र: परस्य कपि पूर्वस्य एकाच्त्वादन्त्यात्‌ पूर्व 
उदात्तभावी नास्तीति 'नञ्सुभ्या' मित्यनेन स्वरेण भाग्यम्‌ । स-च स्वरः कपो न सिध्यति । 


7००० ०१० १००१००१५०% ०००० ००:०१५०%/०%०%७ ००० reser NN 


नन्वन्त्यात्‌ पूर्वो यत्रोदात्तभाव्यस्ति 'अयवक' इत्यादौ, तत्र “कपि पूर्व'मित्येतद्वबाध्यता- 
मञ्ञकादो तु कथं बाध्यते ? न ह्यपवादोऽभ्रवर्तमान एवोत्सर्ग बाधते । नेष दोषः । यथा 'हलादिः 
शैष' इत्यभ्यासजातेराश्रयणादाटनुरित्यादावप्यनादेर्हलो निवृत्तिर्भवति एवं 'हुस्वान्ते$न्त्यात्‌ 
पूर्व मित्यत्रापि ह्वस्वजातेराश्रयणात्तकरको ्डन्यन्यायात्स्त्र ह्वस्वान्ते 'कपि पूर्व 'मित्यस्या- 
प्रवृत्ति: । अथवा 'हस्वान्ने5न्त्या'दित्येव वक्तव्यम्‌ । 'कपि पूर्व मित्यतः पूर्वग्रहणमनुवर्तिष्यते । 
तत्र पवैग्रहणं नियमार्थम्‌ 'हुस्वान्ते$न्त्यादेव पूर्वमुदात्तं भवति न तु कपि पूर्व मिति । 


एवं पक्षह्ये दोषममिधाय लिङ्गेन समासस्य कायित्व प्रतिपादयितुमाह--न वेति । 
अकुमारीक' इत्यादौ कपि पुर्वस्य उदात्तार्थ "कपि पूर्व 'मित्युच्यते ।यदिच नउ्सुभ्यामित्यनेनोत्तर- 
० नपुदाहरणान्तरपद्शनमात्रेण कथं पत्तान्तरस्वमत ग्राह-प्रकारान्तरेति । तञ्च “कपि पूर्वमित्य- 
ps म्ये एव स्फुटम्‌ । नञ्सुभ्यामित्यनेनेति | 'कपि पूर्व मित्येतदन्त्यादित्यनेन बाधितमिति 
उज मवति । 'हस्वान्तेडन्यया दित्यपि न, निमित्ताभाबादिति उत्सगेंण “नज्सुम्या'मित्यनेनैव भाव्यमिध्यर्थः । 


esse ANN 


३७९०९७७०५./ ७३ ९# ७७ ७ # ६ 


ने । यद्व्यक्ठापवादपृत्तिस्तस्यामेवोस्सर्गबाधो न्याय्यो नान्यत्रेति भावः । परिहरति 
हर इति | हि: शेष” इत्यत्रास्य समाधेरजादिद्वित्वविषपे दोषापल्या दूषितत्वादाह--अयवेति । तत्रेति । 
पूवप्रहणाद्वाक्यद्वयम्‌ । तत्नाद्येन हस्वान्तेडन्यात्यूवस्प्रोदा त्त्व विधीयते, द्वितीयेन नियमः क्रियत इत्यर्थ; । 
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प्रकरणाच्च समासान्तोदात्तत्वम्‌.। ४ ॥ 


्रकृतं समासग्रहणमनुवतते । क्क प्रक्रतम्‌ ! “चौ समासस्य' [ ६ । १ । २२२} 

२२३ ] इति । 

ननु चोक्मन्तोदात्तत्रं समासस्येति चेत्कपि उपसङ्कयानमिति । नेष दोषः । 
उत्तरपदग्रहणमपि प्रद्धतमनुवतते । क़ प्रकृतम्‌ ? उत्तरपदादिः’ [ ६। २। १११] 
इति । तत्रैबममिसंवन्धः करिष्यते--नञ्सुभ्यां समासस्यान्त उदात्तो भवति । इद- 
मेतत्तदभ्यः प्रथमपूरणयो$ क्रियागणन उत्तरपदस्येति ॥ १४३ ॥ 

कारकाहत्तश्चतयोरेवाशिषि ॥ ६ । २। १४८ ॥ 
कारकाइत्तश्नुतयोरनाशिषि प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 
कारकादत्तश्रतयोरनाशिषि प्रतिषेधो वक्गव्य; | अनाइतो नदति देवदत्तः% । 
सिद्धं तूमयानियमात्‌ ॥ २ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? उभयनियमात्‌ । उभयतो नियम आश्रयिष्यते-कारका- 
eS ० ०१७०% ०० ०७ ०० ००,०५७ २.८९. # ०१, SANA USES AS AAAS ०१०७ १ ७ ७.#७ # /* #७ ४” ५४/१५/४४५४ ४४ AINA AAAI SSNS 

प्र०-पदस्यान्तोदात्तत्वं स्यात्ततस्तेनैव सिद्धत्वात्‌ 'कपि पूर्वमिति न कतंव्यं स्यात्‌ । न&खुभ्या- 
मिति । नञ्सुभ्यां यदुत्तरपदं तदन्तस्य समासस्येत्यर्थः ।। १४३ ॥ 

कारकाइत्त । 'संज्ञायामनाचितादीना मिति बिहितमस्तोदात्तत्वमनेन नियम्यते । 
तेन 'देवपालित' इत्यादौ न भवति । तृतीया कर्मणी'त्यनेन तु पुर्वपदप्रकृतिस्वरो भवति । 
अनाहत इति । 'देवदत्त'शब्दः शञ्चविशेषस्य संज्ञा । तत्राशी रमावादन्तोदात्तत्वामावः | 

सिद्धं त्विति । तन्त्रेण सूत्र्वयस्योचारणादेकं सूत्रम्‌ । आशिष्येवेति । भिन्नत्रमत्वादे- 
FE SSD Sie NS 
उ०--लिङ्गेन समासस्येति । 'नन्सुम्यामित्यत्रे ति शेषः । नन्ुभ्यां समासस्पेत्यत्र पञ्चम्यनन्वयमाराङ्कयादः 
नब्सुभ्यामिति ॥ १४३ ॥ 

कारकाइत्त | ननु संायां गतिकारकोपपदात्कान्तमन्तोदात्तमित्येव सिद्ध किमर्थेमिदमत आह-- 
संज्ञायामिति । 'कारकाइततभुतयोरेवोत्तरपदयोर्नान्यस्यै ति नियमः । 'संशायामनाचिते'ति च "तृतीया 
कर्मणी'यस्यापवादः । तत्राशीर्विषयतियमादनाशिषि संशयामिति प्राप्नोतीति प्रतिषेधारम्मः । शङ्खविशेष- 
स्येति । न हि तत्र देवा एन॑ देयासुरित्यर्थप्रतीतिरिति भावः । तेनात्रापि पूर्वपदपक्कतिस्वरत्वमेव । 

एकवाक्ये नियमद्व्यालामः, यदि तल्लाभाय सूरय स्वीक्रियते तदा एकसूत्रपाठोऽसङ्गतोऽत आह- 


~ 


% तृतीया कर्मणि ६ । २। ४८ देवदत्तः=्र्ुनस्य शङखः । तद्यया-- 
पाञ्चजन्यं ृधीकेशो देवदत्त धनंजयः । पौण्डूं दष्मौ महाशडवं मीमकमौ वृकोदरः ॥ 
( महामारते मीष्मपर्वेणि २५ । १५; गीतायां १ । १५ ) 
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इत्त्रुतयोरेवाशिषि’ । “आशिष्येव कारकादत्तश्रुतयो'रिति ॥ 
संज्ञायां मित्राजिनयोः ॥ ६ | २ । १६५ ॥ 
 झाषेप्रातिषेधो सित्रे ॥ १ ॥ 
ऋषिग्रतिषेधों मित्रे वक्तव्यः । विश्वामित्र। ऋषि! || १६४ ॥ 
बहोनेञ्वदुत्तरपद्भूम्चि ॥ ६ । २ । १७५ ॥ 
किमर्थं बहोनेव्वदतिदेशः क्रियते न “नव्सुबहुभ्य' इत्येवोच्येत! ? नेतं 
शक्यम्‌ । उत्तरपदभून्नी'ति बक्त्यति तदबहोरेव यथा स्याञ्नन्सुभ्यां मा भूदिति | 
x योजन ट्र १ ~ 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । एकयोगे5पि [हिः] सति यस्योत्तरपद॒भूमास्ति तस्य भविष्य ति | 


कस्य चास्ति ? बहोरेव । [ 

इदं तहि प्रयोजनम्‌ । “न गुणादयोऽवयवाः’ [ १७६ ] इति वक्ष्यति तब होरेच 
यथा स्यान्नव्झुभ्यां मा भूदिति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | एकयोगेऽपि [हिः] 
सति यस्य गुणादयोऽवयवाः सन्ति तस्य भविष्यति । कस्य च सन्ति ? बहोरेव । 


अत उत्तरं पठति 
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१४८ ॥ 


५०००" 
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प्र०--वका रस्येति भाव; ) १४८ ॥ 
संज्ञायां | विश्वामित्र इति । 'मित्रे चर्षा'विति दीर्घः । परत्वादनेनान्तोदात्तत्व 
प्राप्त प्रतिषिध्यते । ततो 'बहुब्नीहौ विश्व संज्ञाया'मिति पूर्वयदान्तोदात्तत्वं भवति ॥ १६५ ॥ 


| बहोनेड्यदु । यस्य शुणादय इति । यस्थ विशेष्या इत्यर्थः । ननु चागुणः सुगुण 
नञ्युम्यामुत्तरे गुणादयः सन्त्येव । एवं तह्य त्तरपदभुमग्रहणेन पूर्वपदस्य वि शेषणाद्वहोरेव 
i गुणादीनां प्रतिषेधो भविष्यति । यस्योत्तरपदभूश्नि वर्तमानस्येति हि भाष्यकाराभि- 
ड०--तस्त्रणेति । एकं सून्नमिति ¦ 'पाणिनिना पठित'मिति शेष ॥ १४८॥ कि. 
ह संज्ञायां मित्रा । विश्वामित्रे विश्व मित्रमस्येति विग्रहः । परत्वादिति । 'बहुत्रीहोविश्‍व'मित्यस्यावकाशो 
देवः विश्वयशाः । अस्यावकाशो देवमित्रः ॥ १ ६५ || | 


रित्यादौ तयेव ती तद च न ब्व्य मुणादयो5वयवप्रतिपादकाः, किन्तु रज्ज्वादीनां, बहुगुणा रज्ञः 
— ___ | एव च यस्य भुणादयोऽवयवा इत्ययुक्ततत आह--यस्य विशेष्या इति । उक्तेः्ये 


ANNAN NN rr se - 


ड ; मित्र चर्षो ६ । ३ । १३०; हहद विश्व॑ संशायार ६ । २ । १०६. 
+ नष्धुम्याम्‌ ६ । २ । १७२ ; १-क्कचिन्न । 
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यहोनेव्वदुत्तरपदायुदात्तार्थम ॥ १ ॥ 


NA AAAS 


बहोनेन्वदतिदेशः क्रियत उत्तरपदायुदात्तार्थम । उत्तरपदस्याददात्तत्व यथा 
. स्मात्‌ । विदेशस्थमपि यञ्ननः कार्यं तदपि बहोर्यथा स्यात्‌ | “ननो जरमरसित्रमृताः 
। [६।२।११६]। अजरः अमरः । बहुजरंः बहुमित्रः || १७४ ॥ 


पर ० 6 
| | उपसगात्स्वाङ्क चुवसपशु ॥ ६।२।९॥ 
{ 
उपसगात्स्वाई श्वं खुखस्यान्तोदात्तत्वात्‌ ॥ १ ॥ 


युसस्यान्तोदात्तखादुपसर्गारस्ाङ् भ्रुवमित्येतद्भवति विग्नतिषेघेन । मुखान्तो- 
दात्त्वस्यावकाशः-गोरशुखः श्वक्णमुखः । उपसगर्स्वाक्ृमित्यस्पावकाश।+-- 
प्रस्फिक्‌ ग्रोदरः । इहोभयं ध्राम्मोति-ग्रश्नुखः । उपसगीत्स्तराङ्गमित्येतदभवति 
विग्रतिषेधेन । 

कः पुनरत्र बिशेपस्तेन वा सत्यनेन वा ? सापवादकः स विधिरयं पुनर्नि- 
रपवादकः । अच्ययात्तस्य प्रतिषेधोऽपवादः+ ॥ १७७ ॥ 


~ ~ NINN NA किक ७० ६ १५१७० ५४१५४” NN SAI AA A AN re, 


प्र०--प्रायः ॥ १७५ ॥ - 
उपसर्गात्‌ । नित्यं यदेकरूपं तदिह भ्रवं गुह्यते । निर्गतं ललाटमस्य 'निर्ललाट” इति, 
| ललाटस्य नित्य निर्गेमनाद्रध्रुवत्वम्‌ । इह तु न भवत्यन्तोदात्तत्वम्‌-उद्रराहुः क्रोशतीति, न हि 
बाहोनित्यमूर्ध्वंदिगवस्थानमु । प्रसुख इति । यस्य नित्यं प्रगतं मुखं स प्रमुखः। अत्राहुः 'मुखं 
स्वाङ्गमिति प्राप्तिनांव्ययदिकछब्देति प्रतिषिद्धा, ततो विप्रतिषेधानुपपत्तिः । उच्यते । 
'नाव्ययदिक्छब्दे'ति प्रतिषेधो बाथकोऽस्त्वथोपसर्गादिति ? तत्र परत्वात्प्रतिषेधं बाधित्तरैतदः 
न्तोदात्तत्वं बाधकं प्रवर्तेते ॥ १७७॥ 


उ०--भाष्यं सोपस्कारं कृत्वा योजयति-यस्योत्तरपदेति || १७५ ॥ 

उपसयोस्स्वाङ्गं । ननु शरीरस्यानित्य्वास्क थं स्वाङ्गस्य भ्रुवस्वं विशेषणमत अह नित्यं यदेकः 
रूपमिति | यावरिस्थति सर्वदैकलूपमित्यर्थः | न होति । किन्तु क्रोशनसमये एवेति भावः । प्रणतं प्रकृष्टम्‌ । 
विप्रतिपेधानुपपत्तिरिति । प्रतिषेधविषयपरिहारेण विधेः प्रइत्त्यात्र प्राप्यभावादिति भावः । तत्र परत्वा- 
दिति । विधिप्रतिषेधद्वारायमेव विप्रतिषेधो वार्तिकताप्पर्यबिधय इति भावः ॥ १७७ ॥ 


ee 


क. मुखे स्त्राङ्गम्‌ ६ । २। १६७ १-दीर्घमुख? पा०। | ह 
† नाव्ययदिकशब्दगोमहत्स्थूलमुश्प्रथुवत्सेभ्यः ६ २ | १६८ क की 
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अभेर्मुखम्‌ ॥ ६। २। १८५ ॥ अपाच्च ॥ ६ | ९। १८६ ॥ 
किमर्ममदमुच्यते नोपसर्गात्स्राङ्गै घुषमित्येव सिद्धस्‌: 


अभेसुखमपाच्चाधुवाथेस्‌ ॥ १ ॥ 


rr ४५ 


अध्नुवार्थो ऽयमारम्भः । हे 
अबहुव्रीद्यथ वा ॥ २॥ 


अथवा बहुत्रीह्देरिति वततेः, अबहुद्रीद्वर्थोञ्यमारम्भ; ।। १८४ ॥ १८६ ॥ 
स्फिंगपूतवीणाज्ञो ध्वकुक्षिसीरनासनाम च॥ ६।२। १८७॥ 


स्फिगपूतग्रहणं किमर्थ नोपसगोत्सवाङ्गं थुवमित्येव सिद्धम्‌ 11 
स्फिगपूतग्रह्ण च ॥ १ ॥ 


किम्‌ ? अधुवा्थमंबहुत्रीह्यथेमित्येव वा ॥ १८७ ॥ 
अतेरक्ृत्पदे ॥ ६ । २ । १६१ ॥ 


अतघधातुलाप ॥ १ ॥ 
अतेधोतुलोप इति वक्कब्यम्‌ | अकृत्पद इति ह्य च्यमान इह च प्रसज्येत 
शोभनो ग्ाग्योऽतिगारर्थः, इह च न स्यात्‌ अतिकारक; अतिपदा शक्करी ।। १६१ ॥ 


ANAS ५००/ ANN NINN SAAS UT ~ Ns Se 


प्र०- अतेरक्क । अतिकारक इति । कारकमतिक्रान्तं इति समासः । अतिशब्दो वृत्तः 
विषये क्तान्तार्यवृत्तिरिति क्रमेरप्रयोग एवात्र लोपः । स्वरव्य ङ्गश्चात् धातुलोपः। यदा पूर्वपदभ्रक 
तिस्वरस्तदा शोभनः कारक इत्यतिक्रारकशब्दस्यार्थः ॥ १९१ ।। 


उ०_अभेसु खम्‌ । माध्ये-श्रशन वाथो ऽबहुगरीह्यथं इति । 'ग्रस्वाङ्गार्थ' इति ठु नोक्त स्वाङ्गग्रहण 
स्यात्राप्यनुइत्तरिष्टत्वात्‌ । एवं च वृत्तिश्चिन्येवेति भावः ॥ १८४ ॥ १८६ ।। 
अतेरङग । शोभनः कारक इति | 'खती पूजाया'मिति समासः ।। १६१ ॥। 


1 उपसगोत्‌ स्वाज्ञं भुवमपर्शु ६। २। १७७ 
6 वहुतरीह्ाविदमेतत्तदूम्य: प्रथमपरणयोः क्रियागणने; उपसगीत्‌ स्वाङ्गं भ्रुवमपथु ६ ' २ । 
रट १९० ` १-मबहुत्रीहार्थमेव वा” पा० । 
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“~ 


द्वित्रिभ्यां पाइन्मूभेसु बहुत्रीही ॥ ६।२। १६७॥ 
ष किमिदं द्वित्रिभ्यां सूधन्यकारान्तग्रहणमाहोस्पिन्नकारान्तग्रहणस्‌ । कात्र 
वराष! 
द्वित्रिम्या सूधेन्यकारान्तग्रहर्ण चेन्नकार।न्तस्योपसङ ख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
द्वित्रिस्यां मूर्थन्यकारान्तग्रहणं चेन्कारान्तस्योपसङ्घयान कतेव्यम्‌ । द्विसूधा 
त्रिमूधों ॥ अस्तु तर्हि नकारान्तग्रहणम्‌ । 
नकारान्तेऽकारान्तस्य ॥ २॥ 
नकारान्तेऽक्ारान्तस्योपसङ्कयानं कतव्यम्‌ । द्रिमूर्थः त्रिसूधः । 
उदात्तलोपात्सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्तु तर्हि नकारान्तग्रहणम्‌ । ` अन्तोदात्तत्वे कृते लोपः, उदात्तनिवृत्तिस्तरेण 
सिद्धम्‌ ।। इदमिह संग्रघायम्‌--अन्तोदात्तत्वं क्रियतां लोप इति किमत्र कतेव्यम्‌ ? 
प्रत्वारलोपः 
प्र ०-्वि त्रिभ्यां । पूर्वगदप्रक्ृतिस्वरापवादो योग; । किमिदमिति। ननु चाका रान्तनिर्देशे 
मूर्वेष्विति भाव्यमिति द्वेतानुपपत्तिः । उच्यते--न शाब्दाश्रयं द्वेतं किंतु कायिमेदाश्रयम्‌ । यदा 
समासस्यान्तोदात्तत्वं विधीयते नित्यश्च समाश्षान्त इति पक्षस्तदाकारान्तग्रहणमेव सामर्थ्याड्भवति । 
यदा तृत्तरपदस्यान्तोदात्त इति पक्षस्तदा कृतेऽपि समामान्ते तस्योत्तरपरे अनन्तर्मावाच- 
कारान्तस्य स्वरविधिरिति पक्षो$वतिष्ठते । 
नका'णान्तस्योपसङ्कयानमिति । समासश्चेत्‌ कार्यी नित्यश्च समासान्तस्तदा नकारान्तस्य 
साधुत्वं स्वरश्वोपपडख्पेय इत्यर्थः ॥ द्विमूध इति । यदोत्तरपदस्य कार्यत्वं तदा कृते समासान्ते 
उत्तरपदस्यान्तोदात्तत्वं विधीयमानं प्रत्ययस्य न प्राप्नोति । 
उदात्तलोपादिति । उत्तरपदस्यात्तोदात्तल्रे सति शेषनिघातेन प्रत्ययोऽनुदात्तस्तत्रा- 
बुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोप इति प्रत्ययस्योदात्तत्वं सिद्धमित्यर्थः । परत्वाहल्ोप इति । ततश्चो 


'/*/४/४”४४/४४४/४४४४७ 


उ०--द्वित्रिभ्यां । पूर्वपदेति । 'बहुत्रीही प्रक्ष्यति प्राप्तस्य पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्यापवाद इत्यर्थ; । 
कार्यिमेदाश्रयमिति । नकारान्तः कायी, उताकारान्त इति विचार्यते । तत्कथमित्यत श्राह-यदेति । सामथ्यो 
. दिति । नकारान्तनिर्देशेऽपि तद्रूपसमासामावात्सामथ्यौदकारान्तस्यैव कार्वित्वमित्यथेः । अत एव पाहल्साह- 
चर्यमपि न विरुध्यते । कृते5पि समासान्ते इति । (द्वित्रिभ्यां ष मूध्ने' इत्यनेन । 
नकारान्तस्य साधुत्वमिति । नित्यसमासान्तविघानादसाधुत्वप्रसङ्ग इति भाव; । प्रत्ययस्य न प्राप्नो- 
तीति । समासावय्रवत्वात्तस्योत्तरपदे५नन्तमौबादिति मावः । उदात्ततोपो न भवतीति मूधंन्शब्द आयुदात्त 
र RRS फी र प सेर स्स्पॅस्स्स्ससफ्स्स्स्स्योप्सप्पयय 


TL SES NC RETR 


5 02८13 २ 


१-'सत्यकारान्तस्य' पा० । 

# द्वित्रिम्य़ां घ मूध्तैः ५। ४ । ११५; नस्तद्धिते ६। ४ । १४४; अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः | 
६। १ । १६१ 
७३ ¦ 
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-२७दै 

एवं तहींदमिह संप्रधायेम--अन्तोदात्तत्व॑ क्रियतां समासान्त इति किमत्र कते- 
व्यस्‌ ! परत्वादन्तोदात्त्वम्‌ । नित्यः समासान्तः । कृते$प्यन्तोदात्तत्वे प्राभोत्य- 
कृतेऽपि । अन्तोदात्तत्वमपि नित्यम्‌ । कृतेऽपि समासान्ते ग्राप्मोत्य कृतेऽपि । अनित्य- 
मन्तोदातत्व॑ न हि कृते समासान्त प्राभोति ।' परत्त्रार्लोपेन भवितव्यम्‌ । [ भवत्ये 
लोप! । ] 

यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तदनित्यम्‌ । न च समासान्त 
एवान्तोदाततत्वस्य निमित्त विहन्ति | अवश्यं लष्षणान्तरं लोपः प्रतीच्यः । उभयो- 
नित्ययोः परत्वादन्तोदात्तत्वम. । अन्तोदात्तत्वे कृते समासान्तः, टिलोपः, टिलोपे 
कृत उदात्तनिवृत्तिस्वरेण सिद्धम्‌ । ड 

युकं पुनरिदं विचारयितुम्‌ | नन्वनेनासं दिग्धेन नकारान्तस्य ग्रहणेन भवितव्यं 


Se) 


NII IVY 


SN 


' प्र०दात्तलोपो न भवतीत्यर्थः । 
एवं. तर्हि इदमिहेति। यदा कृते समासे समासान्तः क्रियत इति पचषस्तवेयं संप्रधारणा। 
यदा तु समासार्थादु्तरपदात्समासान्तः क्रियत इति पक्षस्तदा संप्रधारणैवात्र नास्ति । 


' युक्तं पुनरिति । नु कृतेऽपि समासान्ते नकारान्त एव मूर्थशब्द उत्तरपदं संभवतीति 


उ०--इति मावः । 


| पदादिति । उत्तरपदग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम्‌ । समासार्थीद्वाक्यादिप्युचितं वक्तुम्‌ । 
'समासासगेवालोकिकविग्रहवाबये'इति शेष! । संप्रधारणैव नास्तीति । 'समासान्तानामन्तरङ्गत्वा! दिति 
शेषः । अयं 'च पचतो 'गोजियोरुपसजनस्य', “श्रन्त' इति सूत्रस्थन्याययुक्तमाष्यसंमत इति तद्विरोधादिदं 
_भाष्यमेकदेश्युक्तिरिति ध्वनितम्‌। न च ग्राद्यपत्नुरीत्या संप्रधारणायामपिं परत्वादन्तोदात्तले ततः समासान्ते 
सतिशिष्टत्वात्तस्य प्रययाद्युदात्तखे कथपुदात्तनितृत्तिस्वरप्राप्तिरिति वाच्यम्‌ । डब्चश्विस्वेन समासान्तविधा- 
वाधदात्तक्षेसस्यासंबन्धशापनेन पश्चाजातस्य समासान्तस्यानुदात्तत्वमित्याशयात्‌ । द्वितीयफ्ले त्वन्तरङ्गत्वा- 
त्समासान्ते ततः खरापरप्वाल्लोपे उदात्तनि३तिखराप्राप्त्या नकारान्तग्रहण 'द्विमू्! इत्यादौ खराप्रासिर्दोषः 
स्थित एवेति बोध्यम्‌ । श्रन्तोदात्तत्वस्यानित्यत्व॑ निवर्तयति भाष्ये--भवस्येव लोप इति । परत्वाल्लोपों 
मत्रलेव, तावतापि अन्तोदात्तत्वस्य नानित्यत्वमिति भाव: । 


तदेवोपपादयति--यस्य चति । “तावलव लोप’ इति पाठः । समासान्ते कृत एव लोप इत्यर्थः । 
ननु कृते$पोति । नित्येडपि समासान्ते उत्तरपद्ध्य कार्यिच्वात्तस्य च नान्तत्वान्मूर्धस्विते निर्देश 


. १-इदं कचित्र। 


का तया 
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३ अ० | २ पा०। २ आ० | १ ०] व्याकरणमहामास्यम्‌ ७ 
& ९ 


पावता सूधखित्युच्यते | यदि ह्वकारान्तस्य ग्रहणं स्यान्मूर्घेष्विति ते । यदि रास मरणं सावित का ब्रयात्‌ । सैषा 


समासान्ताथी विचारणा । एवं 
2 एवं ति ज्ञापयत्याचार्यो £ सान्तो 
भवती!ति ॥ १९७ ॥ गिता न 


परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ ६ ।। २ । १६६ ॥ 
अत्यर्पमिदमुच्यते । द 
परादिश्व परान्तञ्च पूर्वान्तञ्चापि इश्यते । 
पूर्वादयञ्च हश्यन्ते व्यत्ययो बहुलं ससूतः || 


~ PF क क र 
PAA 


~ nnn, 


na 


Te 


ST 
निर्देश ए उ 1 एवं मन्यते, यथा 'पाहू'दिति समासान्तनिर्देशः, एवं मूर्घष्विति समासान्त- 
bs ' । एवं हासंदिश्धं समासस्य कायित्वं विज्ञायते । न च कृतम्‌ । तस्मादुत्तरपदस्यैव 
थित्वेन भाव्यम्‌ । सैषा समासान्तार्थेति। यदि नित्यः समासान्तः स्यात्तदा कर्थिविशेषसंदेह- 
व्यावृत्तये प्रक्रमाभेदाय वा समाएान्त एवोच्चार्यत । तदनुच्चारणात्त समासान्तस्या नित्यत्वं ज्ञाप्यते । 
तन यदा समासान्तो नास्ति तदा समासस्थोत्तरपदस्य वा कायिल विशेषाभावः । यदा तु समा- 
सान्तः क्रियते तदा समासस्य कायित्ये सिद्ध समासान्तस्योदात्तत्वम्‌ | बदाममा ती 
पदा परस्वादन्तोदात्तत्रे कृते समासान्तः, तत्र टिलोप इति उदात्तनिवृत्तिस्वरेणापि सिद्धम्‌ । 
गजु भरत्ययस्वरण समासान्तस्य भाव्यम्‌ । नैतदस्ति । बहुब्नीहिस्वरेण तस्य बाधनात्‌ त्‌ 
बहुब्रीहिस्वरस्याप्यनेन ॥ १९७ || हे 


परादिश्छुन्द्सि । व्यत्ययो बहुलं स्मृत इति । बहुलग्रहृणलम्यः स्वरव्यत्यय इत्यर्थः | 


उ०--उपपन्न इत्यर्थः । एवे मूर्घेष्विति | एवं हि न प्रक्रममङ्ग: । हेल्वन्तरमाह- तस्माहुत्तरः 
पद्सयैवेति । एवं च नकारान्तस्यैव कायित्वं स्थितमिति 'द्विमूर्ध' म गज भाष्येण 
पृव॑भाष्यस्यैकदेश्युक्तित्व॑ ध्वनितम्‌ । सैषा समासान्तार्थेति । सिद्धान्तमाष्यस्य समासान्तस्थानित्यत्वशापना- 
यत । स एव 'एबं तही त्यादीना भाष्ये व्याख्यात इत्याशयेनाह--यदि नित्य इति । तत्र समासान्ताः 
भावपक्ते त्रिमूर्घानमित्यादाविष्टस्वरसिद्धि दर्शयति--तन्न यदेति । ननु समासान्तपक्षे तस्य शब्दान्तरत्वा- 
दृद्विमूर्घ इत्यादौ स्वरो न स्यादत आह--यदा स्विति । बहु्ीहिरेव कार्यित्वे तदेकान्तत्वास्समासान्तस्य 
इष्टस्वरसिद्धिरित्यथः | उत्तरपदस्य कार्यिले5पि समासान्तव्वपचे इष्टस्वरसिद्धि दर्शयति--यदापीति | इदं 
ग्राकनमाष्यवदेव निरूपितरीत्या प्रौदयेति बोध्यम्‌। तस्मादत्र सुन्ने समासस्बैव कार्वित्वमिति तल्वम्‌ । 


बहुत्रीहिस्वरेण तस्येति। समासान्ते कृते तस्य समासावयवत्वात्‌ 'सम्तासस्थे'त्यन्तोदात्तत्व॑ प्राप्त, तस्य च 


बहुत्रीहो प्रकृतिस्वरो बाधकस्तस्यायं विकल्पो बाधक इति स्थिते कुतः प्रत्ययस्वरस्य प्रातिः । डच्च श्चिस्वेन 


समासान्तविघावाद्युदासश्चे त्यस्यासंबन्धशशापनात्‌ । अन्यथा विग्रहवाक्य एव समासास्तप्रतत्तो तस्य 


रस्सन्नियोगरिष्टाद्यदात्तले तदेकबाक्यतापन्ने शेषनि घाते पूवप गित्वाभावेन पूर्वपदपक। 
| र बपद्स्योदात्तस्वरितयोगिरबामा दप्रकृतिस्व- 
रापण तद्वयथ्ये स्पष्टमेवेति भावः || १९७ ॥| * तालेन स 


प्रदिखुन्दुसि । स्वरब्यत्यय इति | स एव वातिककृता दशित इत्यर्थः । बहुनी हिस्वरे 
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आीमगवत्पत्ञलिविरचितं [ परादिश्छन्दसि 
र. गा हलली > श्रीमगवत्पतखलिविरच्तिं 


~ ~ a ) डः खु | | 
अन्तोदात्तप्रकरण त्रिचक्रादाना छुन्दस्युपसङख्यानस्‌ ॥ १। | 


अन्तोदात्तप्रकरणे त्रिचक्रादीनां छन्दस्युपसङ्कधानं करेव्यस्‌ । त्रिचक्रेण 
'त्रिबन्युरेण त्रिवृता रथेन | १६8 ॥ | 


इति श्रीभगवत्पतज्ञलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
द्वितीये पादे द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ पादश्च समाप्तः | 
पयन - ) 
प्र०--त्रिचक्रेणेत्यादौ बहुब्रीहिस्वरे प्राप्ते$न्तोदात्तत्व॑ विधीयते ॥ १९९॥ 


इत्युपाध्यायजैय्यटपुत्रकेय्यटकृते भाष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
द्वितीये पादे द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ पादश्च द्वितीयः समाप्त; । 


FS SS ed 


RNIN 


उ०--प्रकृतिस्वरेणाद्यदात्तत्वे ॥ १६६ ॥ 


इति श्रीशिबमद्वसुतसतीगर्भजनागोजीमद्टकृते महामाष्यप्रदीपोद्दथोते पषठस्याध्यायस्य 
द्वितीये पादे द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ पादश्च समासः । 


5 


१-िन्ुरेण दता रथेन त्रिचन्गेण' क्यु संश १। ११८। २ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. .._ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६अ०। ३ पा० । १ आ०।१सू०] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ २८१. 


fn 


अछुशुत्तरपदे ॥ ६। ३ । १ ॥ E 
आ ङुतोऽयमधिकारः ? अजुगाधिकारः प्रागानडढ+# । उत्तरपदाधिकारः 
प्रागङ्काधिकारात्‌† । | 
कानि पुनरुत्तरपदाधिकारस्य प्रयोजनानि ! 
उत्तरपदाधिकारस्य प्रयोजनं स्तोकादिभ्योऽलुगानाङिकोहस्वनलो पा॥१॥। 
पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः [ ६। ३। २ ]। स्तोकान्युक्त: अट्पान्युक्त। । उत्तः 
रपद इति किमर्थम्‌ ? निष्क्रान्तः स्तोकान्निःस्तोकः ।। आनड्कोहस्वनलोपाः 
प्रयोजनम्‌ । आनड%-होतापोतारी । उत्तरपद इति किमर्थम्‌ ? होतापोतृभ्याम्‌ || 


ग्र०_अलुयुत्तरपदे । आ कुतोऽयमिति। अन्येष्वधिकारेषु व्याख्यानादवधिनिर्णयोऽत्र 
तु सामर्थ्यादिति प्रतिपादयिठुं चोयप्रतिसमाधानोपन्यासः । प्रागानङ इति । उत्तरपदेऽनन्तरस्य 
ऋकारान्तस्यानझा भाव्यम्‌ । अलुकि च सति विभक्त्या व्यववानादुकारान्तयोः पूर्वपदोत्त 
रपदयोरानन्तयं न स्यादिति सामर्थ्यात्प्रागानङोऽलुगधिकारः । अथवा कार्यान्तरं प्रकृतस्य 
विधेनिवर्तकमित्यलुगधिकारः प्रागानङ; । प्रागङ्गाधिकारादिति । प्रत्यये परतोऽङ्गं भवति न 
तूत्तरपद इति सामर्थ्यादवधिपरिच्छेदः । 

कानीति । समास एव लुक्‌ प्राप्तः प्रतिषिध्यत इति सामर्थ्यात्‌ समासाधिकाराद्रोत्तरपदं 
लभ्यते । कार्यान्तरविधावपि ‘वनं समास' इत्यतः समासग्रहणानुवृत्त्योत्तरपदलाभ इति प्रश्नः 

निःस्तोक इति। यद्यप्यत्र “स्तोकान्तिके' ति प्रतिपदोक्तसमासाश्रयणादलुझन भवतीति शक्यते 
वक्तुं तथाप्यन्यार्योऽवश्यं वक्तव्य उत्तरपदाधिकार इति लन्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषा नाश्रिता । 
होतापोतृभ्यामिति । पोतृशब्दस्यानङ न भवति। होतापोतारावित्यत्र तु परत्वाद्वगुणेनानङ 


उं०--अलुगुत्तरपदे । ननु 'प्रत्यय? इत्यादावित्र ञ्रधिकारावघिविषयप्रश्नप्रतिवचनानुपन्यासं एव 
युक्तो ऽत आह--अन्येष्विति । कारयौन्तरम्‌- अआनङादि । | 
अलुग्विधावुत्तरपदाधिकारस्य प्रयोजनं नास्तीत्याह समास एवेति । 'तरपुरुषे कृतीति साहचया 
प्रतिपदोक्तपरिमाधयात्र सामासिकलुक्क एवायमलुगिति भावः । सामर्थ्यपयोलोचनस्य स्थूलमत्यसाध्यत्वादाह- 
समासेति । “वने समासे’ इष्यत इत्यर्थः । अन्यत्र तु सामथ्यामावेऽपि अधिकारेणुब तल्लाम इत्याह 
कायोन्तरेति । ्रानङादीत्यर्थः । अनुदृत्तसप्तम्यन्तसमासपद 'च तदर्थोत्तरपद्ला्तणिकमिति मावः। ` 
पोतृशब्दस्येति । समासम्रहणानुवृत्तावपि समासे अकारान्तस्यानङ भवतीत्ययीदिति भावः । ननु 
होतापोतारा'वित्यस्यैवोदाद्Lzणत्वसंमवे किमिव्युदाहरणान्तरदानमत आह--होतांपोताराविति । पदस्य 
विमज्यान्वाख्यानमिति पत्ते एतदिति भावः । न 'च समस्तत्वात्कयं समासे इस्यधिकारेण विधीयमानो हृस्वः 


% आनङ ऋतो इन्हें ६ । ३ । २५ † अङ्गस्य ६।४।१ 
ॐ श्रानङ ऋतो इन्हें ६ | ३ । २४ 
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२६२ श्रीभगवत्पतञ्ललिविरचितं 0 [ थ्रलुयुत्तरपदे 


“इको हस्वोड्यो गालवस्य? [ ६१ ] प्रयोजनम्‌ । ग्रामशिक्ुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ । 
उत्तरपद इति किमर्थम्‌ ? ग्रामणीः सेनानीः ॥ नलोपः प्रयोजनस्‌. । “नलोपो नगः? 

` [ ७३ ] | अब्राह्मणः अतृषलः । उत्तरपद इति किमर्थम्‌ ? परमन। नैषोऽस्ति प्रयोगः । 
इदं तहिं--नतरांगमनस्‌ । 


'एकवच्चालुग्भवतीति वक्कव्यस्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? स्तोकाभ्यां मुक्त स्तोकेभ्यो 
मुक्त इति विदह्य 'स्तोकान्युक्त इत्येष यथा स्यात्‌ । 


एकवद्वचनमनर्थकम्‌ ॥ २ ॥ 
एकवद्भावश्चानर्थक; ॥ द्रिवद्दोरलुक्कस्मान्ञं भवति ? 


अ०- बाध्यत इत्युदाहरणान्तरोपन्यास: । अथ विभक्त्यपेक्षत्वाइगुणों ब हिरङ्ग, आनङ - 
चत्वादन्तरङ्गस्तथा सति होंतापोतारावित्युदाहरणं भवति । प्रामणिकुल्मिति | पहीसमास: आर 
णीरिति । समासाधिकारेऽपयत्रोत्तरपदस्य ह्लसवप्रसङ्गः । परमनेति । यथा नतरामिति प्रतिषे- 
घस्य प्रकर्ष एवं पारम्यमपीति भाव; । नेषोऽस्ति प्रयोग इति। प्रयुक्तानामिदमन्वाख्यानं 
प्रवृत्तमिति भावः । नतरांगमनमिति । गमनस्यायुक्ततरत्वप्रतिपादनाय प्रतिषेधप्रकर्षाश्रयस्तरपः 
अयोगः । अत्र तुं समासाचुवृत्त्यापि नलोपः शक्यते पराकर्ठुम्‌ । 


एकवच्चेति । भर्थातिदेशोऽयम्‌ । तेन द्वावथौं बहुवस्चैकवत्समाते भवन्तीति स्तोकाम्यां 
मुक्तः स्तोकेभ्यो मुक्त इति समासे स्तोकान्मुक्त' इत्येव भवति ॥ द्विह्णोरिति । भावप्रत्ययम- 
न्तरेणापि वृत्तिविषये द्बहुशब्द हित्वबहुत्वयोव्तेते । यथा 'द्रयेकयो'रिति । 


ड॒० हे आह-पष्टीसमास इति। 'इको साइत आई-पल्मास इति ए गालवस्ये!ति हृस्वः । 'परमने'ति। विशेषणसमास | 
तदाह--यथेति । पारम्यमपि नषर्थविशेषणमिति माव: । ननु प्रतिषेधस्य सर्वत्रैकरुपत्वाकथं प्रकषौभयस्त- 


.त्वात्युप्सुपेति वा समास इति बदन्ति । 
तेन द्वावथौविति | यस्य स्वत एकत्व॑ नास्ति तस्यैवातिदेशापेच्षेतीदं लब्धम्‌ | '्रलुग्विषये इर्थस्या- 


यमेकवद्धाव इति कं जाताया विभक्तेर्नि 
आवप्रलयमन्तरेणापीति| | तिरति न शङ्‌ । सङ्ख्येयपरत्वे द्विवचनासङ्गतिं मत्वाह 


क = 
त्पूवय 'एकवच्च” इति वार्तिकं क्कचिद्‌ इश्यते | र 
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द्विबहुष्वसमासः ॥ ३ ॥ 


द्विवचनबहुवचनान्तानामसमासः ॥ किं वक्तव्यमेतत्‌ १ न हि कथमनुच्यमानं 
गंस्यते ९ 


उक्त चा ॥ ४ ॥ ् 
किमुक्कप ? अनमिघाना'दिति! ॥ तद्चावश्यमनभिघानमाश्रयितव्यम्‌ । 


er ९८/९+९३५३१९००९१९० */४/”५/४”४%%/*”*४४ 


ब्ला 


किक ककल 900000220 
प्र०--अनमिधानादिति । समांस उपसर्जनार्थस्य दवितवबहुत्वानवगमादभेदैकत्वसङश्याया 
एवोपजना द्वेगेषपरित्यागात्‌ सङ्ख्यासामान्यमभेदैकत्वसङ्डयोच्यते 1 यथा सन्तमसे रूपमात्रम- 


वचायते न तु शुक्लक्कष्णादिविशेष; । एवं (राजषुरुष' इत्यत्र सडख्यावान्‌ राजार्थो न त्वव्ययार्थ- 
वदसडख्य इत्येतावान्‌ संप्रत्ययों भवति न तु सडख्याविशेषप्रतिपत्तिः । अन्ये तु सवैसङख्या- 
विशेषाणामविभागो5भेदैकत्वसङख्येत्याहु: । यथौषषिरसाः सर्वे मधुन्यविमागेनावस्थिता, एंवमुपसः 
नारथ सङ्ख्याविशेषः । कचित्तु वृत्तावपि सङख्याविशेपावगमो यथा 'तावकीन' इत्यादावादेशः 
प्रयोगादेकत्वप्रतीतिः । “मासजातः' 'शोपिक इत्यादौ प्रातिपदिकस्पैव विशिधार्थाभिघा यित्वा" 
देकत्वावगमः । 'कुण्डशो ददाति 'वनश'' प्रविशती त्यादौ es तची । : 
«स्तोकाम्यां मुक्तः इत्यादावपि त ग्विघानाइकित्ववहुत्वावगमात्समासो5स्तु । नेतदस्ति | 
Se नच काया मुक्त' इति समासो लोके प्रयुज्यते; तञ्निवत्वनस्येक- 

स्वर्यस्याभावात्‌ । 'स्तोकाभ्यां मुक्त इत्यादावपादाने पञ्चमी, न तु 'करणे च स्तोकाल्पे त्यनेन । 

्गानवाचिलेहिलबहुलयहसलाि ०-०० दवित्वबहुत्वयो ुलमत्वा दितयहुः \ - 


दका नामाभेदैकत्वसदर्येतयत्राह-विशेषपरित्यागादिति । एवं च सडख्यात्वेन सङख्या भासते । 
तत्न चौष्सगिकमेकवचनमेवेत्युक्त भवति । रूपमात्रमिति । चाल्नुषप्वादूख्पवद्दिमिति गम्यते, न तु नीला- 
दिविशेष इत्यर्थः । बिशेषविरिक्सामान्यामावादाह--भन्ये खिति । अन्न मते संेत्रां रसानां मधुनि रसखेन 
मानबद्बुत्ताबुपसजेने सङ्ख्याखेन सर्वविशेषभानमिष्य्थः | यत्र द निमित्तमस्ति तत्रास्येव तद्विशेषावगमं 
इत्याह-कचिस्विति । आदेशेति । ।तवकममकावेकबचन? इति बिहितात्‌ । शौफिकादावनियतसड्य्यत्वे 
परिच्हेदासँमवेन एरि्ेदोघकम्रयगगामासेनैकविशिधवोपसं नय प्रतीतिरिति बोध्यम्‌ । प्रकरंणा- 
"दिवशादिति । यदा प्रकरणादित एकत्वावसायस्तदैवैकत्वसङख्यावण्ध्िजायोमिचायिनः शस्प्रत्ययो मवती- 
यर्थः । श्रत्र यत्तरवं तदुपपादितं “समर्थ सतै भाष्ये इति भाध्योक्तमेव साधु। 'अनमिधानाए दित्यस्य समासे- 
नात्रनिकव्यवत्यनमिधानादित्यथेः । श्रत्र व कुमार्योरगारं कुमार्यगारमितिवद्यापतः समासः, अलुको गमकस्य 
सत्त्वाच प्रत्तः समासो5नमिधानिनैव वारणीय इति दिक्‌ | दुर्जभत्वादिति । “करणे चे ति सलेऽसस्ववः 
चनस्वेत्युक्तेध्ममात्रवाचित्व. एव तेन प्यः । स चैक एवेति तत्र हित्वाद्यमावः । अपादाने पञ्चमी तु 


बय पीर ० ना मत्रतीति भावः । टु 


$ ३।२। १ वा० ५ 
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एकवद्वचने हि गोषुचरेऽतिप्रसङ्खः ॥ ५ ॥ 
एकवद्दचने हि गोषुचरेऽतिम्रसङ्गः स्यात्‌ । गोषुचरः । 
वर्षाभ्यश्च जे ॥ ६॥ 
वर्षाम्यश्च जेऽतिप्रसङ्गो भवति । वर्षासुज; । 
अपो योनियन्मतिषु च ॥ ७ ॥ 
अपो योनियन्मतिषु चोपसङ्कथानं कतेव्यम्‌ । 
जे चरे च॥८॥ ` 
जे चरे चातिप्रपङ्घो भत्रति । योनि-अ्रप्सुयोनि; | यत्‌-अप्सव्य सू | 
मति--म्रप्पुर्मातः | जे-अप्सु नः । चरे--अप्सुचरो गहूरेष्ठाः ॥ १ ॥ 
पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥ ६।३।२।. ER 
पश्चमीप्रकरणे ब्राह्मणच्छ्रुंसिन उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १ ॥ , `` 
पश्चपीप्रकरणे ब्राह्मणाच्छंसिन उपसङ्कयानं कतेष्यम्‌ । ब्राह्मणाच्छंसी । 
अन्यार्थं च॥ २॥ 


SI 

प्र०--गोषुचर इति! गोशब्दो बहुवचनान्त एवापूशब्दवदुदकस्य वाचक: । तत्रैक्रवद्धावे सति 
गविचर इति प्राप्नोति । एवं 'वर्षासुज' इति । वर्षाशब्दो बहुवचनान्तं एवर्ठुविशेषवाची, न 
_ तु ऋतुप्रचयापेक्षमत्र बहुत्वम्‌ । अप्सव्यमिति । अप्सु साधुः । 'तत्र साधु'रिति यत्‌ ॥ १॥ 
पञ्चम्याः । अन्यार्थं इति । वृत्तिविषये च द्वितीयार्थे पञ्चमी वक्तव्येत्यर्थ: । 


"२५४५०४४ 


उ०--उद्कस्येति। न तु सास्नादिमद्वाचिनो व्यक्तिवहुत्वविवक्षार्‍यामिदं बहुवचनं, गोषुचरशब्दात्तयैव 
तीते; नित्यव्रहुवचनान्तानामेत्र माध्ये उदाहरणेषु साहचयौच्चेति मात्रः। भाष्ये--अपो योल्यादिषूप- 
-सढृष्याने कतंब्यमिति । 'अलुक' इति शेषः । जे चरे चाप उपसझख्यान कर्तव्यं भबति तत्रातिप्रसज्ञो 
भवतीत्यर्थः । भ्रप्सुमतिरिति । वृत्तिकारहरदत्तादयस्तु वार्तिके मतुष्विति पठित्वा अप्सुपन्ताबाज्यभागा?- 
वित्युदाहरन्त । भाष्येप्येवमेव पाठः । इश्यमानपाठस्तु लेखकप्रमादादिति त<नुयायिनः। 'हलोऽनन्तरा’ 
इति सूने 'हरि अन्ये तु 'श्रप्सुमति!रित्येव पाठो हश्यते । युक्त चैतत्‌ । 'एकत्रच्चे'त्यस्यातिप्रसङ्गव्याजेनास्यो- 
पन्यासो भाष्ये । न ह्यपसुमनताविध्यतरास्यातिप्रसङ्गोऽस्ति । शरप्स्वियनुकरणादूथ्ययं मतुप्‌ । न हिं तत्राप- 
| शब्दो बहुथः शब्दपरस्वात्‌ । शब्दस्य चैकत्वात्‌ । प्रक्तिवदिष्यदेशोऽपि शात्रीयधर्मीतिदेशको न स्वस्य 
' लौकिकस्य । किं च (अस्यवामीय'मित्यादाविव तत्र लुक: प्रातिरेव नेति दिकू॥ १॥ 
पञ्चम्याः | 'आहरणाङ्ग' इति बहुत्रीहिः । ऋत्विग्विशेषस्ेयं संज्ञा । 
५ वोप हु साग मि 0000 000 त 1000 0 
छि रातमा यार २-नेद स्वतन्त्र बार्तिकमिति केचित्‌ । 
कै तत्र साडः ४ । ४ । ६८। ओगु'णः ६ । ४ । १४६; वान्तो यि प्रते ६ । १ । ७६ 
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अन्यार्थे चैपा पञ्चमी द्रष्टव्या । ब्राह्मणानि शंसतीति ब्राह्मणाच्छंसी । 


अथवा युक्त एवात्र पञ्चम्यर्थः । ब्राह्मणेभ्यो ग्रृहीत्वा-आहृत्याहृत्य शंसतीति 
ब्राह्मणाच्छंसी ॥ २ ॥ 


ओजःसहोम्भस्तम सस्तृती यायाः ॥ ६ । ३।३। 


अजस उपसङ्ख्यानम्‌ १ ॥ 
अञ्जस उपसङ्कानं कतेव्यम्‌ । अञ्जसाकृतम्‌ । 
पुंसानुजो जनुषान्धो विकृत।क्ष इति च ॥ २॥ 
पुंसानुजो जनुषान्धो विकृताच्त इति चोपसङ्कघानं कतव्यम्‌ । पुंसानुजः । जनु- 
षान्धो विकृताचः ॥ ३ ॥ 
आज्ञायिनि च ॥ ६।३। ५॥ 
आत्मनश्च पूरण ॥ १॥ 

आत्मनश्च पूरण उपसङ्कयानं कतेव्यम्‌ । आत्मनापञ्मः । आत्मनादशमः । 

अन्याथं च ॥ २॥ 
अन्यार्थे चैषा तृतीया द्रष्टव्या । आत्मा पञ्चमोऽस्यात्मनापञ्चमेः । 


प्रयुक्त पवेति। आहरणाङ्गे श॑सने शसिवैर्तत इत्युपात्तविषयमेतदपादानम्‌ । यथा 
“बलाहकाद्वि्योतते विद्युः दिति निस्सरणाङ्गे विद्योतने विद्युतिवैर्तेत इति बलाहकोपादानम्‌ ॥ २॥ 


आज्ञायिनि । अन्यार्थे इति । आत्मा पःवमो५स्येत्यत्रार्थ आत्मनापश्चम' इत्यादि प्रयुज्यत 


य.ना MN 
ड०--माष्ये-आह्मणेम्म इति । ब्राह्मणाख्यवेदमाग विशेपेम्य इत्यर्थः | 'गहीले'सस्य ध्याख्या- 
नमाहृःयेव्यादि । पुंसानुज इति । यस्य पुमानग्रजः स पुंसा हेतुनानुज इत्यरथः । 'जनुषान्षो विक्ताच' इति 
कावित्कप्रयोगस्य वार्तिके उपादानम्‌ । परे तु विक्ृदिति मावे,कित्रन्त, तेन तृतीयान्तेन विकारयुक्तमद्चि यस्ेषय ये 
समास इत्याहुः ॥ २ ॥ 
आज्ञायिनि च । न्नास्मनश्च पूरणे इति विशिष्टं वार्तिकमिति श्रत्रत्यमाष्यस्वरसादायाति । “वैया 
करणाख्याया मित्यत्र “परश्य चे'ति चेन परशब्दप्रतिदन्द्रिया आस्मशब्दस्यैव ग्रहण, तदुमयश्चेकसूच 
मित्याहुः । नयार्थशब्देन प्रथमार्थं उच्यते इव्याह--आव्मा पञ्चम इति | एवं च बहुवीहार्ये तुतीयातत्युखूष 


इति माध्यां इति मावः । ननु पूरणाथंशब्दसममिब्याहारे बहुत्ीह्यये तृतीयासमासदिधाने तेन बहुंबीहि 


१-.आप्मनादशमः” इत्यधिकं कचित्‌ । 

-२ब्राह्मणानि तु वेदव्याख्यानान्येब सन्ति, नेव वेदाख्यानीति।” (श्रु० 
बेदसंशाविचारविषयः ) 
७४ 


De 
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अथवा युक्त एवांत्र तुंतीयाथः । आत्मना कृतं तत्‌ तस्य येनासौ पश्चम; । 
कथं 'जनादनस्त्वात्मचतुर्थ एवे'ति ? वहुब्रीहिरयम्‌ । आत्मा चतुर्थोऽस्येति ।५॥। 


वैयाकरणाख्यायाँ चतुथ्योः ॥ ६। ३। ७ ॥ 
परस्य च ॥| ६। ३। ८ ॥ 
आत्मेन भाषपरस्मे भाषयोरुपसङख्यानस्‌॥ १॥ 
आत्मनेभाषपरस्मैभाषयोरुपसङ्घयान कव्यम्‌ । आत्मनेभाषः परस्मैभाषः । 
तत्कथं॑ कतेव्यस्‌ ? यदि व्याकरणे भवा वैयाकरणी, वैयाकरण्याख्या 
वैयाकरणाख्या पैयाकरणा्यायामिति । अथ हि वैयाकरणानामाख्या वैयाकरणाख्या 
[ वैयाकेरणाख्यायामिति ] नार्थं उपसङ्घयानेन। | | 
यद्यपि व्याकरणे भवा वैयाकरणी, वैयाकरणयाज्या वैयाकरणाख्या | बैया- 
करणाख्यायामिति ] एवमपि नाथे उपसङ्कयानेन । वचनाद्भविष्यति । अस्ति वचने 


ग्र०-इत्यर्थः। अत्र च 'वे'ति वक्तव्यं, तेनात्मपञ्चम इत्यपि भवति । आत्मना कृतमिति। वृत्तिविषये 
प्रतीयमाना करोतिक्रिया कारकत्वनिमित्त भवति । हेतौ वा तृतीया कार्या । अथवा दध्योदनादौ 
उपसेकादिवत्‌' करोतिक्रियाया अन्तर्भावात्‌ ` करोतेरप्रयोगः, आत्मनापञ्चम इत्युक्तं आत्मनास्य 
कृतं पञ्चमत्वमिति संप्रत्ययात्‌ । आत्मा चतु्थोऽस्येति । एकस्येव वस्तुनो बुद्धिप्रकल्पितभेदस्य 
वत्तिपदांथत्वमंन्यपदारथेत्व च न विरुध्यते ॥ ५ || हे हि जा यम क 
बैयाकरण । व्याकरणे भवेति । 'अणगयनार्दिम्य' इत्यण्‌ । अत्र-पक्षे, आख्याशब्दः 
संज्ञापयायः। आत्मनेभाषपरंस्मेभांषंशब्दो च नं केपुचिद्वव्याकरणेपु संज्ञात्वेनं विनियुक्ताविति 
अलुकोऽप्रसङ्गः । अथ द्वीति । झल्य--प्रतिप्नादनं, व्यवहार इत्यथे: । आत्मनेप्दिनश्व धातवो 
वेयाकरणेरात्मनेभाषशब्देन, व्यवहियन्ते, ..परस्मेपदिनः... परस्मैभाषवाब्देनेत्यलुक सिद्ध: , । 
3ड०--बाधापंतो 'आत्मचतुर्थ ति बहुत्रीहिरिति माष्यासंङ्गतिरत आह-अंत्र च वेति वक्तव्यमिति। “बहुत्रीहाये 
तृतीयातत्पुरुष' इति कल्पितवाक्ये इत्यर्थः । बृत्तिविषये इति । वृत्तावर्थान्तरप्रादुभीवात्‌ । द्यादनादिइचो, 
श्रविश पिण्डी'मित्यादौ चे प्रतीयमानक्रियपेबकारकमावस्यापि दर्शनादिति मावः । हेलो तृतीयापच्े 'कृत॑ 
तस्य तदिति माध्यं निष्फलं स्यादतः पूर्वोक्तमेव पतच इृष्टान्तप्रदर्शनपूर्वकमाह---अथवेति । बुद्धिप्रकल्पित- 
भेदस्येति । 'राहोः शिर’ इतिवदिति भावः ॥ ५ ॥ 
। बृद्धत्वाच्छुप्राप्तेराह--श्रणगेति । शत्र पतने 'पुंबतकर्मधारये!ति पुंवत्वम्‌ । 


युरुभूतष्टीतःपुरुाभ्रयणसामर्थ्यदेवाख्याशब्दः केवलयौगिक इस्याह--प्रतिपादनमिति। संव्यवहारमात्र- 
मनि क कु १-कचिन्न 
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प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? आत्मनेपदम्‌ । परस्मैपदमिति । निपातनादेतत्सिद्धम । कि निपा- 

तनम्‌ ? “अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌? “शेषात्कतरि परस्मैपदम्‌ [ १ । ३ । १२; 
७८ ] इति ॥ ७॥ 

हलदन्तारससतम्याः संज्ञायास्‌॥ ६। ३। ६ ॥ 

हद्ययभ्यां डेर्पसडःख्यानस्‌ ॥ १ ॥ 

हृइयुस्यां ङरुपसङ्गयानं कतेव्यम्‌ । हृदिस्पृरक दिविस्पृक्‌ | 

अन्याथे च॥ २॥ . ` 1 

अन्यार्थे चैपा सप्तमी द्रष्टव्या | हृदयं स्पृशतीति हृदिस्पृक्‌ । दिवं स्पृशतीति 


हलढ्न्ताधिकारे गोरुपसङख्यानम्‌॥ रे ॥ 

इलदन्ताधिक्रारे गोरुपसङ्कघानं कर्तव्यम्‌ । गविष्ठिरः ॥ न कतेव्यस्‌। 
लुकोऽवादेशो विप्रतिपेघेन। लुक्क्रियतामवादेश इत्यवादेशो भविष्यति विप्रतिषेधेन% । 
अवादेशे कृते इलदन्ता’ दित्येव सिद्धम्‌ । 


“२५९. 
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प्र०--यद्यपीति । आत्मनेपदपरस्मैपदशब्दयोनिपातनादेवालुकः सिद्धत्वादाख्याशब्देन संव्यवहारः 


मात्रमुच्यत इत्यर्थः ॥ ७॥ ८॥। त हर 
इलदन्तात्‌ । हृदयं स्पृशतीति । स्पशन हृदयस्य कर्मत्वं, न त्वधिकरणत्वमिति 


वृत्तिविषये द्वितीयार्थ सप्तमी वक्तम्येत्यर्थः । 'पहुन्नोमास्हृच्निशिति च्छान्दसो हृदयस्य हृदादेशः । 
'दिविस्पृ'गित्येतत्तु भाषायामपि भवति । लुकोऽवादेश इति । ननु चावादेशोऽन्तरङ्गी लुगबहिः 
रङ्ग इति कुतो विप्रतिषेधः १ अपि चान्तरङ्गानपि विधीत्‌ बहिरङ्गो लुग्बाधत इत्यवादेशेन न 
भाव्यम्‌ । एवं तह्म॑न्तरङ्गभावमनपेक्ष्य विप्रतिषेध उच्यते । कृते चावादेशेऽलुका भाव्यमिति 
लुक; परवृत्तिः संदिग्धेति बाधकत्वमपि लुकः संदिग्धमिति विप्रतिषेधोपपत्तिः । अन्ये त्वाहुः, कि | 
व्यक्तिपक्षाभ्रये एतद्विषये लन्षणस्याचरितार्थत्वाः्भाविहलन्तत्वाश्रयेणालुक्रा लुको बाधनादवाः 
देशोऽस्त्वथ जातिपत्षे सांप्रतिकहलन्तेपु सावकाशोंऽलुगत्रा्ुपजातनिमित्तो नालं लुकं बाधितुमिति 
लुक प्रवर्ततामित्येवंविधो विप्रतिषेधः। : हि 
4,000000000000000000000000000000000000000000000००००००००००१००१०००००००००००१७ ७ लिला” 


५ ANA 


उ०- मिति । थ्रारम्मसामध्यौद्रूढिपरित्यागेन योगपरिग्रह इत्यर्थः ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
हलदन्तात । वृत्तिविषये द्वितीयार्थे इति । हृदयादिनिष्ठसंयोगानुकूलव्यापारवानित्यथे एषां प्रयोगा- 
णामिष्टत्वादिति भावः | छान्दस इति । लोकेऽपि तेषां दर्शनान्मासश्छन्द्सीति वार्तिके छन्दोमहणाच . 
चिन्त्यमिदम्‌ । असंशार्थमिद वचनम्‌। लुग्बहिरङ्ग इति । समासप्रातिपदिकापेक्षत्वादिति भावः: ॥ अपि 
चेत्याद्यक्तदोषं परिहरति- कृते चेति । एतद्विषयलक्षणस्थ-कृताबादेशगोशब्दविषयस्य । मावीति। 
तुके प्रागन्तरज्ञानपीति न्यायेनावादेशाप्रउत्तेरिति मावः । विप्रतिषेघ/--विरोधः । तन्न विरोधे प्रसक्ते .._ 
% सुपो घातुप्रातिपदिकयोः २ । ४। ७१; एचोऽयनायावः ६ । १ । ७८७ ४ ० पा 4 दो बाउपातिपदिक्योः २ । ४। ७१; एचोऽयवायाव ६) १॥ ७४८. 1... 
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द लुकोऽचादेशो विप्रातिषेधेनेति चेद्‌ सूमिपाशेऽतिप्रसञ्गः। ४ ॥ 


` लुकोऽवादेशो विग्नतिपेधेनेति चेदभूमिपाशेऽतिम्रसङ्गो भवति । भूम्याः पाशो 
भूमिपाशः । | 


अकोऊत इति वा सन्ध्यक्षराथेम्‌ ॥ ५ ॥ 


एवं तहोविशेषेण सप्तम्या अलुकयुक्त्वाको$त इति वच्यामि । । तन्नियमार्य 
भविष्यति--अकोऽत एव भवति नान्यत इति । [ तेत्सन्ध्यक्षराथेम्‌ तेन सन्ध्य- 
चराणां सिद्धं भवति । सिध्यति । सत्रं तहि भिद्यते । 


ययान्यासमेवास्तु । ननु चोक्गै 'इलदन्ताधिकारे गोरुपसह्ृथान मिति । नेष 
दोषः । निपातनादेतस्सिद्धम्‌ । किं निपातनम्‌ ? गविष्टिरशब्दो बिदादिषु पठ्यते । 
असकृत्खल्वपि निपातनं क्रियते-गवियुधिभ्यां स्थिरः [ ८ । ३। ६५ ] इति ॥६॥ 
प्र०--जातो पदार्थ दृषदिमाषकादिपु सांप्रतिकहलन्तेष्वलुक सावकाशो भाविहलन्तत्वा- 


श्रयणेन न शवनोति लुकं बाधितुम्‌ । अन्तरङ्गाणां च विधोनां बाधको लुगिति मन्यमान आह-लुक 
इति। अत्रापि यणादेशे कृते हलन्तत्वादलुबप्रसङ्गः । 


अक इति। 'सप्तम्याः संज्ञायामिति क्ृत्वाकोऽत इति नियमार्थं कर्तव्यमित्यर्थः । 
तत्सन्ध्यत्तरार्थमिति । सन्ध्यन्नरान्तेम्योऽनुगर्थमित्यर्थः । असक्कदिति । नाञ्विषयमेव निपा- 
तनमपि तु सर्वाथमिति दर्शयति । “गवियुधिभ्यां स्थिर’ इत्यनेन समासे गविशब्दात्परस्य स्थिरस्य 
सकारस्य षत्वं विदघद्वगविष्ठिरशब्दे सप्तम्या अलुकमभ्यनुजानाति ॥ ९॥ 


“२. ANNANNNNANANNNNNNE 


स एवं च बलवत्वाल्लुगेवेत्युपसङ्चथानस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते आह--अको5त इति वेति । हलदन्ता- 
स्य स्थाने | नन्वेकेनैव सिद्धस्वाक्ति निपातनान्तरकथनेनेप्याशङ्कथ पूर्वोक्तस्‍्वैव सन्देहनिराकरणेन हढीकर- 
'णायेत्याह--नाअ्विषयमेवेति । अन्न विशिष्टनिपातनामावेऽपि निपातनसाम्यान्निपातनव्यवहार इत्याह-- 
समासे गवीत्यादि । तत्र हि 'समासेडछमुलेः सङ्ग इत्यतः समास इति वर्तते ॥ ६ ॥ 


` प इकोयणचि६। १। ७७ १-'तत्सन्ध्यक्षराथम? पा० । 
२-कविन्न। - -. .... 5 आाविहिर | निषाद! ४। १॥ १०४.गण० । 
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कारनान्नि च प्राचां हलादो ॥ ६। ३ । १०॥ 


किमियं ग्राप्ते विभाषाहोस्विदग्राप्त | कथं च प्राप्ते कथं वाग्राप्ते १ यदि 
संज्ञायामिति वतेते ततः ग्राप्ते । अथ निवृत्त ततोऽआप्ते । कात्र विशेष; ! 


कारनान्ञि वावचनाथै चेदजादावतिप्रसज्ञ। ॥ १॥ 
कारनाञ्नि वावचनार्थं चेदजादाबतिप्रसङ्गो भवति । इहापि प्राप्नोति-अविकट 


प्र०—कारनास्नि च । कारः-स्वमिग्राह्मो माग; । यदि संज्ञायामिति । संज्ञाग्रहणानुवृत्तो 
रूढो यः कारो नियतद्रव्यो नियतपरिमाणस्तस्य ग्रहणेन भाव्यम्‌ । यस्तु सांप्रतिकः कारः केन- 
चिदेवोत्पादितस्तस्य ग्रहणाभावः । तत्र पूर्वेण नित्यमलुकि प्राप्ते विमाषेयं संपद्यते । अय 
संज्ञाग्रहणं नानुवतंते, पूवेविप्रतिषेधाच संज्ञायां नित्येनालुका भाव्यं तदा सांप्रतिककाराभिघा- 
यिन्यप्राप्लो विभाषालुग्विवीयत इति पक्षो$वतिष्ठते । तस्मिश्च पक्षे कारनाम्नीति नामशब्दो 
व्यपदेशमात्राभिधायी । 


अविकटोरण इति। अवीनां सङ्घातोऽविकटः । सङ्घाते कटच्‌। उरणो-मेषः। 
कारविशेषस्य रूढिरियमिति पूर्वेणालुक प्राप्नोतीत्यर्थः । प्राचामिति चेतदुमयया व्याख्यायते । 
प्राचामाचार्याणां मतेन हलादावुत्तरपदे कारनाम्न्यलुक् भवति नान्येषामिति विकल्पः संपद्यते । 
व्यवस्थितविभाषा च विज्ञायते । तेन प्राग्देशे कारनाम्नि हलादो नित्यमलुक्‌ भवति, देशान्तरे 
तु कारनाञ्नि लुगेव--गुथपशुरिति । अथवा प्राचां देशे यत्‌ कारनाम तत्र हलादावुत्तरपदेऽलुक्‌+ 
न तु देशान्तरे-यूथपशु इत्यादाविति समार्थ्यादिशभेदेन लुगलुकोर्व्यवस्थानाद्विकल्पः संपद्यते । 


0000 


उ०--कारनाम्नि च । कारशब्दार्यमाह-स्वामीति । कर एव कारः । प्रशाद्यण्‌ । स च पालयितुः 
स्वामिनः प्रजामिदेयों शो 'घान्यषड मागादिः | स च देशमेदेन नियतल्पः। रूढो य इति । इतालुम्यो 
रूढ इत्यर्थः । ननु संशाग्रहणाननुदृत्तावपि नामशब्दस्य सम्शापयोयत्वातरैव प्रासेः कथमप्रातविभाषात्वो- 

पपत्तिरत आह--तर्स्मिश्व पक्ष इति । | 
मष्ये--कारनास्नीति । कारस्दे इत्यर्थ: । वावचनाथे चेदिति । “प्राचा'मिति विकल्पार्थक 
दित्यर्थः । पूर्वेणालुगिति । नित्यालुगित्यर्थः । लुगेवात्रेष्यते । ननु प्राचामित्यस्य देशविशेषणत्वाज़ित्य 
एवायं विधिरिति विचारो5यमसज्ञत इत्यत आह--आचामिति चैतदिति । ननु प्राचामियाचार्यनिदेशे 
देशविशेषणे यत्फलं तनन सिध्येदत आाह- व्यवस्थितेति । देशविशेषणपक्षेषपि सामथ्योद्विकल्पोपपत्ति 
दशायति- अथवेति । इदमेव युक्तम, अन्यया पूर्वेण निधे प्राप्तेडस्य दिक्पार्थेलेन नियमा्थवामाबाद्‌ | 
यूथपश्चादिष्वपि पूवपृत्प्रततिढुँवौरा । एवं च इलादाबुत्तरपदे कारनाम्नि चेदलुक माग्देशीय एवेति 
§ हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संशायाब्‌ ६। २। ६ र क. 
१-पश्चाशकाग आदेयो राश पशुद्दिरण्ययोः । घान्यानामण्मो भागः षच द्वादश एववा. 
Ts 58252 ( मनुस्ूतिः ७। १३०) 
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उरणो दातव्योऽबिकटोरश+। अस्तु तहीप्राप्ते । 
अप्रा्े समासाविधानस्‌ ॥ २ ॥ 
यद्यप्राप्ते समासो विधेयः । ग्राप्ते पुनः सति संज्ञायाम्‌ [ २। १। ४४] 
इत्पेच समास; सिद्धः । 
नष दोषः । एंतदेव ज्ञापयति “भवत्यत्र समासः इति यदयं कारनास्नि सप्तम्या 
अलुकं शास्ति । यद्यपि ` तावज्ज्ञाप्रात्समासः स्यास्स्मरस्तु न सिध्यति । यद्धि 
तत्सपमीपूर्वपदं प्रकृतिस्वरं. भवतीति# लक्षणप्रतिपदोक्र्‍योः प्रतिपदोक्नस्मैवेत्येव 
तत्‌ । नेवात्रानेन स्वरेण भवितव्यम्‌ । कि तर्हि ! सप्षमीहारिणौ धम्येऽहरणे’ 
[ ६।२।६५ ] इसनेनात्र : स्वरेण भवितव्यम्‌ || कि च भोः संज्ञा अपि 
विः] लोके' क्रियन्ते न लोकः संज्ञासु प्रमाणप । लोके च कारनाम संज्ञा । ननु 


म०--युयपश्वादय उदग्देशे काराः। हलेद्विदिकादयःः प्राग्देगे, अविटोरणादयः प्रागुदक्‌ चेति । 
पतरेवेति । समासमन्तरेण लुकास ङ्गामावादलुग्विधानादत्र समासोऽनुमीयत इत्यः । 
अस्मिस्थाने अविकटोरणः सांप्रतिककार इत्यम्युपगमः । यथैव स्तूपेशाणादयः । अत्र हलादिः 
ग्रहणादजादिनिउत्त्यर्थादजादावपि समासानुमानम्‌ । यद्यपीति। यथा परमे कारके परमेकारके 
इत्यत्र पुर्वपदप्रकृतिस्वरो न भवति लाक्षणिकत्वात्सप्तमी समासस्य, एवं स्तूपेशाणादावपि 
पुर्वपदप्रकृतिस्वराप्राप्रि: । इतरो यद्यपि 'संज्ञाया'मिति प्रतिपदोक्त: सप्तत्रीसमासो विधीयते 
तथापि स्वरान्तरेणैवात्र भाव्यमित्याह--नैवात्रेति । पूर्वपदाद्यवात्तत्वेन भाव्यमित्यर्थः । एवं 
खिते निर्णेतुमाह-किं च मो इति । अयमर्थ;-संज्ञाग्रहणानुवृत्तो स्तूपेशाणादयो रूढाः, 
तन्निवृत्तो न रूढा इत्येतन्न क्रियते । 'एकस्य रूढित्वाूदित्वविरोवात्‌ । लोके चेति । रूढा 


उ०--नियमादविकयेरणस्याव्याइृत्तस्तत्र पूरवपूवप्रदत्तिदर्निवारा, यूथपश्चादौ च नेति बोध्यम्‌ । 
अस्मिस्थाने इति । अस्यां स्थितौ । एवमङ्गीकारे । सांप्रतिकानामेवोदाहरणत्वाङ्गीकारे इत्यर्थः । 
एवं 'चोदाहरणभूतस्तूपेशाणादीनां यया सांप्रतिकचं तथाविकयेरणास्यापीति न तत्र पूर्वधूत्रप्राततिरित्ययः । 
तत्र संशाग्रहणेन प्राचीनसङ्कतानामेव ग्रहणादित्यमिमानः । नन्वनेन हलादावुचरपदे समासानुमानेऽपि 
श्रजादी कथमत ग्राह--्रत्र हलादीति । एवं स्तूपेति । श्रत्र सप्तमीसमासस्यानुमेयत्वातप्रतिपदोक्तत्वाभाव 
इति भावः | पूरवपदाद्यदात्तत्वेनेति । 'सप्तमीहारिणा!वित्यनेन । अत्र तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषा माष्य- 
प्रामाण्यान्नेति मावः | संज्ञा अपि लोके करियन्ते इति भाष्यस्य--संशात्न न शाल्नेकगम्यं, संशायामित्युच्चारय 
विहिता एवं संशाशब्दा.इति नेत्यर्थः | लोकशब्देनात्र शाल्लम्‌ । कचित्त “शास्त्रे? इत्येव पाठः । तत्र 
हेतुमाह-लोक: संज्ञास्विति । तेन रूदा एव संश इपपर्थस्तदाह-अ्यमर्थ इत्यादिना । “लोके च कारनाम- 


क तत्युरुषे दुसया यतृतीयासभ्तमथुपमानाव्ययद्वितीयाङत्याः ६। २। २ 
' १-कदिन्न। | २-शास्त्रे पा० द्र्व्योऽत्ोदृद्योतः । 
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चोक 'कारनाम्नि वावचना चेदजादावतिप्रसङ्ग' इति । नैप दोष! । 
योगाविभागात्सिद्धम्‌॥ ३॥ 


योगविभागः करिष्यते । '“कारनाम्नि च प्राचाम्‌’ । ततो 'हलादौ' । इलादौ 
च कारनाश्चि सपम्या अजुम्मवति । इदमिदानीं किमथेम्‌ ? नियमार्थम्‌ । 'हलादा- 


वेव कारनान्नि [ संप्म्या अलुग्भवति ] नान्यत्र? । क्क मा भूत्‌ ? अविकट उरणो 
दातव्योऽविकटोरणः ॥ १० ॥ | 


मध्यादगुरों ॥६॥३। ११॥ 
गुरावन्ताच ॥ १॥ 
गुरावन्ताच्चेत वक्कव्यम्‌ । अन्तेशुरुः ॥ ११ ॥ 
बन्धे च विभाषा ॥ ६। ३। १३ ॥ 
स्वाङ्गग्रहणमनुवतत उताहो न । कि चातः? यद्यनुवतेते सिद्ध इस्तेबन्धः 


प्र०--एव स्तूपेशाणादयः.। ते तु चिरन्तनाः सांप्रतिका वा भवन्तीत्यर्थः, संज्ञाग्रहणाचुवृत्त्येव 
05. नामग्रहणं विस्पष्टार्थम्‌ । एवं हि स्फुटाप्राप्ते विभाषा भवति । अन्यथा संज्ञाग्रहणानुवृत्ति 
संदिंह्येत । 

कारनाख्नि चं प्रांचामिति । प्राचार्मेव कारनाश्नीति नियमादुदीचां कारे$विकटोरणे$- 
लुंगूनिवर्त्यते । प्राचामपि कारेऽविकटोरणे हलोदावित्यनेन द्वितीयेन नियमेनालुभिवृत्तिः ।। १०॥ 


बन्धे च । नेन्‌सिद्धेति निषेधस्यास्य, च विकल्पस्य विषयविभागज्ञानायोपन्यस्यति-- 


उ०-- संज्ञे'त्यस्य नामशब्दसंशाशब्दो पयोयावित्यथः । नन्वेवं तदनुवृत्यैव सिद्धेऽत्र नामग्रहणं व्यर्थमत 
आहर--संज्ञामहणेति । . 

`` ` ` भाष्ये वाक्यमेदेन नियमद्वयमुक्त, तत्राद्यस्य स्वरूपव्यावत्ये दश यति--प्राचामेवेत्यादि । अविकटोरः 
णे5लुभिवत्येते इति । इदमुपलक्षणं, यूथपश्वादावप्युदीचां कारेनाम्न्यनेनैव व्यावत्तेरिति बोध्यम्‌ । एवं 
'्वाबिकटोरणस्योदक्कारव्वे. कैयटोक्ते दर्द भाष्यास्द॑ मानं चिन्यम्‌ । द्वितीयं दशेयति--प्राचामपीसि । 
अम्यर्हितपशो तु संशात्वाभावात्याप्तिरेव नेति तृतीयो नियमो भगवता नाहतः | परे तु 'वावचनार्थ चे!दित्यु- 
पक्रमाकारनाम्नि च प्राचामिति सर्वत्र कारनाम्नि विकल्यार्थ, प्राचाडय़हण्ण॑ विकल्पार्थमेव । हलादाबिति 


नियमार्थ, तदुपक्रमेणैव नियमार्थत्वस्य मगवतोक्ते; । अयं च योगविभागसामध्योतूर्वस्यापि नियमः । पर्द >. 


प्व॒ सवँदेशीयकारनाम्नि हलादौ विकल्पः प्रतीयते, अजादौ च छुगेवेति बदन्ति ॥ १० ॥ 


बन्धे च । ननु चनरमन्धश्षक्रबन्ध इत्यादिपयोगदशनेनात्र स्वाङ्गग्रहणाननुवृत्तिनिश्चयाठाभानुपपति- पक हा. 
सम रण सररर सयर म 11}! राः -- Ee र 


१-इदं क्रचित्र | 1 अयूधेमस्तकात्‌ स्वाज्ञादकामे ६ । ३ । १२ 
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इस्तजरधः, चक्रे बन्धः चक्रबन्ध इति न सिध्यति । अथ निवृत्त सिद्ध चक्रे वन्धः 
चक्रबन्धः, हस्ते बन्धः हस्तबन्ध इति न सिध्यति। किं कारणय्‌ १ “नेन्सिद् 
बन्नातिषुः [ ६ । ३ । १६ ] इति प्रतिषेधः प्राप्नोति । 
नेष दोषः । सर्वश्रेवात्रोत्तरपाधिकारे “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌’ [ १४ ] इति 
प्राप्त 'नेन्सद्धवक्नातिष्विःति प्रतिषेध उच्यते । तरिमभ्नित्ये प्राप्त इयं विमापा- 
रम्यते ॥ एवमपि न ज्ञायते कस्मिन्विषये विभाषा कस्मिन्विषये प्रतिषेध इति । 
घजन्तस्पेद बन्धशब्दस्य ग्रहणं प्रतिषेधे पुनधातुग्रदणम्‌ । [ तेनं ] घनन्ते विभा- 
षान्यत्र प्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 
तप्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ॥ ६। ३। १४ ॥ 
तत्पुरुषे कृति बहुलमकमधारये ॥ १ ॥ 
तत्पुरुषे कृति बहुलमित्यत्राकमेघारय इति वक्कव्यस्‌ । इह मा भूत्‌-परमे 
कारके परमकारक इति ॥ तत्तहि वक्व्यम्‌ ? न वक्कव्यम्‌ । बहुलवचनान भविष्यति। 
प्र०-स्वाइग्रहणमिति । स्वाङ्गग्रहणेऽचुत्र्तमाने स्वा ङ्गादुत्तरस्याः सप्तम्या अलुको विकल्पः, 
अन्यस्मात्त तत्रतिषेध इति विषयविमागसिंद्धिः | अथ निश्रु्तमिति । तदा विकल्मनिषेध- 
योविषयविभागाविज्ञानाद्यभेष्टसिद्गध्यमावः । सवेत्रैति । 'चक्रबन्धन' मित्यादौ । सर्वत्र बन्नाति- 
-घात्वादावुत्तरपदेऽलुकप्रतिषेधः । अत्र तु सूत्रे बन्धशब्दो घत्रन्त उपात्तो न धातुमात्रनिर्देश 
इंत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
तत्पुरुषे । बहुलवचनादिति । प्रकृतत्वादलुगिति विज्ञेयम्‌ । न्यायोऽप्यत्रास्ति । 


उ०-माशङ्कय तदूबीज॑ दर्शयति-नेन्सिद्वेति | उमयत्रापि घातुग्रेहणमाथित्य किं खाङ्गग्रहणानुवच्त्या विषय- 
विमागलामः, रहोस्तरि्रकारान्तरेणति सन्देहाग्श्रोपपत्तिरेति भावः। भाष्ये--अथ निवृत्तं सिद्ध चक्रे 
बन्धश्चक्रबन्धः, हस्ते बन्ध; हस्तबन्ध इति न सिध्यतीति । श्रयं भावः--अत्र स्वाङ्गप्रहणनिवत्तावस्या- 
स्वाज्ञाय॑त्वे निषेधः स्वाङ्गविषयः स्यादिति । विषयविभागाज्ञानादिति। इष्टविषयविमागाञ्चनादिस्यर्थः । 
तदाह--यथेष्टसिध्यभाव इति | उभयत्रापि विकल्पसेष्टव्वमिति भावः । 'सर्वंत्र'पदार्थमाह--चक्रबत्धन- 
मित्यादाविति । भाष्ये--तस्सिप्षित्ये पराप्ते इति । अवश्य प्राप्ते इत्यर्थः । एवश्चेदमपि उत्तरसूत्रात्तत्पुरुष 
इत्यपकृष्य तत्पुरुष एवेति भाव: । पुवमपि न ज्ञायत इति । उमयत्रापि घातुनि्ेशादित्यमिमानः | एवं च 
बहुतीहावष्यस्य प्रवृत्ति स्वीकुवता वृत्तिकृतामाशयश्चिन्यः । घञन्त इति तेन पचाद्यजन्तेऽपि निषेध 
एवेति बोध्यम्‌ ॥ १३ ॥ " ट 

तत्पुरुषे इति । थन्तरङ्गेति । कृति सप्तमीस्युक्त्या प्रत्यासन्ना चेत्यपि बोध्यम्‌ । यथा स्तम्बेरमादौ । 


१-कृचित्न | दु 
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ANA री कट की की कक पा कर पर कस उमर करन कक नमक कर कर कक नकल लक सर कक कक 


अथ किमर्थे लुगलुगनुक्रमणं क्रियते न 'तत्पुरुषे कृति वहुल!मित्येव सिद्धम्‌ । 
लुगलुगनुकसणं बहुबचनस्पाकृत्सत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


लुगलुगनुक्रमण॑ क्रियतेउक्रत्ख' वहुलवचनमिति ।। यद्यद्वत्स्नं [ बहुलवचनं ] 
यदनेन कृतमकृतं तत्‌ । एवं तर्हि न ब्रूमो5कृत्खमिति । कृत्ख' च कारकं च साधकं 
च निवेतेकं च । यदनेन कृतं सुकृत॑ तत्‌ । किमर्थं तदि लुगलुगनुक्रमणं क्रियते ! 
उदाहरणभूयस्त्वात्‌ । ते वे खल्वपि विधयः सुपरिग्रहीता भवन्ति येषां लक्षणं 
प्रपच्चश्च । केवलं लक्षणं केवलः प्रपञ्चो वा न तथा कारकं भवति । अवश्यं खल्व- 


SVN AOA bed id 


प्र०-अन्तरङ्गा कृदन्तवाच्यक्रियानिमित्ता सप्तमी गृह्यते, इह तु क्रियान्तरनिमित्ता परमे कारके 


निधेही'ति बहिरज़ेति न गृह्यते । 


झक्कत्स्रत्यादिति । अङृत््नकारित्वादित्यर्थः । न हि बहुलग्रहणमात्राल्लुगलुकोविषयः 
विभागनिश्चयः । इतरस्त्वपरिपूर्णत्वमङत्न्त्वं मन्यमान आह--यद्यक्ृत्खमिति । त्स्नं चेति। 
एतावत्युक्ते अवयवसाकल्यमपि कार्यं गम्यत इत्याह--कारकं चेति । इत्ल्नकारित्वात्‌ 
कृत्स्नमित्यर्थः । कारकमपि प्रारब्धस्यान्तागमनात्रतिबन्यसङ्भावादङृतल्नं स्यादित्याह--साधक 
चेति । साधकमपि कदाचिदसामर्थ्यादकृत्ल्नं स्यादित्याह--निबेतैक॑ चेति । सर्वदा सर्व कार्य 


_ निष्पादयतीत्यर्थः । उदादृरणभूयस्त्वादिति । भूयांस्युदाह्रणानि प्रपचेत ज्ञाप्यन्त इत्यर्थः । 


लक्षणमिति । सामान्यलक्षणं बहुलग्रहणादियुक्तं विषयविभागस्याप्रतिपादकत्वान्न तथा कारकम्‌ । 
प्रपःतरोऽप्यानन्त्यप्रसङ्गात्न कारक इति मध्यमावस्थाश्रीयत इत्यर्थेः॥ अवश्यं खढ्विति । 
प्रातिशञाख्यसद्भावेऽपि सर्ववेदसाधारणेनानेन शब्दानां प्रतिपादनं क्रियते, तच प्रतिपदपाठस्यां- 


म्य SE 
उ०--विषयविभागेति। 'कचिप्रदृत्तिः छचिदप्वृत्तिः कचिद्विमाषे' थेव बहुलग्रणेन लम्यते, न तु विषय- 


बिमागइति मन्दबुद्धीनां विषयविमागशनार्थ छुगलुगनुक्रमणं प्रपञ्चेन क्रियत इति वार्तिकार्थ इति भावः । 
अपरिपूर्णत्वम्‌-श्रव्यापकत्वम्‌ । अनेकपयोयोपादानोपयोगमाह-एतावतीति । यथा कस्यो ऽयं पट' इत्युक्ते 
सबौवयवपूर्णी न ठु केनचिदवयवेन न्यून इति गम्यते । न दु कार्यविषयं साकल्यम्‌ । एवमत्राप्यवयवगत- 
साकल्यं प्रतीयेत, तननिद्वस्यर्थं कारकमित्युक्तमिति भावः । श्रन्तागमने हेतुः प्रतिबन्धसञ्गावादिति | 
साधकमित्यस्य प्रारूधकार्यनिष्पत्तिपर्यन्त॑साघयतीत्यर्थः | अक्कतस्ने स्यादिति । कार्यस्य कदाचिदकरणाद- 
कुत्स्नमित्यर्थः । उदाहरणभूयस्त्वस्य तत्करणे हेतुर्वासभवादाह--भूयांसीति । भूय उदाहरणशापनायेति 
माध्याचरार्थः । ननु प्पञ्जस्याप लक्षणत्वाल्लव्णं प्रपञ्चश्षेत्ययुक्तमत आह--सामान्यलक्षणमिति । 
प्रातिशास्येति । तत्र दि वत्तच्छालागतानामेव शब्दानां प्रतिपादनं, तदपि न कार्येन, प्रकृतिप्रत्ययविभा- 


गानां स्वराणां च सवेषां तत्रासङग्रहात्‌ । इदं दु समेषां वैदिकानां लौकिकानां च शब्दानामनुशासत्र- २ 
SSS ¬ / 


१-क्ाचित्क: पाठ । 
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२३४ भ्रीसगवरपतसल्िविरचिर्त [ घ्या आक्रोशे 
प्यस्माभिरिदं वक्तव्यं बहुलम्‌ अन्यत्रस्याम्‌ उभयथा एकेषामिति । सवेवेदपारिषदं 

हीदं शास्रम्‌ । तत्र नेकः पन्थाः शक्य आस्थातुम्‌ | १४ ॥ 
षष्ठ्या आक्रोशे ॥ ६।३। २१॥ 
षष्ठीप्रकरणे वाग्दिक्पश्यद्‌भ्यो युक्तिंदण्डहरेषूपसङख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
पष्ठीप्रकरणे वाग्दिक्पश्यदम्यो युक्किदण्डइरेपूपसङ्घयान कतेव्यस्‌ । वाचोयुक्किः 
दिशोदण्डः पश्यतोहरः । 
आसुष्यायणासुष्यपुत्रिकेत्युपसङख्यानम्‌ ॥ २॥ 
आ्नुष्यायणामुष्यपुत्रिकेत्युपसङ्खयान कतेव्यम्‌ । आग्नुष्यायण; आयुष्यपुत्रिका । 
आग्नुष्यकुलिकेति च पक्नव्यम्‌ । आमुष्यकुलिका । 
देवानांप्रिय इति च ॥ ३॥ 

देवानांग्रिय इति चोपसङ्कथानं कतेव्यम्‌ । देवानांप्रियः । 

शेपपुच्छुलाङ्गलेषु शुनः संज्ञायाम्‌ ॥ ४॥ 
शेपपुच्छलाङगूलेषु शुनः संज्ञायामुपसङ्गयानं कर्तव्यम्‌ । शुनःशेपः शुनः पुच्छः 


शुनोलाङ्गूल; । क 
दिवश्च दासे ॥ ५॥ 


दिवश्च दास उपसङ्घयान कतव्यम्‌ । दिवोदासाय गायत ॥ २१ ॥ 


9०--शक्यत्वाइजहुलादिग्रहणेन कतंव्यमित्यर्थः । सवेवेदपारिषदमिति । अध्येतृसङ्खः परिषत्‌ । 
तत्र भवं पारिषदमु । सर्ववेदानां पारिषदमिति षष्ठीसमासः । नेक इति । वेदेषु वेचित्र्यण व्यवहा- 
रात्तदङ्गव्याकरणे5पि तथैव बहुलादिशब्देन व्यवहारः । तेनैतन्न चोदनीयम्‌-वाग्रहणमेव क्रियतां 
व्यवस्थितविभाषा वाश्रीयतां कि बहुलग्रहणेनेति ॥ १४ ॥ 
षष्ठया आक्रोशे | पश्यतोहर इति । (षष्ठी चानादर’ इति षष्ठी । पश्यन्तमनादुत्य 

हरतीत्यर्यः । शुनः शेप इति । ऋषिविशेषसंज्ञयमका रान्ताप्यस्ति । शेपशब्दो न केवलं सकारान्तः । 
शुन इव शेपोऽस्येति बहुब्रीहिः ॥ २१ ॥ 
पतव । यावे -सर्वेवेदसाधारणेनानेने त्यनेन दर्शितः । तमेवावयवार्थकथनेन 

ते-- अध्येक्निति लि | संतवेदशब्दस्थ पारिषद्शब्देनावयवद्वारकसं्रन्धे षष्ठयन्तस्य समासः | बहुलादि- 
शब्देनेति । वेदाङ्गं बोधयितुं वैदिकैव्यंवहार इति भावः ॥ १४ ॥ 


षष्ठया आक्रोशे | पश्यतोहरे कतरे पचाद्जियाह-- दु 3 
षस्य संश: || २१ ॥ साहइ- हरतीलथ इति । शुनःशेपादयो ऋषिविशे 
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त्युच्यते न चायय्चुः स्थानेऽणेत्र शिष्यते । किं तहिं ? अण चानण्‌ च | 


वृत्त्याश्रयेणाह--नेष दोष इति । 
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ऋतो विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः ।। ६ । ३ । २३॥ 
विद्यायोनेसंबन्थेभ्यस्तत्पूवपदोत्तरपद॒यरहणम्‌ ॥ १॥ 


बिद्यायोनिसंबन्थेम्यस्तत्पूर्बपदो तरपदग्रहणं कर्तव्यम्‌ । विद्यासम्बन्धेम्यो विद्या- 
सम्बन्धेषु यथा स्यात्‌ । योनिसंबन्धेभ्यो योनिसम्बन्धेषु यथा स्यात्‌ । व्यतिकरो 
मा भूत्‌ ॥ अथेषां व्यतिकरेण भवितव्यम्‌ ? वाढं भवितव्यम्‌ । होतुपपुत्र; 
पितुरन्तेवासी ॥ २३ || 


आनङ्तो इन्हे ॥ ६ । ३ । २५ ॥ 


कायं नकारः श्रूयते ? न क्चिच्छरूयते लोपोऽस्य भवति “नलोपः प्रातिपदि- 
कान्तस्य’ [ ८ । २। ७ ] इति । यदि न श्रयते किमर्थमुचायते ? रपरत्वंक मा 
भूदिति । | 


क्रियमाणेऽपि वै नकारे रपरत्वं प्राभोति | किं कारणम्‌ ? नलोपे कृत एषोऽपि 
ह्य: स्थानेऽण्‌ शिष्यते । नेष दोषः । “उ। स्थानेऽण प्रसज्यमान एव रपरो भवती'- 


Te) 


प्र०--क्रातोविद्या। तत्पूर्वपदोत्तरपदप्रदणमिति । अन्यनिवृत्तिपरत्वादस्य व्यतिकरे$पि 
कार्यप्रवृत्तिः ॥ २३॥ 


आनङुतो । कायमिति । कार्यार्थः श्रवणार्थो वा वर्णानामुपदेश इति मत्वा प्रश्नः । 
क्रियमाणेऽपीति। 'उः खाने यः कृतो$ण स रपर’ इति सूत्रार्थं मन्यते। इतरः स्थानप्रहणद्र्‍यानु- 


- उ०--छऋतो विद्या । माध्ये-व्यतिकरो मा भूदिति। विद्यायोनि संबन्धातिरिक्तसंचन्धे5 लुक मा भूदि- 
यर्थः । ततूर्वोत्तरपदग्रहणे होतुःपुत्र इस्युदाहरणासङ्गतिरत आह-थन्येति । ब्यतिकरेऽपीति । परसरमनयोः 
सतनवे इत्यर्थ; । तेन 'पितृषन” इत्याथेव व्यावत्यॅमिति भावः ॥ २३॥ 


इति दशयति । सिर! ` `` ` य 
१-'कचिष्छल्यते” पा[० । के उरण्‌ रपरः १ | १। ११ क 
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लेविरचितं झानङतो इन्द्रे 
२३६ श्रीमगवत्पतलि [ > 


कथं पुनरिदं विज्ञायते-ऋफारान्तानां यो हन्द इति, आहोस्तिददन्द्र ऋकार- 
स्येति । कश्चात्र विशेषः ? 
ऋकारान्तानां इन्हें पुत्र उपसङख्यानस्‌॥ १ ॥ 


ऋकारान्तानां द्वन्द्रे पुत्र उपसर्यानं कतेव्यम्‌ । पिताधुत्रौ । 
कार्यों चानिर्दिष्टः ॥ २॥ 


कायी चानिर्दि्ो भवति । ऋकारान्तानां इन्हे न ज्ञायते कस्यानङा भवितव्य- 
मिति ॥ अस्तु तहिं द्वन्द्व ऋकारस्येति । 


अविशेषेण पितूपितामहादिष्वतिप्रसङ्गः ॥ ३ ॥ 


अविशेषेण पितृपितामहादिष्वतिप्रसङ्गो भवति । पितृपितामहाविति । 

अस्तु तह “ऋकारान्तानां यो इन्द्रः इति । ननु चोक्कपकारान्तानां इन्द्रे पुत्र 
उपसङ्ल्यानमिति । नेष दोष! । पुत्रग्रहणमपि प्रकृतमनुवतेते । क प्रकृतम्‌ ? 
पुत्रे5न्यतरस्याम” [ २२ ] इति । यदि तदनुवतते “विभाषा स्वसृपत्योः [ २४ ] 
पुत्रे चेति पुत्रेऽपि विभाषा प्राप्नोति । नेष दोषः। सम्बन्धमनुवर्तिष्यते । षष्ठया 
आक्रोशे [ २१ | । पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌ | २२ ] पष्ठया आक्रोशे । ऋतो विद्ययोनि- 
संबन्धेभ्यः | २३ | पुत्रेऽन्यतरस्यां षष्ठया आक्रोशे । विभाषा स्त्रसृपत्यो$ | २४ | 
पुत्र$न्यतरस्यां षष्ठया आक्रोशे | आनङतो इन्द्रे । पुत्रग्रहणमतुतते षष्ठया आक्रोश 
इति निवृत्तम्‌ । 


प्र०-पुत्ेऽपीति । अनाक्रोसेऽपि भ्रातु: पुत्रादावित्यभिप्राय: । संबन्धमिति । आक्रोश ग्रहणेन 


"*५४४४४%*/१/४/*/४/*./९/१/१/४/४/४/४”४/४/९./४/१*./*./९./९./९./२ /५ /९ NNN 
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न जी जगद 'पुत्रेडन्यतरस्या मिल्युक्तेः पुत्रे विभाषाप्रातिरिंशेवेत्यत आह-अनाक्रोशेऽपीति । 'पुत्रे$- 
न्यतरस्या मित्यत्राक्रोशे इत्यनुवतनादास्याः पुत्र इत्यादी श्राक्रोश एव विकल्प इष्यते । 'विभाषा स्वस्िःत्यत्रा- 
श्तौ त्वनाक्रोशेडपि शाः यत्रादौ विकल्पेनालुक प्राप्नोतीति भावः । ऋषारान्तपूर्वपदे पुन्रोत्तरपदे श्राक्रो- 
शेऽपि पूवेविप्रतिषेधेन विकल्प एवेष्यते, संबन्धानुबत्तिपरमाष्यप्रामाण्यात्‌ । एतेन परःवात्तत्र विषये “ऋतो 


विद्यायोनी सेव प्राप्नोतीति परास्तमिति तास्‌ । संबन्ध्यन्तरेण-श्रनाक्रोशविधय त्रकारान्तपूर्वपद्स्थ- 
घ्ठयलुग्रपेण । ` 


व १-'किमृकारान्ताना' पा०। २-कचिन्न । 
 इ>- क्रूकारान्तस्य” पा० | 
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यदप्युच्यते “कायी चानिर्दिष्ट इति, कायी च निर्दिष्ट । कथस्‌ ? उत्तरपद 
इति बतते । ढिञ्चायं क्रियते | सोऽन्तरेणापि कार्यिनिदेशमुकारान्तस्यैव भविष्यति॥ 
पत्रे ति काययेनिर्दिष्; । पुत्रे च कार्यी निर्दिष्टः । कथम्‌ ! च्रकारग्रहणमपि प्रकृत- 
मजुवतते । छ प्रकृतम्‌ ? "ऋतो विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः इति। तद्वै पन्चमीनिर्दिष्ट 
पष्ठीनिर्दिष्टेन चेहाथे; । “पुत्र? इत्येषा सप्तमी “ऋतः इति पञ्चम्याः षषी प्रकल्पयि- 
ष्यति “तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूरवस्य' [ १ । १। ६६ ] इति ॥ २५ ॥ 

देवताद्वन्द्रे च ॥ ६ । ३। २६॥ 
ढेवताद्वन्द्व उ भयत्र वायो! प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 
देवताद्वन्द्व उभयत्र बायो; प्रतिषेधो वक्कच्यः । वाय्वग्नी अभिवायू । 
ब्रह्मप्रजापत्यादीनां च ॥ २ ॥। 

्रहमप्रजापत्यादीनां च प्रतिषेधो वक्कव्यः । ब्रह्मप्रजापती शिववैश्रवणौ स्कन्दः 
बिशाखौ । 

स' तर्हि वक्व्यः ! न वङ्कव्यः । इन्द्र इतिः वतमाने पुन ईन्द्र्रहणस्यैतस्रयो- 
जनं लोकवेदयोयों द्रन्द्रस्तत्र यथा स्यात्‌ । कश्च लोफ्वेदयोद्वन्द्र ! षेदे ये सहनि- 
वीपनिर्दिष्टा!, न चैते वेदे सह निवोपनिर्दिश! ॥ २६ ॥ 


` प्र०-संबन्धास्संबध्यन्तरेण घुत्रशन्दो न संबध्यते, तन्चिवृत्तो तु संबध्यत इत्यर्थः ॥ २५, ॥ 
देवताद्वन्द्वे च। उभयन्रेति। पूर्वपदत्ते उत्तरपदत्वे चेत्यर्यः । लोकवेद्योरिति। 
साहचर्येण यो लोकवेदयोः प्रसिद्धौ न्द्रपमासवाच्यो तत्रानङित्यर्थः । सहदनिर्वापः- | 
सहदानम्‌ ॥ २६ ॥ 
हि SS oar 
उ०--माष्ये- ऋत इति पञ्चम्याः पष्ठी प्रकल्पयिष्यतीति । न 'वोमयोरपि चरितायंलवातरखेन 
“तस्मादिव्युत्तरस्ये'सयेव प्रकल्पकं स्यादिति वाच्यम्‌ । “उत्तरपदे? इत्यधिकारेणात्रोपस्यितेन सामानाधिकर- 
एतसप्तम्या एव प्रकल्मकस्वमित्याशयात्‌ ॥ २४ ॥ ८. 
त च। ननु ब्रद्मप्रजापत्यादयो लोकवेदयोः प्रयुक्ता एवेत्यत आह--साहचर्य णेति | र 
नड ्हणात्रिद्वसाहर्यवाचकद्ळ्रहणमिति भावः । सहदानमिति हल मनसा हविषो दानसुल्पः अं 
दु दद्वावरुणाम्यां जुष्टं निर्वपामी' ति, पश्चादमौ प्रदेपेण स्वत्वनिवृत्तिपरयन्त दानं खाहादिशब्दोचारणेन एस 
ह निवौपशब्देन विवक्षितमिति भावः । तेन “सकन्दविशाखो तृप्येता'मित्युदकदाने सह प्रसिद्धव्वेडपे छ 
त. ७ २. 0. ततिः । माष्पे--लोकपदेनात्र कल्पतूतम्‌ ॥ २६॥ 5 सुई > री १ 
६।३।१ १-/तत्तहिं वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌ | कीलहानपाठ। | 


> 


% अलुमुत्तरदे 


† नक्तो इन्द्र ६ । २1 २५ 
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इद्वृद्धो ॥ ६। ३॥ २८ ॥ 


इद्बृद्ौ विष्णोः प्रतिषेधः ॥ १ ॥ 
इद्ध विष्णो प्रतिषेधो बक्कव्यः । आश्नावैष्णवं चरं निर्षपेत्‌ ॥ २८ ॥ 


मातरापितराबुद्दीचाम्‌ ॥ ६ । ३। ३२॥ 


पितरामातरा च च्छन्दसि ॥ ६। ३। ३३ ॥ 


किं निपात्यते ? पूवपदोत्तरद योऋकारस्पारारौ निपात्येते | मातरपितरौ भोज- 
यतः । मातरपितरवानय । आ मां गन्तां पितरामातरा चा मा सोमो अमृतत्वाय 


गम्यात्‌; ॥ ३२॥ ३३॥ 


इति श्रीभगवत्पत अलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
ठृतीये पादे प्रथममाहिकम्‌ । 


प्र०--मातर | पूर्वोत्तरपदयोरिति । सप्चम्यन्तमेतत्‌ । तत्र मातरपितरा बित्यत्र 
or मात पूर्वपद- 
1 ती निपात्यते । उत्तरपदस्य तु “ऋतो डि सर्वनामस्थानयो'रिति गुणो रपरत्वं 
च| । यतर पुर्वपदस्याराशब्दो$न्तस्य निपात्यते, समासात्त परस्य प्रथमाद्विवचनस्य 
सुपा सुलु'गित्याकार: । पर्ववत्‌ गुणरपरले ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ र 
इत्युपाध्यायजैय्यटपुत्रकेयटविरचिते भाष्यप्रदीपे ष्ठस्याध्यायस्य 
तृतीये पादे प्रथममाहिकम्‌ । 


ड०--मातर । ननु भाष्ये 'पूर्वोत्तरपदयो!रित्युक्त्या उमयोरप्य रस्यारारो निपात्येर 
य येतं इत्यर्थो भाति । 
तेन 4000 मातरपितराम्यामित्येवेति चेत्न, ओरूपद्िवचनाविवक्तणे मानाभावेनान्यत्र निपातनाभावा- 
ह भि उ  पूर्वपदोत्तरपदयोः सतोः पूर्वपदस्थश्रुकारस्य सूजद्वयक्रमेण अर श्ररा इस्यादेशौ 
स 210 तु “पवोत्तरसूत्रोपाततनिपात्यमानपद्योः पूर्वपदे? इति शेष इप्यर्थमाहुः । अन्ये तु 
क or | ग 'मातरपितराम्या'मित्येव । उत्तरत्रापि म्यामादेः 'सुपां सुलु'- 
ल गीत व आदेशविधानमिति माषयार्थमाहुः । स्यादयमर्थो यदि तथा लक्ष्यं 
0 a हि | यद्यपि तैत्तिरीये माध्यन्दिनशाखायां च पितरेत्यादिमिन्नपद्स्वेन 
de शाखा एकपदेन पाठो भाष्यप्रामाण्यादूदष्टव्यः । यद्वा पदच्छेदयाठो भ्रान्येति 

ततिग्रहुवत्‌ , आधुनिकानां वा संप्रदायभ्रंश इति कल्प्यम्‌ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


इति भीरिवभहसुतसतीगर्भजनागोजीमइकते माष्यप्रदीपोद्योते षस्याध्यायस्य 
तृतीये पादे प्रथममाहिकम | 


वत लल यजु० वा» ६।१६; तै ० सं० 
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१।७।८१३; कार सं० १४)१; शत० बरा ५१०२६ 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A I 3००८५ 


झा itized:by.Arya 99110] Foundation Chennai and eGangotri 
° / / 1) || 9 
दै अ | ३ पा० । २ अ 1३४ चू८] ५३३ 


खिया: पुंबद्धावितपुंस्कादनूडू समानाधिकरणे 
स्त्रियामपूरणीप्रियादेषु ॥ ६। ३ । ३४ ॥ 


भाषितपुस्फ्ादिति कथमिदं विज्ञायते । समानायामाकृतौ यद्भाषितपुस्कमाहो- 
खित्‌ कचिद्वापित्पुरकमिति । किं चातः ? यदि विज्ञायते 'समानाथामाकृतौ यद्धा- 
पितपुस्क मिति गर्मिभाये: प्रजातमाय प्रश्रतभाव इत्यत्र न प्राभोति । अथ विज्ञायते 
कचिद्रद्धापितपुंस्क'मिति द्रोणीमार्यः कुटी माः पात्रीभार्व अरायि प्राभोति । 


२ 2. ७ AN ० 
अस्तु 'समानायामाकृतो यद्भाषितपुंस्कमिति । कथं गर्मिभार्यः प्रजातमार्प; 


बन म त तत sc 

अ०--ल्त्रिया: पुंबद्धा। कथमिद्मिति। भाषितः पुमान्‌ यस्मिन्न प्रवृत्तिनिमित्तलक्षणे 
स भाषितपुस्क इति प्रवृत्तिनिमित्तस्यान्यपदार्यत्वाश्रयणे तद्योगाच शब्दस्यापि भाषितपुंस्कः 
त्वविज्ञाने समानायामाकृतावित्यर्थो लम्यते । प्रत्यासत्त्या च यस्य शब्दस्य पुंवद्धावो विधीयते 
तेनेव पुमात्‌ भाषित इति गृह्यते । भाषितएुंस्कग्रहणसामर्थ्याच । शब्दान्तरेण सर्वस्यार्यस्य 
भाषितपुंस्कत्वादन्ततोऽथशब्देनापीति व्यवच्छेद्याभावादनर्थक॑ भाषितपुस्करग्रहणं स्यात्‌ । यदा 
तु भाषितः पुमात्‌ येन शब्देन स भाषितपुंस्क इति शब्दोऽन्यपदार्थ आश्रीयते तदा समानाया- 
माकृतावित्यस्य विशेषस्य नास्ति लाभ; | गभिभाये इति । स्त्रियां वर्तमानस्य गभिशब्दस्या- 
नवयवभूतगर्भसंबन्थ: प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । गर्भी व्रीहिरित्यादौ तु पुंसि वर्तमानस्यावयवभूतगर्भ- 
संबन्व इति समानाकतित्वाभाव: । प्रसुतप्रजातशब्दौ खिया वर्तमानौ गर्भविमोचने प्रवृत्तिनिमि- 
त्तमाश्रयतः । पुसि तु गर्भाधानमिति समानाकृतित्वाभाव: । 


द्रोणीभार्य इति द्रोणशब्दः परिमाणवृत्तिर्माषितपुस्कः:, स एव च सादृश्यनिबन्धनः 
उ०--ख्त्रियाः पुंवद्धा। ग्रन्यपदार्थभूतो 5 थंश्वान्तरडवत्वाःप्ररृत्तिनिमित्तलच्षणो गरह्मत इत्याह-प्रवृत्ति- 

निमित्तेति । भाषितः पुमान्यस्य प्रइत्तिनिमित्तस्याभय इति षष्ट्यथे बहुत्रीहिः । मूलोक्ते सत्यर्थे बहुतीहों 

त्वाघेयस्याधारत्वकल्पनाक्लेश इत्यन्ये । समानायामिति । समाने प्रबृतिनि मित्ते इत्यथः । नन्वेबं सति एकः 

प्रवृत्तिनिमित्त शब्दान्तरेण पुंसोऽमिधानेऽपि स्यादत आह--प्रत्यासत््येति | 'वरटाभार्य' इत्यादौ 'हंसभाये! 

इत्यादीनि प्रौदया । युततथन्तरमाह-भाषितेति | अन्ततोऽ्थशब्दरनापीति । श्रर्यशब्दः सामान्यशब्दोऽपि 

यदा लद्बादिविशेषे तद्गतसामान्याबलम्बेन वर्तते तदा समानं परइत्तिनिमिततमित्यभिमानः। नास्ति लाम 

इति । शब्देनासडय़ुदीतत्वादिति भावः। पुंसि तु गर्भाधानमिति । एवं हि गमौधानोत्तरं गमिण्यामेव 

ह्लियां प्रसूतो देवदत्त' इति ्रयोगापत्तिः । तस्मादूगर्भविभेचनवल्जीकख प्रवृत्तिनिमित्तमिति चक्तुं युक्तम्‌ । `| र 
द्रोणशब्द इति |. आदकचत॒यु णो द्रोणः । साइ्येति। ज्वालासु 'रैवेयं ज्वालेति प्रयमिशव- | 


१-'श्रत्र पा० । २-'अस्तु तहिं' पाश | 
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६०० श्रीमगवत्पत्जल्िविरचितं | [ स्त्रियाः पुंवद्वाषित 


AUSSI YSN ४/४' ४ ४ SUSI ISIS ISIN rs 


प्रसूतभापै इति ? कतेव्योऽत्र यत्नः । 

अथ किमर्थमूङ; प्रथक्‌ प्रतिषेध उच्यते न यतरैवान्यः प्रतिपेधस्तत्रेवायश्चुच्येत । 
“न कोपधाया/ [ ३७] इत्युक्वा तत 'ऊङश्चे'त्थुच्येत । तत्रायमप्यर्थो दविः 
प्रतिषेधो न वक्कव्यो भवति । 


नेवं शक्यम्‌ । पठिष्यति ह्याचार्यः “पु'वत्कर्मधारये प्रतिपिद्वा् मिति । स 
पु'वद्धावो ययेह भवति कारिका वृन्दारिका कारकतुन्दारिकेत्येवमिद्दापि स्यात्‌ ब्रह्मव- 
न्धूबन्दारिका ब्रह्मबन्पूवुन्दारिकेति । 
प्र०_-प्रत्यभिज्ञानवचात्तत्त्रनितरन्धनप्रत्यभिज्ञानतश्ाद्ा अमेदेनावसीयमानो गत्रादन्यां वर्तत इति 
नास्ति समानकृतित्वमु । एवं कुटशब्दो घटे भाषितषु स्को गेहे स्त्रीलिङ्गः । 'पात्र' शब्दोऽ्धर्चा- 
दित्वाद्भाषितषु स्को भाजनविरेषे. स्त्रीलिङ्गः । 

कतेव्यो5त्र यत्न इति । गमिशब्दस्य गर्भसंबन्धः प्रवृत्तिनिमित्तं पु'सि स्त्रियां च 
समानम्‌, अवान्तरमेदस्त्वविवक्षितः । प्रमूतप्रजात शब्दयोरपत्यापत्यवत्संबन्धः समानं प्रवृत्तिनिमि- 
तमस्तीति दोषाभावः । 


पृथगिति । पृथकातिषेधः प्रतिषेधान्तराद्वेलक्षण्यं सूचयतीत्यर्थः । 


3०--दिलर्थः | तत्वनिबन्धनेति । “तदेवेदं रजत'मिति प्रत्यमिश्ञावदित्यर्थः । अ्र्थभेदाच्छुब्दभेद इति इषः 
द्यं, तदमेदेऽपि शब्दैकये द्वितीयम्‌ । पात्रशब्द इति । परिमाणादिवाची श्र्घचौ दिस्वारुँल्िङ्गः । सर्वत्र 
्रोण्यादीनां मार्यासामानाधिकरणयं सहशपरत्वात्‌ | 


//०/०/०/१%./१%१०/०/१%/%०१%/०,/%, NNN 


समानमिति । एवं हि “पुंयोगादाख्याया'मिति सून्नस्थमाष्यग्रन्थविरोधः । तत्र हि 'प्रसूतादेः 

पुमाख्यत्व ने व्युक्तम्‌ | तत्मादूगर्मिणो दाराः प्रसूता दारा इत्यादौ समानायामाकृतो भाषितत पु'स्कत्वमिति 

` वक्त यतः | कतब्यो यत्न इति । भाष्यस्य--यथा समानायामाकृतौ माषितपुस्कत्वे भवति तथा यल; 

कार्य इत्यर्थ: । परे तु शाब्दारयंसंतन्धस्य नित्यताहान्या शब्दप्रवृत्तिनिमित्तं न यलसाध्यम्‌ । गर्मिणीप्रसूतादौ 

पू्पचयुकमचिनिमितमेद एव युक्तः | तत्र पु वल्वार्थ वचनमेव कार्यमिति माध्यार्थः | एवं चानवयवभूत- 

गर्मसंबन्धे हे रहिम गर्भिणीशब्दो नित्यत्रीलिज्ञ इति 'गर्मिण्यो दारा? इत्येव । प्रयृतादिशब्दा श्रपि 
वने प्रवृत्तिनिमित्ते नित्यस्त्रीलिङ्गा एवेल्वाहुः । 


i -& पृथक्‌ प्रतिषेधेऽपि वचनस्योक्तार्यप्रतियादने कथं सोम मत डी | 
7 , भविष दीका ॥ह-- पृथगिति । वैलक्षण्यं 
ह gt नस्य विधेरेतदविपेऽ्त्तिरिति भावः । ` 


डन कै ६३ | ४२ वा० १ 
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६ अ०। ३ पा० | २ झां० | ३४ सू० ] व्याकरणमहामाग्यमे ६०१ 


बन 


ह अथ एयकप्रतिपेथे :प्युच्यमाने यावता स प्रतिषिद्ाथ आरम्भः कस्मादेवात्र न 
भवात १ एयक्प्रतिषेधवचनसामधथ्यात्‌ । अथवानूङिति तत्रानुवर्तिष्यते | अथवा नार्य 
म हि ५ s [a 
अ । किं तहि? प्युदासोऽयं यदन्यदूङ इति, स च अतिपेधार्थ 
? 


किं पुनरिदं पुंबद्धावे स्रीग्रहण त्रीप्स्ययग्रहणमाहोसि्लीशब्दग्रइणमाहो स्विः 


DIDS 


म०--अथवा नायप्रिति । सत्यामेवाचुवृत्तो पर्युदास आश्रीयते न प्रसज्यप्रतिषेष इति 
पुरवस्मात्पक्षादस्य पच्षस्य भेदः । भाष्यकारेणणत्रानूङ्ग्रहणस्यैवोत्तरत्रलुवृत्तिदशिता न त्वपूरणी प्रि- 
यादिष्वित्यस्य । तेन महानवमी महाद्वादशीत्यादावपि पुंवद्भावो भवति । 


कि पुनरिति । यदा खरीग्रहणं स्वर्यते तदा स्वरितेनाधिकारगतिर्भवतीति स्त्र्यधिकार- 
विहितटाबादिग्रहणं भवति । तेन माषितपुंस्कातरस्यानुङः ख्रीप्रत्ययस्य पुवद्धवतीति सूत्रार्थः 
संपद्यते । यदा तु स्त्यर्यवाची शब्दः खीशब्देनोच्यते तदा शब्दग्रहणं भवति । यदा तु स्त्रीत्वयुक्त 
वस्तु जीशब्देनोच्यते तदायेग्रहणं भवति । तत्राथंग्रहणे खोशन्द्ो मुझ्यः, अर्थस्य तुत्तरपदेन 


क्या १११७११७११२...“ “2-0 


उ०--नन्वन्नेव्रानूड इति पर्युदासे ब्रह्मजन्थूमाये मा भूदनेन पुं वस्व ब्रह्मअन्धूदन्दारिकेत्यत्र 'पुंवत्कर्मधा- 
रये'ति स्यादेवेत्यत्रापि पत्नऽनुबृत्तिरावश्यकीति पूर्वस्मात्पत्वात्को विशेष्ोऽत आह-सत्यामेदेति । नन्वनुवृत्ती सत्या 
पर्युदासप्रसज्यप्रतिषेधयोः को विशेषः १ कि चेतावता विशेषेण न पक्षान्तरत्वं, समाघेरेकल्पत्वादिति चिन्तयम्‌ । 
तस्मादयमत्र भाष्याथेः-'पुंवस्कर्म धारये यत्र 'ने'त्यनुवत्यं प्रतिषेधविषये कर्मघारयादौ पुंबदित्यर्था व्याख्येयः | 
एवं चानूङ इत्यस्य पर्युदासत्वे ऊछः शाब्दप्रतिषेघविषयत्वाभावान्नास्य तत्र प्रदृत्तिरिति । तद्ध्वनयज्नाह-- 
(भाष्ये) स च प्रतिषेधार्थं इति । एवं चात्र पक्षेःनूड इत्यस्य व्यवहितस्यानुृत्तिक्जेशोऽपि नेति लाघवं, पूर्वे- 
पत्चाद्विशषश्च स्पष्ट एव । ऐडविडमायोसिद्धयास्य्‌ प्रस्यप्रतिषेधत्वमेव न्याय्यमितीदं माष्यमेकदेश्युक्तिः । तेन 
महानवमीति । एवं चापूरणीप्रियादिष्विति “न कोपधाया’ इति प्रकरणाप्परयक्‌ प्रतिषेधकरणे फलं चित्स्य- 
सेव । फलकल्पना तु न कायी) शतैव पयछनिषेधफलविचारपरमाष्यविरोधादिति भावः । श्रपूरणास्यादिश्न 
प्रसज्यप्रतिषेध एव । पुँवञ्चावो भवतीति | 'पुंवत्कर्मघारयेःत्यनेनेति माव: | 


अधिकारगतिरिति । तवषिकारबिदितप्रयमुप्रतीतिरिप्यर्थः । अनूडः इति ।' श्रनूङिति लुप्तप्टीक 
पदं पर्युदासपरमिति मावः । सँयर्थवात्री शब्द इति । लक्षणयेति भावः । नन्वेवं शब्दग्रदराप्षे जघल्यवू- 
'ल्थाभ्रयणादर्थपक्ञ एव युक्त इप्याशङ्कय पकचदवेपि गौणार्थपरिग्रह; समान इध्याह--तत्रा्थप्रहरण इति । 
र्थे शब्दद्वारकपोरबीपरयीश्रयशमिति जधन्याथोशयणं समानमिति मावः 1 वस्तुतस्तु 'शब्ददारक पौवीपर्य- 
दनिष्ठपरत्वाद्यवधित्वस्य परत्वस्य चार्थ श्रारोप इत्यर्यः । एवं च गोणत्वात्तन्र संबन्धे तन्निरूपितः 


यस्य शब 
मित्यस्य पाङ्गायां घोषः इत्यत्र गोणाघारेऽधिकरणश्वनि मित्तविभक्तिः स्वरितत्व 


संजन्े च न विभक्ति: । श्रत एव 


प्रतिशनादिना साधिता । त एव ताहशस्यशे ठय न । अत ण्वार्थप्रदण॒प्ते माष्यकदत्यति “षित | 


१-'प्रातिषिळमर्थ' पा०। "वणा eeu की क्रचिन्न ॥ - 
1:39 - 
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६०२ श्रौभगवत्पतञ्ञलिविरचितं [ खियाः पुंचद्धाषितं 


त्त्र्यथेहणम्‌ । करचात्र विशेषः ? 
पुषद्धाव स्त्रीग्रहणं स्रोप्रत्ययग्रइणं चेत्तत्र एुंवादित्युत्तरपदे 
तत्प्रत्तिषधविज्ञानम्‌ ॥ १ ॥ 
पंवद्धावे खरीग्रहणं रंतरप्रत्यपग्रहणं चेत्तत्र पुँषदित्युचरपदे तत्मतिषेधो5यं 
विज्ञायेत | कस्य ? ल्ीप्रत्ययस्य प्रतिषेधः । 


किमुच्यते खीप्रत्ययस्य प्रतिषेध इति न पुनरन्यदपि किंचित्युँस; प्रतिपदं 
कायेमुच्यते यत्समानाधिकरण उत्तरपदे भाषितपुंस्कस्यातिदिश्येत ? अनारम्भात्पुंसि | 
न हि किंचित्पुंसः प्रतिपदं कायेमुच्यते यत्समानाधिकरण उत्तरपदे भाषितपुंस्कस्या- 
तिदिश्येत । तत्र किमन्यच्छक्यं विज्ञातुमन्यदतः खीप्रत्ययप्रतिषेधात्‌ । 


कयं पुनः “पुंव दित्यनेन स्रीप्रत्ययस्य प्रतिषेधः शक्यो विज्ञातुम्‌ ? वतिनि- 
देशोऽयं कामचारश्च वतिनिर्देशे वाक्यशेषं समथयितुम्‌ । तद्यथा-उशीनरबन्सद्रोषु 
यवा! । सन्ति न सन्तीति । मातृवदस्याः कला; । सन्ति न सन्तीति । एवमिहापि 
पुंबद्धवति पुंषक्ष भवतीत्येवं वाक्यशेषं समर्थयिष्यामहे । यथा पुंसः ल्लीप्रत्ययो न 
भवत्येवं समानाधिकरण उत्तरपदे भाषितपुंस्कर्य न भवतीति । 


प्र०-पोर्वापर्यानुपपत्तिः । शब्दग्रहणे तु ल्लीशब्दों गोणः। उत्तरपदेन तु शब्दस्य पोर्वापर्योपपत्तिः । 


कथं पुनरिति । 'पुंव'दित्यनेन प्रतिषेधो न प्रत्याय्यत इति मत्वा प्रश्‍न: | बतिनि- 
देशोऽयमिति । उपमानोपमेयभावविषयो वतिस्तत्रोपमाने सत्ताऽसत्ता वा प्रसिद्धौपमेये प्रतिपादयत 
इति यथासंभवं वाक्यशेषपरिकत्पने कामचार इत्यर्थः । पुसि च ज्ीप्रत्ययस्याभावातु ल्लियामभा- 


वोऽतिदिश्यते इति 'न भवती'ति वाक्यशेषः कल्प्यते । 


इ०--पुंस्कानुपपत्तिश्न, न हार्थेन इ०-पुंलानुपपततिम, न हायेत पापी व 
भाष्ये--'किमुच्यते' इत्याद्यतिदिश्येतेत्याशङ्का । अनारम्भा दित्युत्तरम । 
न प्रत्याय्यते इति । क्रियापदाभवणे लट्परास्तेरेव प्रयोगादिति मावः | उपमानेति । “पुंब'दिति 
सप्तम्यन्ताइतिः | पुँति यथा ल्ौप्रत्ययस्यामावस्तथा ल्लियामपीत्यर्थ इति सामध्यौ'न्न मवती'ति वाक्यशेष 
त्यर्थः । श्रयं चाभावो न प्रागमावः, प्रागेव ज्नीप्रत्ययस्य कृतत्वादिति “लुक्तद्धिते'त्यादिवजातनिवृत्तिरुप 


ह मात । संचन्धे षष्ठी । तस्य ्रियामपि स्रीप्रत्ययो नेत्यर्थः । तेन जातनिबत्ति 


शि पक... फा ३ कचिन्न । २-'श्रयं? चिन्न | ३-पुंस्कस्यापि’ पा० । 
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६६ थप | 5 ॥ 


प्रातिपदिकस्य च प्रत्यापत्तिः || २॥ 
आतिपदिकस्य च प्रत्यापत्तिवेक्वव्या । एनी भार्यास्य एतमा । श्येतभायः | 
पुँचद्वावेन कि क्रियते ! ख्ीप्रत्ययस्प निवृत्तिः । अयोडनिवृत्तः खरी तस्यानिवृत्त- 
खात कन 'न'शब्दी न श्रुयेत ? खियामित्युच्यमान; प्राभोति% । 


स्थानिवत्प्रसडय ॥ ३ ॥ 


. स्थानिवद्भावश्च प्राप्नोति । पट्वी भार्यास्य पढुभार्गः । मृदुभायेः । पुवद्धावेन 
किं क्रियते ? सरीप्रत्ययस्य निवृत्तिः | तस्य स्थानिवद्धावाद्यशादेशः प्राभोति] । 
किमयमिदञ्चुभयशुच्यते न प्रातिपदिकस्य च प्रत्यापत्तिः रित्येव स्थानिबद्भाबोऽपि 


चोदितः स्यात्‌ ? पुरस्तादिदमाचायेण इष्टं “स्थानिबत्रसङ्गश्चे'ति तत्पठितम्‌ । तत 


प्र०--अस्मिन्‌ पतते यद्वक्तव्यं तदाह-प्रातिपदिकस्य चेति । चशब्दो वक्ष्यमाणापैक्षः । 
एनी आर्येति । एतशब्दा'इर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो न! इति डीप्‌, तकारस्य च नकारः । तत्रै- 
कदेशविकृतमनन्यवदिति भाषितपुस्करादेतशब्दात्‌ पर ईकार इति तन्निवृततावर्थस्यानिवृततत्वा- 
च्कारश्रवणप्रसङ्गः । नतु च सन्नियोगशिष्टत्वादीकारनिवृत्तौ नकारस्यापि निवृत्तिर्भविष्यति । 
एवं तहि स्थानिवद्भावात्‌ पुनर्नकारस्योन्मज्जनं मन्यते । उत्तरपदनिमित्तत्वाच्च ख्रीप्रत्ययनिवृत्तेः 
स्थानिवद्धावः । 

स्थानिदद्भावोषपि चोदितः स्यादिति ¦ ननु च 'प्रातिपदिकस्य च प्रत्त्यापत्ति' रिति 
परिहारः, 'स्थानिवस्रसद्धश्वे'ति तु चोद्यं, तत्रेव वक्तव्यं 'स्थानिवद्धावो५पि परिहृतः स्या'दिति । 
नैष दोषः । अयं हि भाष्यार्थो यथा दोषसद्धावात्‌ प्रत्यापत्तिवचनं परिहारस्तथा स्थानिव- 
द्रावोषपि चोदितः परिहृतश्च भवति । पुरस्तादिद्मिति । यद्यपि पश्चात्पठितं तथापि पाठः 
क्रमादार्थक्रमो बलवानिति पूर्व दृष्टमित्युच्यते । 'पूर्व॑ चोद्यदर्शन॑ पश्चात्समाधान'मिति न्यायात्‌ । 
तत्पठितमिति । पुरस्तादपि दृष्ट पश्चात्पठितमित्यर्थः । प्रत्यापत्तिवचनमेव व्याप्यभ्युपगम्यताम्‌, 


ड०--तत्र दोषमाह माष्टे-प्रातिपदिकस्य चेति । पूर्व वक्तव्याग्तरस्याभावादाइ- प्वशब्द इति । 
स्थानिवद्भावादिति । सन्नियोगशिष्टन्यायकृतनिवृत्तिप्रतिबन्ध एव पूर्वविधिरिति भावः । नन्वयं न परनिमिः 
तकोऽत आह-उत्तरपदनिमित्तश्वाच्चेति | 

परिहतश्च भवतीति । एतदाक्यशेषपृरणेन माध्यं व्यारू यमिति भावः । पश्चास्पठितमिति । 
“ठितः मिव्यत्र पुरस्तादिति नानुष्झनीयमिति भावः । ब्याप्यभ्युपगस्यतामिति । ब्यापि-- 


उभयार्थसङग्राहि । दोघद्रयपरिहारकमित्यथः । ननु प्रयोजनामावे कुतो न परित्यागोऽत आह-- क. 


# वर्णदनुदाचात्तोपधात्तो नः ४ । १ । २६ नबध त 
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६०४ भ्रीसणवत्पत्ञल्िविरचिते [ खिया; पुंवज्ञापित 


So uo Nai TN IIE 
उत्तरकालमिदं इष्टं भ्रातिपदिकस्य च प्रत्यापत्तिःरिति तदापि पठितम्‌ । न चेदानी- 
माचायो! सूत्राणि कृत्वा निवतेयन्ति । 

वतण्ड्यादघु पुंवदचनम्‌ ॥ ४ ॥ 

बतण्ड्यादिघु पुवद्भावो वक्तव्य! । के पुनवेतण्ड्यादय; ? लुगलुगस्नीविषय- 
दिस्रीप्रत्ययाई । लुक-गाग्यों वृन्दारिका गर्गवृन्दारिका! । पुंबद्धावेन किं क्रियते ? 
खीप्रत्ययस्य निवृत्तिः । अथोऽनिवृत्तः ख्रीत्वं तस्यानिवृत्तत्वात्‌ केन “यशब्दो न 
श्रयेत ? अश्लियामिति हि लुगुच्यते! । लुक्‌ । 

अलुक्‌-चतणडी वृन्दारिका वातएब्यपृन्दारिका । पुंवद्भावेन किं क्रियते ? 
स्रीप्रत्ययस्य निवृत्तिः | अरथोऽनिवृत्तः रीत्वं तस्यानित्रुत्तत्वाल्लुक्स्ियाँ वतण्डा- 
दिति§ यकारस्य लुक प्राम्रोति ॥ यदि पुनरयमीकार एव जुगुच्येत ? तदीकार- 
ग्रहणं कतेव्यम्‌ । न कतेष्यम्‌ । क्रियते न्यास एव । प्रक्िष्टनिदेशोऽयम्‌ । खरी ई 


प्र०-स्थानिवत्प्रसद्धश्वेत्येतत्तु परित्यज्यतामित्याशङ्क याह-न चेदानी मिति । सूतरव्याख्यानार्थत्वा- 
द्वाक्यानां विस्पष्टार्थमुभयोरुपादानमित्यर्थ; । तत्रेतभार्य यद्यपि स्थानिवद्धावाश्रयों दोषस्तथापि 
सन्नियोगशिष्टत्वात्‌ संमावितनिवृत्तेर्नकारस्य स्थानिवद्भावाश्रयं पुनरुपस्थानं न त्वीकारो नकारस्य 
ळी ईकारनकारयोः सह विधानातु । यणादेशस्य तु निमित्तमीकार इत्येतावता भेदेनेतभा- 
रोः पृथगुपन्यासः। ` [ 

लुगलुगिति । लुग्लुको थथायोगमिष्यमाणौ न सिध्यत इति पुस्त्वलन्षणार्थातिदेशः 
कर्तव्य इत्यर्थ ॥ यदि पुनरिति । 'लुक्ञ्नया मित्यनेन चेदीकारे परतो लुग्विधीयते तदेकारे पुंव- 
-द्रावेन निवतिते यकारनिवृत्तो कर्तव्यायां *स्थानिवत्प्रसङ्गश्चे'ति स्थानिवद्भावे प्रतिषिद्धे वातण्डध- 
बन्दारिकेति सिध्यतीति भावः । स्त्री ई इति । स्रिया य ईकारस्तस्मिन्परत इत्यर्थः । एका देशस्य 
पा 7८४7० न नेल निक 


उ०--सूत्रव्यास्यानेति । नबूमयत्रापि स्थानिवद्वावकृते दोषेऽन्यतरत्रैव स्थानिवत््वचोदना न ु्तेयाशङ्कय 
9 इत्यादिना | न ह्येतभायें स्यानिवस्वङ्गतो नकारभ्वणाप्रसङ्गः, कि तर्ह्यर्थस्यानिवृत्त- 
त्वादव । सन्नियोगाशिष्टपरिमाषया तु निवृत्तौ प्राप्तायां स्थानिवल्वात्पुनरुन्मजनमित्येतावदेव - 
बत्वादेव प्राप्नोतीति विशेष इति भावः | Co 
5 पुस्त्वलक्षणेति | ततश्च ज्रीत्वस्प निवृत्तत्वाल्लुगलुकौ यथेष्ट सिध्यत इति भावः॥ स्थानिवद्भावे 
ति र । ग्रातिपदिकप्र्यापत्तिवचनेनेति भावः । खियामिति न्रीशन्दस्येकारेण सुप्सुपेति समास इति 
. भावः | क इंकारस्तस्मि्ित्यक्षरा्थः । नन्वेवं त्रीशब्दाद्विमवतेरविधानेन कृथमियङत आह- 
| Do ne bed रीत्या नचन्तत्वादामाद्यपि बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु 'ङुद्तिङ ” सूत्रस्थमाष्यरीत्या 
पति तषमाव -युभोइ रयफै विधावियङि कतंव्ये5चः परसिन्िति स्थानिवल्बेनेयङ दुर्लभ इति माष्यप्रामा- 


‡ यमजोश्च २। ४ | पे $ लुक ल्लियाम्‌ ४ | १ | ॥ वक ल ०६ -२१,पुनरीकार' पा० | 
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खी, खियामिति || {झारविधौ वा अप्रत्ययकस्य पाठ; क्रियते-ब॒तर्डेतिग । शाई- 
रवादो सप्रस्ययकस्य पाठः करिष्यते । से बै तत्र सप्रत्ययकस्य पाठ; कर्तव्यः | 
| अन्तरङ्गतवाच्च जुक्‌ पराप्नोति । अलुक्‌ । 
| __ अल्लीविषय-कौणडीतृसी वृन्दारिका कौणडीवृस्यवृन्दारिका । पुंवद्भावेन कि 
क्रियते ! ख्रीप्रथयस्प निवृत्तिः । अर्थोउनिवृत्तः खरत्वं तस्यानिवृत्तत्वात्‌ केन “य”- 
शब्दः शूयेत १ अस्त्रियामिति हि न्यो विधीयते$# | अख्रीविषय । 
दि्लीप्रयय--गाग्योयणी वृन्दारिका गाग्येवृन्दारिका अत्र पुंवद्धावो न 
प्रीति] । कि कारणम्‌ ? भाषितुस्कादनूङः सभानाधिकरण उत्तरपदे पुंबद्धावो 
भवतीत्युच्यते, यच्चात्र भाषितपुस्कात्परं नेतदुत्तरपदे यच्चोत्तरपदे न तद्भाषितपुरका- 
त्परम्‌ । 
अस्तु तहि स्त्रीशब्दग्रहणम्‌ । 


$१---- 


प्र०--पूर्वान्तवद्रावात्‌ 'खिया' इतीयडादेशः । इंकारविधाविति । शार्ङ्गरवादिगणे वतणडगब्दः 
कृतयत्रूलुक्‌ पठ्यते, ततश्चाकृते लुक्रीकारो नास्त्यक्रते चेकारे लुकोऽप्रसङ्ग इतीतरेतराश्रयदोष- 
प्रसङ्ग: । अन्तरङ्गत्वांच्चेति । उत्तरपदमनपेक्ष्य लुम्विधीयमानो5न्तरङ्गत्वात्‌ प्रागेव स्रीप्रत्यय- 
निवृत्तेः प्राप्तोति । तत्रेतत्स्यान्निमित्ताभावाल्लुङनिवतिष्यत इति । एतश्च नास्ति । न होषा परि- 
भाषा सरवैत्राश्ीयते, इया'नित्यादौ निवृत्तायामपि प्रकृतो प्रत्ययस्यानिवर्तनात्‌, असिद्धे बहिरङ्ग- 

मन्तरङ्ग इतीकारनिवृत्ेरसिद्धस्वाच। कोण्डीवृस्यबृन्दारिकेति । ख्रीत्वस्यानिवर्तनात्‌ 'ब्रात- 
चफत्रोरखिया'मिति ज्यो न प्राप्नोति । गार्ग्यायणीति । ष्फस्योत्तरपटेनानन्तर्याभावात्‌ पुंवःद्वादेन 
निवत प्राप्तोति । डोषस्त्वभापितपंस्काद्विघाचात्‌ शरवणप्रसङ्ग इत्ययः । 


०५, */९/४/४/*/१**/*/* ९१९०६ ०६ #९३५०९६३६१५०६९/६/५०१०९/५०९१५०६१६१६०६०५/६३७३९/१९/५/९३ ६०७, 


ड०--श्यात्सौत्रत्वेनेयक साध्य इति तलवम्‌ । भाष्ये एतद्दूषयति-इकारचिधाचिति । तद्व्याचष्टे-शाङ्गरवा- 
दोति । शङ्कते माष्ये-शाङ्गरवादाबिति । तद्दूषयति-स चै तत्रेति । श्रनेनापूर्वकतं व्यतालच्षणो दोष उक्त; । 
दोषान्तरमप्याइ--अत्तरज्ञस्वास्चेति । एवं च वातण्डथवृन्दारिकाया अ्रसिद्विस्तदवस्थेवत्यर्थः । तत्र पुंव- 
द्वावाल्ुक्ोऽनतरङ्गतवंदर्शयति-उत्तरपदमिति । न होषेति | निमित्तापायपरिमाषेसयर्थः। सत्यामपि परिभाषायां. 
इदं चिन्त्यम- -श्रक्ृतव्यूहपरिमाषाविषये तस्या अप्रवृत्तेरिति । अख्रीविषः 
येति । माध्यस्यात्रीविषयप्रत्ययातिद्विरितयर्थः । 'कोणडीइसी'शब्दो त्रातवाची । गोरादिस्वान्डीष्‌ । माष्ये न 
बच्चात्रेति । प्फल्पम.। नैतदु त्तरपपदे इति । ङीषा व्यवधानादिति भावः । यच्चोच्रपदे इति | डी] न 
तदिति । प्फेण व्यवधानादिति मावः | अतिक ह 

¶ ४। १॥ ७३ गणे। १-स च सप्रययकस्य पा०। च ब्रातच्फमोरलियास्‌ ५।३।११२ | 

1 प्राचां प्फ तद्धितः बिदूगौरादिम्यक्च ४ । १ । १७, ४९ न 


ड २-/यक्षात्र माबितपुंखाचूङ्‌नासाइतरपदे यश्चो नांची मावेतपुस्कादनूडिति  कीलहानंपाठ 


ne se ®) 


न दोष इत्याह भसिद्धमिति । 
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00, या त त महहलक लोक 
स्त्रीशब्दस्य पुशब्दातिदेश इति चेत्‌ सर्वपसङ्गोऽविशेषात्‌ ॥ २ ॥ 


ख्रोशब्द्स्य पुंशब्दातिदेश इति चेत्‌ सबैस्य ्लीशब्दस्य पुंशव्दातिदेशः 
प्राप्नोति । अस्यापि प्राम्रोति--अङ्गारका नाम शकुनयः । तेषां कालिकाः खिप; । 
कालिकाबुन्दारिका! । अड्भारकबरुन्दारिका! प्राप्नुवन्ति | छोमपृद्धय) चत्रियाः । तेषां 
तनुकेश्य; ख्रियः । तनुकेशीवृन्दारिका! । क्षेमवृद्धिवृन्दारिका! प्राप्लुबनन्ति । इँसस्प 
बरटा । कच्छपस्य इली । क्रश्यस्य रोहित्‌ । अश्वस्य घडवा । पुरुषस्य योषितं । 
किं कारणम्‌ ? “अविशेषात्‌? । न हि कश्चिद्रिशेष उपादीयत एवंजातीयकस्य ख्रीशब्द- 
स्य एुंशब्दातिदेशो भवतीति | अनुपादीयमाने विशेषे सर्वत्र प्रसङ्गः । 


कथं च नाम नोपादीयते यावता भापितएस्काः दित्युच्यते ? 
भाषितपुंर्कानुप पत्तिश्च ॥ ६ ॥ 
यें चायं च पठितः । सवो हि शब्दो भाषितपुस्कात्परः शक्यः कुम्‌ । 


प्र०--सघेप्रसङ्ग इति । यथा प्रत्ययपक्षे 'भाषितपुंस्कात्परः स्री प्रत्यय’ इति शक्यते विशेषयितुं 
नेवं स्त्र्यर्थाभिधायी शब्दो भाषितपुंस्कात्पर' इति शक्यते विशेषयितुम्‌ । शुक्लचुडादौ पुंवद्धा- 
वस्याप्रसञ्गात्‌ । न यत्र शुक्लाशब्दो भाषितपुंस्कात्परः। अङ्गारका इति । अङ्गारकशब्देन न 
कदाचित्‌ स्रिया अभिधानं, कालिकाराब्देन च पत्षिजातौ तस्याः स्त्रिया एवाभिधानमिति पुंव- 
सक्र्मघारयेत्यनेनार्थत आन्तर्यादङ्गारकशब्दादेशप्रसङ्गः । शक्यन्ते हि कालिका अङ्गारकशब्देन 
साहचर्यादभिधातुम्‌ । एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । 


सर्वो हि शब्द इति । 'एताः कालिकावृन्दारिका' इति भवत्येतच्छब्दाद्भाषितपंस्कात्परः 
कालिकाशन्द इति एंवत्प्रसङ्गः । 


NANI rr 


उ०--त्नीदब्दग्रहणे सवंप्रसङ्गे अ्रविशेषो हेतुरुक्तस्तस्य हेतोरसिद्धि परिहरति यथा वपर इति| 

- इति। 
न उ ।न कदापी । खिया प्वेति । न पुंस इत्यर्थः | नन्वत्र “न कोपधायाः इति प्रतिषदात्क्थ 
पुवल्वप्रापिरत श्राह-- । नन्वङ्गारकशब्दस्य स्थानि भूत र 
आ क हर य भूतकालिकाथौमिधाने सामथ्यौमावा 
८ el चायमिति । 'यतः शब्दग्रहुुपच्च भाषितपुंस्कादिति वि 
सिद्धेरत; सबंग्रसङ्ग’ इत्यर्थः । तथा विशेषणेऽपि उक्तदोषो 
एताः कालिका इति | 


१-यदा' पा० | सि म 


शेषणमनुपपन्नं, शुक्लचूडाद्य- 
दुर्वीर इत्याह--सर्वो हीति । तद्व्याचष्टे 
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अस्तु तक्षेयग्रहणम्‌ । 
अर्थातिदेश विप्रातिषेधानुपपातिः ॥ ७॥ 
अर्थातिदेशे विप्रतिषेधो नोपपद्यते । पठिष्यति ह्याचार्यो विप्रतिषेध पुंवद्धावा- 
दधसरत्वं खिरघादिकेष्वि'ति | स बिग्रतिषेधो नोपपद्यते | कि कारणम्‌ ! द्विकार्ययोगो 
हि नाम विग्रतिपेधो न चात्रेको द्रिकायेयुकः । शब्दस्य हस्वत्वमर्थस्य पुंवद्भावः । 


किं च । सवैप्रसङ्गोऽविशेषादिति | सर्वेस्य रूपर्थस्प पुंबदर्थः प्रप्नोति | 
अस्यापि प्राप्नोति-अङ्कारका नाम शकुनय; | तेषां कालिकाः ख्रियः । कालिकावृन्दा- 
रिका! । अङ्गारकवृन्दारिक्षाः प्राप्नुवन्ति । चेमवृद्धयः कषत्रियाः । तेपां तनुकेश्यः 
स्त्रियः । तनुकेशीवृन्दारिकोः । क्षेमबृद्धिवृन्दारिकाः प्राप्नुवन्ति । इंसस्य वरटा । 
कच्छपस्य इली । ऋश्यस्य रोहित्‌ | अश्वस्य वडवा । पुरुषस्य योषित्‌ । कि 
कारणम्‌ ? “अविशेषात्‌? । न हि कश्चिद्विशेष उपादीयत एवंजातीयकस्य रूयर्थस्य . 
पुंबद्भाबो भवतीति । [ अनुपादीयमाने विशेषे सवेप्रसङ्गः । ] कथं च नाम नोपा- 
दीयते यावता भाषितएुस्कादित्युच्यते । भाषितपुंस्कानुपपत्तिहि भवति, न ह्यर्थेन 
पौर्वापयेमस्ति । 

अयं ताबददोषो यदुच्यतेऽयातिंदेशे विग्रतिषेघानुपपत्तिरिति । नावश्यं द्विकाः 
थैयोग. एव विप्रंतिषेधः । किं तहि ? असंभवोऽपि, स चात्रास्त्यसंभवः । कोऽसावः 
संभवः ? पुबद्भाबोऽभिनिषेतमानो स्वत्वस्य निमित्त विहन्ति | हस्वत्वमभिनिवैत्त- 
मानं पुँवद्धावं बाधते । एषोऽसंभवः । सत्यसंभवे युक्ती बिप्रतिषेध; । | 


ANAS SSS YY YY YY YY YY YYYYYYYYYYYYYYYYYYY YY 


प्र०अर्थातिदेश इति । स्त्र्यर्थस्य पुमर्थो भवतीत्यर्थऽतिदिष्टे तद्वाची शब्द: प्रवर्तते. । 


भित्लविषयत्वाततु विप्रतिषेधाचुपर्पातः, अचो हृस्वोऽ्यस्य पुंबद्भावः । 


पुंबद्भाबोऽभिनिर्षतेमान इति । स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तौ दीर्घान्तत्थाभावाद्वभ्स्वस्याप्रनु- 
ततिरित्यर्थः । हखत्बमिति । ननु हस्वे प्रवृततेऽप्य्यस्यानिवृत्तत्वात्‌ कथं पुंवद्भावो ह्लस््रैन 
बाध्यते । उच्यते । यदि कृतं ह्ल॑स्वत्वं प्रयोगे श्रूयते एवं तत्‌ कृतं भवति, यदि तु कृतमपि 
पुंवद्भावेन निवर्त्येत तदाकृतमेवैतत्स्यादिति परत्वात्प्रवर्तमानं ह्वस्वत्वं पुंवङ्भावे बाधते। तस्मा- 


यदि कृतमिति । एवं च हत्वप्रत्तितामथ्यासुंवर्वबाध इति भावः । नन्बर्थपच्षेऽपि बच्यमाण 


{ ६।३।४२वा१५ १-क्कचिन्न । आ पा ता है रे 
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NAAN ONAN NN 
ड०--नन्वर्थीतिदेशे शब्दे किमायातमत श्राह-अर्थस्येति । विप्रतिषेधाचु पपत्तिः-कालिमन्येत्यादी, | 


क र क र पा... ~ श्रस्मिन्‌? ग 
ह 5 85 17 “असिन पे] ` + सुपो घातुप्रातिपदिकयो; २ । ४। ७१ 
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अर्यं ति दोषः सश्रसङ्गोऽविशेषादिति । तस्मादस्तु स एव मयम पः | 
नलु चोक्तं खीशब्दस्य पुंशब्दातिदेश इति ग्रसङोऽवरोषादिति । नेष 

दोपः । समासनिदेशोऽयम्‌ । भापितपुस्कादनड्यंस्मिन्सो्य॑ भाषत सादर 

झिति। यद्येवं लुक प्राभोति$ । निपातनान्न भविष्यति । अथवालुक्‌ श्रत 


सोऽनुवतिष्यते । >> 
कयं पुनरनूङित्यनेन स्त्रीप्रत्ययग्रहणं शक्‍यं विज्ञातुम्‌ ! 'नविबयुक्तमन्यसद्शा- 

घिकरणे तया हर्थंगति/ । नव्युक्नमिवयुक्त चान्यस्मिस्तत्सव्शे काय बिज्ञायते तथा 

'द्ययो गम्यते । तग्रथा-अत्राह्म एमानयेत्युक्ते ब्राह्मणसदर्श पुरुषमानयात नासो 

लोष्टमानीय कृती भवति । एवमिहाप्यनूङित्यूङपरतिषेधादन्यस्मन्नूङ्सदशे काये 

ज्ञास्यते | कि चान्यदनूङङ्सदृशध्‌ ? ख्रीप्रत्यय; । 

एवमपि इडविड्युन्दारिका ऐडविडयृन्दारिका, पँ्मुन्दारिका पार्थवृन्दारिका, 


i RRS NN 
उ०--दस्त्विति। गब्दपत्ते साक्षादुत्तरपदेन पोर्वापर्यसंभवात्‌ । भाषितपुंस्कादनूडः यस्मिञ्चिति । 
समुदायः समासार्थो$वयवेन विग्रह: । निपातनादिति । नन्वलौक्रिकत्वादस्य कथं निपातनादिति 
परिहारः ? लुकापि तह्वोलौकिकत्वान्न भाव्यम्‌ । अथ लुकप्रस ङ्गोऽध्यवसीयतेऽलुगप्यध्यवसीयता- 
मित्यदोषः । अथवेति । ननु च परायेत्वात्‌ कथं लक्षणयोः सम्बन्धः ? उच्यते । अलुगधिकार- 
सामर्थ्याहच्षणाङ्गमपि लक्षणं भविष्यति, संज्ञापरिभाषवत्‌ । 

इडबिडिति । इडबिडोऽपत्यम्‌, पृथोऽपत्यम्‌, 'जनपदशब्दा'दित्यत्र्‌ । उशिग्दरद्वम्याँ 'द्वयञ्म- 
गवे'त्यण्‌ । उभयो'रतश्चे'ति स्त्रियां लुक्‌ । 
Cv nin ४४४४०४५४५४५४५५७५४५४४५४५४४४५७४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४०४०४०४४०४४४०४०००५०४०००६०९०७०७०७००००००००५००५०५५००५५००००..............0........५ 
ड०--परिहारस्य समानश्वात्‌ कुतस्तत्यागेन मध्यमशब्दपक्षुखीकरणमत श्राह-शब्दपक्त इति । न चात्र पत्ते 
लीशब्दस्य गौणता दोषः । बाहुल्येन तया शास्रे आभ्रयेण न स दोष इति भावः । किं च विप्रतिषेधा- 
नुपपत्तिरपि, ग्रथप्चे पुंबद्वावोत्तरमपि हस्वप्रदत्या हखोत्तरमपि तत्पइत्यासंमबाभावात्‌, कार्यिमेदाच | 
बिप्रतिपेधोपपादनपरमाष्यं घेकदेश्युक्कि: | स्पष्टीकृत च तलव कैयरेनेति दिक्‌ । समुदाय इति । प्रत्ययविशिष्ट 
इयर्थः । अवयवेनेति । प्रत्ययरहितार्थकेन, प्रत्ययमात्रार्थकेन चेतथः ।.नन्वलोकिकत्वादिति । शाज्ञाति- 
रेकेण लोके5प्रयुण्यमानत्वादित्यर्थ: । इत्यदोष इति । एवं च 'निपातना'दित्यस्थ सौत्रवादिसर्थ इति 
मावः | ब्बणाङ्गमपीति । शात्रमत्राज्ञमपी्यथ: । 'गुणः कतात्मसंस्कार' इति न्यायेनेति भावः । 
नन्बकूडशब्देन पुंबद्वावविषयशब्दस्थोक्तावत्राप्यनुपपत्तिरिति शङ्कते भाष्ये-कथं पुनरिति । 
'पृथो5पत्य'मिति पाठः । 'एयोरपत्य'मित्यपपाठ!, ार्थेससिद्धयापत्तः । माष्येडपि 'थृष्युस्दारिके'ति 
_पाठः | थियां छुगिति । माषितपुस्कादनूड: श्रीप्रययस्यामावातत्ययलक्षणेन सत्वेऽपि विशेषानतिदेशेन 


^ 
Fee Ag क०७-++०५०--०००९००-५७००#४++ gir side jaime ATi es 


il श्रलुगुत्तपदे ६। १ ॥ १ ` २-- इडविड' पा० । ` ३-९बद्बुन्दारिकाः पा० | 
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दरदवृन्दारिका दारदवृन्दारिका उशिगुवुन्दारिका औशिजवृन्दारिकाः अत्र पुंवद्धावो 
न ग्राम्ोति । कतेव्योष्त्र यत्न! । ४ 
अथेह कथं भवितव्यम्‌ । पट्वीमद्व्यौ भार्ये अस्य-पट्वीमृदुभायः, आहो स्वि- 
पडदा इति ? पट्वीमदुभाये इति भवितव्यम्‌ । पुंवद्भावः कस्मान्न भवति ? 
“भाषितपुंस्का'दित्युच्यते । ननु च भो? पदशब्दो मदुशब्दश पुँसि भाष्येते । 
समानायामाकृतौ यदभाषितपुंस्करमाकृत्यन्तरे चैतौ भाषितपुस्क्रो । समानायामाकृता- 
वप्येतो भाषितपुंस्कौ | कथम्‌ ? आरभ्यते मतुब्लोपः; । एवं तहि भाषितपुस्कादनूड 
समानाधिकरण. उत्तरपदे पुंबदमवतीत्युच्यते, यश्चात्र भाषितपुस्कादनूड्समानाधि- 
करण उत्तरपदे कृतस्तस्य पुंबदभाव, यस्य चाकृतो नासौ भाषितपुस्कादनूङ्समा- 


भ्र०-कतेव्यो5च यत्न इति । नेह टाबादीनामेव ग्रहणम्‌, कि तहि प्रत्ययमात्रस्य। लुक्‌ 
च स्थानिवद्धावात्रत्ययो भवत्येव । यदा तु भाषितएुस्कादूङ यस्मिन्नक्कतः से भाषितपुंस्कादनूङिति 
प्रसज्यप्रतिषेध आश्रीयते तदा दोषस्याप्रसङ्ग एव। 
पट्वीसढुभये इति । पट्वीशब्दस्योत्तरपदेनानन्तर्याभावात्‌ पुंवद्धावामावो मुद्दीशब्द- 
स्यानन्तर्यात्‌ पुंव-द्वावः । इतरो यथोक्तमप्रतिपद्याह-पुंबद्धाबः कस्मान्न मंवतीति|॥ भाषित- 
पुंस्कादिति । एकदेशेन समस्तं सूत्रं लक्ष्यते । तत्नोत्तरपदेनानत्ततर्यामावात्‌ पट्वीशब्दस्य 
पुंवड्रावाभावः । इतरस्तु भाषितपुंस्कत्वमत्र नास्तीत्यनेनोक्तमिति मत्वाह--नंनु चेति । 
इतरः शिष्यबुद्धिपरीक्षार्थमाह--समानायामिति ।. आहृत्यस्तर इति । पढुगुणो मुदुर्गुण इति 
गुणे भाषितषुंस्को, भार्यादो तु स्त्रीलिङ्गाविति भावः । आरभ्यत इति। ततश्च पाटवे मार्दव 


उ०--वस्य स्त्रीप्रत्ययत्वरामावात्‌ पु'वत्सं न स्यादिति मावः । नेहेति। प्रत्ययत्वेन साइश्यमाभीयत इति भावः । 
स्थानिवद्धावादिति । प्रत्ययलक्षणेन स्थानिवदादेश इत्यनेन वा । प्रसज्यप्रतिषेध इति । समासंस्तु सौत्रत्वा- 
दिति भावः । झत्र क्मघारयसमासोदाहरणानि तु ' पु'वकर्मधारये'सत्राप्यस्यानुवुचि दर्शयितुं तदर्थ नितं 
व । “ऐडब्रिडमार्य' इत्यादावपि दोषो बोध्यः | अनन्तरापत्यपरत्वे जातिस्वाभावेन 'जातेश्चे!ति निषेधाप्रः 
वृत्ते: | 'कतंव्यो न्न यत्न' इत्यस्य भाष्यस्यायमर्थ:--प्रसज्यप्रतिषिष आश्रयणीयः, रूपातिदेशश्च । रूपञ्च 
प्रत्यासत्त्या पुंवद्भावभाजः शब्दस्य प्रयोगान्तरे, पुमांसमाचक्षाणस्य णह्मते । तेन हंसवरटादौ न दोषः । 
_यद्यप्यत्राष्यथस्यानिवत्तेवातण्डययुवत्यादौ दोषस्जयापि अतिदिश्यमानरूपविरुद्धस्वाभ्रयस्यातिदेशविष्ये 5 प्रहत्तेन 
दोषः । ल्लीप्रत्ययनिद्वत्यतिदेशपक्ते तु न तयोः कश्रिद्विरोध इति न पूर्वभाष्यासज्ञतिः । किं 'च खीलविशिष्टा- 
थवाचकशब्दस्थाने पुंसुवत्राचक्शब्दरूपातिदेश विशिश्स्य निवृत्तिरिव्यथ॑श्यापिं निवत्तिरेव । 'ससासनिर्देशो- 
ऽयःमिस्यादि 'ऊछ्सदशः खरीप्रद्यय’ इति भाष्यं लेकदेश्युक्तिः । उ य्य 
पट्वीशब्दस्पेति । समुदायस्तु न भाषितपुंस्क इति भाव; ।. तस्योत्तरत्वानुपपत्तेराशयमाह-एकदेशे- हे 


नेति । ततश्च पाटवे इति । गुणे प्रव्नत्तिनिमित्ते। द्रव्ये इमौ भाषितपुंश्कावित्यथः । अन्नोत्तरपदेन पूर्वपदं 


1 जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादुन द्वथब्मगधकलिङ्गस्रमसादण्‌ ; तश्च ४ १ १६८) १७०; १७७ 
१-आरम्यतेउन्न पा०। $ सुणवचनेम्यो मतुपो लुक ५। २ । ६४ वा० ३ पू० १६१ 
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३१० भ्रीभगवत्पतल्लिविरचितं 


नाधिकरण उत्तरपदे । 
पूरण्यां प्रधानपूरणीग्रहणम्‌॥ ८ ॥ 
पूरण्यां प्रधानपूरणीग्रहण कतेव्यम्‌ । [ प्रधान या पूरणी तत्रेति वक्कव्यस्‌ । ] 
इह मा भृत्‌-कल्याणी पञ्चम्यस्य पक्षस्य कण्याणपञ्चमीकः# पक्ष इति । 
अथेह कथं मवितव्यम्‌-कल्याणी पक्नम्यासां रात्रीणामिति ! “कल्याणीपञ्चमा 
रात्रयः इति भवितव्यम्‌ । रात्रयोऽत्र प्रधानस्‌ ॥ ३४.॥ 


तसिलादिष्वा कृत्वसुचः ॥ ६। ३ । ३५ ॥ 


इह केचित्तसिलादय आ कृत्वसुचः पठ्यन्ते येषु पुंवद्भावो नेष्यते, केचि- 
झान्यत्र पठयन्ते येषु पुंवदभाव इष्यते । तत्र किं न्याय्यम्‌ ? परिगणनं कतैव्यम्‌ । 


तसिलादी त्रतसौ ॥ १॥ 
त्रतसौ तसिलादी द्रव्यौ । तस्यां शालायां वसति तत्र बसति। तस्याः 
तेत! । यस्याम्‌ यत्र | यस्याः यतः | 
9०--च समाने प्रवृत्तिनिमित्ते पटुमुदुशब्दौ पु'सि स्त्रियां च स्त्रिया च वततत । इदानीमाचचार्थः स्वामिप्रा्य 
प्रकाशयति--एवं तहीति । 


| ` कढ्याणपञ्चमीक इति । पन्नेऽन्यपदार्थेऽवयवानामत्यन्ततिरोधानान्नासित पुरणयाः 
व । 'अपुरणीप्रमाणयो'रिति समासान्तोऽपि प्रधानपुरण्या एव विहित इत्यत्र न भवतीति 
'द्यतश्चे'ति कन्‌ भवति । इतरस्तु सर्वत्र बहुश्नीहों वातिपदार्थस्याप्राधान्य मत्वा पृच्छति 
अयेद En राघयो$ब्रेति । उद्भूतावयवा रात्रयोऽत्न प्रधानम्‌, तत्र यथैव प्रथमाद्या 
ख समासा मष्वया एवं प्चम्यपीति वर्तिपदार्थस्यान्यपदार्थेनुप्रवेशात्‌ प्राधान्यमित्यर्थः । 
ं कार्यसंप्रत्ययात्‌ प्रधानपुरणीग्रहणमित्याहु: ॥ ३४ ॥ 
डर नाङ्लो, एतमा रि नाते, एतद्भाष्यप्रामाएयादिति बोध्यम्‌ । 

लाता  पषेजन्यपदाये इति । तिरोहितावयवमेदसमुदायस्य पक्षशब्देनामिधानात्तत्रावयवानामनुमीयमान- 
नाराड प वचनायविरबदवाय: वदा इ | त्वादप्राधान्यमिति मावः । रात्रय इति । बृहुवचनान्तरात्रिशब्दवाच्यः समुदाय इत्यर्थः ॥३४॥ 


१-क्राचित्कः पाठः | 2 
२-इति' कचिन्न। . पि अवानपूरणपरहणमु ५। ४ । ११६ बा० १ ५० २७१ 
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SASSI AAANANNAANANNANNAA 


तरप्तमपौ ॥ २॥ 
तरप्तमपौ तसिलादी द्रष्टव्यो । दशेनीयतरा दर्शनीयतमा । 
चरड्जातीयरौ ॥ ३॥ 
चरड्जातीयरौ तसिलादी द्रष्टव्यौ । पटुचरी पढुजातीया । 
कल्पब्देशीयरी ॥ ४ ॥ 
कल्पब्देशीयरो तसिलादी द्रष्टव्यौ । दशनीयकरपा दर्शनीयदेशीया । 
रूपप्पाशपों ॥ ५॥ 
रूपप्पाशपौ तसिलादी द्रष्टव्यौ । दर्शनीयरूपा दशनीयपाशा । 
थस्थालौ ॥ ६ ॥ 
यम्थालौ तसिलादी द्रष्टव्यौ । कयाकृत्या कथम्‌ । येया यथा । 
दाहिलौ ॥ ७॥ 
दार्हिलौ तसिलादी द्रष्टव्यौ । तस्यां वेलायां तदा । तहं। 
तिल्थयनौ ॥ ८ ॥ 
. तिल्थ्यनौ तसिलादी द्रष्टव्यो । वृकी वृकति;% । अजथ्या! यूथिः । 
| शासि बहुस्पार्थस्य ॥ ६ ॥ 
शसि बह्वरपार्थस्य! पुंवदभावो वक़व्यः। बह्ीभ्यो देहि बहुशो देहि। 
अल्पशः [ देहिः ] । ह 
नन पता 


हृशेनीयकल्पेति पाठः । बूकतिरिति। लिङ्गविसिष्टपरिमाषया वृकौशब्दात्‌ “वृकज्येाम्यामिति 
तिल्प्रत्ययः । परिगणनसामर्थ्याच 'जातेस्चे'ति षु वद्भावप्रतिषेघामावः । अजध्येति । पुर्ववद 


जाशन्दादजाविम्यां थ्यन्निति थ्यम्‌ प्रत्ययः । | 


DREISER 


FOODS Rd RR त्त स्त ७७0 ~ - 
उ ५ तसिल्वादि । माष्ये-भाङभ्येति पाठः । ननु बृकी शब्दस्य जातिशब्दत्वात्‌ “जातेश्चे'ति ति पुचल्थ 
प्रतिषेधः स्यादत आह-परिगणनेति । माष्ये-कठीत्वमिति । आकडारत्े संडाजातिङ्दन्ततदितान्तसमस्त 


= NAANANNMNA 


१-/पढुकल्पा पढुदेशीया' इत्यपपाठ इति कैयटः । २-'ययाइत्या यथाः पा० ५. | 
३-'तस्या बेलायां ता्हि' पा०। + इम्मां तिल्तातिलौ च च्युन्दति ५। ४। ४१ | 
† भ्रजाविम्यां श्यन्‌ ५ । १। ८ अनूपा 


| बहल्पायोच्छुस्कारकादन्यतरस्थाण ५ 1४। ४२ .._ बू-कचित्र | क 
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६१:२: श्रीभगवस्पतञ्चलिविरचितं [ तसि लादिषवा 


त्वतलोगुणवचनस्य ॥ १० ॥ 

त्वतलोरयुणवचनस्य पुषद्भावो वक्कव्यः । पंट्व्या भावः पढुत्वम्‌ पडुता । 

गुणवचनस्येति किमर्थम्‌ ? केठया भावः कठीत्वस्‌ कठीता । 
, - भस्याढे ताद्धिते॥ ११॥ 

भस्याढे तद्भिते पुंबदभावो वक्कव्यः । हस्तिनीनां समूहो हास्तिकम्‌$ । अढ 
इति किमर्थम्‌ ? श्यैनेयः रौहिणेयः । 

यद्यढ इत्युच्यते अग्नायी देवतास्य [ स्थालीपाकस्य ] आग्नेयः स्थाली- 
पाक; अत्र न ग्राम्नोति । इह च प्राप्रोति-कोणिडन्यः# सापत्न]' इति । यदि पुनर- 


प्र०--हास्तिकमिति । यद्यत्र पु वद्वभावो न स्यात्तदा हस्तिनीशब्इस्थ 'यस्येति चे'ति लोपे 
कृते तस्य स्थानिवत्त्वादसिद्धत्वाच “नस्तद्धित' इति टिलोपो न स्यादिति षुंवद्गभावो विधीयते । 
'ठकछसोरचे त्येनेनांत्र षुंंदरभावो न भवति, छता सहचरितस्य ठको ग्रहणात्‌ । श्यैनेय इति । 
श्येतरोहितास्यां 'वर्णा'दिति डीब्नकारौ । षु वद्वभावे शयैतेयः रौ हितेय इति स्यात्‌ । 

अग्नायीति । 'अग्नेढःगिति वा 'सर्वत्राग्निकलिम्याँ ढग्वक्तव्य' इति वा ढक्‌ । तत्रपुंव- 
द्वावप्रतिषेधादाग्नायेय इति प्राप्नोति । कौरिडन्य इति । कुण्डिम्या अपत्यं गर्गादित्वाद्यत्रू । 


उ०-सर्वनामसङ्ख्याशब्दातिरिक्तशब्द्स्यैव गुणवचनत्वोक्तेरिति भाव; । मरे 
ननु हस्तिनीशब्दात्समूहे ठक्रि 'यस्थेति'लोपे 'नस्तद्धिते' इति टिलोपे ख्पसिद्धेः किं बचनेनेत्यत 
0 लि । । चसा सहचरितस्पेति । 'भवतष्ठक्छसा'विद्यस्य । रौहितेय इति । पु'वल्वेन डीब्नकार- 
बोर्निइद्त "a 1 न च्‌ “भस्याढे तद्धिते’ इत्यत्र “सिद्धश्च प्रत्ययविधा'वित्यथस्य “बहुपूरे'्यादिसूत्रस्थ . 
ह ' प्रत्ययोत्पत्तः पूर्वमेव वत्वे रम्यो ढ'गिल्यस्थाप्रइत्तो 'रोहिति!रिति स्यादित्यापादनमुचित- 
वाच्यम्‌। दोषप्रतिपादने तालयंण तदनपेक्येदमुक्तमिति न दोष इत्याहुः । न च श्येतरोहितयोः 
त तथा सति श्येनीरोहिणीम्यामपि लिज्ञविशिष्टपरिभाषया परत्वात्तस्यैव 
Shas इति सिद्वान्तेडपि पु'वस्थापत्तौ श्पैनेयरौहिणययोरसिद्धिरेव स्थादिति बोध्यम्‌ । 
पनन रि अधच्िनिमितत, जनयां वमितम्बन्ध इति प्रदतिनिमित्तैको भाषितपु स्कत्वा- 
र ह ता एव रत 'पुयोगादाख्याया!मिति सूत्रमाष्ये 
दि ते गावित ER eed | ड | लक्षणमपि शति न कदा- 
a कक | मृद्दीभाव:--प्रदुत्वम्‌ । पता । मृदुता? पा०। . 
| । ०7 क अदात) न ^ िषेनोऽ्‌ ४। २। ४७; नसतद्विते ६ । ४ । १४४ - 
i नः; श्रीम्यो ढक्‌ ४। १। ३६; १२० 
; गर्गोदेग्यो पंतकुसीदानामुदात्तः ४ | १ | ३७: ज्ञ ` । ˆ [ 
+ भीरो स ४। ३ |. ४1 ९१ | ३७; अमेट॑क्‌.४ | २। ३३ ३-कचिन्न। 
सपल्यादियु शिवादि i के नस्तडिते ६ । ४ | १४४) 
. 3 ऽय ४। १। ३५; ११२ 
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नपत्य इत्युच्येत ! नेवं शक्यम्‌ । इहृ हि न ी 
स्यात्‌-गाग्या शवको 
गन लक इह हि न स्यात्‌-गाग्यीयणया अपत्यं{ माणवः 


र अस्तु तर्हि “अह' इत्येव । कथ कौणिडन्यः सापत्न इति ? कोणिडन्ये निपातना- 
0 । कि निपातनम्‌ ! “आगरत्यकौऐडन्ययो'रितिह ॥ 'सापत्न प्रकृत्यन्तर- 
त्‌ । सपत्नशब्दः प्रकृत्यन्तरमस्ति। कथमग्नायी देवतास्य स्थालीपाकस्य आग्नेय! 


प्र०- तत्र षु पे सति कोण्डय इति प्राप्नोति । सपत्नीशन्दादणि 'सापत' इति प्राप्नोति । 

यदि पुनरिति । 'अढे'इत्यपनीयानपत्य इति उच्यमाने आग्नेय इत्यनपत्यत्वातु सिध्यति । श्येतेय- 

रोहिणेयकौण्डिन्यसापताश्रापत्पप्रत्ययान्तत्वात्सिध्यन्त । गाग्यायण्या इति । 'गोत्रस्त्रियाः कुत्सने 
ण॒ चे ति णे अपत्यप्रत्यये पु'वद्धावो न प्राप्नोति । र 

सपत्नशब्द इति । 'व्यन्सपत्ने' इति निर्देशो5त्र लिङ्ग, तस्मादेव शार््गरवादिषु दष्टा 

न्डीनि कृते सपत्वया अपत्यमिति शिवाद्यणि षु'वद्धावे सापत्नः सिध्यति । कर्तव्योड्चेति। 

त त OP DT 


ड०--कोण्डय इतीति । पु'वत्वेन ज्ञौप्रत्ययतिबृत्तो स्थानिवल्वामावात्‌ 'नस्तद्विते” इति टिलोपा- 
पत्तिरिति भावः | सापत इतीति । अयं भावः, सपत्नीशब्दस्य स्वामिपयौयपतिशब्देन समानः पतिर्यस्या इति 
विग्रहे “नित्यं सपल्यादिष्वि'ति साधुत्थं, स्वविवाहितपतिविवाहितद्वितीयादिल्रियामेव ङ्यन्तरूदिः ।' तेन 
नातिप्रसङ्गः । योगार्थमादाय च भाषितपु'सकत्वनिर्वाहः । पु'सि तु सपतिरिति। तत्र शिवादौ सपल्नीशब्दपाठः 
सामथ्योत्पु 'वल्वे5पि भूतपूर्वसपत्नीशब्दस्वमाश्चित्य पत्युत्तरपदण्यं बाधित्वाणि 'सापल' इत्येवेष्यते । 'सापतः 
इत्यनिष्टं प्राप्नोतीति । ग्रस्यानिष्टत्वं च “यदि पुनरनपत्य इत्युच्यते’ इत्यग्रिममाष्याल्लम्यते । न हि तदा 
सापत इति कथमपि सिध्यति । तन्न्यासे एतद्दोषानुपन्यासाच्चेति। ए वद्भाबो न प्राप्नोतीति । एवं च 
ष्फूडीषोरनिइचौ “गाग्यौयण'-इति स्यादिति भावः। | 

माष्ये-सापत्नः प्रक्यन्तरस्वादिति । श्रन्या प्रकृतियस्य स प्रकृत्यन्तरस्तत्वादित्यर्थ;-। एवं च 
सापस्नो न भवदुक्तसपत्नीशब्दप्रकृतिको : येन दोषः स्यात्‌; किन्तु अन्यप्रकृतिक इति तात्पर्यम्‌ । तठाकृत्य- 
न्तरमेवाह--सपत्नशंब्दः'रङ्ृ्न्तरमस्तीति । “श्रण' इति शेषः । एवं 'च शिवादौ सपतनेस्येव पठथत 
इति भावः । यतत ख्ीप्रत्ययस्य ` प्रकृत्यन्तरमिति व्याचक्षते । तेषां लक्षणां विना यथाश्र॒ताच्षरैः साध्यहेत्वोः 
सामानाधिकरण्यालामः ( हेतोः साध्यवृत्तित्वालाभो वेति बोध्यम्‌ ) । नन्वेवं सपल्या ऋअपत्यमित्यर्ये सापत्ना- 
सिद्विरत आह--तस्मादेवेति । शाङ्गरवादीति । ` पू्वपच्युहतंसपस्नी'शब्दस्यद्यदाततस्वा्ततवकल्पनस्‌ । ` 
शिवाद्यणीति | लिङ्गविशिष्टपरिभाषयेति भावः । 'सापल्ो भ्रातेस्यादिप्रयोगास्तु औपचारिका बोध्याः । 
केचित्त सपत्नीत्येव शिवादौ पाठः । माध्यं तु लक्षणया व्याख्येयम्‌ | न च पू्वपच्युक्तसपसनीशाब्दादप्यणा 
पत्ती सापतापत्ति, शिवादौ ख्दस्यैब ग्रहणादिति वदन्ति, तन्न | तस्यापि खोविशेषे र्ढेरवश्यं स्वीकतव्य- 


& श्रारास्यकौरिडंन्ययोरगत्तिकुरिडिनच्‌ २।:४।७० -? ¦ ` | हट. क 
१-कीलहवनमाष्येऽयं पाठः नास्ति । (4143 परक अति कचि्षा २. 
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३१४ श्रीमगवत्पतज्ञज्रिविरचितं [ क्यङ्मानिनोश्च 


Ce अल अल जज हिनता 
स्थालीपाक इति ? अस्तु तहानपत्य इत्येव । कथं गार्गो जादमः ! गागोग्नेयौ न 
संवदेते । कतेव्योञ्त्र यत्न! । 

ठक्छुसोग्च ॥ १२ ॥ 

ठक्‍्छसोश्व% पुंवद्भावो वक्तव्य! । भवत्यारछात्रा भावत्काः । भवदीयाः । 

उग्रहणं किमर्थं न इके कृते15जादावित्येव सिद्धम्‌ ? नेवं शक्यम्‌ । 'अजादि- 
लक्षणे हि मायितिकादिवस्रसङ्गः'! । अजादिलक्षणे हि मायितिकादिवत्मसज्येत । 
तद्यया-मथितं पण्यमस्य माथितिक इत्यकारलोपे कृते; तान्तादिति¶ कादेशो न 
भवति.। एवमिहापि न स्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

क्यङ्मानिनोश्च ॥ ६। ३ । ३६ ॥ 
मानिन्ग्रहणं किमर्थभ्‌ ! | 
सानिन्ग्रहणमरूपथेमसमानाधिकरणाथे च ॥ १ ॥ 

ानिनग्रहणं क्रियतेऽरूयर्थमसमानाधिकरणार्थं च । अरत्यर्थं ताबत्‌-दशेनीयां 
मन्यते देवदत्तो यज्दत्तां दर्शनीयमान्ययमस्पाः । असमानाधिकरणार्थम्‌-दशीनीयां 
मन्यते देवदत्ता यब्चदत्ता दशेनीयमानिनीयमस्याः॥ ३६ || 


प्र०-खियां यो ढो विहितः स्त्रीम्यो ढ'गित्यनेन तत्र पु वद्धावप्रतिषेधो न मेढ गित्यस्मिः 


न्निति व्याख्येयम्‌ । 

ठकछुसोरिति । छसः तित्त्वात्‌ तत्र 'सिति चे'ति पदसंज्ञाविधानाङ्भत्वाभावाह्वचनम्‌ । 
तान्तादिति कादेशो न भवतीति। सस्येति वर्णमात्रस्य स्थानित्वेऽल्विधित्वात स्थानिवत्त्वा- 
भावात्‌ । सङ्घातस्य तु स्थानित्ते संनिपातपरिभाषोपस्थानात्‌ ॥ ३५ ॥ - 
' ` क्यङ्माति०। मानिन्म्रहणमिति । स्त्रीलिङ्गे समानाधिकरणे उत्तरपदे पुर्वेण सिद्ध 
त्वातु । यथा दर्शनीयामात्मानं मन्यते दर्शनीयमानिनी देवदत्तेति ह्य बचा 
पर nd | । अत्र कस्या एव कर्मत्वात्‌ 


३० पल इभे छे न RSE ET क इति भिन्ना वदी ह न दु सपनीतीत्येव भाष्याशयः । खनियाँ यो ढ इति । "अदे! इत्यत्र 
सूजस्थं स्ियामित्यनुवत्यं पच | शब्दमुः 
क रेत्वमुणयुक्तव डा जीतिशब्द्मुचाय विहितदस्यैव ग्रहृणादेत- 
का कतार: मवतश्कछसी ४। २। ११५ 
1 ५।३।८३बा० २ पृ० २३८ : ; 
$ तदस्य पण्यम्‌ ४। ४ । ५१, ठत्येकः ७ | है । ४०; यस्येति च ६। ४। १४८ 


le अ क Sd SS मर 
1 ठ्लेक ७ | ३। ५० 


` | इयुदुक्तान्तात्‌ कः ७। ३ । ५१ 
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९ झ० । ३ पा० । २ झा० ० व्याकरणमद्दामाध्यस्‌ क 
कडली जिर ] ब्याकरणमहामाध्यम्‌ ६१४ 
RRO नई 


न कोपधायाः ॥ ६ । ३। ३७॥ 


किमिदमेवमानुक्रमणमाद्यस्य योगस्य विषये, आहोस्वित्पुंबद्धावमात्रस्य+ ? 
कि चातः ? यद्याद्मस्य योगस्य विषये माध्यमिकीयः; शालूकिकीय/६ अत्र न 
रोति ॥ विधिरप्यत्र न सिध्यति । किं कारणम्‌ ? माषितपुस्कादनूढित्युच्यते न 
खेत्भवति भाषितपुरकादन्‌ङ ॥। इह तहि विलेपिकाया धर्म्य वैलेपिकम॥ विधित सिद्धो 
भवति प्रतिषेधश्च न प्राप्नोति | 


बलि 2८८०. -. 


प्र०--न कोपधाया:। झद्यस्येति । पाणिनिपठितसूत्रत्रयस्येत्यर्थ: । पुवद्धावमात्रस्येति । 
ओपसडख्यानिकस्यांपीति यावत्‌ । माध्यमिकीय इति । मध्यमिकायां भव इति 'वेणुकादिम्य- 
शछप्वक्तव्य' इति च्छण प्रत्यय: । तत्र “भस्याढे' ति पुवद्धावप्रसङ्ग: । शालूकिकीथ इति । 
शालूकानि विद्यन्ते$स्यामिति 'वुञ्घण्के'ति कः । शालूकिकायां भव इति वृद्धादकेकान्तखोपघा'- 
दिति च्छ: । विधिरपीति । नगर्या ग्रामे चाभाषितपु स्कत्वातु । वैल्लेपिकमिति । 'अण्महि- 
ष्यादिम्य' इत्यण्‌ । ई | 
एवं तहीति । प्रयोगमूलाद्वव्याख्यानाद्यथेष्टविषयविभागलाभ: । 


ड०--न कोपधायाः। झपसङ्खयानिकस्यापीति । तस्यापि यथाकथञ्चिसूतेण सख्महादिति 
भावः । अनेन वार्तिकानामपि सत्रानुमतः्वं दर्शयति । 


पु'वद्धावप्रसङ्घ इति । एवश्चेकारभवणं न स्यादिति भावः । नगयोमिति । "सध्यमिका नगरी । 
शालूकिका-ग्रामः । वार्तिके5पि सूजतो माषितपु स्कादतूड इत्यस्यानुइत्तेरिति मावः । 


कड NNR SEEPS SS MESES टस फर MN MM 
# ज्ञिया पुंबद्वाषितपु 'स्कादनूड्समानाधिकरणे ज्लियामपूरणीप्रियादिषु, तसिलादिष्वाङस्वसुचः; 


क्यङ्मानिनोश्च ६। २ | ३४२६ [ 


| ६।३।३५वा० १-१२ | १ ४। २ । १३८ गहादिगणे पाठाच्छुः । 
6 बृद्घादबेकान्तलोपधात्‌। ४। २ । १४१ 1 अण्‌ महिष्यादिभ्यः ४। ४। ४८ | 
> अचित्तहस्तिषेनोऽक, ४ । २ । ४७ + जातेश्च ६। ३। ४१ 
१-कचिन्न । २-चित्तौडगदतो नातिदूरमेतन्नाम्ना प्रसिद्धा नगरी | | 
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ह 
कोपधप्रातिषेधे ताद्वितडुग्रहणम्‌ || १ ॥ 

कोपधप्रतिषेधे तद्वितवुग्रहणं कतव्यम्‌ । तद्धितस्य यः ककारो वोश्च यः काः 
रस्तस्य ग्रहणं कर्तेव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-पाकमाथः मेकमाये इति ॥ ३७ ॥ 

स्वाङ्गाच्चेतः ॥ ६ । ३ । ४० ॥ 
ङ्गाच्चेतोऽमानिनि ॥ १ ॥ 

साङ्गाच्चेतोऽमानिनीति वक्कव्यम्‌ । इहापि यथा स्यातू-दीघेयुखमानी ₹लक्ण- 
ग्रुखमानी ।। यद्यमानिनीत्युच्यते दीघगुखमानिनी श्लचणमुखमानिनीति न सिध्यति । 
(प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं मवतीःत्येवं भविष्यति ॥ ४० ॥ 

पुव॒त्कम धारयजातीयदेशीयेषु ॥ ६। ३ । ४२॥ 
किमर्थमिदशरुच्यते [ नं सामान्येन सिद्धम्‌ ] ? | 
पुवत्कमघारथे प्रतिषिद्धाथेम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रतिषिद्वार्थोऽयमारम्भः । न कोपधायाः’ [ ३७ ] इत्युक्तं तत्रापि पुंवद्ध- 
_ बति । कारिका वृन्दारिका कारकवृन्दारिका । कारकजातीया कारकदेशीया । 


“oS 


प्र०-पाकभाये इति । 'पाक' शाब्दः प्रथमवयोवाची । ततो डीबपवादोऽजादित्वाट्टप | 
भेकभाये इति। भेकशब्दः क्रियाशब्दः । मण्डुकजातिवाचित्वे तु भेकीभार्य इति भाव्यम्‌ । 
जातेश्चे'ति पुवद्धावनिषेधात्‌ ॥ ३७॥ 
स्वाज्ञाच्चेतः । स्वाङ्गाच्चेतः इत्येतावत्सूत्रमिति मत्वा वातिकारम्भ; ॥ ४० ॥ 
. पुंबत्‌ । किमर्थमिति । कर्मधारस्ने 'स्त्रियाः पु'व'दिति सिद्धः पु'वद्भावो जातीयदेशी 
शा उ आड 


NNNNS 


ड०--क्रियाशब्द इति । मययुक्तो भेक इत्यरथः । मेका भाया यस्थेति विग्रः । । ३७॥ 


स्वाङ्गाच्चेतः दीघंमुखमानिनीति | -प्रातिपदिकत्वतद्व्याप्यधमोणा दीप्र 
तययसमभिव्याहरे विशिष्ट 
एव पयोप्त्या मानिन्शब्दस्योत्तरपदस्वाभावादसिद्विरिति भावः। तहि तेनेव न्यायेन पर्ति 


विशिष्टे इत्याह प्राति 
इति i I र च सलाह तो यो बिहितस्तद्विशिष्टस्यैव तेन ग्रहणमिति तु न नियम 


पु बत्कमे | प्रतिषिद्धविषये थः प्रयोजनं यस्येति भाष्यार्थ इत्याह--प्रतिषिद्धो पीति | रो सासा इााह-अतिषिदोडपोति | नहु स्तो. सतो 
३-क्वाचित्कः पाठ; । - 
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... संज्ञापूरण्योश्र' [ ३८ ] इत्युक्त तत्रापि पबद्भवति । दत्ता वृन्दारिका दत्तवृ- 
न्दारिका। दत्तजातीया दत्तदेशीया । पश्चमी वृन्दारिका पञ्चमवृन्दारिका । पञ्चमजातीया 
पत्नमदेशीया । 


| 

| 

| न 

| वृद्धिनिमित्तस्ये त्युक्ल# तत्रापि पुंबदभवति । खौध्नी वृन्दारिका सौध्नबुन्दाः 
| रिका । खोध्नजातीया स्रौघ्नदेशीया | 
| 

| 

। 

| 

| 

| 


'स्वाङ्गाच्चेतो 5मानिनी'्युक्कौ तत्रापि पुंबद्भवति । श्लक्षणमुखी वृन्दांरिकॉ 
श्लद्ध्णमुखवृन्दारिका । श्लक्ष्णमुखजातीया श्लक्ष्णमुखदेशीया । 


जातेश्च” [ ४१ ] इत्युक्तं तत्रापि पुंवदभवाति । कठी वृन्दारिका कठवृन्दा- 
रिका । कठजातीया कठदेशीया । | 

| कुक्ङुट्यादीनामएडादिषु पुंवद्वचनम्‌ ॥ २॥ 
| कृक्झुटयादीनामण्डादिषु पुंवरभावो वक्कव्यः । कुक्कुट्या अण्डं कुक्कुटा- 
। ण्डस्‌ । सृग्या पदं सृगपदम्‌ । काक्याः शावः काकशावः । 
| न वास्त्रीपूर्वपदाविवच्षितत्वात्‌॥ ३ ॥ 

न वा वक्कव्यस्‌ । किं कारणम्‌ ? अस्तरीपू्वपदविवद्भितत्वात्‌ । नात्र स्त्रीपूर्व- 
पद विवत्तितम्‌ । किं तहिं ? अस्त्रीपूनेपदम्‌ । उभयोरण्डमुभयो; पदशुभयोः शावः । 


यद्यपि तावदत्रेतच्छक्यते वक्तुमिह तु कथम्‌-सृण्याः चीरं मृगक्षीरभिति ? 
अत्रापि न वास्त्रीपूर्एदबिषचितस्वादित्येव । कथं पुनः सतो नामाविवज्ञा स्यात्‌ ! 


प्र०--ययोरपि तसिलादिष्विति मत्वा प्रश्नः | प्रतिषिद्धार्थ मिति । प्रतिषिद्धो$पि पुवद्भावो 
यथा स्यादित्येवमर्थम्‌ । 


न वेति । पुमात्‌ वृत्तिवाक्यविषय; । स्त्रियां तु वाक्यमेव भवति । वृत्तिस्त्वनमिघानान्न 
भवति । इद्द तु कथमिति । न हि पुसा क्षीरस्य संबन्धसंभवः । अत्रापीति । जात्यन्तरनिवृत्ति- 
परायां चोदनायां स्त्रीत्वमनुपकारित्वादविवक्षितमित्यर्थः । यत्र तु लिङ्गविशेष उपकारकस्तत्रासौ 
विवक्ष्यत एव यथाजामूत्रेण पर्थुक्षितं दातव्यमिति । असतश्चेति । विवक्षाया एव बलीयस्त्वः 


ANANSI AAS NNN ANNAN NNANNNANNNA 
ड०--विवक्ञाया एव प्रकृतत्वादसतश्‍्चेत्यादिप्रकृतानुपयुक्तमत आह-विवद्वाया एवेति । न तु वस्तुसलदार्थ 
सत्ताया इति भावः । 


% बृद्धनिमितस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे ६३३ | ३९ † ६।३।४० बा० १ 
छ्न | 
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सतो$प्यविवक्षा भवति । तद्यया-अलोमिकैडका, अलुदरा कन्येति । असतश्च विषज्ञा 
भवति । तद्यथा-सगुद्र। कुणिडिका, विन्ध्यो वर्धितकमिति । 


अभेरीत्त्वाइुरुणस्य बूंद्धिरविप्रातिषेधेन ॥ ४ ॥ 


अम्मैरीत्वाद्वरुणस्य वृद्दिर्भवति विप्रतिपेधेन | अग्नरीत्वस्यावकाशः-्रग्नी 
` षोमौ । वरुणस्य वृद्धेखकाश!-वायुवारुणम] । इहोभयं प्राभोति-आमिवारुणी- 
मनड्बाहीमालभेत । वरुणस्य वृद्धिभंवति विप्रतिषेथेन । 
नेष युक्तो विप्रतिषेधः । द्विकार्ययोगो हि .विप्रतिषेधो न चात्रेको द्रिकाययुक्कः । 
केयम्‌ ? अग्नेरीत्व बर्णस्य वृद्धिः । | 
नावश्यं द्विकायेयोग एव विश्रतिपेधः । किं तहिं ? असंभवोऽपि, स चात्रास्त्य- 
संभवः । कोऽसावसंभवः! अग्नेरीत्वमभिनिषेतमान वरुणस्य वृद्धि बाधते; । वरुणस्य 
वृद्धिरमिनिवेतमानाग्नेरीत्तं बाधते; । एषोऽसंभवः । सत्यसंभवे युक्ती विग्नतिषेधः । 


प्र०--मित्यनेन प्रतिपाद्यते । समुद्र: कु रिडकेति। असंदेव समुद्रत्व कुण्डिकायामसत्‌ कुण्डिकात्वं 
ल तते मुद्रत्वं कु मसतु कु 
वायुवारुणमिति । उभयत्र “वायोः प्रतिषेधो वक्तव्य’ इत्यानङन भवति । वायुवरुणौ 
देवतास्य 'सास्य देवते'त्यण्‌ । 'देवतादन्दे चे'त्युमयपववृद्धिः । आश्विवादणीमिति । नन्वीत्वः 
मन्तरङ्ग बहिरङ्गा तृत्तरपदवद्धिस्तद्ितापेक्षणादित्ययुक्तो विप्रतिषेधः । नैतदस्ति । इद्ववृद्धा- 
वितीत्त्वस्यापवाद इत्त्वं विधीयते, ततो ऽपवादविषयाभेक्षणान्नासत्यन्तर ज्भत्वमीत्त्वस्यात्र विषये । 


बरुणस्य बुद्धिमिति । 'दीर्घाच वरणस्ये?ति निषेधात्‌। त्वं बाधत इति । ति गितेनात इस बाजत बति। तुवा 


[ पु'वत्कर्मधारंय 


A 


ड०--ईदरनेरिति इल्वस्यापवाद इद्वृद्धाविति इल्वमित्यन्वयः । ततोऽपवादेति 
प्यून्वयः ॥ a 
कल्पनेनोत्स्गप्रदृत्त्यात्र विषये ईत्वस्य प्रथमम्रप्रवनत्तेनान्तरज्जत्वमिति भावः । ss 1 
प्रदर्शनमुपलक्षणण, अभीयरुणावित्यवकाशो बोध्यः । व । 


` 
१-२।२। ११० सूने २६७ पृष्ठे टिप्पणी ४ द्रव्या । 


3 सोमवरुणयोः ६ । ३ | २७ 

वताद्दन्द उभयत्र वायोः प्रतिपेध;. s 

देवताइन्दे न ७। ३। २१ ५ र । २६ बा० ९ साल देवता ४। २। २४ 
२-कौलहान भाष्ये 
§ इद्‌ इदो नास्ति। १ दीघोचच वरुणस्य ७।३।२ 
इद्‌ रद्ध ६। ३.। २८ |. 


((-0.7व्वा11 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


nt, पिका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६अ 
०।३प्‌०।२ आ० | ४२ सू० ] व्याकरणमहाभाष्यस्‌ ६१६ 
TONS RN 0 तत > 


पुंबज्ञावादूभ्रस्वत्व॑ खिद्घादिकेषु ॥ ५ ॥ 


पवदभावाइभरसत्वं. भवति विप्रतिषेधेन खिद्घादिकेपुग । पुँचद्भावस्याव- ` 
काशः-प्टुमायः प्रदुमार्यः । खिति 'हस््ो भवतीत्यस्याबाशः-कालिमन्यः हरिणि- 
मन्यः । इहोमयं ग्राप्नोति-फलिमन्पा हरिणिमन्या । [स्त्रो भवति विप्रतिवेधेन । ] 
घादिषु नद्या हो भवतीत्यस्यावकाशः-नतकितरा नर्तकितमा#॥ पुंवदभावस्या- 
वकाशः-दर्शनीयतरा दर्शनीयतमा- । इहोभयं प्राप्नोति-पट्वितरा पट्वितमा । 
[ हृसवो भवति विग्रतिषेधेन । ] के ह्रो भवतीत्यस्यावकाशः-नर्तकिका% । पुंव- 
दूभावस्यावकाश!-दारदिका] । इद्दोभयं प्राम्रोति-पट्विका मृद्विका । हस्वत्व॑ भवति 
विप्रतिषेधेन । _ 


अथेदानीं स्त्रे कृते पुनःप्रसङ्गविज्ञानादबदभावः कस्मान्न भवति ? “सकृ- 
दूगतौ विप्रतिषेधे यद्बाधितं तदबाधितमेवे!ति ॥ ४२ ॥ 


“~ 


प्र०--विति वचनात्‌ । 

कालिंमन्य इति । कालीमात्मनं मन्यते । काल्येवाहमिति मन्यत इत्यर्थ: । नतैकितरेति। 
अत्र 'न कोपघाया' इति पुँवद्धावः प्रतिषिद्धः । दारदिकेति । दरदोऽपत्यं जी। दृ्यञ्मगघेः- 
त्यण । तस्या ‘अतश्चेति लुक्‌ । ततः 'प्रागिवात्क' इति कः । 'तसिलादिष्विति पुवद्धावः । 
ननु परिगणितास्त्रतसिळादयो न च कप्रत्ययः परिगणितः । एवं तहिं विप्रतिषेधाभिधानात्क- 
प्रत्ययोऽपि तत्राम्युपगत इत्यनुमीयते, तेनासौ परिगणितः ॥ ४२॥ 
RNIN 9 vor 


NN 


उ०--(माष्ये) कालिंमन्य इति । ज्लीलिज्ञेत्तरपदत्वाभावास्पु वल्वाप्रा्तिः । कालिमन्य इत्यस्य कालीं 
स्वग्रियालेन मन्यते इत्यर्थ वैयधिकरण्यास 'वस्वाप्रातेर्दाहरणे सामानाधिकरण्यं दर्शयति--कालीमात्मा- 
नमिति । अन्न न कोपेति । “नत॑किके'सत्राप्पेतदूगोध्यस्‌ | विपरतिषेधाभिधानादिति । “दारदिके'स्यवकाशः 


प्रदर्शनात, पढ्बिकेयुदाहरणादितयपि बोध्यस्‌ । तेन नासाविति । तेनास्यात्यल्यविषयता सूयते इति 
सावः ॥ ४२ ॥ 
¶ खित्यनव्ययस्य; घल्पकल्पचेलड्‌'"' "`" हस्वः ६ । ३ । ६६१ ४३; केऽणः ७। ४। १३ 
१-हखलं' पा० । ~२-श्रयं पाठः काचिन्न । 


कन कोपधायाः ६।३। ३७ - कन E | डे ; ज्या 
| इृथज्मगधकलिस्रमसादण शव ४ | १ | ९७० १७७ प्रागिवाकः ७३७ | 


तसिलादिष्याकृत्वसुचः ६ । ३ । ३२४ 
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६२०: श्रीमगवत्पतडलिविरचितं ५ [ घरूपकर्पचेलड, 

न 32:77 37: 11011 

हि ल्पचेलडव्रवगोत्रमतहतेषु डयो ऽनेकाचो 
घरूपकल्पचेलडूबुवगोत्रमतहतंजु 


हरवः ॥ ६ । ३ । ४३ ॥ 

ढीग्रहणं किमर्थम्‌ ? 'अनेकाचो हस्वः इतीयत्युच्यमाने खट्वातरा मालातरा 
अत्रापि प्रसञ्येत। नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । भाषितपुस्कादिति! बतेते ॥ एवमपि 
दत्तातरा गुप्तातरा अत्रापि प्राभोति | ईत इति घतते ॥ एवमपि ग्रामणीतरः सेना- 
नीतरः अत्रापि ग्रान्नोति । स्त्रियामिति! वतते || एवमपि ग्रामणीतरा सेनानीतरा 
अत्रापि प्राप्तोति । स्त्रियाः स्त्रियामिति; वर्तते ॥ शेपप्रक्लप्त्यथे तह डीग्रहणं 
कतेव्यम्‌ । “नद्याः शोषस्याम्यतरस्याम्‌? [ ६ । ३ । ४४ ] इति । कश्च शेषः ? 
अडी च या नदी चन्तं च यदेकाच्‌ । | 2 

अन्तरेणापि डोग्रहणं प्रक्लुपः शेषः | कथम्‌ १ 'ईत” इति घेते । अनीच्च 
या नदी, ईदन्तं च यदेकाच्‌ | 


शेषग्रहणं चापि शक्यमकतुम्‌ । कथम्‌ ? अविशेषेण धादिषु नद्या अन्यतरस्यां 


SOSA ANNAN NAN 


*“४/४४४/”४/४/४.”४/४/””९५”*/४/१ 


प्र०--घरूप । इत इति वतत इति । स्वाङ्गाच्देत' इत्यतः । स्त्रिया; खियामिति बतत 
इति । तेत स्त्रीवाचिन ईकारस्य हृस्वो विधीयमानो ग्रामणीशन्दस्य न भविष्यत्यनर्थकत्वादी- 
कारस्य । शेषग्रकलुप्त्यर्थम्िति । विरिष्टस्य शोषस्य प्रवलृप्त्यर्थमित्यर्थः । 


अनीच या नदीति । ब्रहाबन्धुतरा ्रह्मबन्धूतरेति । ईद्न्त चेति । खितरा ~ ब्रहेति । वं चेति । खितरा जीतरेति । । 


उ०--घरूप | नन 
रूप । ननु ग्रामणीशब्दस्यापि ल्लीवाचकतया षष्ठपन्तल्लिया इत्यस्यानुवृत्तौ क थमतिप्रसङ्गनि- 


वृत्तित श्राह- 
१ आह डक । नन्वसत्यपि डीप्रहणे एकाजर्पशेषप्रक्लुतिः सिद्धैव, उपयुक्तादन्यस्य शेषत्वादत 
वेशिष्ठस्येति । तच--'अडी च था नदी त्यादिना भाष्ये दशितम्‌ । 


भाष्ये 'डी!ग्रहणं 
5 oe < शेषप्रक्लूति प्रदश्ये शेषग्रहणमपि च न कार्येमित्याह्‌- शेषग्रहणं 
डक शब्दाथ; | तस्यानेकाच इति | 'स्त्रिया विहितेकारान्तस्ये'ति शेषः | नन्वेवमुगि- 
तसवेत्यस्थापि नित्यं हस्वत्वमपवादः स्यात्‌, शादी तहत आइ बाचे (विदुषितरे'त्यादौ विकल्यानापत्तिरत आह भाष्ये-- 


लिया; पः । [नाधिकरणे 
र न या; पु लक न्नियामपूरणीप्रियादिषु ६ । ३। ३४ 
न ज्ञान्वेत न 1 खाज्नाब्वेतः ६। ३ । ४० 
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AANAANNNANNNARNNNS 


= १ नित्य टटकी 
हुसत्वयुत्सगः । तस्यानेकाचो नित्यं हुखत्वमपवाद! । तस्मिन्नित्ये प्राप्त उगितो 
विभाषारस्यते; । 


यधेव॑ लक्त्मितरा तन्त्रितरा इति न सिध्यति, लक्ष्मीतरा तन्त्रीतरेति प्राझोति । 
इषमेवैतत्संग्रहीतम्‌ । लक्ष्मीतरा तन्त्रीतरेत्येव भवितव्यम्‌ । एवं हि सौनागाः पठन्ति- 
“घादिषु नद्या हस्वत्वे कुनद्या! प्रतिषेधः इति ॥ ४३ ॥ . 


इति श्रीभगवत्पत अलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये षष्टस्याध्यायस्य 
तृतीये पादे द्वितीयमाहिकम्‌ । 


प्र०--अविशेषेणेति । ईतोऽनेकाच' इति विशेषानाश्रयात्‌ । यद्येवमिति । यदि 'ईत' 
इत्यनुवृत्त्या डीग्रहणं शेषग्रहणं च प्रत्याख्याय स्त्रिया इत्यनेनेकारो विशेष्यते तदा लक्ष्मीत्तन्त्यो- 
रीकारः स्त्रियां न विहित इति नित्यहुस्वत्व॑ नास्ति । 'नद्या अन्यतरस्या'मित्यत्रापि “स्रिया 
इत्यनुवर्तनाद्व विकल्पेन ह्वस्वरवं नास्ति । सति त्विह डीग्रहणे 'स्त्रिथा' इत्यस्य प्रयोजनाभावा- 
दनुवृत्त्यमावा'नद्याः शेषस्ये'त्यनेन हुस्वः सिध्यतीति भावः । इष्टमिति । सति इह्‌ डीग्रहणे 
“नद्याः शेषस्ये!ति विकल्पेन प्राप्तं हुस्वत्वे वचनेन प्रतिषेध्यम्‌ । असति तु डीग्रहणे खिया 
इत्यस्य सूत्रद्रयो5प्यनुवृत्त्या हस्वस्याप्रसज्ञः क्स्त्रया इति नास्ति लक्ष्यभेद इति सिद्ध 
सर्वैमिष्टम्‌ ॥ ४३॥ 

इत्युपाध्यायजैयटपुत्रकेयटकते भाष्पप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
तृतीय पादे द्वितीयमाक्किकम्‌ । 


DODSTSTSDOSIS IID VIVID VIII einen 


क राप्ते इति | उगितः परनद्न्तस्यैकाचोऽसंमतेन तस्याचारिताथ्यौदिति भावः | उगितो ` 
विभाषेयमिति। उगित्परनदीसंत्रन्षिनीत्यथः । ईकारो विशेष्यत इति । 'ग्रामणीतरे त्यादावतिप्रसज्ञवारणायेति 
भावः । स्त्रियां न विहित इति । 'श्रवितस्त' इत्यादेः स्त्रियामित्यधिकृत्याविधानात्‌ । शब्दशक्त्या तु तयोः 
ह्ियां वृत्तिरिति भावः । प्रयोजनामावादिति । ल्लियामित्यधिकृय डीबादेर्विधानेन व्यमिचारामावादिति 
मावः । भाष्य 'इति प्रामोती'त्यस्य इत्यव प्रापनोतीत्यथः । सू्रवयेऽपीति । “स्पे {नद्या अन्यतरस्या!- 
मित्यत्र च । एवं च ङीप्रदणप्रयाख्याने शेषग्रहणं 'कुन्नद्या' इति च न वक्तव्यमिति महल्लाघवमिति 


: ॥ 
अ इति भ्रीशिवमट्सुतसतीगमजनागोजीमट्कृते माष्यप्रदीपोचोते षष्ठस्याध्यायस्य 


तृतीये पादे. द्वितीयमाह्निकम्‌ । 


निति जड रु र त त त 5 


१--'स्यानेकाचो' पा० 1 उगितश्र ६। ३। ४५ 
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६२२ श्रीमगवरपतझलिविरचितं [ आन्महतः समानाधिकरण- 


~ 


आन्नहतः समानाधिकरणजातीययोः ॥ ६। ३। ४६ ॥ 
इह कस्मान्न भवति-अमहात्‌ महान्संपत्नो महदभूतश्चन्द्रमा इति ! 
अन्यप्रकूतिस्त्वमहान्भूतप्रक्कतो महान्महत्येव । 
अन्यो महान्‌ । अन्योऽमहान्धूतप्रकृतौ वते । महान्महत्येव । 
तस्मादात््वं न स्यात्‌ 
तस्मादात्त्वं न भविष्यति | 


प्र०-आन्मद्दत; । महदृभूत इति । महच्छन्दो भुतशब्दश्चेकस्मन्नर्थे चन्द्रादौ वर्तते 
इति सामानाधिकरण्यादात्त्वं प्राप्रोति । 


अन्यप्रकृतिरिति । अन्यस्य-महतः, ग्रकतिः-कारणम्‌-अन्यप्रकृतिरमहात्‌ । भूत- 
प्रकृताविति । भूतशब्दस्य प्रकृतिः कारणमर्थः। अर्थप्रतिपादनाय शब्दोचारणाच्छन्दस्यार्थः 
कारणमुच्यते । तदयमर्थो भुतशब्दार्थेऽमहान्‌ वर्तते । अमहृतो भूतेन सामानाधिकरण्यं न तु 
महत इत्पर्थ:। मह्दास्मदत्येवेति । महच्छशब्दो महत्येव वर्तते न तु भूतार्थे । च्विविषये हि 
प्रकृति: कर्तरी न विक्कतिः । तथा हि सङ्घीभवन्ति ब्राह्मणाः', 'पटीभवन्ति तन्तव’ इति प्रकृति- 
सड्च्याश्रयं वचनं दश्यते न विक्ृतिसड्स्थाश्रयम्‌ । तथा अत्वं तवं संपद्यते त्वद्धवतीति प्रकृत्या- 
Fo प्रथमबुरुषो भवति न विङृत्याश्रयो मध्यमपुरुषः । ततश्च 'भूते! इति निष्ठाप्रत्ययो भवन- 
कलामा कर्तर्यमहत्युत्च्यो न तु विकारे महति । पुच्रच्विति । वेयविकरणयादात््ववलुः'वङ्भा- 
मि न आप्नोति । यथा च पतेः कर्त्वं दश्यते तथा विकृतेरपि । 'ुवर्णपिण्ड: खदिराङ्गार- 
सवर्ण कुण्डले भवत इति विकारसङ्ख्याश्चयद्विवचनदर्शनात्‌ । तथा 'क्लुपि संपद्यमाने चतर्थीरति 


3०-आन्महतः । महच्छुव्द इति । इह प्रकृतिविक्ृत्योरमेदाध्या सुवर्ण १ 
इत्यादी विकारस्य प्राधान्येन क्रियास्त योरमदाष्यासविषये “सुवणं कुएडले भवत'- 


- कतृत्वेन प्राधान्यतस्तस्प क्रियासम्बन्धा 
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पुंचत्तु कर्थं भवेदत्र ॥ १॥ 
पुषरभावो पि तहि न प्राप्नोति | अम पन्नाः 
् ती महती 
गावीत 0 हती महती संपन्ना महदभूता# 


अमहाति सहान्‌ हि इत्तस्तद्वाची चाच भूतशव्दोऊपम । 
अमइति हि महच्छब्दो बर्तते तद्वाची चात्र भूतशब्दः प्रयुज्यते । किंवाची ? 


भ०-विकाराचतुर्थी दुश्यते न प्रहतैः । 'मृत्राय संपचते यवाः “उच्चाराय कलपते यवा भिति । 
तथा असच्ची ब्राह्मणाः सङ्घ: संपद्यते’ 'अपटस्तन्तवः पटः संपद्यते' इति विकारसङ्ख्याश्रयं वचने 
व्यते । तत्र यदि 'महद्वभूते त्यत्र सामानाधिकरण्यमाथ्रित्य प'बद्गभावो विधीयते तदा 'गोमतीभूते"- 
त्यत्रापि प्राप्तोति । आतवप्रसङ्गश्च । तत्र पुंवद्द भावं तावत्साधयितुमाह-एवं तह्वीति । अमहत्यर्थ 
महच्छन्दो वर्तत इति भुतशब्दसामानाधिकरण्ये पु वद्दमावो भवतीत्यर्थः । 
महद्वाचीति | अयं भावः, च्वयम्तोऽत्र महच्छब्दः । च्यिप्रत्ययस्य यदा प्रकृतिविकारः 
रूपतामापद्यमाना विवक्ष्यते तरोसद्चते, परिणामविपयत्वा च्छिप्रत्ययस्य । यदा चैकोऽर्थः प्रकृति- | 
विकारात्मकतया आश्रीयते तदा परिणामव्यवहारो भवति । यथोक्तम्‌-- र 
'जहद्धर्मान्तर पूवैसुपादत्त यदा परम्‌ । 
तत्ततादप्रच्युतो धर्मी परिणामः ख उच्यते'॥ इति । 
यदा तृत्तरावस्था पूर्वावस्था वा नाश्रीयते तदा च्वेरभावः। 'तन्तवो भवन्तिः 'पटो | 
भवती'ति । उक्तं च हरिणा-- न | 
'ूर्वाचस्थामविजदत्संस्पृशद्धर्भसुत्तरम्‌ । 
संमूच्छित इवार्थात्मा जायमानोऽभिक्चीयते? ॥ इति । 


NNN 
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उ०--श्चेति। 'महद्भूतश्रद्धमा' इत्यत्र | यदि वैयधिकरण्याभ्रयेण आत्ववारणं तदा पु वल्वाप्रसक्तिरिति 
` सेयमुमयतः स्पाशेति मावः | तावदिति । पु वद्धावे दोषपर्यवसानात्पथमं तमेव परिहरतीत्यर्थः | अमहत्यर्थ | 
इति । अनेन व्विविषये प्रकृतिविदत्योरमेदस्यैव विवक्षणास्महच्छुब्दस्यापि गोण्या इल्यामहद्जोधकतया तस्य | 
प्व कर्तृत्वात्सामानाधिकरण्या्रयपुंवस्वसिंद्विरिति भःबः। 
ननु 'महद्वाची त्ययुक्त, व्यत्ते प्रकृतेरेव कर्तृत्वादत आह--अय॑ भाव इति । विवक्ष्यते तदोस्पः 
द्यत इति । 'कृष्णीभूत' इत्यादौ ताइशावस्थाया एबातीतसप्रतिपत्तेः । दृब्यात्मकतयेति । प्रकृतिविकारा- जड 
ग्मकतयेत्यर्थः ।- चित्तु तथैव पाठः || जहद्धधर्मोन्तरमिति । च्षीरावस्थायां विद्यमानं धर्म द्रवत्वादिक ५ 
जहत--न तु त्यक्ततानू, किंचिदन्वयात्‌ । परं-दष्यवस्थायामवस्थितं धर्मम । एवं च धर्मस्यैव त्यागोपा- 
दाने, धर्मी त्ववस्थित एवेति मावः । तदाह--तत्त्वादिति | स्वस्वरूपादित्ययः । पूवोवस्थामिति । पूर्वा 
कारणावस्थामविहदततरं भर्ममवस्याविशेषल्पमासादयन्‌, संमू्ितइवोमयर्पतयाध्यवसीयमानो जायमानोः | 
ऽयम च्व्यन्तेनामिषीयत इत्यर्थः । एवश्चैकस्वैव वस्तुनः पूर्वोत्तरावस्थोपाधिव्यवच्छित्नत्वास्प्रकृतिविकृत्यो- 
रुमयोरपि कर्दृत्वमुपपद्यत इति मावः | उभयोः कतृत्वे5पि वचनं प्रकृतिसडर्याभरयं, 


RS 
ह पु वकर्मधारयजातीयदेश्ीयेष ६।३।४२ 
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रड 
सहद्वाची। . न दब 
. तस्मात्सिध्यति पु ता 
तस्मात्सिध्यति पुवभावः ॥ यथेवमात्त्वमपि प्रम्रोति-महदभूतरचन्द्रमा; | 
निवत्थमात््व॑ तु मन्यन्ते ॥ २ ॥ 


आस्वमपि प्राोति ॥ नेष दोषः । [ केथम्‌ ? ] 


>--तत्न विकारस्य कर्दत्वाद्वभूतशब्देन सामानाधिकरण्यात्सिडः इंवद्भावः ॥ निवत्य- 
मिति। स्यापि प्रसङ्गात्‌ । तदत्र कचित्सामानाधिकरण्यं कचे 
प्रयोगाः समर्थयन्ते । 'महद्वभूते'त्यत्र विकारमागः कर्तेलेनाश्रीयते । 'गोमतीभूते त्यत्र तु pe 
भागः । 'महु्गभूतश्चनदरमा? इत्यत्रापि प्रकृतिभागः । 'सङ्खीमवन्ति ब्राह्मणा इत्यादौ तु भा | 
कर्तृत्वम्‌ । च्व्यन्तस्य गतित्वाद्वगतीनां च क्रियाविशेषकत्वात्सङ्खीमवनलक्षणायां वि यां 
क्रियायां बराह्मणानां कर्देत्वात्‌ । सङ्घ: संपद्यते' इत्यादौ तु वाक्ये जन्ममात्रस्य सच्चः कर्ता । 
यथा “व्याकरणस्य सूत्रं करोती'ति करोतिमात्रस्य सूत्रं कर्म। “व्याकरणं सूत्रयती त्यत्र सूत्र" 
विशिष्टस्य करोतेव्याकरणम्‌ । एवमिहापि प्रकृतिविक्ृत्योभिन्नक्रियाविषयं कतृत्वम्‌ । तेन वृत्तौ 
्रकृतिसङ्ख्याश्रयं वचनमेव॑ महद्वभुतशब्दः प्रकृतेरेव कर्तृत्वमवगमयिठं शक्तो महद्रभुतेत्ययं तु 
विकृतेरिति दोषाभावः । तत्र तु विकृतेः कतृत्ते प्रकृतिरानुमानिकी । महती संपन्ना, केति 
सामथ्यदिवामहतीति गम्यते । प्रकृतेस्तु क्त्वे सामर्थ्याद्विकारावस्था प्रतीयते । अमहान्संपन्नः, 
केन घर्मणेति महस्नेनेति गम्यते । अत्वं त्वं संपद्यते त्वद्धवतीत्यत्र तु वृत्तौ वाक्ये च प्रकृतेरेव 
कर्तृत्वमिति तदाश्रयः पुरुषो भवति । मध्यमे तु क्रियमाणे युष्मदर्थस्य प्रङ्तित्वं प्रतीयेत-- 
त्वमन्यो भवसीति । सर्वत्र चात्र शब्दशक्तिः प्रयोगानुसारिणी प्रमाणम्‌ । एष तु न्यायो महद्भूत 
इत्यत्र परिहारान्तरसं भवादमहद्यभूतेत्यत्र च पु वद्दमाववदात्त्वप्रस ङ्गाद्व भाष्यकृता नोक्तः । 


ड०--एवेति बोध्यम्‌, शब्दशक्तिखभावात्‌ । केचित्त यतो महान्महच्छब्दस्सादश्येनामहतिवतते$तो भूतशब्दो 
महद्वाची महच्छुब्दसमानाधिकरणः, तस्याष्यमहदर्थकस्वादिति माष्यार्थमाहुः ॥ 'निवर्व्यमात्व'मिति 
वार्तिकमवतारयति भाष्ये--यद्येवमिति | इत्याहेति वाक्यशेषः | तमेवार्थं वार्तिके वाक्यशेषपूरणेन 
पष्टयति-भास्वमपीत्यादिना । माष्योक्तप्रकारादुन्यप्रकरेण सर्वेश्लच्यसिद्धि परोक्तामनूद्य दूषयति- 
तदत्र क्वचिदिति । '्सङ्गः सङ्घ: संपद्यते’ 'सङ्घीमत्रन्ति ब्राह्मणा’ इति वाक्यदत्योवँधम्यमुपपादयति--- 
सङ्घीभषन्तीति । “व्याकरणं सून्नयती'त्यस्य व्याकरणं सूत्ररूपेण करोतीत्यर्थः । सूत्रविशिष्टस्य 
करोतेरिति । प्रकृत्याद्यपादानेन व्युपत्तिमात्रै क्रिमते । तत्त्वतस्तु विशिष्टक्रियावचनः सूत्रयतिः, तस्य 
ब्याकरणं कर्मेति भावः । भिन्नक्रियाविषयमिति । केवलविशिश्मेंदेन भिन्नत्व॑ क्रिययोरित्यर्थ; । नन्येकखैव 
कठृत्वे परस्य क्रियान्वयः कथमत शाह तत्र विकृतेरिति । कतुं्वं तु द्वयोरपि । किन्तु कस्यचिलाधान्यं, 
कत्यचिदूमुणत्वमित्येतावानेव विशेषः । 'सव्यापारतरः कब्िस्कचिद्धमः प्रतीयते? इत्युक्ते; । उक्तस्य विषय- 
पिभागत्य विदानमाइ- सर्वत्र चेति । तदनाभयणे बीजमाह-पुष तु न्याय इति । महद्भूतेत्यत्न चेति । 
न द्येकस्मित्रयोगे सामानाधिकरण्यं वेयधिकरणयश्वाश्रयितुमुचितमिति भाव: । 

१-इदं क्चिन्त | 
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यस्तु सहतः प्रतिपदं समास उक्तस्तदाश्रयं द्यास्वस्‌ । 
कतेव्यं सन्यन्ते न लचणेन लचणोक्तश्चायम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं तहि लच्षणप्रतिपदोक्गयोः प्रतिपदोक्कस्यैवेति प्रतिपदं यः समासो विहित- 
स्तस्य ग्रहणं{ लद्षणोक्कश्वायम्‌| । | 
इहापि तर्हि न प्राझो ति-महान्‌ बहुरस्य महाबाहुरिति । - 
शेषवचनात्त योऽसौ प्रत्यारस्भात्कृतो बहुब्रीहिः । 
तस्मात्सिघ्यति तस्मिन्‌ 
यस्माच्शेषो बहुब्रीहिः [२।२।२३] इति सिद्धेऽनेकमन्यपदाथे 
[ २४ ] इत्याह तेन प्रतिपदं भवति । [ 
प्रधानतो वा यतो चृत्तिः ॥ ४॥ 


‘oR SE RR SII UOT 

प्र--तदरर्शयति-यस्तु मद्दत इति। सन्महदिति प्रतिपदोक्तमासस्येह ग्रहणम्‌ । 
'मह॒द्भूत' इत्यत्र तु 'कुगतिप्रादय' इति लाक्षणिकः समास इत्यात्त्वाभाव; । 

शेषवचनादिति । शेषग्रहणमन्यपदार्यग्रहणं वा कर्तेव्यम्‌ । अन्यतरेणेष्टस्य लामातु । 
उभयोपादानं तु पुनविधानाथ, पुर्नविधानाञ्च प्रतिपदोक्तवद्बहुब्री हिर्भवतीत्यथैः संपद्यते । 
प्रधानतो वेति । यस्मात्मधानस्य वृत्तिरस्ति तस्माद्वगोणस्यात्त्व न भवतीप्य; । गुणादागतों 
गौणः । मुखमिव मुख्यः । प्रवानमित्यर्थः । 'शाखादिम्यो यतु' इति यत्‌ प्रत्ययः । लोके हि शब्दे 
डक 2223 225 ISHII लेट अमन 


३०--तद्द्शयतीति । परिहारान्तरं दर्शयतीत्यर्थः ॥ शेषग्रहणमिति । ननु शेषग्रहणं प्रथमान्तानां 
समासलामार्थ, 'शेबरादिभाषेतत्यत्र शेपाधिकरस्यादित्ययज्ञामार्थ च । अम्यपदार्थप्रणं च 'नद्या ग्राह 
सन्ती'स्यत्र 'मा स्नाही!ति वाक्याथ मा भूद्यिर्थमिति चेन्न । 'पञ्च सुक्ततन्तोडस्ये ति बहुत्रहि- 
रिबानमिघानेनास्यापि. बारणसंमत्रात्‌ । वर्तिपदार्थप्रधानप्रथमान्ताना शेध्प्रदणेनेव वारणसंभावच, 
संबन्धिपर्यन्तमेकार्थीमावो5पि लोकत एव सिद्ध इति अत्यपदायं्रहण व्यय सऱ्पुनाविधानार्थमित्यथे; । अत 
एव भाष्ये “शेषो. बहुत्रीहिरिति सिद्धे! इत्युक्तम्‌ । एवं 'चान्यतरेणति चिन्त्यम्‌ | प्रतिपदोक्ततदिति । यथा 
प्रतिपदोक्ते झरिति प्रतिपत्तिः पुनर्विधाने$पि तद्वदिति बहुबीहावप्यात्वसिद्धिरिति भाबः । वस्तुतो5नमिधात> 


. मागिय. प्रतिपदोक्तत्वोपपादनं न युक्तम्‌। किश्लेव्रमपि महच्छत्दोच;रणेन' विहितस्वरुप॑ प्रतिपदोक्तः्वं 


'दुलंभमिति ग्रनित्यत्वादत्र परिभाषाप्रवत्तिरियेव युकम्‌ । इत एवाखरसादग्रे “प्रधानतो वा यत' इत्युक्तमिति 
बोध्यम्‌ । “प्रधानत? इप्याद्यादिच्वात्तसिरित्याह--यस्मास्रधानस्येति । यतः प्रधानतो वृत्तिरतस्तस्मिज्नेवाच्व- 


शाक्षप्ररृत्तिरिति माष्याचरार्थः । गुणादिति । धर्मत इत्ययः । 'शाखादिम्य इति य दिति पाठः । 'शाखा- 


न ग्रहण कर्तव्य॑ मन्यन्ते, न लक्षणेन' इत्यघिकः पाठः कचित्‌ \ 
+ सन्महपरमोत्तमोक्कशाः पूज्यमानै; २ । १ । ६१ 


७६ ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


{ कुगतिप्रादयः २। २। १८. . ` २-िपदोकं तज भबति व य 


Sa SA EES ~ LN. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमगदत्पतज्ञलिविरचितं [ अतेरकृत्पदे 


७३ 


वि 


ve 


अभेर्मुखम्‌ ॥ ६। २ । १८४ ॥ अपाच्च ॥ ६। २। १८६ ॥ 
किमर्थमिदमुच्यते नोपसर्गात्स्वाङ्ग धुवमित्येव सिद्धम्‌; ? 


अभेसुखमपाच्चाधुवाथस्‌ ॥ १ ॥ 


आश्चुवार्ोऽयमारम्भः । 
| + 
अबहुव्रीद्यथ वा ॥ २॥ 


अथवा बहुव्रीहेरिति वतते;, अबहुत्रीद्यर्थोञ्यमारम्भः ।। १८४ || १८६ ॥ 
स्फिगपूतवीणाओ ध्वकुक्षिसीरनामनाम च॥ ६।२। १८७॥ 


स्फिगपूतग्रहणं किमथं नोपसगोत्स्ाङ्गं धुवमित्येव सिद्धम्‌{ ! 
स्फिगपूतग्रहणं च ॥| १ ॥ 


किस्‌ ? अधुवार्थमंबुत्रीह्यथेमित्येव वा ॥ १८७ ॥ 
अतेरक्कत्पदे ॥ ६ । २ । १६१ ॥ 
अतेर्धातुलोपे ॥ १ ॥ 
अतेधातुलोप इति वक्कव्यम्‌ | अकृत्पद इति ह्य च्यमान इह च प्रसज्येत 
शोभनो गाग्यो5तिगाग्य', इह च न स्यात्‌ अंतिकारकः अतिपदा शक्करी || १६१॥। 
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प्र०--श्रतेरक । अतिकारक इति । कारकमतिक्ान्तं इति समासः । अतिशब्दो वु 
विषये क्तान्तार्यवृत्तिरिति क्रमेरप्रयोग एवात्र लोपः । स्वरव्य ङ्गचश्चात्र धातुलोपः । यदा पुर्वेपदप्रक्क- 
तिस्वरस्तदा शोमनः कारक इत्यतिकारकशब्दस्यार्थ; ॥ १९१ ॥ 


उ०--अमेमु खम्‌ । भाष्ये-अभ्रुवार्थो एबहुतीहार्थ इति । 'श्रस्वाङ्गार्थ' इति तु नोक स्वाङ्गग्रहण- 
स्यात्राप्यनुइत्तरिष्टत्वात्‌ । एवं च वृत्तिश्चिन्येवेति भावः ॥ १८१ ॥ १८६ ॥। 
अतेरक् | शोभनः कारक इति । 'खती पूजाया!मिति समासः ।। १६१ ॥ 


‡ उपसर्गात्‌ स्वाङ्गं रवमपर्छु ६।२।१७७ 
| $ बहुत्रीहाविदमेतत्तदम्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने; उपसगीत्‌ स्वाङ्गं श्रुवमपश ६! २ | 
६२, १६७ १-'मबहुत्रीह्यथंमेव वा! पा० । 
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.यस्तु महतः प्रतिपदं समास उक्तस्तदाञ्रयं च्यात्वस्‌ । 
कतेऽ्थं सन्यन्ते न लक्षणेन लचणोक्तश्चायम्‌॥। ३ ॥ 
एवं तहि लक्षणप्रतिपदोक्र्‍योः प्रतिपदोक्गस्यैवेति प्रतिपदं यः समासो विहित- 
स्तस्य ग्रहणं लच्षणोक्कधायम्‌| । 
इहापि तहि न प्राभो ति-महान्‌ बहुरस्य महाबाहुरिति। . 
शेषवचनात्त योऽसौ प्रत्यारम्भात्कृतो बहुब्नीहिः। 
तस्मात्सिघ्यति तस्मिन्‌ 
यस्माचृशेषो बहुत्रोहिः [२।२।२३] इति सिद्वेऽनेकमन्यपदा्े 
[ २४ ] इत्याहृ तेन प्रतिपदं भवति । 
प्रधानतो वा यतो वृत्तिः ॥ ४ ॥ 


प्र०--तहर्शयति--यस्तु महत इति। सन्महृदिति प्रतिपदोक्त्मासस्येह ग्रहणम्‌ । 
महद्वभूत' इत्यत्र तु 'कुगतिप्रादय’ इति लाक्षणिक्रः समास इत्यात्त्वाभावः । 

शेषवचनादिति । शोषग्रहणमन्यपदारथग्रहणं वा कतेव्यम्‌ । अन्यतरेणेष्टस्य लाभात्‌ । 
उभयोपादानं तु पुनविधानार्थ, घुनविधानाच प्रतिपदोक्तवद्वबहुब्रीहिर्भवतीत्यर्थः संपद्यते । 
प्रवानतो वेति । यस्मात्रथानस्य वृत्तिरस्ति तस्माद्वगोणस्यात्त्व न भवतीत्यर्य; । गुणादागतों 
गोणः । मुखमिव मुख्यः । प्रधानमित्यर्थः । “शाखादिभ्यो यतु' इति यत्‌ प्रत्यय: । लोके हि शब्दे 


उ०--तदशेयतीति । परिहारान्तर दर्शयतीत्यर्थः ॥ शेषग्रहणमिति । ननु शेषग्रहणं प्रथमान्तानां 
समासलामार्थ, 'शेषाद्विमाषेयत्र शेगाधिकरस्यादित्यर्थज्ञामार्थे च । अअन्यपदार्थप्रदणं च नद्यां ग्राहः 
सन्ती' त्यत्र मा स्नाइी'ति बाक्यार्ये मा भूदित्यथंमिति चेन्न. । “पञ्च सुक्तत्रन्तोऽस्येति बहुत्रीहे- 
'रिबानभिघानेनास्यापि वारणसंमश्रात्‌ । वर्तिपदार्थप्रधानप्रयमान्तानां शेत्रमहणेनैव वारणसंमावञ्च, 
संबन्बिप्यन्तमेक्ार्थीमावोऽपि लोकत एव सिद्ध इति अन्यपदाथग्रहण व्यर्थै सपुत विधानार्थमित्यर्यः । अत 
एव भाष्ये “शेषो, बहुव्रीहिरिति सिंद्धे? इत्युक्तम्‌ । एवं चान्यतरेणति चिन््यम्‌। प्रतिपदोक्तवदिति । य॒था 
प्रतिपदोक्त झटिति प्रतिपत्तिः पुनार्विघानेऽपिं तद्वदिति बहुव्रीहावप्यात्वसिद्धिरिति भावः । वस्वुतोऽनमिधात | 
माभ्रिय. प्रतिपदोक्तत्वोपपादनं न युकतम्‌। किख्चेत्रमपि महच्छंब्दोचरणन विहितस्वरुप प्रतिपदोक्तव॑ |. 
-दुल॑मप्निति अनिस्वादत्र परिमाषापरबृततिरितयेब युकम्‌ । इत एवाखरसादग्ने प्रधानतो वा यतः इत्युक्तमिति 
बोध्यम्‌ । “प्रधानत? इत्याद्य दित्वात्तसिरित्याह--यस्मात्रधानस्येति । यतः प्रधानतो वृत्तिरतस्तस्मिन्नेवात्व- 
शाक्ञप्रृत्तिरिति माष्याचरार्थः । गुणादिति । घर्मत इत्यर्थः । 'शाखादिम्य इति यादिति पाठः । “शाख 


“ग्रहणं कर्तब्य मन्यन्ते, न लक्षणेन' इत्यधिकः पाठः नित्‌ | 
+ सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूण्यमानैः २। १। ६१ | 
{ कुगतिप्रादयः २। २। १८. ः 
७६ } पर 
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६२६ श्रीभगवत्पतज्ञल्षिविरचितं [ चान्महतः समांनाधिकरणं- 


oR 
अथवा गौणगुख्ययोह्ुख्ये कार्यसंप्रत्ययः । तद्यया--गौरञुबन्ध्योऽजो्नीषो- 


सीय? इति न वाहोकोऽलुबध्यते । कथं तर्हि वाहीके वृदध्यात्वे# भवत;-गौस्तिष्ठति, 
गामानयेति ? अर्थाश्रय एतदेवं भवति । यद्वि शब्दाश्रयं शब्दमात्रे तद्वति । 


NNN 


प्र०--उचारिते गौणमुस्यार्यसंभवे मुख्य एवार्थ कार्याणि क्रियन्ते। व्याकरणेऽपि "स्वं रूप मित्यत्र | 


खुपग्रहणेन ज्ञापितं 'रूपवदर्थो ४प्यज्ञीक्रियत' इति तत्रापि मुख्यस्मैवार्यस्य कार्येष्वज्ञीकरणम्‌ | 
कथ पुनरत्र गोणता मह॒दर्यस्थ ! उच्यते । यस्यानुपचरितमहत्त्वं स मुख्योऽर्थः । चव्यन्तेन तु 
पुर्वाव्थ उपचरितोत्तरावस्थोऽर्थात्माभिधीयत इति महत्त्वममहत्युपचरितमिति गौणार्थाभिधायी 
महच्छब्दः । यथा गौर्वाहीक इति वाहीके गोशब्दः | पुवद्वभावे तु शब्दविशेषस्यानाश्रयणाइगोण- 
मुख्यन्यायानवतारान्महद्वभूतेति पुंवद्वमावः सिद्धः । कथं तद्योदित्यत्र शब्दविशेषानःश्रयेऽपि 
गोऽमवदित्यत्र गोणमुख्यन्यायाश्रयेण प्रगृह्मसज्ञा परिहृता ? एवं तहि महद्वभूतेत्यत्र जीत्वमर्थस्य 
मुख्यमेव, तदाश्रयश्च पुंवद्भावः । गोमतीभूतेत्यत्र तु प्रकृतेः कर्वृत्वाश्रयणाद्वेयधिकरण्यात्‌ 
पुंवद्दभावामावः । गोमवदित्यत्र त्वोदन्तस्य निपातस्य गोणार्थत्वात्मगृह्मसज्ञाभाव: । 
मलहा सता. 0 1 0 ज्म पजयणानन 
उ०- दिम्यो य? इति पाठस्तु उगवादिसूजस्थमाष्यविरुद्धः । नन्विह शास्त्रे `स्वं रूप'मिति वःचनाच्छब्दस्व- 
ख्पस्यैवग्रहणादयों न गह्यत इति कुतो गौणमुख्यन्यायो$त आह--व्याकरणे5पीति । च्व्यन्ते न स्विति । 
प्रकृतिविकृत्योरभेदविवक्षायां हि स्तिः । तत्र महत्त्वा5महच्वथोविरोधात्कस्यचिन्मुख्यत्वमपरस्योपचरितत्वमा- 
स्थेयमिति लोकानुभवानुरोधेन वस्तुसश्पूबीवस्थे वस्तुनि उत्तरावस्थोपचयंत इति महदर्थस्य गौणतेव्यर्थः | 


पूवीवस्थ इति । विद्यमानपूर्वावस्थ इत्यथः। नन्वनया रीत्या पुंवत्वमपि न स्यादत श्राह-- 

पुंवद्भावे रिति | शब्दविशेषस्य --श्रथापस्थापकशब्द्विशेषस्य । एवञ्च पदान्तरसम्बन्धनि मिसकोपात्त- 
विशिष्टरूपकायं एव गौणमुख्यन्यायो नैवं पुंवद्भाव इति भावः । यत्तु 'ल्लिया' इस्यर्थोपस्थापकं, स स्वर्थोऽ- 
भापि मुख्य एवेति तासर्यम्‌ । 'श्रत्वं त्वं संपद्यते त्वद्भवती'तयादौ युष्मदाद्यादेशार्थ - पदान्तरेति । कथं त- 
होति । इयं शक्लोपलक्षणम । पुंवस्वे$पि स्रीत्वल्यार्थोपस्थिस्या गौणमुख्यन्यायविषयोऽस्तीस्यपि शङ्का 
बोध्या। तत्रोपलक्षितशक्लेत्तरमाह--एवं तर्हीति । स्ल्ीस्वमर्थस्य सुख्यमेवेति | तथ्ैवार्थस्योपस्थितेरिति 
भाव! । नल्वेब॑'गोमती भूत त्यत्रापि पुंबल्ब स्यादत आह--गोमती भूतेलयन्रेति । वस्तुतो गोमतीभूनेत्यत्र 
गोमतीनदीभिन्नगोमतीनदीभूतेत्यर्थेनामाषितपुस्करवान्न पुंवल्वमिति बोध्यम्‌ । गोमतीभूनेत्यत्रत्वि'त्यादिग्रन्थः 
गदया, च्यन्ते सत्र मूर्च्छितावस्थायाः प्रकृतेरेव कठुस्वस्थोक्तत्वात । किञ्वेवं महदूमू तेरयत्रापि पु'वस्त्वाता- 
ह अय 'कर्थ तीत्यादिना कएठतः ङृतशङ्कोत्तरमाह_निपातस्य गौणार्थत्वादिति । निपातपदेन 
मद ये सार्यकास्तेषां तततदर्थविशिषानामेवोपस्थितेरिति भावः । ननु 'गोतो 
lS या मगोगले हिरा ग्राह--प्रातिपदिकस्येति | तस्यामवस्थायां 
Ce तल लायां तन्मात्रपपोलोचनया गौणाथस्यानुन्मेषाज्ञास्ति 
यस | संअन्धादिनिरपेक्तस्वरूपमात्रेण यमर्थ शब्दः प्रत्याययति स 


॥ तगत रक राणा । १ । ६०; च्रौतोऽम्शसो; ६ । १। ६३ 
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यद्येतज्ज्ञाप्पते “खित्यनव्ययस्य’ [ ६ । ३ । ६६ ] इति खित्येवानन्तरस्या- 
नव्ययस्य हृस्त्रत्वं प्रान्मोति । खित्यनन्तरो हस्वभावी नास्तीति कृत्वा खिदन्ते 
[ उत्तरपदे ] भविष्यति । ननु चायमस्ति स्तनन्धय इति] । अत्रापि शपा{ व्यव- 
धानम्‌ । एकादेशे कृते नास्ति व्यवधानम्‌ । एकादेशः पूर्वविधौ स्थानिवद्भवतीति 
स्थानिवद्भावादच्यवधानमेव । अंधवैतञज्ञापयत्याचार्यः “खित्यनन्तरस्य न भवती?ति 
यदयमनव्ययस्येति प्रतिषेधं शारित । न हि खित्यनन्तरमव्ययमस्ति || ५० ॥ 


पादस्य पदाज्यातिगोपह्दतेषु ॥ ६ । ३ । ५२ ॥ 
पदादेशेऽन्तोदात्तानिपातनं पदोपहताथेम ॥ १ ॥ 


पदादेशेऽन्तोदात्तनिपातनं कतेव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ? पदोपहतार्थम्‌ । पादे- 
नोपहतं पदोपहतम्‌ । “तृतीया कर्मणि’ [ ६। २। ४८ | इति [ पूवेर्षद |. प्रकृति- 


खरत्वे पूर्वपदान्तोद!त्तत्वं यथा स्यात्‌§ । 


प्र०--नसु चायमिति । खशैंव कएरभिधानाच्छपोऽप्रवृत्ति मन्यते । अत्रापीति । यथा 
पचतीत्यत्र लेनामिहिते कर्तरि शब्भवति’ एवमत्रापीति मावः | एकादेशे कृत इति । अयादेशा- 
त्परत्वादेकादेश इति भावः । स्थानिबद्भावादिति । श्रुतेळिङ्गं दुर्बलमिति स्थानिवद्गमावो न 
बाध्यते । अथवेति । न ह्यव्ययातरः खित्प्रत्ययः संभवति॥ ५०॥ 

पादस्य । पादशब्दों वृषादित्वात्‌, 'स्वाङ्गशिटामदन्तानाःमिति वाद्युदात्तः, तदादेश 
आन्तर्यादादयुदात्त एव प्राप्नोतीत्याह-पदादेश इति | पदोपद्दतमिति । अत्र “तृतीया कर्मणी'- 
त्यनेन पुरवेपदप्रक्कतिस्वरोऽन्तोदात्तत्वं भवति । तत एकादेशः 'स्वरितों वाचुदात्ते पदाद?विति 
पन्चे स्वरितः, पन्चे तूदात्तः। | 


उ०--खरीवेति । कत॑रीति विकरणसखैवार्थनिर्देश इति तदभिमानः। यथेति | सावघातुकविरेषणं 


कतुम्रहणमिति भावः | नन्वयादेशोत्तरमेकादेशे हखमाबिनो $मावान्न दोषोऽत धाह-पर्वादिति । ननु 
शापिततद्‌न्तविध्यमाव॑सामथ्यौरस्थानिवल्वं बाध्यतामत आह--भुतेलिज्षमिति । स्थानिवल्व॑ श्रौत॑, तदश्त- 


_विध्यमावस्तु लैङ्ग इति भावः || ५० ॥ 


पादस्य । पदादेशोऽत्रादन्तः । अदेन्तानामिति। श्रबन्तानामिति पाठेऽपि स एवार्थः । भाध्ये= 


पूर्व पदप्रकृतिस्वरत्वे इति । परत्वादेकादेशात्यूवे स्वर इत्यर्थः । < 


र र 


२-कचिन्न। † नासिकास्तनयोध्मोधेरेः ३) २। २६ {कर्तरि शप्‌ ३ । १ । ६८ 
` २-“श्रयवेतदेव शापयति खिदन्ते हस्यो भवतीति? इति कीलहा्नपाठ। ` 
३-कीलहान भाष्ये विभज्य व्याख्यातम्‌ । ४-क्कचिन्न। । 

§ स्त्ररितो वानुदात्ते पदादौ ८। २। ६ 
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६३२ श्रीमगवत्पत्लिविरचितं [ उदकस्योदः सा 


Ne 


a 
उपदेशिवद्वचनं च स्वरसिद्ध्यर्थम्‌ || २॥ ` 


उपदेशिवद्भावश्च वक्तव्य! । किं प्रयोजनम्‌ ? खरसिदध्यथम्‌ । उपदेशावस्था- 
यामन्तोदात्तनिपातने कृते समासखरेण# वाधनं यथा स्यात्‌ । पदाजिः. 
पदातिः || ५२ ॥ 


पद्यत्यतदर्थ ॥ ६ । ३ । ५३ ॥ 
पद्‌ भाव इके चरतावुपसङख्यानस्‌ ॥ १ ॥ 
पद्भाव इके चरताबुपसंझ्यानं कतेव्यम्‌। पादाभ्यां चरति पदिकः† ॥ ५२ ॥ 


वा घोषामिश्रशब्देषु ॥ ६। ३। ५६॥ 


शनिष्के चोपसङ्ख्यानं कतव्यभ्‌ । पन्निष्केण पादनिष्केश । ५६ ॥ | 


ब्र ° | £ 
उदकस्या|दः सज्ञायाम्‌ ॥ ६।३।५७॥ 
| - संज्ञायासुत्तरपदस्य च ॥ १॥ ` ८४ 
संब्चायाप्ुत्तरपदस्पेति बक्नव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌-लोहितोदः चीरोद ' 
“इति ॥ ५७ ॥ । 


AANA 


प्रॅ--उपदेशिवद्धचनमिति | यथोपदेशिनः स्वरः सतिशिष्टेन स्वरेण कामा बाध्यते तथास्या- 
पीत्यर्थः। समासस्वरेणेति । समासाश्रयेण कृत्स्वरेणेत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


` ` पद्य | पदिक इति । 'पर्पादिश्य: 8'लिति एत्रत्ययः ॥ ५३ ॥ 


` _ उदक । उदकशब्दसमानाये उदशब्दी विद्यते तथा चामरः प्रसञ्चोदमित्यसज्चायामप्युद- 
शब्दः प्रयुज्यते । संज्ञायां तुदकराब्दप्रथोगनितृत्यर्थमुदादेशविधान मित्याहुः । एतदन्थे न मृष्यन्ति । 


tS rh gms 2 9101 sh a 122111 1 


एवमस्युपगमे वक्ष्यमाणो विकल्पोऽनर्थकः स्यात्‌ ॥ १७॥ 


SI SDV 


oe 


ड०--इससवरेणेति। समासास्तोदात्तत्वापवादत्वात्कृूदुत्तरपदप्रकृतिस्वरस्पेत्यर्थः ॥ ५२. || 


उदकस्योदः । एतद्त्ये इति | एवं च “प्रसन्नोद्‌ मिति प्रयोगोऽसाधुरिति सूतत्रलादवसीयत इति 
भाबः । ब्यवस्था स इत्यपरे ॥ ५७ ॥ > 


= 


गतिकारकोपदात्‌ इव्‌ ६ 1२१३६... ३ लहा । २॥'१३६ १-'पादेनः.पा. | 5 
ft पपी दिभ्यः ष्ठन्‌ ४ ॥ ४ १० 'पादः पथ! ग० |- - -. प हु का ४ 5. 
२-'निष्के 'बोपसंख्यानम? इति वार्तिकं क्चित्‌। `: २--कचिन्न] : --:5 010. 


स 
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९ अ० | ३ पा० । ३ आ० | ११ खूळ ] व्याकरणमद्दाभाव्यम्‌ १ ३४३ 
i क क कका अल तत लक क 


एकहलादो पूरथितब्येऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ६ । ३ । १६ ॥ 

एकहलादाविति किमथेम्‌ ? उदकस्थानम्‌ ॥ उच्यमाने5प्येतस्मित्नत्र पराप्नोति । 
एतदप्येकइलादि । किं कारणम्‌ ? एकेकवर्णवतित्वाद्राच उच्चरितप्रध्वंसित्वाच 
वर्णानाम्‌} । एकैकवर्णवर्तिनी वाक, न दवौ वणौ युगपदुच्चारयति । तद्यथा 
गोरित्युक्के यावद्गकारे बाकग्रवतेते तावन्नौक्ारे न विसजनीये, यावदौकारे नं 
"तावद्गकारे न विसर्जनीये, याबद्विसर्जनीये न 'तावदगकारे नोकारे । उच्चरितः 
परध्वंसिस्वाच वणानाम्‌ । उच्चरितो वेणः प्रध्वस्तश्र* | अथापरः प्रयुज्यते न वर्ण 
वर्णस्य सहाय! । 

एवं तर््वकहलादावित्युच्यते सबेश्चैपैकँहलादिस्तत्र प्रकर्षगतिर्विज्ञास्यते-- 
साधीयो य एक हलादि?रिति । कश्च साधीयः ? यत्रैकं इत्मुच्यार्याजुच्यते* |५६॥ 


WRI न वत शी 
_ म०-पकहलादौ । एकहलादाविति किमर्थमिति । अतिप्रसङ्गनिवारणासामर्थ्याद- 
नर्थकमिति भाव: | एतद्पीति । सकारस्पेवादित्वात्‌ । एकेकवर्णवर्तित्वादिति । यद्यनेकस्य 
वणंस्य युगपदुचारण स्यात्तदा स्थानशब्द एकहलादिनँ स्यात्‌ । क्रमोचारिता अपि वर्णा यद्यवति- 
ष्ठेरन्‌ घटादिवत्तदा स्थानशब्दे युगपद्दढ्र्‍यो रपछम्मादादित्वं स्यात्‌, यतस्तु नोचारणे, नाप्युपलब्घौ 
वर्णानां यौगपद्यं तस्मादेकस्येव हल आदित्वमिति नार्थ एकग्रहणेन । 'हलादा' वित्येवाजादिनिवु- 
त्यर्थ वक्तव्यमिति भावः। तत्र प्रकषेगतिरिति । असहायवाच्येकशब्द आश्रीयते । समान- 
जातीयश्च सहायत्वेन प्रसिद्धतर इति स एव निवर्त्यते, तत्र यद्यप्युचारण उपलब्धौ वा वर्णो 
वर्णस्य न सहायस्तथापि 'बुद्धौ कृत्वा सर्वाश्चेष्टा' इत्यनेन न्यायेन यस्यानन्तरं द्वितीयो हल्‌ 
नोचार्यते सो$सहायो हलादिरस्येत्याश्रीयते ॥ ५९ ॥ द्‌ 


0000 


उ०--एकहलादौ किमर्थमिति । किंशब्दः क्षेप इत्याह--श्रतिप्रसङ्गेति । माध्योक्त हेतुद्दय 
प्रतिपादयति--यधनेकस्येति । एकशब्दः संख्यावाचीति भावः। एकग्रहणस्यैवायमाच्षेपो न तु हलादिः 
ग्रहणस्यापीत्याह--एकमग्रहणेनेति । असहायवाध्याश्रयेण परिहार इत्याह--असहायेति । यद्यपि 
“सिद्वितीयोऽनुससार पाणडव मित्यादौ विजातीयोडपि सहायस्तथापि स न प्रसिद्धतर इत्यथ:। समान- 


` जातीयत्वं 'चोपस्थितहल्त्वेन । तन्न यद्यपीति । एवं सर्वत्र वर्शस्यासहाय॑स्वादव्यावत्योप्रसिद्धिरिययः । 


तथापीति । बौद्ध साह्वायकमाभिव्य व्यावध्य॑प्रसिद्धेरेति भावः । तदेव दरशयति--यस्यानस्तरमिति । 


भाष्यस्वरसस्तु सङख्यावाच्येकशब्दाशयणे एवेत्यन्ये ॥ ४६ ॥ 


१--“उदकस्थालम' पा०। { १।४।१०६ वा० १० पृ० ४८३ अत्रया टिप्पण्यपि दर्व्या | 


२--“तावत्‌! इति क्वाचितकः पाठः । ३--५नापि औकारे? पा० कट नु टु 
४--कचित्न | ५--प्रध्वस्त इति पा०। ६--'वणीन्तरस्य सहाय: पा०| - | 


७--'सर्व्रेक' पा० । «--जुच्चार्गते' पा० । 
19 
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३३४ , 'श्रीभगवत्पतज्षलिविरचितं ˆ [इको हुस्वोऽङ्यो 


NANA AAAS 


इको हस्वो5ड्यो गालवस्य ॥ ६ । ३ । ६१ ॥ 
: इको हस्वत्वसुत्तरपदमाचे ॥ १ ॥ 22 
इको हस्वत्वमुत्तरपदमात्रे वक्कव्यस्‌। इहापि यथा स्यात्‌--अलावुककेन्युच- 
*्थुफलमिति ॥ कि पुनः कारणं न सिध्यति ? 
सर्वान्ते हि लोकार्बज्ञानस्‌ ॥ २ ॥ 
लोकविज्ञानाद्वि यदेव सवोन्त्य॑ पदं तस्सिन्पूरवेपदस्य हस्वत्बं स्यात्‌ । _ 
अथनैतर विग्रह} करिष्यते । अलाबूश्र ककेन्पूथवालाबुककन्यो; अलाबुककन्थ्व 
च इन्भूश्रालाबुकर्कनधुहन्भ्वः । अलाबुकर्कनधुहन्भूनां फलमलाबुककन्युहन्युफलांमाते । 
यदयेचं इन्म्बा; पूवनिपातः प्राभोति% । राजदन्तादिघुन पाठः करिष्यते । 

'अयवैचं विग्रह करिष्यते इन्भ्वाः फलं इन्धुफलम्‌, कर्कन्धू इम्ुफलं च 
एवमपि फलेनाकृतोऽमिसंबन्धो भवति । [ नेष दोष; । ] प्रत्येकं फलशब्दः 
परिसमाप्यते । 

इयङ्चङव्ययप्रातिषेधः ॥ ३ ॥ 
इयङ्घङ्भाविनामव्ययानां च प्रतिषेधो वक्कव्यः । श्रीस्‌ भूकुलय्‌ । 
काएडीभूतं वृषलकुलम्‌ । कुडयीभूतं वृषलकुलम्‌ । | 
अन्नुकुँसादीनामिति वक्वव्यम्‌ । सकुंस! [ शूकः ] चुकुटि; [ भूकुटि! ] । 


a 


प्र०-इको हृस्वो । उत्तरपद्मात्र इति । यस्यान्यापेक्षया व्यभिचार्थुत्तरपदत्वं तस्मिन्नः 


पीत्यर्थः ॥ अल्लादुककन्ध्वाविति । जातिपरत्वाभावादेकवद्रभावो न कृतः । यद्येवमिति । 
“अल्पाच्तर' मित्यनेन । त्रयाणां तु द्वन्द्व तन्त्रे तरन्न्ेशेऽल्माच्तरत्वाभावात्‌ पूर्वनिपाताप्रसङ्गः । 
ग्रत्येकमिति । 'ओर्रित्यत्र फले लुकि कृते नषुंसकाश्रयं हस्वत्वमिति प्रकारान्तरेणोक्त 


उ०- इको हुस्वो | मात्रशब्दः कात्स्येवाचीत्याह--यस्येति । तन्त्रे तरब्निदुंश इति । द्वयोरेकस्य 
तिधौरणे एवं तरब्विघानादूदयोरेव समासे तखशृत्तिरिति भावः । ननूक्तसमासे प्रसेकं फलशब्दसंबन्धो न 
युक्त इ्ाशाङ्कय प्रकारान्तरेणेव फलवाचित्वमलाब्वादेस्तत्फलसंपत्त्या तु प्रत्येक फलशब्दस्य समातिरुक्तेत्यत 


क अल्पाचतरम्‌ २। २। ३४। † राजदन्तादिषु परम्‌ २। २। ३१ | 
` १--“श्रयवा इन्भ्वाः पा०। ` २--ईति' चिन्न । ङ 
३-चिन्न । EF ४--भुकुटि, भ्रुक्ुंस।! पा०। ` 
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कवन्युदन्थुफलंम्‌, अलाबूश्च कर्कधुहन्ुफलं चालावुककेन्युइन्थुफलमिति । ` 


TD RR 
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प्र०--भवति ॥ ६१ ॥ 
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६ अ० ( दे पा० | ३ आ० | ६२ सू० ] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ६३९ 


०००० को 


7-८“, 


Naar 


अपर आह-अकारो भूकुसादीनामिति वक्कव्यम्‌ । भ्रङुसः कुटिः ५१ ॥ 
एकतद्धिते च ॥ ६। ३ । ६२ ॥ 


\तद्विते क्रिपुदाहरणस ? एकस्वस्‌ एकता । नेतदस्ति प्रयोजनघ्‌ । पुंवद्धावे- 
नाप्येतस्सिद्भम्‌ । कथं पुंवद्भावः १ “तसिलादिष्वा कृत्वसुचः’ [ ६। ३। ३१ || 
इदं तहिं प्रयोजनम्‌-एकस्या आगतमेकरूप्यम्‌ एकमयम्‌{ । इदं चाप्युदाईरणस्‌ 
एकत्वम्‌ एकता । ननु चोक्कं 'पुँवद्वावेनाप्पेतत्सिद्ध' मिति । न सिध्यति । उक्कमेतत्‌ 
“स्वतलोगुणवचनस्ये' ति# । | 

अथोत्तरपदे किमुदाहरणम्‌ ? एकशाटी । नेतदस्ति । पुंबदभावेनाप्येतत्सिद्धूम | 
कथं पुंबदभावः? समानाधिकरणलक्षणः [ पुंबदभाव ]। इदं तहिं प्रयोजनम्‌-एकस्याः 
चीरमेकतीरम्‌ । इदं चाप्युदाइरणम्‌ एकशाटी । नलु चोङ्कं पुवद्भवेनाप्पेतस्सिद्ध- 
मिति । न सिध्यति । “न कोपधाया$' [ ६ । ३ । ३७ ] इति प्रतिषेधः प्राप्तोति । 


NE NNN AN ANAS ALANA 


एकतद्धिते । त्वतलोगुंणवचनस्येति । एकशब्दो यदा सङ्ख्यावाची तदा गुणवचनः, 
यदा असहायवाची तदा गुणवचनो न भवति । उक्तमेतदिति। न कोपधाया’ इति प्रतिषेधा- 
भावे "स्त्रियाः षुंव'दित्यनेनात्र पुंदद्दभावो न तु 'पुंवत्कर्मधारये'त्यनेन, तस्य प्रतिषिडार्थः 
त्वात्‌ । अथोच्येत परत्वात्कर्मधारयलक्षणेन पुंवद्वपावेन भाव्यमिति । नेतदस्ति । परत्वाश्रयणे 
हस्वत्वेनेवानेन परत्वाद्रमाव्यम्‌ । भाष्यकारस्तु तात्पर्येणोद्ाहरणत्वमस्य निराङ्कतवात्‌) 


fs es 


उ०-ह-ओरनित्यदनेति । श्रोरभित्स्ातरेत्यर्थः। इयङुबङिति निपेघनिषेधमाह भाष्ये-अश्र, इति॥६१॥ 


एकतद्धिते.। भाष्ये--तसिलादिष्विति । तसिलादिषुत्वतलाविषि परिगण्येते । '्वतलो'रिति 
तस्यैव नियामकमिति भावः । नन्वेकशब्द्स्य संख्यावाचितया सुणवचनस्वमस्स्येवेयत आह--एकशब्द 
इति । चिन्त्यमेतत्‌, ञ्राकडारसूत्नरेषस्थमाष्योक्तरीत्या संख्याशब्दानां सुणवचनत्वाभावातू । ननूक्तमेत- 
दित्यादि व्यर्थम्‌, प्रतिषेधविषयस्य पुंवस्कर्मधारवेत्यस्ात्र प्राप्तेः । किञ्च समानाधिकरणलक्षणः पुंवद्भाव 
इप्यप्ययुक्त, परत्वेन कर्मघारयलचणस्यैवौचित्यादत आह--न कोपधाया इतीति । तात्पयेंणेति | विनापि 
सूत्र सिद्ध्वेन सतन्यैतततातप्यकत्वामावेनत्यर्थः । कृते त्विदमेव प्राममोतीयन्यत्‌ । न च भाष्यकारोदाहरणा- 
न्यपि “सर्वनाम्नो वृत्तिमात्र' इस्यनेन सिद्धानीति वाच्यम्‌ । तप्न्ेतदभाष्याम्यां तस्य क्काचिस्कत्वकल्पनात्‌ । 


यस्लेतस्मादेव श्ञापकादस्य तद्धिते प्रवृत्तिरिते तन्न, 'दक्षिणोत्तराम्यामतसु' जिति सुतस्यमाध्यविरेधा- अर 


१--'श्रकुटिः भ्रकुंसः' पा० । २-_'एकतद्धिते? पा० । 
| हेतुमनुध्येभ्यो5न्यतरस्यां रूप्यः, मयद्‌ च ४। ३ । ८९३८२ | 
# ६। ३ । ३५ वा० १०। . : दै कचिज। 
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६३६ श्रीभगचत्पतज्ञक्षिविरचित - ...[ खिल्यनब्ययस्थ 


१00 सा सा. लिज जनक नलकीब 
नेष दोषः । उक्तमेतत्‌ 'कोपधप्रतिषेधे तद्धितवुग्रहण मिति। ॥ ६९ ॥ 
खित्यनव्ययस्य ॥ ६ । ३। ६६ ॥ 
खिति हर्वाप्रसिद्धिरनजन्तत्वात्‌॥ १ ॥ 
खिति हस्वस्याग्रसिद्धि! | कार्लिमन्या इरिणिंमन्या । किं कारणम्‌ १ अनज- 
्तत्रात्‌ । मुमि; कृतेऽनजन्तत्वादधरस्वत्वं न प्राभोति । 
सिद्धं तु स्वान्तस्य सुम्वचनात्‌॥ २ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ! हस्त्रान्तस्य मुम्भवतीति वक्कव्यम्‌ । 
सनियोगाद्वा ॥ ३ ॥ 
अथवा सन्नियोगः करिष्यते | क एष यत्नश्चोद्यते सन्नियोगो नाम १ चकार! 
कतेव्यः । युम्‌ च । किं च ? यच्चान्यस्माप्नोति । किं चान्यत्मा्नोति ? हस्वस्वस्‌ । 
सिध्यति । पत्र तहि भिद्यते ॥ यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक “खिति हृस्वाप्रसिद्धि- 
रनजन्तला दिति । परिहृतमेतत्‌ "सिद्धं तु हस्वान्तस्य मुम्वचना'दिति । तत्तहिं 
हस्रग्रहणं कर्तव्यम्‌ ? न कतव्यम्‌ । प्रकृतमनुवतते । प्रकृतम्‌ ? “इको हृस्वोऽङ्थो 
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प्र०- खूपस्यान्यथासिद्धत्वात्‌ ॥ ६२॥ 

खित्य । खिति हस्वाप्रसिद्धिरिति । इह हस्वश्रुत्याच्युपस्थापितेडचा पूर्वपदस्य विशेष- 
णादजन्तस्य हस्त्रेन भाव्यं, पूर्वपदेन त्वचि विशेष्यमाणे वाइमन्यादिष्वपि ह्वस्वप्रसङ्गः । तत्र 
मुमि कृते5नजन्तत्वाद्वव्रस्वाप्रसज्धः । अथ स्तनन्वयादिपु सावकाशो मुमागमः कालिमन्यादिषु 
ह्वस्वत्वेन बाध्यते तथापि मुञ्न प्राप्नोतीति मुमर्थो यत्नः कर्तव्य: । 

अत्रोत्तमाह्‌-सिद्धं त्विति ॥ सन्नियोगाद्वेति | सञ्चियोगो योगपद्यमित्यर्थः | खिती- 
त्येषा सप्तमीति । इह॒ सूत्रे ह्रस्वस्य विधीयमानत्वात्‌ खितीति सप्तम्या षष्ठीप्रकल्पनं नास्ति । 
उत्तरसून तु खितीत्यचुवृत्ता सप्तमी 'ह्वस्व' इति प्रथमायाः षष्ठी प्रकल्पयति । तत्र कालिमन्यादिषु 
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उ०-पत्तेः ॥ ६२ || 

|  ख्त्यिनव्ययस्य । पूर्वपदस्येति । 'उत्तरपदे'इत्यनेनास्य वाक्यस्य तद्घरितवाकयैकदेशस्वानुमानादिति 

ह विः} सुमीति । द्वयोरपि निरवकाशेन परत्वादिति भावः । स्तनन्धयादिष्विति । फलामावादभ्रस्वा- 
ह ति मन्यते । सुन्न प्राप्नोतीति । अपवादेन हस्वेन बाधादिति भावः । 4 

व्र ते । अरद्धिपदिति सुते 'मुम्बे'ति पाठितः | यदि मुम्बिधौँ सम्या प्रथमायाः 

फरक लात बाहय दे इति कहने तहाँहापि स्यादत श्राह-इह सूमन इति । उत्तरसूत्ने सिति । त्रनुबृत्तिसामथ्योद्यमर्थः-'पूवं पूत्रेण 

 ‡ अरदिंदजत्तस्य मुर ६ । ३। ६७। 


† ६।३।३७वा० १। 
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३ थ | ३ पा०। ३ आ० । ६६ खूळ] ब्याकरणमद्वामाध्यम्‌ ६३७ 


गालवस्य’ [ ६१ ] इति । तदव प्रयमानि्दिष्टं पष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः । ताला 
सप्तमी 'हस्व' इति प्रथमायाः पष्ठी प्रकल्पयिष्यति. “तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' 
[ १। १1६६ ] इति। 


अथवा खिति हस्यो भवतीत्युच्यते । खित्यनन्तरो हस्वभावी नास्तीति कृत्वा 
भूतपूर्वगतिर्विज्ञास्यते--“अजन्तँ यदभूतपूर्व मिति । 


अथवा कार्यकालं संज्ञापरिभाष॑ यत्र कार्य तत्र द्रष्टव्यम्‌ | खिति ह्यो 
भवतोत्युपस्थितमिदं भवत्यच इति$ । तत्र वचनादनजन्तस्यापि भविष्यति । 


इहापि तर्हि वचनात्माझोति--वाडमन्य `इति । नेतदस्ति । इक इति# 
बतेते | एवमपि खटूवंमन्यः अत्र न प्राप्नोति । नेष दोषः । आव्यहरामप्ति प्रकृत- 
मनुवतते । क्ल प्रकृतम्‌ ? “ङ्यापोः संज्ञाछन्दसोबहुलमः [ ६३] इति । 
एवसपि कीलालपंमन्यः शुभंर्यमन्यः अत्र न प्राप्नोति । तस्मात्‌ पूर्वोक्तावेव 
परिहारो ॥ ६६ ॥ 


प्र०- स्तनन्धयादिषु च प्जन्यवल्ञक्षणप्रवृत्त्या कृते हस्वे हुस्वान्तस्य मुमागम इति ह्वस्वमुमागमयो- 
निमित्तनिमित्तिभावादुत्सर्गापवादभावाभावः । अथदेति । पर्जन्यवल्ञक्षणप्रवृत्त्या ह्वस्वस्यापि 
हृस्वेन भाव्यमित्येकविषयत्वाद्वधस्वमुमागमयोर्त्सर्गापवादभावाभावाद्विरोधाभावाचच मुसि कृते 
भूतपूर्वाजन्तत्वाश्रयेण ह्रस्वः प्रवर्तते तत्र वचनादिति । पूर्वपदेनाज्विशेष्यते,खितीत्यनेन च । 


तत्र 'येन नाव्यवधान'मिति न्यायेन मुमि कृते एकहल्व्यवहितस्याचो हुस्वप्रवृत्तिः ॥ ६६॥ 


उ०--यो हृस्वो विहितस्तदन्तस्य मु'मिति । नन्वेवं स्तनन्धयादिषु दोषोऽत आह-तत्र कालिमित्यादि | 
उत्सगोपवादभादाभाव इति । बाघकस्वाभाव इति यावत्‌ । ननु थूतपूर्वगत्याभ्रयणे5पि स्तनन्धयादिघु 
सावकाशमुमः कालिंमन्यादी हृस्वेन बाधः स्यादत ग्राह-- पजन्यवदिति | 'पकविषयत्वा'दित्यनेन दवयोर्निरवः 
काशत्वख्प उत्सगौपवादभावामावे हेतुरुक्तः | विरोधाच्चेति पाठः । अनेन प्रथमं मुमः प्रवृत्ती निमित्तस्य “9 
विप्रतिषेधसूवस्य़ प्रदतिबीजं दर्शितम्‌ । मुमि हस्वाप्रवत्तेविरोध; । विरोधाभावाद्चेति पाठे तदुक्तिल र 

चिन्त्यम्‌ ॥ ६६ ॥ र 


कान ++ 


$ अचश्र १। २। २८। 
१--छचिन्न। के इको हस्वोऽङ्यो गालवस्य ६। ३।६१। | 
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श्रीभगवत्पतञ्जल्िविरचितं [ इच एकाचोऽम्‌ 
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` इच एकाचोऽम्प्रत्ययत्रच्च॥ ६। ३। ६८॥ 
अम प्रत्ययवदनुदेशे कि प्रयोजनम्‌ ? 
अम; प्रत्ययवदनुदेश प्रयोजनमात्वपूबेसवर्णयुणयङ्वङादेशाः।।१॥ 
अमः प्रत्ययवदनुदेश आच पूर्वसवणंगुणेयड्वङदेशाई प्रयोजनश्‌ । आतव 
प्रयोजनम्‌=-गांमन्यः । पू्ेसवर्णः प्रयोजनम्‌-ख्ींमन्यः! । गुण! प्रयोजनघु-- 
नरंमन्यः । इयङ्वङो प्रयोजनम्‌ श्रियंमन्यः झुवंसनन्‍्य। | 
अमः प्रत्ययवद्नुदेश आत्वपूर्वसव्णाप्रसिद्धिरप्रथमात्वात्‌॥ २ ॥ 
असः प्रत्ययवदनुदेश आत्वपूर्वेसबेणयोरप्रसिद्रिः । किं कारणस ? अप्रथः 
मात्वात्‌ । प्रयमयो रित्युच्यते न चात्र प्रथमां पश्यामः | कि च मो आत्वं प्रथसयो- 
रि्युच्यते ! न खलु प्रथमयोरित्युच्यते प्रथमयोरिति तु विज्ञायते । कथम्‌ ? अस्श- 
_ सोरित्युच्यते$ त एवं विज्ञास्यामः शस्‌सहचरितो योऽपरशब्दः । कश्च शसूसहचरितः ! 
प्रथमेव ॥ ननु च प्रत्ययवदनुदेशादभविष्यति । न सिध्यति । कि कारणम्‌ ? 
सामान्यातिदेशे हि' विशेषानतिदेशः ॥ ३ ॥ 
. सामान्ये ह्यतिदिश्यमाने विशेषोऽनतिदिष्टो भवति । तथ्था--ब्राह्मणवद- 
स्मिन्तत्रिये वर्तितव्य!मिति सामान्यं यदबराह्मणकार्यं तत्त्रियेऽतिदिश्यते, यद्विशिष्टै 
माठरे कोणिडन्मे वा न तदतिदिश्यते | एवमिहापि सामान्यं यस्रत्ययकायं तदति- 
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प्र०--इच। शसा सहचरित इति । साहचर्यं विशेषस्मृतिहेतुर्भवति, यथा रामलक्ष्मणाविति, 
तथा 'ओतोऽम्शसो'रित्यत्र शस्सहचरितस्यामो ग्रहणादन्यस्य ग्रहणाभावः॥ सामान्यातिदेश 
इति । सामान्यस्य शब्दार्थत्वाद्विशेषाणां त्वराब्दार्थत्वात्सामान्यशब्दोपादानेनातिदेशः क्रियमाणः 
सामान्यनिबन्धनमेव कार्य प्रापयति न तु विशेषनि्रन्धनम्‌ । विशेषशब्दाश्रयेण त्वतिदेशे क्रिय- 
माणे तस्मिन्विशेषे यत्कार्थ सामान्यनिबन्धनं विशेषनित्रन्धनं च तत्सर्वमतिदिश्यते । आत्वपूर्व- 
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ओ। उ०--इच एका | माष्ये-अग्शब्दःप्रथमैवेति। प्रथमापदं द्वितीयालाचषणिकं बोध्यम्‌ ।। ननु सामान्ये 
विशेषाणामन्तमोवातथं 'तदतिदेशे विशेषानतिदेशोऽत ञ्राह- सामान्यस्येति । ततश्चेयङाद्येव स्यान्न 
त्वात्वादिकमित्यर्थ: | नन्वेवं तुल्यन्यायाद्विशेषातिदेशे५पि सामान्यकाग्नीनापत्तिरिति ग्रम्मत्ययवदित्युक्त्यापि 

| ह रि | आधौ व्यापकस्य नियमेनोपस्थितेरिति भावः । गुणस्यापीति | 


` † त्रौतोऽमशसोः, श्रमि पूर्वः ६। १। ६३; १०७; ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः ७। ३ | 


९१० श्रचि सुधातभुबा य्योरिबडुवडौ ६ | ४। ७७।  वाम्रासो; ६। ४॥ ८०। 


न कर क $ शरतोऽमरासोः ६.। १ । ९३; वामुशसोः ६। ४। ८५।. २१-छचिन्न। 
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दिश्यते यद्विशिष्टं द्वितीयैकवचने भवति ्रथमयो' रिति न तदतिदिश्यते । 
सिद्धं तु द्वितीयैकवचनव्कचनात्‌ ॥ ४ ॥ 

सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ ? [ "“्वितीयेक्वचनवद्वचनात्‌? । ] द्वितीयैकवचनवदभ- 

वतीति चङ्कव्यस्‌ । 
एकशेघनिदेशाद्वा ॥ २ ॥ 

अथवैकशेपनिदेशोऽयम्‌ । अस्‌ च अप्‌ च अम्‌ । इच एकाचोऽम्‌ भवति, 
अम्ग्रत्ययवच्चास्मिन्‌ कायं भवतीति । 

अथेइ कथं भवितव्यम्‌--श्रियमात्मानं मन्यते ब्राह्मणकुलम्‌ । श्रियंमन्यं 
[ ब्राह्मणकुलम्‌ ] आहोस्त्िच्छिमन्यमिति ? श्रियंमन्यमिति भवितव्यम्‌ । स्त्रमोने 
पुसकात्‌’ [ ७। १ । २२ ] इति जुक्कस्मात्न भवति ? नाम्नाप्ते लुक्यमारभ्यते, स 


प्र०-सवणंवद्वगुणस्याप्यसि द्विवैक्तव्या । 

एकशेषनिदेशाद्वेति । यद्यपि सहविवच्षायामेकशेषोऽत्र च तस्या असंभवोऽमागमस्य 
विधेयत्वादपरस्यामः प्रत्ययविशेषणत्वात्‌, तथापि जातिपक्षाश्रयेण वृक्षाचर्थः / प्रत्याञ्यात . 
एकशेषः सहविवच्ञाया अभावेऽपि संज्ञापरिभाषवल्लभ्षणाङ्गं विज्ञायते । अथेति । अत्र विषये 
श्रीशब्दो ब्राह्मणकुले स्वलिङ्गपरित्यागेन वतते, यथा प्रष्ठादयः षु'योगात्‌ स्त्रियां वर्तमाना 
स्वलिङ्गमपहाय स्त्रीलिङ्गमुपाददते । नाप्राप्ते लुकीति । अमागमो'ऽमप्रत्ययव दित्यतिदेशात 
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उ०--नरमन्य' इत्यादौ । तस्यापि सर्वनामस्थाननि पित्त्वेन विशेषक्रार्यत्वात्‌। एवं 'च भाष्यमुपलक्षुण॑मिति 
भावः | 

ननु यथा गङ्गादयस्तोरे वर्तमाना ञ्रपि खलिङ्गं न त्यजन्ति एवं श्रीप्रमतयो ब्राह्मणकुले वर्तमानाः 
ज्रीत्वमेवोपाददत इति कथं लुक्प्रातिरत आह-अत्र विषये इति | वृत्तिविषये, प्रातिपदिकस्यैव श्रीत्यस्य कुले दृत्त्या 
स्वलिङ्गपरित्यागः, श्रीस्वारोपश्चात्र | यन्न तु स्वलिङ्घप्रयुक्तकार्योत्तरं लक्षणयान्यत्र वृत्तिस्तन्रेव स्वलिज्ञात्याग 
इति भावः । तत्र इष्टान्तमाइ--यथा प्रष्ठादुय इति । स्त्रलिङ्गमिति शक्याथंगतस्ववाष्यलिङ्गमित्यथंः । ननु 
लुक्यपि प्रत्ययलक्षणेन गुणाद्यर्थमम्विधानं स्यात्‌, 'न लुमते त्यस्य च बिधानसामथ्यौदनित्यत्वाच न 
प्ररत्तिरत आाह--अमागम इति । अ्रम्प्रत्ययो हि लुप्त सन्‌ न गुणादिनिमित्तर, एवमतिदेशेनायमपि 
तन्निमित्तं न स्यात्‌ । एवं 'च विधानमेव व्यर्थ स्यादतो लुक न प्रतिपद्यत इत्यर्थः | आत्मविनाशं वजेयिस्वे 
त्यस्य तदमावे इस्यर्थः । प्रतिलच्यं लच्षणमेदादेतद्वि्रयकामागमविधानसामथ्योत्पुंसकलुकोऽपि बाघ 
इत्याशयः । नन्वस्यामः इजन्तस्योत्तरपदपरस्वसंपत्तये समासप्रातिपदिकसंशोत्तर प्रवृत्या प्रातिपदिकावयव- 
व्वाभावात्कथमत्र “सुगो घा त्वित्यस्थ प्रासिः, अत एवेस्यंभूतलच्षणे इति सूत्रे 'कमण्डलुपाणिमित्यादिसमा- २ 
सावयवाल्लणत्राचक्षकमण्डछुशन्दाचतीया प्राोति' इति भाष्यमुपादाय “न च लुका सिद्धिस्तस्याः इते 


१--क्वावित्क। पाठः । 
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यथैव “सुपो धातुप्रातिपदिकयो/' [ २ । ४ । ७१ ] इत्येतं बाधत एवं स््रमोनेपुः 
सकादित्येतमपि 'लुक॑ बाधेत । । 

न बाधते। किं कारणम्‌ ? येन नाप्राप्ते तस्य बाधनं भवति, न चाप्राप्ते 
सुपो धातुप्रातिपदिकयो रित्येतस्मन्नेतदारम्यते, स्वमोर्नपुंसकादित्येतस्मिन पुनः प्राप्ते 

- चाप्राप्ते च । अथवा 'मध्येञपवादा! पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्त’ इत्येवमयं “सुपो घातु- 

` प्रातिपदिकयों रित्येतबाधते' स्त्रमोर्नपुँसकादित्येत न बाधिष्यते । 

एवं तहयसिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग इत्पसिद्भता उहिरङ्गलक्षणस्यामोऽन्तरङ्गसच्णो 
लुग्‌ न भविष्यति | 

नेषा परिभाषेहोत्तरपदाधिकारे श्या बिज्ञातुम्‌ । इह हि दोषः स्यात्‌-द्विषन्तपः 
परन्तप9% । संयोगान्तलोपो न स्यात्‌ । तस्माच्छिमन्यमित्येच भवितव्यम्‌ ॥६८।। 
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प्र०_कार्याण्यात्मविनाशं वर्जयित्वा प्रतिपद्यते । विधानसामर्थ्याद्धि लुकं न प्रतिपद्यते। यथा 'परि- 
घिर्यूपो भवती'ति यूपकायौणि तन्षणं विहाय परियौ क्रियन्ते, 'अतष्टाः परिधयो भवन्ती'ति 
वचनात्तक्षणे परिधित्वहानिप्रसङ्गात्‌ !। द्विषन्तप इति | संयोगान्तलोपो न स्यादिति केचिदाहुः । 
एतत्तु द्वयोरेकस्य वा तकारस्य श्रुतौ विशेषानवधारणादन्येऽसाधु मन्यमाना अनुस्वाराप्राप्ति- 
लक्षणं दोषमाहुः । एवं च 'परन्तप' इत्यपि समथितं भवति ॥ ६८॥ 


NS 


ड०--समासे उत्पादेन समासप्रातिपदिकान वयवश्बात्तदप्रासेः रिति कैयटेनोक्तमिति चेन्न । 'प्रातिपदिकयो रित्येवं 
बाघते’ इस्यस्य 'पश्चादुप्पन्नस्य तदनवयवत्वगोघनद्वारे ति शेषपूरणेनादोषात्‌ । इस्येतमपीत्यस्थ 'तत्रार्थवत एवा- 
प्रत्ययस्य अहणमित्यर्थब्रोधनद्वारे'ति शेषः । सिद्धान्तस्य तु येन नाग्रासिन्यायेन मध्येऽपवादन्यायेन च सुपो 
घात्वित्यस्याप्ररत्तिनिमित्ता्थश्ापकतेत्याशय इति कैयटानुसारिणः । एतद्गाष्यविरोधात्तस्य कैयटस्य तत्र 
चिन्त्यतोकतेत्यपरे । 

समर्थितं भवतीति । श्रनेनान्त्यपच्नस्यैव युक्तत्वं दशितम्‌। एवञ्च भाष्ये “संयोगान्तलोपो न 
स्या'दिति छाचित्कोऽपपाठ इति बोध्यम्‌ । एतत्सर्वं कार्यकालपत्षे बोध्यम्‌ । परे तु 'अथेह कथं भवितव्यः 
मिति पूर्वपचे सिद्धान्याह-श्रियंमन्यसिति भवितब्यमिति । पूवपद्ध्याह--स्वमोरिति सुक्कस्मान्नेति । 
विद्वाल्याह-_नाम्रासे इत्यादि `स्वमोरिति लुकमपि बाधेतेयन्तम्‌ । बाध्यसामान्यचिन्तयेति भाबः । 
पूच्ची बाध्यविशेषचिन्तामामित्याह-न बाधते किं कारणमि्यादि । नपुंसकादितयेत्येतं न बाधत इति। 
बाध्यविशषचन्तायामप्याद सिद्धान्ती--एवं तह्यंसिद्धमिति । पूर्वपच्याह--नैषेति' 'इत्येच भवितव्य'मित्य- 
त्तम । कायकालपत्षेपि5त्रेपादिके५न्तरक्ञ बहिरिकषपरिमाधाप्रत्तेविसजनीयसूने भाष्ये वार्तिकखण्डकसिद्धान्ति- 
नोकत्वाद्ययोदेशपचेण साधयितुं शाक्यस्वाचेद प्रयोजनं शिथिलमित्यत्र तदप्रददौ मानामावाच 'भ्रियंमत्य' 

` इत्र रुपमित्याहु; || ६८ ॥ 

___ १-चिन्न। ॐ झराद्रिषदजन्तस्य मुम्‌ ६ । ३ | ६७ | 

1 संयोगान्तस्य लोप; 5 । २ । २३ | २--'मिति भवितव्यम्‌! पा० । 
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कारे सत्यागदस्य ॥ ६। ३ । ७० ॥ 


अस्तु्तत्यागदस्य कारे ॥ १ ॥ 
अस्तुसत्यागदस्य कार उपसङ्कयानं कव्यम्‌ । अस्तुङ्कार; सत्यङ्कारः 
अगदङ्कारः । । 
भक्षस्थ च्छुन्दसि ॥ २॥ 
भक्षस्य च्छन्दस्युपसहयानं कतेव्यम्‌ । तस्य ते भचङ्कारस्य । छन्दसीति 
किमर्थम्‌ १ भक्षकारस्य तैन्मतमिति । 
घेनोभेव्यायास्‌ ॥ ३॥ 
धेनोमेव्यायामुपसङ्खयान कतेव्यम्‌ । घेनुम्भव्या । 
, लोकस्य एऐ ॥ ४॥ 
लोकस्य एण उपसङ्घयान कतव्यम्‌ । लोकंपृणस्य 'घन्विन! । 
इत्येञ्नभ्याशस्य ॥ ५ ॥ 
इत्ये5नस्याशस्योपसङ्घयान कतेव्यम्‌ । अनभ्याशमित्य!* । 


प्र०--कारे । अस्तुङ्कार इति । अस्युपगमकरणमुच्यते। सत्यङ्कारः शपथकरणम्‌। अशप- 
थेऽपि डाचं परत्वाइब्राधित्वा कारशब्दे मुस्मवति । अगदङ्गारो-विषप्रतिपच्षदरव्यकरणम्‌ ॥ 
भक्षंकारस्येति । यागशेषद्रव्यमच्चणस्य कर्वरित्यर्थ: । घेनुम्भव्याशब्देन भविष्यन्ती घेजुरुच्यते । 
भव्यगेये'ति कर्तरि कृत्यो धेनुर्भव्येति विशेषणसमासः ॥ लोकपणस्येति । पृणतिः पुरणार्थः । 
लोकस्य पुरकस्येत्यर्थः । इत्य इति । अनम्याशं दुरमित्यमस्येति समासः । दुरात्परि हुर्तव्य 
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उ०--कारे सत्यागदस्य । श्रस्तु इति निपातोऽम्युपगमे । तस्य भावघअन्तकारशब्देन समासमा- 
भित्याह-अभ्युपगमकरणमिति । समयः-शगथः। डाचं-'सत्यादशपथे' इति प्रासम्‌ । इदं चिन्यम्‌ । अथ 
ऽव्यन्ते उपपदे अणा भबितब्यमुत ने'ति 'तत्रोपपद 'मितितूवस्थमाष्यप्रामाण्येन च्विवदेवारुसत्तेः पूर्व डाचः 
प्रातेः, घञन्तेऽपिं समासप्रदत्तिकाल एव डाचः प्रवृत्तिरिति । | प्रतिपक्षः--विरोधी । मन्चशब्दैन-विशिष्ट 
भक्तमुच्यते इत्याह-यागशेपेति । भविष्यन्ती धेनुरिति । कालसामान्यविहितकृत्यस्यापे शब्दशक्तिख- 
भावाद्भविष्यति काले इृत्तिरि्य्थः । विशेषणसमास इति | अत एव वचनाद्विशेषणस्य परनिपातः। . 
इत्यं-गन्तब्यम्‌ । एतिस्तुशाखिति क्यप्‌ । तुक । 


-१--ऋचित्न । २--मित्यए! पा० | 
८१ { 
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त्र शीमगावत्पतझलिविरचित॑ रजः इति विभाषा 
श्राष्ट्राग्न्यो रिन्‍्धे ॥ ९ ॥ 
आट्रान्योरिन्य उपसहधान क्यम्‌ । आष्ट्रमिन्ध। अशिमिन्थः । 
गिलेऽगिलस्य ॥ ७॥ 
गिलेउगिलस्योपसङ्कयानं कर्तव्यम्‌ । तिमिङ्गिलः । अगिलस्येति किमर्थम्‌ ? 
गिलगिलः । 
गिलगिले चेति वक्कव्यम्‌ । तिमिङ्गिलिगिसः । 
उष्ण भद्रो; करणे ॥ ८॥ 
उष्णभद्र्योः करण उपसङ्कचानं कतेव्यम्‌ । उष्णङ्करणम्‌ भद्रङ्करणम्‌ । 
सूतोग्रराज भोजङुलमेरुभ्यो दुहितुः पुत्रडवा ॥ & ॥ 
रतोग्रराजमोजङुलमेरुभ्यो दुहितुः पुत्रड्धा भवतीति वक्वव्यस्‌ । सतपुत्री$ 
म्रृतदुहिता । उम्रपृत्री उग्रदुहिता | राजपुत्री राजदुहिता । भोजपुत्री भोजदुहिता । 
कुलपुत्री कुलदुहिता । मेरुपुत्री मेरुदुहिता ॥ ७० ॥ 
रात्रेः कृति विभाषा ॥ ६ । ३ । ७२ ॥ 


कषमि प्राप्ते विभाष.हो स्विदम्राप्ते । कथं च ग्राप्ते कथं वाभराप्ते ? ` खितीति+ 
वा नित्य प्राप्तेऽन्यत्र बाम्रप्ते । 


प्र०- इत्यर्थः ॥ तिमिगिलगिल इति । तिमेगिलगिल इति. समासः । तिभिगिलं गिलतीति 


` व्युत्पत्ती नार्थ उपसङ्ख्यानेन ॥ ७० ॥. 


सय वा 0 
ड०--दशयोजनविस्तारों मीनविशेषस्तिमिः । नाथं इति । भाष्यवार्तिकप्रामाण्यादत्रार्थ5स्यासाघु- 


` त्वमाहुः ॥ भाष्ये--सूतोम्रराजेति । न चेदं शाङ्गेरवादिगणे पुत्रशन्द्पाठाद, 
्द्पाठदूव्यर्थम्‌। स 'च 'प्रययस्था'दिति 
केलि वार्तिकादावश्यक इति वाच्यम्‌ । खरे भेदात्‌ । डीनन्तेन तत्पुरुषे सूतादिपुंशब्देम्यः 
पुवः पुंम्य इत्यनेन लिज्ञक्शिष्टपरिमाघया पुकारोकारोदात्तत्वम । पुत्डादेशे तु न तख्यवृत्तिः, 


सालुबन्धकत्वात्‌ । ्तसतत्रोदात्तनिबृततिक्वरेणान्तोदाततस्वम्‌ । कुलशन्दान्तबहुत्ीहये पुंस्वे तत्पूवकेडपि ` 


` स्वरे विशेष इति दिक्‌ ॥ ७० .॥| 
ाब्रः कृति विभाषा । ननु खितीति निवृत्तावपि प्रासे परस्वाद्विमाषया माव्यमिति उभयत्र विभाषो- 


| नर - ति टिड्दाणध " त ब क्ल माउ कभकरपः ४ | १ | 
के प्राप्त } ~ नानुवर्त है 1 > १५ | १ 'यदि खिर्त ते ततो नित्यं 
SR बिक ीव्यनुवर्तते ततो नित्यं 
` भ्र | भ्रथ नानुवतेते तदाप्रात' पा” । 1 व्ययस्य; शझरुद्वषदुजन्तस्य सुम्‌ ६ । ३ | ६६; ६७ | 
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tet en 
उ०-_चितेत्यत आह-पू विप्रतिषेधेनेति || ७२ ॥ 


"rN 0 0000: 
१--पर्यपुन्र' पा० । ऋ यजयाचयतविच्छुप्रच्छुरतो नङ ३ । ३ । ९० | 
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रात्रेरप्रा्ते ॥ १ ॥ 


रात्रेरप्राप्ते विभाषा । ग्राप्ते नित्यो बिधिः-रात्रिंमन्यः । प्राप्ते विभाष 
रात्र्यट। रात्रिमटः || ७२ ॥ 


नलोपो नञः ॥ ६। ३। ७३ ॥ 


किमथ नगः सातुबन्धकस्य ग्रहणं क्रियते न नस्येत्येवोच्येत । नस्येतीयत्यु- 
च्यमाने कणपुत्रः वणेपुत्र इत्यत्रापि प्रसञ्येत। नेष दोष; । अर्थवदग्रहणे नानर्थकस्येत्ये 
वमेतस्य न भविष्यति ॥ एवमपि प्रश्नपुत्रः विश्नपुत्र इत्यत्रापि प्राप्तोति# । नेष 
दोवः । अननुबन्धकग्रइणे न सानुबन्धकस्येत्येवमेतस्य न भविष्यति॥। एवमपि 
वामनपुत्र पामनपुत्र इत्यत्रापि प्राभोति| । तस्मात्सानुबन्धकस्य ग्रहणं कतव्यम्‌ । 


haa aS 


नञो नलापेऽवचेप तिङ्युपसङख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


ननो नलोपेऽत्रच्तेपे तिङ्यपसङ्खयानं कतव्यम्‌ । अपचसि वे त्वं जाल्म । 
करोषि वै त्वं जाल्म ॥ ७३ ॥ 


प्र०-_रात्रेः । प्राप्ते नित्य इति । पूर्वविप्रतिषेधेनेति भावः ॥ ७२॥ 

न लोपो । किमर्थमिति । चादिष्वननुबन्धक एव पठ्यतां स एव चेहानुक्रियतामिति 
भावः। अर्थवद्ग्रद्दण इति। उणादीनामव्युसत्नत्वान्नस्यानर्थक्यम्‌ । अव्युत्पत्तिपक्षाश्रयणे च 
नकारोंऽपि न भवति, कि तहि ? णकारः। व्युत्पत्तिपक्षे हि णत्वस्य पुतैत्रासिद्धत्वान्नकारो 
भवति । तस्मादिति । अथ क्रियमाणेऽपि सानुबन्वकग्रहणे “ख्रेणपुत्र;' इत्यत्र कस्मान्न भवति। 
प्रत्ययत्रित्त्वस्य वृद्धिस्वरयोश्चरितार्थत्वात्निपातत्रितत्वस्य त्वनच्यार्थत्वात्‌ । अबक्षेपे तिङीति । 
अवक्षेपो निन्दा ॥ ७३ ॥ 


नलोपो । नन्विह अकाराभावे चादिघु सानुबन्धकस्य पाठो व्यर्था5त श्रांद्‌-चादिष्विति । 


नन्बनयोरपि कृपप्रकृतिकनकृप्रत्ययान्तत्वात्कथं नस्पानर्थकत्वमत श्राह-उणादीनासिति | ग्रानर्थक्यपुप- 


लक्षणमित्याह--नकारो5पि नेति । अनन्याथेत्वादिति । `एवश्चानन्यार्थञिरवे चरितार्थ शाह्ममन्यत्र न 
प्रवर्तत इत्यर्थः । इदं चिन्तयंश बीजामावात्‌ ।. तस्मास्त्रैणपुत्रादीनामनभिघानमिति भाष्याशयः । एतेन 
नेकभे'त्यादौ निषेधार्थकनशन्द इति परास्तम्‌। एतङ्भाष्यविरोधेन तस्य खघुष्पायमाणत्वात्‌ । अन्यथा ख 
एव प्रत्युदाह्ियेत भाष्ये इति दिक्‌ ॥ ७३ ॥ | 


† लोमादिपामादिपिष्छञादिम्यः शनेलचः ५ । २। १००। 
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श्रीभगवरपतसलिविरचितं [ एकादिश्चैकस्य चादुक्‌ 


६४४ 


तस्मान्नुडचि ॥ ६ । ३ । ७४ ॥ 
किमर्थ तस्मादित्युच्यते न नुडचीत्येबोच्येत ! नुडचीतीयत्युच्यमाने नग एव 
नुट्प्रसज्येत ॥ एवं तर्हि पूर्वान्त/ करिष्यते । तत्रायमप्यथेस्तदोः सः सावनन्त्ययोः 
[७। ९॥ १०६ ] इति तदोग्रेहं न कतव्य॑ भवति । तत्र हि तबगोनिर्देश एत- 
त्योजनमिह मा भूत्‌ अनेषः करोतीति । यावता पूर्वान्तः सोऽप्यदोपो भवति । 


नेवं शक्यम्‌ । [ इह हि ] अनुष्ण इति “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः [ ८ । 
२ | ७ ] इति नलोप; ग्रसञ्येत । नुखचनान्न भविष्यति । ड्सुटू तर्हि प्राम्रोति; । 
तस्मात्परादिः कतेव्यः, परादौ च क्रियमाणे तस्मादिति वक्कव्यम्‌ || ७४ ॥ ९ 
` एकादिश्चैकस्य चादुक्‌ ॥ ६। ३ । ७६॥ 
[ क्िमर्थमादुच्यते न आदुगेवोच्येत ? का रूपसिद्धिः एकान्नविंशतिः एंकान्न- 
शतम्‌ । सवणदीषत्वेन सिद्धम्‌ | न सिध्यति । “अतो गुण! [ ६। १। 8७] 
इति पररूपस प्राझोति ॥ एवं तशचदुट्करिष्यते | अदुट्चाशक्यः क्ुमानुनासिकयं हि 


प्र-तस्मा । नञ्ज एवेति । 'तस्मिश्निति निदिटटे पुर्वस्येशति वचनात्‌ । तस्मादिति तच्य- 
माने पञमी ि्देशसामर््य 'तस्मादित्युत्तरस्ये ति परिभाषोपस्थानादजादेर्तरस्य पदस्य उता । 
सप्तमीनिर्देशों उप्यागमसंबन्धे युज्यते । अवयवत्वादागमस्यावयविन आधारत्वात्‌ । संबस्वविवक्षायां 
तु पश वी MIT इति । 'तदो'रित्यपनीय "तो'रित्येवमनिर्देशे इत्यर्थः । 
' करोतोति । परादावपि नुटि बहिरङ्गत्वान्नस्यासिद्धत्वा'त्तोः सः सा 
सत्वं न भविष्यतीति चिन्त्यमेतत्‌ ॥ ७४॥ pd 


एकादि । तुल्यायामपि संहितायां प्रतिपत्तिलधवाय ृत्तिकारैरादुगाश्रितो भाष्यकारेण 


उ०- तस्मान्नुडचि । ननु तस्मादिश्यस्यामावेऽपि ग्रागमिन आधारलेन नि शादजादेरे - 
र हद रमतिवि | नु तत्करणेऽप्यनया परिभाषया नञ एव स्यादत Me (व्य 
व यस्मिन्विधि रिति परिमाषाप्रदृत्या चरितार्थं इति भावः । नन्वागमविधो कथमागमिनः 
हे की | यद्यप्यवयवा श्रवयविन श्राधारा इति तान्त्रिकास्तयापि लौंकिकानां 
03 गरगर । वस्तुत: घष्ठधर्थ एषा सप्तमी सौत्री, 'यस्मिन्विधि!रिति परिमाषाप्रद्रति- 
हिति । बहिभूतसुनिमित्तकत्वेनास्थैव बहिरङ्गत्वाच्चिन्यमेव चिन्त्यस्‌ ॥ ७४ || 


एकादिरचै । ननु संहितया 
दिशचै । ननु संहितया निर्देशस्य साम्यादादुमुच्यत आ = त शफर आह दृशी आह--तुल्यायामपीति । 


१-कचिन्न। १ इमो इस्वादचि 
i ं ब्मुशिनत्यम्‌ ८। ३ । ३२। 
एकान्नत्रिंशत्‌? पा० । $ 'ग्रकः'सवणे दीः ६ । १। १०१ | 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ अ० | ड 
ज दे पा० । ३ आ० | ७८ सू०] व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ६४४ 


सो । याद तद्यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको बा [ ८। ४। ४५ ] इति पदान्त- 
स्१र्पच तत्‌ । किं पुनः कारणं पदान्तस्येत्येवं तत्‌ । इह मा भूत्‌-बुध्न; ब्रध्नः 
बध्नाति [ ग्रम्शाति ] ॥ एवं तहोनुट्करिष्यते । अनुटू चाशक्यः कतुम्‌ । विभाषया- 
नुनासिक्यम्‌ । तेनेदमेव रूपं स्यात्‌ एकान्नविंशतिः, इदं न स्पादेकाइनविंशतिरिति । 

अस्तु तहोदुगेव । ननु चोक्गमतो गुण इति पररूपत्वं प्राभोतीति । नैष दोषः । 
अकारोचारणसामश्यान्न भविष्यति ॥ यदि तह प्राप्ुवन्बिधिरकारोच्चारणसामर्थ्या- 
दूबाध्यते सवणदीर्षत्वमपि न प्राप्नोति । य॑ विधि प्रत्युपदेशो5नर्थक! स विधिवीध्यते 
यस्य तु विधेनिमित्तमेव नासौ बाध्यते । पररूपं च प्रत्यकारोचारणमनर्थक, सवर्ण- 
दीघत्वस्य पुननिमित्तमेत्र ॥ ७६ ॥ 


सहस्य सः सज्ञायाम्‌ ॥ ६ । ३ । ७८ ॥ 


सहस्य हलोपवचनम ॥ १ ॥ 
सहस्य हलोपो वक्तव्य! । 
सादेशे हि स्वरे दोष! ॥ २ ॥ 
सादेशे हि संति स्वरे दोषः स्यात्‌ । आन्तर्यत उदात्तानुदात्तयो स्थाने खरित 
आदेशः प्रसज्येत । संपुत्रः सभाः । : 
स तर्हि लोपो वक्तव्य! ? न बक्कव्य; । आद्युदात्तनिपातनं करिष्यते स निपा- 
तनस्त्रर; प्रकृतिस्त्ररस्य बाधको भविष्यति ॥ एवमप्युपदेशिवद्धावो वक्व्य; । स 


घ०--तु न्यायाददुगेव स्थापितः । एवं तहींति । अढुटि क्रियमाणे 'एकस्ये'ति न वक्तव्यं, नत्र; 
प्रकृतत्वादागमित्वात्‌ । अकारस्य च पदन्ततातररूपाप्रसङ्ग: ॥ ७६ | 

सहस्य । “निपाता आद्यदात्ता' इति सहशब्द आद्युदात्तः । प्रक्कतिस्वरस्येति । आन्तर्यतः 
प्राप्तस्य स्वरितस्येत्यर्थः । एवमपीति । तेनेतदादुदात्तत्वं 'सपुत्र' इत्यादो बहुब्नीहो पुर्वपदप्रकृति- 


ANNAN, 


ड०--एवश्चादुमुष्येतेत्यस्य व्याख्यायेत इत्यर्थ इति मावः । प्रतिपत्तीति । {यं विधि मित्यादिन्यायानाश्रयण- 
मेवात्र प्रतिपत्तिज्ञापवम्‌ । ननु र्त्त एकशब्दस्यादिः स्यादिति रूपं न सिध्येदत आह--अदुटीति ।।७६॥ 
सहस्य सः । आन्तयंत इति । प्रकृतिः स्थानी तन्निमित्तस्रर आण्तर्यंतो य आदेशस्य प्रासस्त- 


जति भाष्यार्थ इति मावः | नबु निपातनस्वरस्य समासस्वरेण बाघे क्त निपातस्वरभवणमत ह तेनेति । | 


चूर्वपदपरकृतिस्वरबिधौ । तद्विधाने सतीः । 'सेष्टि' सपश्चबन्ध मिःयच्ययीमावौ । यद्यपि 'पादस्य पदे'ति 
सवे श्राधदातस्याथुदात्त आदेश गरामोती युक तथापि तत्रानेका्स्वात्तयाबबतुमौिस्येऽपि इदेकारवा- 


१-क्चिन्न । २-- प्रश्यकारोचारणमनथथक भवति स विघित्रौध्यते' पा० | | _..पयकारोचास्णमनर्थक भवति स विध७8ोध्यतें पाठ टु 
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६४३ भीभगवत्पतज्ञल्निविरचितं े [ वोपसर्जनस्य 
ययैव हि निपातनस्व॒रः प्रकृतिस्वर बाधत एवं समासस्वरमपि बाघेत । सेष्टि सपशु- 
बन्धम$ || ७८ || 


ग्रन्थान्ताधिके च ॥ ६। ३ । ७६ ॥ 

ग्रन्थान्ते वचनानथैक्यमव्ययी भावेन कृतत्वात्‌ ॥ १॥ 

्रन्थन्ते वचनमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ १ अव्ययीमावेन कृतत्वात्‌ । “अव्ययी 
भावे चाकाले’ [ ६ | ३। ८१ ] इत्येव सिद्धम्‌| । 

यस्ति कालोत्तरपदो प्रन्थान्तस्तदर्थमिदं वक्कव्यम्‌ । सकाष्ठं ज्योतिषमधीते । 
सकलम्‌ समुह्तम्‌ । ७६ ॥ 

वोपसर्जनस्य ॥ ६। ३। ८२ ॥ 
उपसजेनस्थ वावचने सर्वप्रसङ्गोऽविशेषात्‌॥ १ ॥ 

उपसजनस्य वावचने समेग्रसङ्गः । सर्वेस्योपसजनस्य सादेशः प्राभोति । 
अस्यापि प्राभोति-सइयुध्वा सहकृत्वा । किं कारणम्‌ ? अविशेषात्‌ । न हि कश्चिदरि- 
शेष उपादीयत एवंजातीयक्रस्य [ सहशब्दैस्योपसजेनस्य ] सादेशो. भवतीति । 
अतुपादीयमाने विशेषे सर्वप्रसङ्ग; । Mr 322 
प्र०--स्वरविधौ श्यते । अव्ययीभावे तु समासान्तोदात्तत्वमेव भवति ।। ७८ ॥ 


oN प्रशत । लिन भाव्यमित्यव्ययीमाव एवोदाहरणम्‌ । 
: शब्दाः कालविशेषवाचिन उपचारात्तदर्थे ग्रन्धे वर्तन - 
वचनेऽव्ययीभावः ॥ ७९ | क 


बोपसजैनस्य । नन्वेतदपीति । नबु बहुत्रीही यदुत्तरपदं तत्परः सहशब्दो न भवति 
eo Don rd St 


ड०--त्स्वरितः स्यादि्युक्तमिति बोध्यम्‌ || ७८ ॥ 


"हो ते च | ननु 'सपशुबन्धो वेदो५घीत' इत्यादि बहुत्रीहावपि ग्रन्थान्ते सहशब्दस्य प्रृत्ति- 
हतात आह--बहुत्रीहाविति । काष्ठादय इति | भ्रष्ट तान्निशः 

क री [दश निमेषाः काष्ठाः - 

. खलाः, ' चण इत्यादिः, तदर्थ अन्थे--तत्प्रतिपादके ग्रन्थे ॥ ७६ ॥ 20 


वोपसजेनस्य । भाष्ये--बहुती हिनिरदेश: कर्तव्य | 
इत्यर्थ स इति । 'वोपसर्जनस्य वहुत्रीहा' वितिन्यासः कार्य 
| नन्विति । एवञ्च बुहुनीहिग्रहणस्योत्तरपद्विशेषणस्वेन सहयुध्वप्रियादी दोषाभावे = सिमोन चापी देम भने 


कै उमातत्य ६) १] २२३ | ] श्रस्ययं विमक्ति.--.-- 


देन अन्यलादयनिए पा० | साकल्यान्तवचनेषु २) १। ६ । 


२--इदं चिन्न । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पट का कलन द 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


दै अ०। ३ पा०। ३ आ०'। ८रे सू» ] व्याकरणमहंंभाष्यंम्‌ ३४७ 
"ण ण क जम मनन 


सिद्ध तु बहुब्रीहिनिदेशात्‌ ॥ २ ॥ 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ १ बहुब्रीहिनिदेशात्‌ । बहुत्रीहिनिर्देश! कर्तव्य! । 

एवमापे सहयुध्वप्रियः सहकृत्वप्रियः अत्र प्राभोति । घहुत्रीहौ यहुत्तरपद मित्मेव 
विज्ञास्यते । नन्वेतदपि बहुत्रोहावुत्तरपदस । एवं तह बहुव्रीहौ यदुपसर्जनमित्येवं 
विज्ञास्यते | [ नन्वेतदपि बहुत्रोहाबुपसर्जनम्‌ । एवं तहिं चैवं विज्ञायते--बहुब्रीहो 
पा । किं तर्हि ! ] बहुत्रीहौ च यहुपसजेनं बहुत्रीहिं प्रति च यदुपस- 

स तहि बहुब्रीहिनिर्देश! कतव्यः ? न कतव्यः । इह कश्चिद्रधानानामेव | 
समासः, करिचदुपसजेनानामेव करिचस्रधानोपसर्जनानाम्‌ । तद्य उपसर्जनानामेव 
समासस्तदुपसजनम्‌ । [ तस्येदं ग्रहृणम्‌ । ] 

अथवाकारो मत्वथीयः । तद्यथा-तुन्दः घाट इति । 

अथवा मतुब्लोपोऽत्र द्रष्टव्यः । तद्यया--पुष्यका एषां त इमे पुष्यकाः । 
कालका एंपां त इमे कालका इति ॥ ८२॥ 


प्र०-च्यवधानातु । युद्धकृत्वशब्दयोश्व बहुत्रीहावचुत्तरपदत्वात्‌ । एवं तहि बहुब्रीहिंग्रहणस्य 
कर्तव्यत्वेना स्थितत्वान्नेतद्विचारितम्‌ । | | 

तद्य उपसजेनानामिति । सहशब्दस्य तावदसत्त्ववाचित्वाइन्द्राभावोडन्यस्मिस्तु समासे 
सहशब्द उपसर्जनमेवेत्युपसजनग्रहणसामर्थ्यात्सर्वोपसर्जनावयवः समास उपसर्जनशब्देन मत्वर्थी- 
याकारान्तेन वोच्यते ॥ ५२ ॥ 


उ०-माष्यं न युक्तमिति भावः । युध्वकृत्वशब्दयोश्रोपपदसमासतत्पुरुषोत्तरपदत्वमिति तासयेम्‌ । बुरह 
घटक यदुत्तरपदमित्यर्थ इति भाष्याशयमन्ये । माष्ये-बहुत्रीहिं प्रति चेति । बहुत्रीह्यथीन्यपदार्थ विशिश्मुप- 
सर्जनं न तु सहशब्द इत्यर्थः । बहुन्नीहिग्रहणसामध्योत्तदर्थ प्रसेव यदुपसजनमित्यथ इति भावः । 

सहशब्द उपसर्जनमेवेति | ननु 'सहपूवोह'मित्यादो साहश्येऽव्ययीमावे सहशब्दस्य प्राधान्यमस्तीति 
नेदं युक्तमिति चेन्न। 'उपसर्बनस्थे/ति उत्तरपदाचितसमासस्यावयवद्वारकै विशेषणं, व्याख्यानात्‌ । तच 
सहशब्देन दन्द्ाभावात्सरव॑स्यापि तदूघरितसमासस्यास्तीति सामथ्यौदुपसर्जैनसवोचयवकस्य ग्रहणमित्याश- 
यात्‌ । माष्ये--तदुपसर्जेनस्येति । तदर्थमात्रोपसजेनससे त्यः । 

उपसर्जनसबीबयवक इत्यर्थ स्फुटं लब्धुमाइ-माष्ये-अथवाकार इत्यादिः । तद्व्याचशे-मसवर्थौ- 
येति । सर्वोपसर्जनकः समास उपसर्जनपदेन लक्षणया मध्वर्थायाकारान्तेन वोच्यत इत्यन्वयः । | 

भाष्ये--अथवा मतुब्लोप इति । सौत्रो मदुब्लोपः | अनेन मस्वर्थे लक्षणयासाधुत्व॑ बोघितम | 
त्रापि पक्तद्ये उपसर्जनसवौवयवर्क ग्रहणं मत्व थायसामध्योदबोध्यम्‌ ॥ ८२ ॥ 2 


१-क्चिन्न | २--१ेषां’ पा० । 
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aS Seog 
पड आभगवत्पतज्ञक्रिंविरेचितं * [ चरणे ब्रह्मचारिणि 
RR Es र र मको तहस किलिक 
प्रकृत्याशिषि ॥ ६ 1.३ । ८३ ॥ 
प्रकृत्पाशिष्यगवादिषु ॥ १ ॥ 
, प्रक्ृत्याशिष्यगवादिष्विति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । [ स्वस्ति भवते ] सगवे 
सवत्साय सहलायेति || ८२ ॥ 
चरणे ब्रह्मचारिणि ॥ ६। ३ । ८६ ॥ 
चरणे कि निपात्यते ! | है 
- ब्रह्मण्युपपदे समानपूर्व व्रते कर्मणि चरेणिनित्रेतलोपत्च ॥१॥ र 


ब्रह्मण्युपपदे समानपूर्वे ब्रते कमणि चरेरिनि; प्रत्ययो त्रतलोपश्र निपात्यते । 
समाने ब्रह्मणि व्रतं चरतीति सब्रह्मचारी || ८३ ॥ 


प्र०--प्रकृत्या । “अगोवत्सहले'ष्विति भाष्यवातिकदर्शनात्सूत्रे केनचित्प्रक्षिप्तमु ॥ ८३॥ 
चरणे । सब्रह्मचारिशब्देन चरणेन तुल्य उच्यते । अत एव चरणे सभावो विधीयते । | 
हही ग्रन्थत्वाचयेमाणता न संभवतीति निपातनमाश्रयितव्यमिति मत्वा प्रश्नः | 
अत्रेति । 
ब्रहाएयुपपद्‌ इति । अवयवनिपातनद्वारेण विशिष्टेड्थे समुदायस्यैव साधुत्वमन्वास्ये- 
यमिति मत्वा समुदायमेव निपात्यल्रेनोपन्यस्यति । समाने साधारणे ब्रह्मणि वेदे यो व्रतं चरति 
स सब्रहाचारीप्यर्थः । व्रतलोपश्चेति । गतार्थत्वादप्रयोग एव व्रतशब्दस्य लोपः । ब्रहम शब्देन 
हि तादर्थ्यादरब्रतमुच्यते । ब्रह्मणश्च समानत्वात्समानों ब्रह्मचारी सब्रह्मचारीत्युच्यते ॥ ८६॥ 


/४०४४४७४४७४५४७४०४४०७४४४४४४४४४४४४४४४४४०४०४४०६४०६४०००००५८५०४००५ 
य्य य | भाष्यवातिकेति । वा्तिकस्थादिशब्देन भाष्योदाहरणादत्सहलयोरेव सङ्रह इति 


चरणे | ननु चरणे5मिघेये ब्रह्मचारिणयुत्तरपदे समानस्य 
] स्य सभावविधानात्‌ कि निपात्यते’ इति 
इ ब्रश्चारिशब्दविषयमेतचोद्यमित्याह-सब्रह्मचारिशब्देनेति । ववरणशब्देन शाखाध्यायी 
उच्यते, हक तदध्येयतुल्याध्येयत्वेन । अयं चाथो ब्रह्चारिशब्द्निपातनाश्रयणं विना न लम्यत 
श्याह--तत्नेति । अन्थत्वादिति । शब्दर्पत्वाचरतिकरमत्वासंभव इत्यथः । 


नन्वेवं समुदायस्य निपायलेन निदेशो न युक्तोऽवयबस्यैव तत्त्वादत आह--अवयवनिपातनेति | 


। श्रवयवसमानत्वातसमुदायार्थस्य समानत्वम्‌ । समानो ब्रह्मचारीति विग्रह इत्यर्थ: । सूने | 


“चरणशब्दः शाखावाची । चरणे सम छै 
` भगवतोक्त इति ताथर्यग्‌ ॥ ८६ ॥ जलेन गये इत्य इति भाव: । अयमेव चायो निपातनोक्तिद्वारा 


र Manso te मा स 
१-क्चिन्न। २--अन्र किं’ पा० | य 
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दग्टशवतुषु ॥ ६। ३। ८8 ॥ ` 
हृग्हशवतुषु इच उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
इग्हशवतुषु दक्ष उपसङर्यानं कतव्यम्‌ । सदृक्षासः प्रतिसर्तासः।। ८& ॥ 


समः समि ॥ ६ । ३ । ९३॥ 
नहिदृतिदृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्कौ ॥ ६ । ३ । ११६॥ 


द किमथमव्वतिनद्यादिपु क्रिव्ग्रहणं क्रियते । इह मा भूत्‌-समञ्चनम्‌ उपनहनम्‌ । 
fa तेते 

नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । उत्तरपद इति# वर्तते, न चान्तरेण क्विपमञ्चतिनह्यादय उत्तरः 

पदानि भवन्ति, तत्रान्तरेण क्विब््रहणं क्रिबन्त एव भविष्यति | तदादिविधिना 

प्राप्नोति । अत उत्तरं पठति-- 


अञ्चतिनच्यादिषु किन्ग्रहणानर्थक्यं यस्मिन्विषिस्तदादावल्ग्रहणे ॥१॥ 


अन्चतिनद्यादिपु किन्ग्रहणमनथेकम्‌ । किं कारणम्‌ ? यस्मिन्विधिस्तदादाव- 
सभ्रहणे । अरम्रहणेष्येतद्भत्रति, न चेदमल्ग्रहणम्‌ । [ 
प्र०--दग्दश। सडच्तास इति। दृशेः क्सो वक्तव्य; । जस 'आज्जपे रसु! गित्यसुगागमः ॥८९॥ 
समः समि । विचारस्य समानतवान्नह्यादिग्रहणं कृतम्‌ । तदादिविधिनेति । 'अतः 
कृकमी त्यादो धातुग्रहणे दृषटस्तदादिविधिरिति भावः | 
एबं तीति । अनल्ग्रहणेऽपि धातुग्रहणे तदादिविधिर्भवतीति ज्ञाप्यते । स च तदन्तः 
विधिवद्विशेषणंविशेष्यभावसंनिपाते भवति । तत्रातः ककमीत्यत्र समासाचुवृत््या समासाक्षि- 
प्तमुत्तरपदं करोतिना विशेष्यत इति भवति तदादिविधिः । सुडिवधो तु विशेष्यासंनिधानात्तः 
दादिविष्यभावेऽन्तरङ्गत्वं धातूपसर्गाश्रयत्वासुट उष्यते । अयस्कृद्यस्कार इत्यपीति । 


NN 


उ०--समः समि। प्रदेशान्तरस्थ नहिद्ठती'यनेनास्य विचारः कथमत ्ह-विचारस्येति। भाष्ये 
न आान्तरेण क्रिपमिति । क्ि्प्रदणं क्किन्विचोरुपलक्षणम्‌ । श्रत एव सत्रे वप्रय इति चरितार्थमिति 
केचित्‌ । नन्वल्म्रहणामावात्‌ कथं तदादिविधिरत आह--अतः कृकमीति । 

ज्ञाप्यत इति । एवञ्च “समञ्चन मित्यादि ब्याइत्तये िग्रहृणमिति माव: । नन्वेवं सुड्विघावपि_ 
तदादिंग्रहणापत्ती प्रागुक्त सुगेऽन्तरङ्गतवं हीयेतेयत आह--स च तदुन्तेति। विधिविधान विधिसाकसन्नि 
पात इति। विधिः-विधेयम्‌। विधानशब्दः करणह्युडम्तो विशेषणपरः । विधिभाक-विशेष्यमित्ययं:॥ ब 


# अयत्ते ६।३।१। १-- महण एव भबति न चेदमल्महणम' कीलदानेपाठ, 
5२ १ per 
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एवं तहि सिद्धे सति यत्‌ [ अन्चति नद्यादिषु ] किन्ग्रइणं करोति तज्ज्ञापयत्या- 
चायोऽन्यत्र घातुग्रइणे तदादिविधिभवतीति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनस्‌ ? अत; 
कुकमीत्यत्र अयस्कृत्‌ अयस्कार इत्यपि सिद्धं भवरत ॥ &२ ॥ 


विष्वग्देवयोश्व टेरद्रञ्चतो वप्रत्यये ॥ ६ । ३ । ९२ ॥ 
सहस्य सध्रिः ॥ ६। ३। ६५. ॥ 


अद्विसधयोरन्तोदात्तवचन कृत्स्वरनिवृत्त्यथम्‌ ॥ १ ॥ 


अद्विसयोरन्तोदात्तत्वं वक्कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? कृत्स्वरनिवृत्त्यथेम्‌ । 
' कृत्स्वरो; मा भूत्‌ । विष्वद्मङ्‌ विष्वयन्तरी विष्व्मञ्चः । सध्यङ सध्र्यञ्चो 
यच; । 


तत्र च्छुन्द्‌।से खिया प्रातिषेघः ॥ २ ॥ 


तत्र च्छन्दसि खिया प्रतिषेधो वक्गव्य। । विश्वाची घृताची । यदि च्छन्दसि 
स्त्रियां प्रतिषेध उच्यते कथं सा कद्रीची | एवं तहिं च्छन्दसि स्त्रियां बहुलमिति | 
'क्ृव्यम्‌ ॥ €२ ॥ 6९ ॥ 1 


ONAN AAA A SAI ANA AA 


ग्र०-उमयमपीत्यर्थः । अन्यथायस्क्ृदित्यत्रेव स्यात्‌ ॥ ९३ ॥ - 


विष्वग्देवयोश्च । विष्त्यङिति । 'उदात्तस्वरितयो'रिति स्वरितोऽच्चव्यकारो 
भवति ॥ ९२॥ ९५॥ 


Sed 


MR 3. क म ललिनम 
ड०--ननु विनापि शापकेनायस्कृतः सिद्धेस्तदुपन्यासो5युक्तो5त आह-अन्‍्ययेति । दृष्टान्तार्थ तदुपादानमिति 
भावः ॥ ९३ ॥ 

. विष्वग्देक्योश्र । ननु विष्वद्यङादौ यणेकारस्य निवृत्तेः खरथवणामावाक्ति निपातनेनेत्यत आह- 
उदात्तसवरेत्योरिति । अन्यया झत्खरेणोदाच एव भ्रूयेतेति भावः । 'सा* कद्रीची'त्यादावकारलोपे स्वस्यैव 
खरस्यावस्थान बोध्यम | 'समः सम्यञ्चतावप्रत्यये' 'विश्वादेवयोश्व टेरद्ि 'सहस्य सप्रि'रिति सूत्रपाठ इति 

एतदूमाष्याखतीयते ॥ ६२ |! ६५।। 

ल | वरी | अतः कृकमिकसकुम्मपात्रकुशाकणीष्वनव्ययस्य ८ । ३ । ४६ | 
व्‌ कृत्‌ ६ । २ । १३६ | $ उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितो ऽनुदा- 
क्रुः १। १६४। १७) 
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. इघन्तरुपसगेभ्योऽप ईत्‌ ॥ ६।३। ९७ ॥ 
समाप इत्त्वप्रातिषेधः ॥ १॥ 
समाप इत्त्वप्रतिषेधो वक्तव्य; । समापं नाम देवयजनम्‌ । 
अपर आइ-ईत््रमनवणीदिति वक्गव्यम्‌ । समीपम्‌ अन्तरीपम्‌ । इह मा 
भूत्‌-ग्रापम्‌ परापम्‌ ॥ &७ ॥ 
` उद्नोदेंशे ॥ ६।३।६८॥ 
. दीर्घोचारणं किमर्थे न उदनोदेश इत्येवोच्येत ? का रूपसिद्धि! अनूपः । 
सवणंदीथंत्वेन% सिद्धस्‌ । न सिध्यति | अवग्रहे दोषः स्यात्‌॥ ६८ | 
अषष्ठघतृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितोत्सुको- 
तिकारकरागच्छेषु ॥ ६। ३ । ९९ ॥ 
अषष्ठुघतृतीयास्थस्येत्युच्यते तत्रेदं न सिष्यति-अन्यस्येदमन्यदीयम्‌ । अन्य- 
स्य कारकमन्यस्कारकम्‌ ॥ एवं तह्मेविशेषेणान्यस्य दुक्छकारकयोरित्युक्त्वा ततो 
वच्त्यास्यषष्ठुचतृतीयास्थस्याशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिरागेष्विति ॥ ६६ ॥ 
कोः कत्तत्पुरुषेऽचि ॥ ६ । ३ । १०१ ॥ 
कङ्भावे त्राचुपसङ्ख्यानस्‌ ॥ १ ॥ 
कृद्धाने त्राबुपसङल्यानं कतेव्यम्‌ । [ कत्त्रयः। किमिदं कत्त्रय इति ! ] 
कुत्सिता्र्‍यः कत्त्रयः । के वा त्रयः। न बिशयुः कत्त्रयः ॥ १०१ || 


प्र०-ऊदनोर्देशे । अवग्रहे दोषः स्यादिति। 'न लक्षणेन पदकारा अचुवर्त्याः पदकारे- 


नाम लक्षणमनुव्त्य यथालक्षणं पदं कर्तव्य'मिति प्रदेशान्तरोक्तनेतद्विरुध्यते ॥ ९८ ॥ 
हि in 
को! कत्त। के वा अय इति । किंशब्दस्य क्षेपार्थस्य कद्भावः॥ १०१॥ 


~ 


FITS SSNS ISSN SIRS 


उ०--ऊदूनो देशे | एतद्विरुध्यत इति। एवञ्च दीर्घोचारणं नात्यावश्यकम्‌ । अत <एवानूपे 


गोमानित्यादौ ऋग्वेदे पदपाठे नावण्हन्ति । यत्रावप्रहः क्रियते तत्नैत'्पदी यावग्रहस्य शास्त्रानुसारित्वनोघनायात्र 


घोचारणमिति एकदेश्युक्तिरियमिति सव: ॥ ३८॥ 
दी ढो; कत्त | के वा त्रय इतर पूर्वस्मादमेदमाह--किंशब्दस्येति । प्यत्र कोः, इदानीं किम इति 


भेदः, चप एव 'न बिश्यु'रिति वाक्यशेषेण दर्शितो भाष्ये । भरणसामथ्योमावाच क्षेपः ॥ १०१॥ 
हू; १४५२ 


« अकः सवणे दीर्घ; ६ । १ । १०१। — पाक वासा ताका “CE 
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्रीमगवर्पतसलिविरचितं [ एषो द्रादीनि 


पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥ ६ । ३। १०६ ॥ 

एपोदरादीनील्युच्यते कानि एवोदरादीनि ? एषोदरप्रकाराणि । कानि पुनः 
प्रपोदरप्रकाराणि ! येषु लोपागमवर्णविकारा! शरूयन्ते न चोच्यन्ते । 

अय यथेति किमिदम्‌ ! प्रकारवचने थाल्‌ [ २ । ३ । २३ ] । 

अथ किमिदमुपदिष्टानीति ? उच्चारितानि । झुत एतत्‌ ? दिशिरुघारणक्रियः । 
उच्चाय हि वर्णानाइ उपदिष्टा इमे वणा इति । के! पुनरुपदिष्टाः ? शिष्टैः । के पुनः 
शिष्टाः ? वैयाकरणाः । कुत एतत्‌ ? शास्त्रपूर्विका हि शिष्टिवैयाकरणाश्च शास्त्रज्ञाः । 
यदि तहि शास्त्रपूर्विका शिष्टिः शिष्टिपू्ेकं च शास्त्रं तदितरेतराश्रयं भवति । इतरेत- 
राभ्रयाणि च न प्रकल्पन्ते | एवं तर्हि निवासत आचारतश्च । स चाचार आयावते 
एव । कः पुनरायोवते। ? प्रौगदशेनाय्रत्यक्षालकधनाइ्षिणेन हिमवन्तयुत्तरेण पारि- 


३५२ 


प्र०--पृषोद्रादीनि । कानीति। किमादिशब्दः प्रकारे$थ व्यवस्थायामिति संदेहात्य श्नः 
पृषोद्रप्रकाराणीति । प्रकार आदिशब्दः । व्यवस्थार्े ह्यादिशब्दे यथोपदिष्टग्रहणमनर्थक स्यात्‌ 
प्रकारवचने थालिति । येन प्रकारेणोपदिष्टानि तेन साधुनि भवन्तीत्यर्थः । अथेति । उपदेशः 
शाख्ेण भवति, स चेषां नास्ति, सद्वभात्रे वा कि निपातनेनेति प्रश्नः । प्रागादर्शादिति । 
आदर्शाद्यः-पर्वेतविशेषाः । प्राचि देशे प्राक्‌ । 'दिकछब्देभ्य' इत्यस्ताते रत्पन्नस्याचेलु गिति 


~ 


प्र-शषोद्रादीनि । व्यवस्थार्थत्वे वृत्तिकारादिपठितानामेव साधुत्वं स्यादिति तद्पठितानामपि 
साधुत्वगोधकं यथोपदिष्टग्रहणमनर्थक स्यादिति प्रकारे आदिशब्द इत्याह-प्रकार इति । 'उपदिष्ट'मिति जाता- 
वेकबचनं तदाह--डपदिष्टानीति । यष्छुब्दस्य नित्यं तच्छब्दापेक्षत्वादाह--तेन साधूनीति | उपदेशः-- 
्रतिपादनम्‌। भाष्ये दैयाकरणाः--व्याकरणाध्येतारः। तेषामेव शिष्टत्वे हेतुप्रश्‍ने उत्तरम्‌-शाखपूर्विका 
हि शिष्टिरिति | शिष्टपदपरत्तिनिमित्तभूतशिे: शासनस्य शास्तपूर्वक्वात्‌--शाज्जश्ानपूर्वकस्वादित्यर्थः । 
शिष्टिपूर्वकं च शाखमिति । शिष्टशासनमूलक एषोद्रादिशाक्ञमित्यन्योन्याभय इत्यर्थः । तत्र शिष्टनिवास- 
=n 


१_आसमुद्रात्त चै पूर्वादासमुद्रातु पश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरं गिर्योरायीवर्त विदुर्बुधाः ॥ 
(मनु० २ । २२) 
साल ह सवेत्र प्रागादशौत्‌' इत्येव पाठ उपलम्यते । विषयेऽस्मिन्‌ २ | ४। १० 
आयोवत॑लक्षणमिद॑भाष्यकारेण बोधायनघर्मचूतादुदुधृतम्‌ ( १ प्रर । १ ग्र । रखं०। 
१० सू० ) | “हिमवद्विन्ध्ययोम॑ष्ये यप्पाविनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतित;” ॥ 
(२॥ २१ ) इति मनूको मध्यदेश एव मध्यकाले बोघायनपतज्ञलिम्यामायीवतत्वेन ग्रहीतः । “प्राग्वि- 


` नशनात्‌” इति मनुपाठः “प्रागदर्शनात” इति भाष्यपाठं 
सरस्वत्यत्तघोनदेशवाचकौ. बेदितन्मौ | पाठ पुष्णाति । विनशनादर्शनशब्दौ समानाथी 


~ 
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व्याकरणमहाभाष्यस्‌ ६२३ | 
यावरी न ss om | 
प्‌ निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोलुपा अग्रद्ममाणकारणाः - 


किंचिदन्तरेण कस्याश्रिट्रिययाया! पारगास्तत्रभवन्तः शिष्ट; । 

१ यदि तहि शिष्ट! शब्देषु प्रमाणं क्रिमशध्याय्या क्रियते ? शिक्षज्ञानायोश- 

यायी । कथं पुनरकटाध्याय्या शिष्टाः शक्या विज्ञातुम्‌ ? अष्टाध्यायीमधीयानोऽन्यं 
मिड 0 00 1: 


प्०--तुके । अचूत्तरपदलक्षणा पञ्चमी । दक्षिणेनेति । दक्षिणस्मिन्देश इत्येनबन्यतरस्यामि- 
त्येनप्‌। “एनपा ह्वितीये'ति द्वितीया । आचारमाह-कुम्मीधान्या इति । कुम्म्यामेव येषां धान्यं 
ते कुम्भीधान्याः । दम्मार्थ कुग्मीघान्यत्वं स्यादित्याह--अलोलुपा इति । अग्रृह्ममाणकारणा 


sores 


` उ०--देशमाह-स चाचार इति। एवं च स एव शिष्टनिवासदेश इति मावः | कः पुनरायोचते इति । किस्‌ 
आससुद्रान्च पूर्वस्मादाससुद्राद्च पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरा गिर्योरायावर्त प्रचच्षते ॥? 

` इति मनूक्तः, किं वा तदूव्याप्य इति प्रश्नः । मनुवाक्ये 'तयो'रित्यस्य हिमवद्विन्थ्ययोरित्यथंः । 
“हिसवह्रिन्थ्ययोमंध्ये यस्राखिनशनादपि । | 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतित ।।? 
इति पूर्वमुक्तः । प्रागादर्शादिति । “आदशे;-कुरतेत्रे पर्वतः | कालकवनं प्रयागः । पारियात्रो विन्ध्य 

एवेति मनूक्तमध्यदेश एवात्र मगवतोऽभिमत' इत्यन्ये । कुम्म्यामेवेति । विशेषणसामथ्योदवधारणगमैः | 

समास इति भावः । दम्मः-सरवेम्यः स्वस्याधिक्यमावनम्‌। इष्टं कारणं--लामपूजादि । विदवितबुध्या | 

नित्यादिकर्मकतौर इत्यर्थः । एवं सदाचारानुष्टानकृतान्तःकरणशुध्याविद्यापगमा दूदिव्यशानावातिस्तेषामिति प 

दशायितुं भाष्ये-किश्चिदन्तरेणेति । तद्व्याचष्टे-विनाभियोगादिनेति । अभियोगः-मुरूपदेशः । आदिना- 

अम्यासादिः । कस्याश्रिद्त्यस्थार्थभाह--सर्वविद्येति । अव्ययानामनेकाथ॑त्वादिति भावः । तपोबलादेव 


~ 


शब्दतो र्यश्च प्रतिमातसर्वविद्या इति तालयंम्‌ । । 


जन यौवर्ते निवासे' पा०। । 
बी यैस्तु वेदः सपरिबृंहरणः । ते शिश ब्राह्मणा जञेयाः भ्रुतिप्रत्यक्षदेतवः' ॥ । 
र ( मनु० १२। १०९) | 
शिश्लक्षणं बौषायनरमृतौ (१ । १ । ५-६) वसिष्ठस्वृतो ( ५ । ३६) न्यायमाध्ये | 
र व्यम्‌ ।- , 
ok त ६ ॥ अग्हामाणकारणो घर्मः ॥ ७ ॥ ( वाठिष्ठपर्मशाज १ अ० ) 
रजस्तमोम्याँ निर्मुकास्तपोशानबलेन ये । येषां त्रिकालममलं शानमव्याहतं सदा ॥ १८ 0 
हताः शिश विवुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । सत्यं वच्यन्ति ते कस्मादसत्ये नीरजस्तमाः' ॥१६ । र 
( चरकसंहितायां सूत्रस्थाने ११ ०) | 


३-'शिष्टपरिशानायों' पा० । 
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A AAAAAAPAASAAASAASAAAASAMMAANSAM, 


पश्यत्यनधीयानं येऽत्र विहिताः शब्दास्तान्‌ प्रयुञ्ञानम्‌ | स पश्यति-नूनमस्य दैवा- 
ग्रह खभावो वा योऽयं. न चाष्टाध्यायीमधीते ये चास्यां विहिताः शब्दास्तांश्च 
प्रयुङ्क्ते । नूनमयमन्यानपि जानाति | एवमेषा शिष्टज्ञानाथोष्टाध्यायी । 
दिक्शन्देम्यस्तीरस्य तार भावो वा ॥ १॥ | 

दिक्शब्देभ्यस्तीरस्य तारभावो वा वक्तव्य; । दद्षिणतीरमस्‌ दक्षिणतारस । 

[ 'उत्तरतीरम्‌ उत्तरतारम्‌ । ] 
याचो वादे डत्वं बलभावश्चोत्तरपदस्येि॥ २॥ 

वाचो वादे डत्वं वक्कव्यं वलभावश्चोत्तरपदस्येजि वक्कव्यः । वाग्वादस्यापत्यं 
वाइबलिः | | 

षष उत्वं दतृदशस्रत्तरपदादे! ष्डुत्व च ॥ ३॥ 
पष उत्वं बङ्कव्यशु्तरपदादेः ष्टुत्वं च घक्कव्यम्‌ । पोडन्‌# षोडश । 


पायाना ०००० ०0 क 00 00 अल कल हीन नि 
प्र०--सर्वविद्यापारगा: । ते हि साधुत्वपरिज्ञाने प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌ 
'आविभूतभरकाशानामचुपप्लुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यत्षान्न दिशिष्यते ॥ 
अती न्द्रियानसंवैद्यान्‌ पश्यन्त्यार्षेण चल्नुषा। 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन वाध्यते” ॥ इति । 
; दक्षिणतीरमिति । विशेषणसमासः । षोडन्निति। षड्‌ दन्ता अस्येति बहनी हिः । 
वयसि दन्तस्य दन्ति दत्रादेशः | घासु वेति । उत्वं विकल्प्यते; तेन ष्टुत्वं नित्यमेव भवति । 


उ०--आषिभू तेति । अविद्यापगमेन योगाम्याससहकृतप्रत्यक्षेणाविर्भूतसर्वविषयशानामित्यर्थ; | स्त 
कारणम्‌ अनुपप्लुतेति | बिहितकमोनुष्ठानाच्छुदान्तःकरणानामित्यर्थः । प्र्यक्षात -विद्यमानवस्तुविषया- 
स्पदादिप्रयनज्ञादित्यथः । अतीन्द्रियान-त्रह्मेत्धियाग्राह्मान । असंचेद्यान्‌ -अन्दैर्मनसाप्यनुपलम्यमानान्‌ | 
आषण-योगाम्याससहकतदिव्यचल्नुषा |. शिष्टवचनविरुद्धमनुमान न प्रमाणमिति मावः । भाष्ये-नुनमय- 
सन्यानपीति । अशध्याय्यनध्ययनेडपि तथ्तिपादितसाधुश्ञानेन दैवानुग्रह शिशटल्व॑ च निर्णोय यानन्यानपि 
प्रयुङक तेऽप्यनेन तथैव साधुखेन शाता इति कल्पयन्ति तेषां 'चानेन सडग्रह इति मावः । 
। विशेषणसमास इति । तयैवार्थप्रतीतेरिति भावः । माष्ये-वादेरिति । वाशब्द आदिर्यस्य तस्य 
हो डा ॥ ननु “वादु वे'लनेनैवोक्त वेत्यथंकेन सिद्धे 'उत्तरपदादे'रिति बचन व्यर्थमित्यत आह-- 

2... तरत तारब्दावित योबोकर । एवश्च कृल्प्यत इति । अत एव भाष्ये घुत्ववचनं वाशब्दाघरितं पृथगेवोक्तमु । एवज्लोत्वाभावपच्षे 


(करन 


१-“चात्र' पा०॥ २-९्यं नून? 
चून पा० । ३-क्किन्न \ 
# वयसि दन्तस्य दतृ ५। ४। १४१ | 
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| घाखु वा ॥ ४॥ 
थासु वेति वक्तव्यमुत्तरपदादे! टत्वं च वक्क्यस्‌ । षोढ़ा । पड्ढा कुरु । 


अथ किमर्थे बहुवचननिर्देशः क्रियते न पुनर्धाया मित्येवोच्येत ? नानाधिकरण- 
वाची यो धाशब्दस्तस्य ग्रहणं यथा विज्ञायेत । इह मा भूत्‌--षड़ दधातीति 
षड्धेति | ट्र 

दुरो दाशनाशदभध्येषु ॥ ५ ॥ 

दुरो दाशनाशदभध्येपूत्वं वक्व्यसुत्तरपदादेश्व ष्टुत्वभ॒ । दूडाशः दूणाशः 
दूडभः दूढ्यः । | | 
| स्वरो रोहतो छन्दासि ॥ ६ ॥ 

स्थरो रोहतौ छन्दस्युत्वं बङ्कव्यभ्‌ । एहि स्वं जाये स्त्रो रोहाव । 

पीवोपचसनादीनां छन्दसि लोपो बक्कव्यः । पीवोपवसनानाम्‌ पयोपवसनानाम्‌ 
श्रियेदम्‌ ॥ १०६ ॥ ` 


प्रर -उत्तरपदशब्देनात्र भाष्ये धाप्रत्ययोऽमिधीयते । पद्यतेऽनेनार्थं इति पद्‌-प्रत्यय उच्यते । 
उत्तरं पदमिति विशेषणसमासः। नानाधिकरणवाचीति । अर्थगतं बहुत्वं शब्दे समारोप्य 
धास्विति बहुवचननिर्देश इत्यर्थः । तेनाधक्ररणविचाले चेति विहितस्य धाप्रत्ययस्य ग्रहणम्‌ । 
षडखेति । “न पदान्ताट्वोरना'मिति ष्टुत्वप्रतिषेव: । दूडाश इति । दुःखेन दाश्यते नाश्यते दभ्यते 
इति खल । दस्भेर्नलोपो$त एव निपातनात्‌ । दुष्टं ध्यायतीत्यातश्चोपसर्गे इति कः ॥। रोद्दावेति। 
लोडुत्तमडिवचनम्‌ । पीबोपबसनानाम्िति । पीवस्पयसित्येतयोः सलोपः । थियेद्मिति । श्रिये 


इदमिति स्थिते इकारलोपः ॥ १०९ ॥। 
३० -बडढे'ति दकारविशिष्ट एव पाठो माध्ये । यत्तु हरदत्तेनोल्वपत्ते ष्टुं नित्यमित्युक्त, तनन । सन्नियो- 


गशिष्टपरिमाधवैव सिद्धे ४यस्वचनवैयध्यौपत्तेरित्याईः । ननु समासचरमावयवल्दोत्तरपद्प्रहणेन कर्थ प्रत्यय- 
ग्रहणमत आह-पद्चते इत्यादि । नानाधिकरणवाची -नानाद्रव्यवाची । तद्ग्रहणेऽपि hs स्यादत 
गाहु--अर्थगतमिति । खलि नलोपः कथमत आहद-दम्मेरिति । तत्र रेफस्योत्वे सवणंदीध ‹दूडम इत्यादि- 
सिद्धिः । आतश्चोपसगं इति । कुन्मेजन्तसूले 'दुर्घिय'इत्य्ये 'दूदथ'इति कैयटेनोक्तम्‌। भाध्ये-पीवोपवस- 
नादीनामिति । पीवसूशब्दः सान्तः । 'पीबसा' वसाथे' इति लिङ्गात्‌ । तदाह--पीवस्पयसित्येत- 


योरिति ॥ १०६ ॥ 


1 अधिकरणविचाले च ५॥ रे | ४२ -्ज 
१-युब॑ वलण पीतसा साथे ( ० सं० १। १५२। १) (तै० ब्रा २८1६1६) . 
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ढूढोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ॥ ६। ३। १११ ॥ 
पूर्वग्रहणं किमर्थं न “तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्य्य? [ १ । १। ६६ ] इति 
सयव भविष्यति । न सिध्यति, न हि ठूलोपेनानन्तयेम्‌ । हि 5 
इह' कस्मान्न भवति--करणीयम्‌ हरणीयम्‌ । लैब विज्ञायते ढोलोपो 
ढलोपः ढूलोप इति। कथं तर्हि ! द्ोलोपोऽस्मिन्‌ सोऽयं ढलोपः ढूलोप इति । 
यद्ये नाय! पूर्वग्रहणेन, भवति हि ढूलोपेनानन्तयेम । ` अ 
इदं त प्रयोजनम्‌-उत्तरपद इति] वतेते, तेनौनन्तयमात्रे कार्य यथा स्यात्‌ । 
औदुम्बरी राजा । पुना रूपाणि 'करपयेत्‌॥ १११ ॥ 
सहिवहोरोदवर्णस्य ॥ ६ । ३ । ११२ ॥ 
वर्णग्रहणं किमर्थं न सहिवहोरोदस्येत्येबोच्येत १ वृद्धावपि; कृतायामोत्त्वं यथा 
स्यात्‌ । उदवोढाम्‌ उदवोढम्‌ उदवोढेति । 


नर तत Se 0 CLs 

प्र०--ढलोपे । न हि ढल्लोपेनेति । आचार्येदेशीयस्तत्युरुषं मत्वा परिहरति । निदिष्ट- 

ग्रहणस्य प्रयोजनमुक्तं शब्दे सप्तमीनिषिष्टे परिभाषोपस्थानं यथा स्यादर्थं मा भूत्‌ । शाब्दो हि 
शब्दाद्वहिर्भूत; । अर्थस्त्वबहिभूतः । निःशब्दो हि त्रहिर्भाववाष्याश्रीयते ॥ ११२ ॥ 

सह्िबद्दो । उदवोढामिति। वहेछुँङि तामादिषु सिचि वृद्धौ सलोपे ढत्वधतवष्टुत्व- 

ढलोपेष्वोत्ले च रूपम्‌ । अत्रासति वर्णग्रहणे तादपि परस्तपर” इत्यकारस्य तपरत्वाद्वभिन्नकालस्य 


ड०--ढलोपे । ननु 'दलोप? इत्यस्य बहुत्रीहित्वे आनन्तरय॑संभवादाह-तरघुरुषं मत्वेति । अभावेन 
पौवोपयौसंभव इति भावः | ननु लोपेनापि बुद्धिकृतं पौवीपर्य संभवति, स्थानिद्वारेण वेत्यत आह-- 
निदिष्टप्रहणस्येति । “तस्मिन्निति निर्दिष्ट" विरामोऽवसान' मितिसूत्नस्थमाष्यविरोघादुक्तम्‌- आचार्यदेशीय 
इति । माध्ये तेनानन्तर्यमात्रे इति । द्लोपेनानन्तयंमात्रे, उत्तरपदपरस्वामावेऽपीत्यर्थः । 'श्रौदुम्भरी 
राजे'त्याद्यसमस्तम्‌ । अनेनोत्तरपद्शब्दस्य समासचरमावयवे लदि दशयति | अत एव 'लीढः ग्रजघीः! 
इत्यादिसिद्धिः । दसाहचयोच्च रेफांशे५प्यसिद्धपरिमाषाबाध इति 'श्रजघौ' इत्यादौ 'सिपि धातोः रिति 
रुत्वस्यासिद्धस्वात्कथं दीघं इति न शङ्कयम्‌ ॥ १११ ॥ 

सहिवहो । सिचि बृद्धाविति । 'वद्त्रजेश्यनेन । ननु बणंग्रहणामावेऽपि सवर्णप्रहणादेव 
दीधेस्थौत्व॑ सिध्यतीत्यत आ्राह--अन्नालतीति । वर्णप्रदणें तु तत्सामथ्योत्तररसृत्नाप्रवृत्तिरिति भावः । 


१-“ग्रथेह' पा० । # तव्यत्तव्यानीयरः २ । १ | ६६; तस्य लोपः १। ३ । ६ 
२-निष दोषः? इत्यधिक कचित्‌ । 1 श्र्युत्तरपदे ६। ३। १ 
३-“श्रानन्तयंमात्रे' पा० | ४-धूमाकी रथेन? इत्यधिकं क्कचित्‌ । 

५ -्रकल्पयन्‌, पा० । . † बदन्नजहलन्तस्याचः ७। २। ३ 
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दे छ० | ३ पा | दे आ० | ११२ सू» ] व्यार्करणमहामांइ्यस्‌ १५५ 


अथावणग्रहणं क्रिमर्थम्‌ ! इइ मा थूत्‌--ऊढः ऊद॒वानिति§ । नेतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ । भवत्येवात्रौत्वस्‌ । श्रवणं कस्मान्न भवति ? पूर्वैत्वमस्य भविष्यति । 
इदमि संग्रधायम्‌--ओत््वं क्रियतां पूर्वेचमिति किमत्र कतेव्यम्‌ ! परत्वादोत्त्वम । 
“अन्तरङ्ग पूर्वत्वम्‌ । 

एवं तहींदमिह संप्रधायेम्र-ओत्त्व॑ क्रियतां संग्रसारणमिति किमत्र कतेव्यम्‌ ! 
परत्वादोन््रम्‌ । नित्यं संप्रसारणम्‌ । कृतेऽप्योत्त्वे प्राप्तोत्यक्रतेष्पि । 
ओत्त्वमपि नित्यम्‌ । कृतेऽपि संग्रसारणे प्रामनोत्य कृतेऽपि | अनित्यमोत्त्वं न हि कृते 
संप्रसारणे प्राप्नोति । [ कि कारंणम्‌ ? ] अन्तरङ्गं पूर्वैत्वम्‌ | यस्य च. लक्षणान्तरेण 
निमित्तं विइन्यते न तदनित्यम्‌ । न च संग्रसारणमेवोत्त्वस्य निमित्तं विहन्त्यवश्यं 
लचणान्तर पूर्वं प्रतीच्यम्‌ । उभयोनित्ययोः परत्वादोत्तम । ओच्वे कृते 'संप्रसा- 
रणं संग्रसारणपरपूवेत्वम्‌ । तत्र कार्यक्रृतत्वात्‌ पुनरोत्त्व न भविष्यति || ११२ ॥ 


प्र०--ग्रहणंन स्याद्वणेग्रहणात्ववर्णमात्रस्य भवति । परत्वादोत््रमिति। ननु ढलोपनिमित्तमोत्त्व॑, 
तत्र पुर्वेत्रासिद्ध मिति ढत्वादीनामसिदधत्वात्‌ पूर्वं संप्रसारणेन भाव्यमिति युगपत््राप्त्यभावाः 
द्विप्रतिषेधाचुपपत्तिः । अत्राहुः -वर्णमात्रापेत्षत्वाडुत्वादीनामन्तर ङ्गत्वात्प्रक्ृतिप्रत्ययवि रोषाश्रः 
यत्वात्‌ संप्रसारणस्य बहिरङ्गत्वादसि्धत्वात्‌ पु्वेत्रासिद्ध मित्यस्याचुपस्थानाङृत्वादिषु कृतेषु 
युगपत्याप्ति पदर मावाद्वपुक्तो ` विप्रतिषेधः ॥ केचित्तु वर्णयन्ति, ढुलोपस्योत्त्वदीघत्वविधो निमित्तः 
तेनाश्रयणादत्र विषये ढत्वादीनां सिद्धत्वमचुमीयत इति भाष्यकारस्यामिप्रायः । ओरवे कृते 
इति | ओत्वस्य पुनःप्रवृत्त्यभात्रे निमित्तसद्व भावाहीधेत्व प्रवतिष्यते ॥ ११२॥ . 


Pe MRO 
उ ०.-माष्ये-श्रवणंग्रहणं किमिति। श्रान्तरतम्यादवणस्यैव भविष्यतीति प्रश्नः | भवत्येवात्रौत्वमिति । 
“ग्वणग्रदणे तेऽपी'ति शेषः । पूर्व संप्रतारणेनेति । -पूर्वस्वस्याप्युपलक्षणमेतत्‌ । पूर्वत्रासिद्धसित्य- ` 
स्यानुपस्थानादिति । .पूर्वत्रेति ` नि दिंष्टकार्यस्यामावारित्यर्थः । अन्न विषये इति | कायोन्तर प्रत्यपीस्यर्थः | 
केचिदित्यत्रासचिजीजं दु ्रयोपत्तेः साच्षादुपपादकविषयताया श्रौत्सर्गिकस्वम्‌ । श्रंत्र वदन्ति--'दूलोप 
. इति तसपुरुषो विधयंसतमी च शब्दाधिकारादिति भाष्याशय इति वक्तुमुचितम्‌। तत्र क्तप्रत्ययं विना 
तद्विषयशानामावात्तत्र कृते उमयोः प्राती परत्वादोत्स्वमिति भावः । “उद्वोढा'मियादौ दु सिज्लोपोत्तरमेव 
तब्विषपताशनास्सिज्लोपात्पूर्वमेव वृद्धौ ततः सिज्लोपे 'चौल्वमिति न दोषः । एतेनोदवोढामियादौ सिञ्लो- 
पस्यासिडधःवाडटुकारपरत्वामावेन कथमोल्वमिल्यपास्तमिति । ननु दीर्घस्य पूर्वमोस्वेत बाधाक्तथ पुनरो- | 
₹वाभावे$पि दीधंप्रवृत्तिरत आह--भोत्त्वस्पेति । भ्रशवसरन्यायो5त्र शाल्ने नास्येवेति भावः । दीर्घ 
- स्वमिति । पूर्वसूनरेणेति मावः । तदेवमत्र्णग्रहृणं भगवता प्रत्याख्यातम्‌ ११२ ॥ 


२-“संप्रसारणे कृते’ पा०। . - 
चदे १ 


; रलम नि खणत र पस्य पल्ला 
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इको वहेंडपीलोः ॥ ६ । ३ । १२१ ॥ 
अपीस्वादीनामिति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूतू--रुचिवहम्‌ चारुवहम्‌ ॥ १२१ ॥ 
उपसगैस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ॥ ६ । ३ । १२२॥ 
अमनुष्यादिष्विति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-प्रसेव; प्रहार; प्रसारः । 
| सादकारथोः कत्रिसे ॥ १ ॥ 


सादकारयो! कृत्रिम इति वक्रव्यम्‌ । इहेव यथा .स्यात्‌ | [ ` एषोऽस्य | प्रासाद! 
[ 'एषोऽस्य ] प्राकारः । इह मा भूत्‌-एषोऽस्य प्रसादः । एषोऽस्य प्रकार; । 
| प्रतिवेशादीनां विभाषा ॥ २ ॥ 
प्रतिवेशादीनां विभाषा दीर्घत्वं वक्कव्यम्‌ । प्रतिवेशः प्रतीवेशः । ग्रेतिकार; 
प्रतीकार! | १२२ ॥ 
दस्ति ॥ ६ । ३ । १२४ ॥ 


 _ कयमिदं विज्ञायते-दा इत्येतस्मिस्तकारादो; आहोखिद्दा इत्येतरिमस्तकारान्त 
इति | किं चातः ? यदि विज्ञायते तकारादाविति नीत्ता वीत्ता अत्र न प्राप्रोति । 


प्र०--दस्ति । कथमिदमिति । उत्तरपदमिह संनिहितम्‌ । तत्र विशेष्यविशेषणभावे 
कामचारात्‌ 'ती त्यनेन पुर्व यदोत्तरपदं विशेष्यते तदा 'यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति 
` विज्ञायते । पश्चाद्व 'दःइत्यनेन तकारो विशेष्यते । दश्सम्बन्धीयस्तकारस्तदादावित्यर्थ: 
संपद्यते । अथ तु 'द' इत्यनेन पूर्वं तकारो विशेष्यते तदा यो 'दा'शब्दसम्बन्धित्वेन सिद्धस्तकारः 
सोऽनुद्यते । चलस्य . चासिद्धत्वादादिभूतो नास्तीति सामर्थ्यादन्तभुतस्य ग्रहणमिति 'तकारास्त! 
शिर क्क 


उ०--उपसगंस्य घ । भाष्ये--कृत्रिम इति । पुरुषव्यापारामिनिवत्त इत्यर्थः ॥ १२२ || 
 दुस्ति । पूर्वे यदेति । पूर्व विशेष्येण संभन्धमनुभूय पश्चाद्िशिषणेन संत्रध्यत इत्यर्थः । दः 
सम्बन्धीति । “दा इत्येतस्य तकारादाविति भाध्यप्रामाण्यादेव सविशेषशात्वेऽपि गमकत्वास्समास इतिं 
` भावः । श्रनुभूतविशेषणस्य विशेष्येण संबन्धेडपि का हानिरिति चिन्यम्‌। तकारान्त इत्येष पक्ष इति | 
न व्यपदेश्यमिति द्रव्यम्‌ । श्त्र पक्षे'ती'ति “दा' इत्यस्य 
क र १-कचिन्न । २- कृत्रिम इति किमथेम्‌ १? पा०। | 


~ 
७ < 
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३ ० । ३ पा० | ३ आ०। ४६०] . व्याकरणमहामाष्यम्‌ 1 १1 १३९ रा 100, 
शब्दाश्रये च वृद्ध्यात्वे । 
सहदात्त्वे घासकराविशिष्टेषूपसडख्यानं पुंवद्वचनं 
चाँसमानाधिकरणार्थम्‌॥ १ ॥ 


महदात्त्वे घासकरविशिष्टेपूपसडख्यानं कतेव्य पुंबदमावश्चासमानाधिकर- 
णाथेः कृतव्य; । महत्या घासो महाघासः । महत्याः करो महाकरः । महत्या विशिष्टो 


०--शब्दाश्रये च वृध्यात्वे इति । प्रातिपदिकस्य सर्वनामस्थाने अम्शसोश्च वृद्धयात्वविधाना- 
त्पातिपदिकस्य चान्वयव्यतिरेकाभ्यां कल्पिताम्यामर्थवत्ताकल्पनात्तस्यामवस्थायां नास्ति गौणा- | 
थत्वम्‌ । पदान्तरसंबन्धे हि पदस्य गोणार्थत्वाभिव्यक्तिः । अथवा शब्दो न कदाचित्‌ स्वार्थपरि- | 
त्यागेनार्थान्तरममिदधाति, अनित्यत्वप्रस ङ्गात्‌ शब्दार्थसंबन्धस्य। गोत्व॑ तु कचिदारोपितं गोशब्दप्र- 
योजक गौर्वाहीक इति । कचित्तु मुख्यमु। यथा रज्जुं सर्पत्वेनाध्यवसाय सर्पशब्दः प्रयुज्यमानो न 
स्वार्थ जहाति । अर्थस्तु विपर्यस्तः । तत्र पदस्य पदान्तरसंबन्धेऽर्थविपर्याससंभवात्‌ पदकार्येष्वेव 
गोणमुख्यन्यायो न प्रातिपदिककार्येष्वित्यविपर्यस्त एव चार्थे वृद्धयात्ते अनुभूय गोशब्दो वाहीके 
समारोपितगोत्वे प्रवतंते । अभिसोमो मागवकावित्यत्र 'अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाइति षत्वं न भवति; 
गौणत्वादप्निसोमशब्दार्थयोः, प्रसिद्धधप्रसिद्धिङृतत्वान्मुख्यगोणव्यवस्थायाः । 
महदात्त्व इति । केचिदन्वाचये 'च'शब्दे मन्यमाना महतो घासो महाघास इत्यत्राप्यात्त्वं 


ड०--मुख्यो यस्दु तदपेक्षः सोऽमुख्य इति व्यवस्थेति भावः | तदाह-पदान्तरेति। अमुं पतं दूषयन्‌ गौणत्व॑ 
प्रकारान्तरेशाह--अथवेति । पूर्व तु मुख्यार्थपरिर्यागेनान्यार्थपरिग्रहः शब्दस्योक्तः, इदानीं तु मुख्याथंस्ये 
वारोपेणान्यन्न प्रयोग इत्युच्यत इति भावः । अनित्यत्वप्रसङ्गाद्रिति | शब्दार्थसंतरन्धस्य नित्यत्वं हि यत्राये 


यस्य संबन्धग्रहस्तस्य कदाचिदपि तच्छुन्दोच्चारणे नोधविषयत्वामावाभावात्‌। तदुक्त॑--स्वार्थपरित्यागेनेति । ् 
स्वार्थस्य वोधविषयत्वत्यागेनेत्यथः । तजन्य्रोधविषयत्वमेव हि शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः । तादास्म्यादिस्पो5पि 
बोधविषग्रताबलकल्प्यस्तदमावे हीयेत । श्रनेकार्थीनां तु तदन्यतमस्य बोधविषयत्वाभावाभाव एव तत्संबन्ध [ 


नित्यत्वमित्याशयः । क्वचिस्विति । 'गां दोरधीःत्यादो । ्रन्यत्रान्यशब्दः स्वाथीपरित्यागेन वर्तत इत्यत्र 
दृष्टान्तमाह--यथा रज्जुमिति । तत्र छचिद्नाहायौरोपः, क्चिदाह/यौरोप इस्यन्यत्‌ । अर्थ स्त्विति । विशेष्य 
मूतोऽ्स्वि्यर्थः । श्रप्रसिद्धार्थकव्वमपि गौणत्वं दर्शयन्नाह अझिसोमाविति । देवताविशेषवाचिनोयदा २ 
यहच्छुयान्यत्र सङ्केतस्तदेदमुदाहरणम्‌। यदा स्वयं माणवक्रोऽग्निययं सोम इति केनचियुक्ते परोऽग्मिसोमौ  । 
भोजयेति इन्द्र॑ प्रयुङ्के तदा गौणलाक्षणिकत्वमपि गोणत्वमत्रेति बोध्यम्‌ । प्रसिद्ददेवताइल्इवाध्यम्रपोम २. 
शब्दस्य तत्सहशपरस्वे अभीषोमी माणवका वित्र इत्वषत्वे मवत एव । तखृततिवेलायां गौणायोप- 

स्थापकत्वाभावात्‌ । र 


१-*नानाधिकरणा' पा० | २-दष्यः? पार । 
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६२८ भ्रीमगवत्पतज्ञलिविरिचितं ` [ दान्महतः समानाधिकरणः 
MRSS ye 


महाविशिष्टः । 
अष्टनः कपाले हाविषि ॥ २ ॥ 


अष्टनः कपाले हविष्युपसङ््यानं कर्तव्यम्‌ । अष्टौकपालं† चे निवपेत्‌ । 
इविषीति किमर्थम्‌ ? अष्टकपालं; ब्राह्मणस्य । 
गवि च युक्ते ॥ ३ ॥ 
) गवि च युक्क उपसङ्ख्यानं इतेव्यम्‌ | अष्टागवेन शकटेन । युक्त इति किस. 

थेम्‌ ? अष्टगवं ब्राहमणस्य । 

| | अन्यैप्रकृतिस्त्वमहान्‌ भूतप्रकृती महान्महत्येव । 
तस्मादात्त्वं न स्यात्युंचत्‌ तु कथं भवेत्तत्र ॥ १॥ . 
अमहति महान्‌ हि वृत्तस्तद्वाची चात्र भूतशब्दोञ्यस्‌ । 
तस्मात्सिध्यति पुंवननिवत्येमात्त्व॑ तु मन्यन्ते ॥ २॥ 
यस्तु महत; प्रतिपदं समास उक्कस्तदाश्रयं ह्यात्त्वम्‌ । 
कतेव्यं मन्यन्ते न लक्षणेन लक्षणोक्नश्चायम्‌ ॥ ३ ॥ 
शेषवचनात्‌ तु योऽसौ प्रत्यारम्भात्कृतों बहुत्रीहि!। 
तस्मात्सिध्यति तस्मिन्प्रधानतो वा यतो वृत्तिः।। ४ ॥ | ॥ ४६ ॥ 


प्र» -वणंयन्ति । यथा तु भाष्यं तथा समुचये 'च'शब्द इति पुंवद्वेभावसल्ियोगेनात्त्वं विधीयमा- 
नमन्यत्र न भवतीति लक्ष्यते । इ 
| अष्टाकपाल इति । अष्टसु कपालेषु संस्कृत इति तद्धितार्थे समासः । संस्कृतं भक्षा' 
इत्यण | तस्य 'द्विगोलु 'गिति लुक । अष्टकपात्नमिति । समाहारे द्विगुः पात्रादिभ्यः प्रतिषेध? 
इति स्त्रीत्वाभावः । 

आष्टागवेनेति । अषौ गावो युक्ता अस्मिन्निति त्रिपदे बहुव्रीहौ इयोिगुः । गोरतद्धितलु- 
कीति टच्‌ समासान्तः। तत्र दीर्घत्वेन युक्तार्थसंप्रत्याद्वगतार्थत्वाद्यक्तशब्दस्य निवृत्तिः । अथवा 
समाहारे द्रिगुस्तत्र साहचर्यादभेदोपचारादष्टगवेन युक्त शकटमश्टागवमुच्यते ॥ ४६ ॥ 


NS NANNANNN. 


ड०--यथा तु भाष्यमिति। उपात्तशब्दोदाहरणं विहाय लिङ्गविशिष्टपरिमाघागम्योदाहरणदानादिति 


क भावः | 
202 रे कय॑ तहि युक्तशब्दामावे तदर्थप्रतीतिरत आह--अष्टौ गाव इति । ननु त्रिपदे बहुब्ीही दीर्घ 
संशय युक्शब्दनिदततिढुलमा, उपायाभावादियत आह--अथवेति । अ्रभेदोषचाराभावे दु प्रत्युदाहरणं 
ओ वोध्यम्‌ || ४६ ॥ 
32222. / ES SNES च्च 
£ १-ग्रष्टाकपाल? पा०। 7 संस्कृत भक्ताः ४ । २ । १६; द्विगोलुंगनपत्ये ४ । १ । ८८ 
7 rie | © तद्धितार्थोत्तरपद्समाहारे च २। १। ५१ 
_ 8 गोरतद्वितलुकि ५। ४। ६२ ३-इमे छोका इह चिन्न । 
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दे अ०।.३ पा०। ३ आ० | ५० खू० ] "` | व्याकरणमहाभाष्यम्‌ के 


इधष्टनः सङ्ख्यायामबहुन्रीद्यशीत्योः ॥ ६ । ३ । ४७ ॥ 


प्राक्शतादिति वक्कव्यम्‌ । इह मा भूत्‌-द्विशतम्‌ द्रिसहखम्‌ । अष्टशतम्‌ अष्टः 
सहस्रम्‌ ॥ ४७ ॥ - 


विभाषा चत्वारिंशत्त्रभुतौ सर्वेषाम्‌ ॥ ६ । ३ । ४९ ॥ 


सर्वेषांग्रहणं किमर्थम्‌ ? चत्वारिशत्तरभृतो सर्वेषां [ ग्रहणं सर्चेषां | विभाषा यथां 
स्याद दृयष्टनोश्च त्रेश्‍चप । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ ।। प्रकृतं दृरघष्टनग्रहणमनुवर्ति- 
ष्यते। यदि तदनुवतते त्रेस्त्र्‍यो दयष्टनोश्चेति द्रथष्टनोरपि त्रय आदेश प्राप्नोति। 
नेष दोषः। मए्डूकगतयो5थिकाराः । यथा मण्डूका उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गच्छन्ति 
तदृदधिकारा! । अथवैकयोगः करिष्यते । द्रयष्टनः सळख्यायामबहुत्रीद्शीत्योस्त्र- 
ख्यः? । ततो 'विभाषा चत्वारिंशअश्ृतौ सर्वेषा'मिति' । [ नेकेयोगेड्लुवृत्तिभवति । ] 
अथवोभयं निवृत्तं तदपेदिष्यामहे ।। ४९ ॥ । 
` ह्वदयस्य हल्लेखयदण्लासेषु ॥ ६। ३। ५० ॥ । 
यदण्ग्रहशमिर्द॑ प्रत्ययग्रहएं तत्र भ्रत्ययग्रहणे यस्मात्स 'तदादेग्रेहर 
भवती'ति यदणन्ते प्राभोति । । 


RAR SASSY SYN YSN SY AYN 
प्र०--विभाषा । मण्ड्रकगतय इति । चष्टन्ब्दर्थं त्रय आदेशो न शक्नोति वक्तुमिति । 
त्रयआदेशेन संबन्धाभावादिहैव दृधष्टनोरमिसंजन्यः । अथवेति । एका भवतिक्रिया आत्वत्रय- | 
आदेशकर्देकोपादीयते । ततो यस्मिन्‌ काले इथष्टनोरात्त्वं तस्मिन्नेव त्रिशब्दस्य त्रयआदेश | 
| 


ड PAN 


i eo esa 


PR 


IADR 


abi, 


इत्यर्थः । अथवोभयमिति । समुदायोऽपेकष्यते स तु एक एवेत्यनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिः 


षेघो वेत्यपि नास्ति ॥ ४९ ॥ र 
इद्यस्य । रूपञ्रहणमिति। स्वश्पस्य ग्रहणं न तु तदन्तस्ेत्यरथः । लेखग्रदृणादिति । 


“~ 
dh 


ANANNINNANAAARNAAAA IAAI YY YY = 

इ०-_ विभाषा | नन्वधिकरिषु नदीप्रवाहन्यायस्य युक्तवाकथं मण्डूकरातिरित्याशङ्कयायोस्यसवदज्रासम््र्च 
इत्याह--द्वयष्टशब्दार्थम्िति । ननु विघेयभेदेन वाक्यभेदस्य युक्तः्वास्कथमेक्योगस्वमत आह--प॒का 
मवतिक्रियेति । प्रतिपत्तिवाक्यमेकं, प्रक्रियावाक्य तु भिद्यत इति भावः । ननु लौकिकेऽपेच्षालचतरऽधिकारेऽपि | टन 


१-कचिन | 
. २-इति' चिन्न । 
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यदरुग्रहणे रूपग्रहणं लेखग्रहणात्‌॥ १॥ 
यदणग्रहणे रूपग्रहणं द्रष्टव्यम्‌ | कुतः ? लेखग्रहणात्‌ । यदयं लेखग्रहणं 
करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यो न यदणन्ते भवती'ति । 
अपर आइ अत्यह्पमिदयुच्यते । सर्वत्रैवोत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे रूपग्रहणं 
द्रष्टव्यम्‌ | कुतः ? लेखग्रहणादेव । किं प्रयोजनम्‌ ! कुमारी गौरितरा । “घादिषु 
नद्या हस्तो भत्रती?ति# हस्वत्वं प्रसज्येत । 


vw 


प्र०--एतद्वचनान्यथानुपपत्त्या च लेखशब्दोऽणन्तो गृह्यते न तु घत्रन्त इति घत्रि ‘हृदयलेख’ 
इत्येव भवति । 

सधेच्रेवेति । प्रकरणापेक्षं ज्ञापकमाश्रीयते न त्वेतद्योगापेत्तमेवेत्यर्थः। कुमारी गोरित- 
रेति । उदाहरणदिगियं, समासस्तूदाहार्यः 'कुमारगौरितरे'ति। अत्र हि घान्त उत्तरपदे पुंव- 
द्रभावं बाधित्वा ह्वस्वः स्यात्‌ । संज्ञाविधो च प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधेः प्रतिषेध, उत्तरपदाधित्रारे 
तूत्तरपदस्य घेन विशेषणात्स्यादेव तदन्तविधिः । संज्ञाविधो तदन्तविधिनिषेधस्य तु फलं 
'दुषत्तीर्ण' इत्यत्र घातुतकारस्य नत्वनिवारणम्‌ । विशेष्यानि्देशान्नत्वे निष्ठया तदन्तविध्यभावात्‌ 
क्तक्तवतुतकारस्थेव नत्वं प्रवर्तते । 


DN 


` उ०--कथमत तदन्तविधिः, यदणोः परत इत्युक्ते कस्मादिति आकाङचासस्तैन हृदयाद्यदणोः परतस्तस्यादेश 
इत्यवगमात्‌ | श्रत एव “सुपि चे'त्यादौ न तदन्तविधिरिति चेन्न। 'उत्तरपदे’ इत्यनेनान्वयाय तमेव 
विशेष्यमाश्रित्य सामर्थ्येन तद्‌न्तविधिरि्यदोषात्‌ । सिद्धान्ते लेतद्विषये उत्तरपदे इत्यसंब्न्धो ज्ञापकादेवेति 
बोध्यम्‌ । 

“रूपप्रृण'मितयस्य रूपस्य ग्रहणं नार्थस्येति नाथ इत्याह स्वरूपस्येति | ननु घञन्ते लेखग्रहणस्य 
चारिता्या'्कथं शापकत्वमत आह--एतद्गचनेति ] एतञज्जापकत्ववचनेत्यर्थ; । 


उदाहरणदिगिति । भाष्ये--कुमारी गौरितरेति स्थिते इत्यर्थ इत्यन्ये । वस्तुतो वयोवाचकाना 
“जातिरज्रीविषगे'ति सूत्रे जातिलक्षणद्रयप्रणयनेन वैकहिपकजातिकार्यबोधनाजातेश्चेति निषेधपन्ने भाष्ये 
प्रयोग; समास एवेति न दोषः । बाघित्वेति । परत्वादिति भावः । ननु संशाश्रये विधो तदन्तग्रहणामावस्य 
'सुतिडन्त'मित्यन्तग्रहणेन शापितत्वात्कथमत्र तखसङ्गोऽत श्राइ-- संज्ञाविधाविति | संज्ञाया विधेयत्वे स 
निषेधो न तु तदाशरेऽभय्ेसर्थः । नन्वेवं संशाविधौँ तदन्तविधिप्रतिवेधस्य किं फलमत आह--संशेति । 
अन्यथा क्तवत्‌ इत्यनेन तदन्तस्यैव संज्ञायामत्र दोषः । दापरत्वसंपत्तये--दृषदिति । ननु नत्वविधायके 


निष्ठान्तस्पेसर्थास्यादेन दोघोऽत आह--विशेध्येति । 
_ ऊँ घस्पकल्पचेलड बुवगोत्रमतहतेषु ङथोऽनेकाचो हृस्वः ६ [३ । ४३ 
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६ अ०। ३ पा०। ३ आ० । १३३ खू. ] व्याकरणमद्दाभाष्यम्‌ २२३ 


अथ विज्ञायते तकारान्त इति सुदत्तप्र्‌ प्रतिदत्तम्‌ अत्रापि प्रामोति# । यथेच्छसि 
तथास्तु । | 
अस्तु तावत्तकारादाबिति .। कथं नीत्ता वीत्ता ? चत्व कृते भविष्यति । 
असिद्धं चवं तस्यासिद्धस्वान्न प्राप्नोति । आश्रयार्सिद्धस्वं भविष्यति । | 
अथप्रा पुनरस्तु तकारान्त इति । कथं सुदत्तम्‌ प्रतिदत्तम्‌ ? नेतत्तकारानतं 
य॒कारान्तमेतत्‌; ॥ १२४ ॥ 
मु च्य 
चो॥६॥३॥ १३८॥ 


इहान्य आचार्याश्चौ प्रत्यङ्गभ्य  ग्रतिपेधमाहुस्तदिहापि साध्यम्‌ । नैष 
दोपः । 'एतदेव ज्ञापयत्याचारयो न चौ प्रत्यङ्गं भवतीति यदयं चौ दीर्घत्वं 
शास्ति || १३८ ॥ - 

सम्प्रसारणस्य ॥ ६ । ३ । १३६ ॥ 


इको हस्वात्सस्प्रसारणदीधत्वं विप्रातिषेधेन ॥ १॥ 


प्र०--इत्येष पच्नोऽवतिएते । तत्र निर्णयाय प्रश्‍्नप्रतिवचनोपन्यामः । 
नीत्तेति। दाशब्दस्य नि ।या'मच उपरुगौत’ इत्यन्तस्य तारेशे दकारस्य चर्त्वे टापि 
च कृते रूपम्‌ । थक्रारान्तमिति । तत्र चत्वैस्यासिद्धत्वात्तकारान्तत्वाभावः । कचित्प्रदत्तमिति 
पाठः सोच्युक्त., 'इक' इत्यधिका राहीर्घाप्रसङ्गात्‌ ॥ १२४॥ ` 
चौ । प्राचा दधीचेत्यादौ अन्तरङ्गस्वादेकादेशयणादेशयोः कृतयोरनजन्तत्वाद्ीर्घो न 
्राप्नोरीत्याह-इहान्य इति ॥ १३८॥ ठर 


Dee 


उ०--विशेषणं, सौत्री घष्ठथ थे सप्तमी | तकाराम्तदासं्न्ध्युत्तरपदे इत्यर्थः । दकारस्य स्वे इति। एवं च 
र्त्वस्यासिंदधस्वात्तादित्वामावाददी्धो न प्राप्नोतीति सूत्रोदाहरणासंभब इति चोद्यतास्पर्यम्‌ | ननु सुदत्तादौ 
“ञ्च उपसगो'दिति तत्वं कुतो नेति चेन्न 'श्रवदत्तं विदत्तं चे'त्यादिमाष्यात्तत्वाभावस्योक्तस्तेनादोषात्‌ । 
चत्वस्पासिद्धत्वादिति । सूत्रं तु 'नौत्त'त्यादौ चरितार्थमिति भावः ॥ १२४॥ 


चौ । प्रस्यङ्गस्येति । माष्ये--प्रत्यङ्कशब्दोऽन्तरङ्गवः'ची एवं च चौसूज्नं प्रति यदन्तरङ्गै तस्य 
प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यर्थः । इत्याहेति । इव्यत ्रहेत्यर्थः ।। १३८ ॥। 


ॐ दो ददू घोः; अच उपसर्गात्तः ७ | ४ | ४६; ४७ 1 खरिचए।४।५५ ` न 


| थान्तेऽदाषम्तम्माच्थान्तः ७ । ४ | ४६ भा० १० २५६ 
+ इको यणचि; श्रकः सवणे दीघेः ६ । १ । ७७; १०१ 
१-'एतउ्ञ्ञापयति न चौ' पा० | 
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६६० भरीसरावरपतल्जिविरचितं [ सम्प्रसारणस्य 


1 क स सब 
ह इको हस्वात्सम्प्रसारणदीधेत्व॑ भवति बिग्रतिषेधेनई । इको हस्वस्यावकाश$- 
ग्रामणिङुलम्‌ सेनानिकुलम्‌ । सम्प्रसारणदीर्धत्वस्यावकाशः--विभाषा हस्व्व यदा 
न हस्वत्व॑ सोऽवकाशः । हस्त्रप्रसङ्ग उभयं ्रामोति-कारीषगन्धीपुत्रः!; । कौगुद- 
गन्धीपुत्र। । सम्प्रसारणदीषत्वं भवति विप्रतिषेधेन । 

ऊयेदानीं दीर्घत्वे कृते पुनःप्रसङ्गवज्ञानादधस्तत्वं कस्पान्न भवति ? सकु- 
दगतौ बिग्रतिमेधे यद्बाधितं तदबाधितमेवेति || १२६ ॥ 


इति श्रीभगवत्पत अलिविरचिते व्याक रणमहामाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
तृतीये पादे तृतीयमाहिकम्‌ ॥ पादश्च समाप्त: । 


प्र०- इत्युपाध्यायजैयटपुत्रकैयटक्कते महाभाष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
तृतीये पादे तृतीयमाहिकमु ॥ पादश्च समाप्त: । 


ड०--इति भशिवमट्सुतसतीगर्भजनागोजीमट्टविरचिते भाष्यप्रदीपोद्योते षष्ठस्याध्यायस्य 
तृतीये पादे तृतीयमाहिकम ॥ पादश्च समासः । 


pape 
 § इको हस्वोडब्यो गालवस्य ६।३। ६१ 


‡ ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ६ । १ । १३ 
१ -काचिकः पाठः । 


जा 
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अङ्गस्य ॥ ६ । ४ । १:॥ ` 
आ कुतोञ्यमधिकारः १ आ सप्तमाध्यायपरिसमाप्तेरङ्गाधिकार; । 
यद्या सप्तमाध्यायपरिसमाप्तेरङ्गाधिकारो “गुणो यङ्लुकोः [ ७।४।८२ | 
इति यङ्लुप्ग्रहणं कतव्यम्‌# । प्रागम्यासविकारेम्यः]. पुनरङ्गाधिकारे सति प्रत्य 
यलक्षणेन; सिद्धम्‌ । अस्तु तर्हि प्रागभ्यास विकरिभ्योऽङ्ञाधिकारः । 


यदि प्रागम्यासविकारेभ्योऽङ्गाधिकारो वत्रश्न $ वकास्य संग्रसारणं पराप्नोति । 
आ सप्तमाध्यायपरिसमाप्तेः पुनरङ्गाधिकारे सत्युरदत्वस्य स्थानिवद्धावान्न संग्रसा- 
रशे संग्रसारणम्‌ [ ६ । १ । ३७ ] इति प्रतिषेधः सिद्धो भवतिः । स चेदानीम 


were Ane 


प्र०-अङ्गस्य । आकुत इति । अवधिविशेषनिश्चये प्रमाणमदृष्टवा पृच्छति । इतरो 
चत्रश्चेत्यादिसिडि प्रयोजनमभिसंघायाह--आ सप्तमाध्यायपरिसमाप्तेरिति । इतरोऽस्मिन्पत्ते 
गौरवमुद्भावयितुमाह- यदि तहींति । “न लुमाङ्गस्ये'त्यनेनाङ्गाधिकारविहिते कार्य प्रतिषिध्य: 
मान इति भावः। न लुमता तस्मिन्निति. पाठे तूभयथा दोषप्रसज्भाल्लुग्प्रहणं कर्तव्यमेव । 
उरदत्वस्येति । ब्रश्चेलिटि द्विवचने इते रेफस्य संप्रसारणं च प्राप्नोति हलादिःशेषेण निवृत्तिश्च । 
तत्र "हलादिशेषात्संप्रसारणं विप्रतिषेधेने'ति पुर्वविप्रतिषेधादुभयेषां ग्रहणाद्वा संप्रसारणम्‌ । 
उरदत्त्वम्‌ । तस्याङ्गाधिकारे विधीयमानस्याङ्गेन प्रत्ययस्याच्ेपात्परनिमित्तत्वात््थानिवङ्भावात्‌ 
“न संप्रसारणे . संप्रसारण'मिति वकारस्य संप्रसारणानिषेधः सिध्यति । प्रागस्यासविकारेभ्यः 
सत्वङ्गाधिकारे उरदत्वस्यापरनिमित्तत्वात्स्थानिद्भावाप्रसङ्गः । तत्र यदा प्रतिषेधवचनालरस्य 
तवय सधारण किये इय उमा सर मम प्रसारणं क्रियते पूर्वस्य तु प्राप्त संप्रसारणं संप्रसारणे परतः प्रतिषिध्यते तदेतदुदा- 


स्य । नतु प्रत्यय इत्याद्यधिकारेधु विचारमझस्बेह बिचारणकरणे बीजमाह 
झवधीति । अन्यत्र लक््यसिध्यादिनावधिनिर्णय इह तु न तथा प्रमाणमुसशयाम इति प्रश्न इत्याशयः ग 
गौरवमिति | लच्यतिद्वर्पप्रयोजसत्त्वेऽपी्य्थः | क्रियते न्यास एवेति जतम दशं- 
यतिन लुमता तस्मिन्निति । उभयथा पक्षद्रये ५पीत्यथ: । उभयेषां अहणाद्वेति । नुव द्ध उभ- 


त्ययस्याचेपादिति । श्रङ्गसंशानिमित्तकस्यास्य 
EB रा हलादिशेषवाधकमित्यर्थः । अङ्गेन प्रर स । चड बु 

ग कल त्स्थानिवत्त्वमिति भावः । प्रतिषेधवचनादिति । यदि पूवस्य प्रथमं संमसारप अ 
FE SE TTT 


% न लुमताङ्गस्य १। १ । ६३ । न रत्र लोपोऽभ्यासस्य ७। ४। ५८ । 
'; प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम १। ९ । ६२। » 


6 लिट्थम्यासस्योमयेषाम १। १ । १७; उरत्‌ ७। ४। ६६; उरण्‌ रपरः १॥१॥५९; | 


[दिः शेषः ७ | ४ । ६० । बृ चः परस्मिन्‌ पू्वविधो १। ३।५७। . 
हलादिः शेषः ०, | वि 
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फर re 
ति यत्तदुक्रमङ्गान्यत्वाध सिद्धमिति । ` ड 

00:04 'तद्वासप्तमाध्यायपरिसमाप्तेरङ्गाधिकार; । ननु च गुणो यङ्लुको- 
रिति यङलुगग्रहणं कतव्यमिति । क्रियते न्यास एव । वा 
किं पुनरियं स्थानपछ्ठी--अङ्गस्य स्थान इति ! एवं भवितुमहतिः । 

' अङ्गस्येति स्थानषष्ठी चत्पञ्चस्यन्तस्य चाधिकारः ॥ १ ॥  . 

अङ्गस्येति स्थानपष्टी चेत्पश्चम्यन्तस्य चाधिकारः कृतव्य; । अङ्गादित्यपि 

वक्रन्यम । अनुच्यमाने ह्यतो भिस॒ऐस्मवतीत्यत इति पन्चम्मङ्गस्येति स्थानषष्ठी 

तत्राशक्यं विषिभक्तिकत्वादत क ति कय पिश | व इति पन्म्याङ्गं बिशेषयितुस्‌ः । तत्र को दोष; ! 


- 
प्र०--हरणम्‌ । यदा तु संप्रसारणभाविनि यणि परतः पूर्वस्य संप्रसारणप्रतिषेध इति पक्षः समा- 
श्रीयते तदा व्रश्चेति सिद्धमेवेत्यप्रयोजनमुरदस्तेऽङ्गाधिकारस्य। अङ्गान्यत्वाच्च खिद्धमिति । 
ध्सन्वज्ञघुनि चङ्‌ःरेऽनग्लोपे' इस्यत्र 'अमीमप'दित्यादौ सन्वङ्भावादभ्यासलोपः प्राप्रोति इति 
चोदिते परिहारः-अङ्गान्यत्वाध सिद्धमिति । सन्थङ्गानां मीमादीनामभ्यासलोप इत्युच्यते, 
एतान्यङ्गान्तराणीत्यभ्यासलोपाभावः । सति चाम्यासविकारेऽङ्गाधिकारेऽयं परिहार उपपद्यते 
नान्यथा । एषतु परिहारस्तत्रेव दूषयिष्यत इह तु सिद्धवदुपन्यस्तः । 

क्रि पुनरिति । यदा 'अङ्गस्येति शब्दस्वरूपमनरेक्षितार्थमधिक्रियते तदा 'षष्टी 
स्थातेयोगे'त्यस्याः परिभाषाया उपस्थानं नास्ति । अनेकसंबन्धसंभवे संबन्धविशेषप्रतिपादन- 
फलत्वात्तस्याः परिभाषायाः । यदा त्वर्थाधिकारपक्षस्तदा परिभाषोपस्थानमिति द्वेतसंभवात्प्रश्नः । 
आचार्यदेशीय: परिभाषाश्रयेणाह-पबं भवितुमर्हतीति । 

चोदक आह--अङ्गस्येति स्थानषष्ठी चेदिति । चशब्दात्षघ्यन्तस्य चेति विज्ञेयम्‌ । 
तन्राशक्यं त्रिविभक्तिकत्वादिति । ननु चात इति संबन्धा'दङ्गस्ये त्यस्य विभक्तिविपरिणामो 


उ०--निवैत्तप्रतिषेधायोगात्प्रतिषेघधवचनमनर्थक॑ स्यादिष्यर्थः । यदा स्विति । तत्र कृते संप्रसारणादौ निषेघ- 
सामथ्यरपुनः संप्रसारणं नेति भावः । भाष्ये दूषणाम्तरमाह-स चेदानीमिति । प्रागम्यासविकारेम्योऽ 
ज्ञाधिकरे सतिं स वच्माणोऽपरिहरश्च मवर्तीत्यथं: । अङ्गान्तराणीति । ण्यन्तत्वादिति मावः । 
सिद्धवदिति । तस्योक्तिसंभत्रो पि न स्यादिति अत्रोच्यत इति भावः । 

नन्वत्र शाल्ने परिमःघोपस्थितेनियतव्वात्‌ कि पुनरिति प्रशनानुपपत्तिरत द्राह-यदाङ्गस्येति । तत्र 
शब्दाधिकारे तत्र तत्रोपस्थितस्य यत्र यादशार्थवोग्यता तत्र ताइ शार्थकत्वै भविष्यति | अथीधिकारे तु 
परिमाधोपरिथव्या तदर्थस्य यन्नान्वययोरयत्वामावस्तन्न तदनुपस्थितिरेव स्यात्तत्र कस्य पच्चस्य ग्रहणमिति 


“ग्रशनोपपत्तिरित्यर्थः । 


'चशब्दादिति । पञ्चम्यन्तस्य चेति 'चशब्दादि्यर्थः | विपरिणाम इति । एनमित्यस्य विशेषापेक्षायां 


RS नल MRED he न 


ॐ श्रज्ञन्यत्वाद्वा सिद्वम्‌ ७1 ४। ६३ वा० ४।` 
† षी स्यानेयोगा १।१। ४६। $ अतो भिस ऐस ७। १।६। 
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६ झ० | ४ पो० | १ ओं०। १ खू) व्यार्करणमदामाच्यंम्‌ ६६३ 


अकारात्परस्य भिस्मात्रस्यैस्मात्रो भवतीतीहापि प्रसज्येत--ब्राह्मणुभिस्सा ओदन- 
भिस्सटेति । 


अवयवषछयादीनां चाप्रसिद्धि! ॥ २॥ 
अवयवषष्टयादयश्च न सिध्यन्ति। तत्र को दोपः? शात इदङ्हलोः 
[६। ४। ३४ ] इति शासेश्वान्त्यस्य स्पादुपधामात्रस्य'च । ऊदुपधाया गोह! 
[ ६ । ४ । ८६ ] इति गोहेश्वान्स्यस्य स्पादुपघामात्रस्य च | 
सिद्ध तु परस्परं प्रत्यङ्घप्रत्ययसज्चाभावात्‌ ॥ ३ ॥ 


NN 


NNN 


प्र०--भविष्यति । यथोच्चानि देवदत्तस्य गृहाण्यामन्त्रयस्वैनमिति । उच्यते । सर्वनामपरामर्शादत्र 


विपरिणामः । इह तु. नान्तरीयकमुत्त राथेत्वा'दङ्गस्ये'त्यस्योपस्थानं स्यादिति कुतो विभक्तिः 
विपरिणामः । यद्येवं विशेष्यासनिवाना दक्ञारान्ता'दिति. कथं तदन्तविधिः । 'नेदमदसोरको'रिति 
प्रतिषेधात्‌ 'सप्तमीशोण्डे'रित्यादेर्वा ज्ञापकात्तदन्तविधिभे विष्यति । कचिदकारात्परस्येति पाठः 
भिस्साभिस्सटारब्दावोदनत द्विकारयोर्वाचको । 


अवयवषष्ठ्यादीनामिति । आदिशब्दो निमित्तषषठीपरिग्रहार्थः । 'ठस्येक'. इत्यत्राङ्गस्य 
निमित्तं यष्ठस्तस्येक इत्याश्रीयते । ननु च 'षडीस्थानेयोगे'त्यत्रेव विचारितं तत्किमर्थं 
पुनविचार्यते । उच्यते-'ऊदुपधाया गोह इत्यत्र गोह इत्येषा स्थानषष्ठी स्यादित्येवं तत्र विचारितम्‌। 
इह्‌ 'त्वङ्गस्ये'त्यस्यां स्थानषष्ठयां विज्ञायमान्तायां तत्सामानाधिकरण्याद्रगोह इत्यपि स्थानषष्ठी 


स्यादिति विचार्यते। ततश्च स्थानषष्ठया अन्त्येऽल्युपसंहारादुपधाग्रहणान्च गोहोऽनत्यस्योत्त्वमुच्येत 
उपधामात्रस्य च । 


आद्यं त.वचचोद्यं परिहरतृमाह-सिद्ध॑ त्विति। प्रत्ययोत्पत्तौ प्रकृतेनिमित्तत्देनाश्रयणात्‌ 


उ०--देवदत्तमिति प्रतीतेरिति मावः । संबन्धानुपपत्तिबिभक्तिविपरिणामे प्रमाणं स्यादत श्राह--इद्द स्विति । 
तथा चात्र सन्ध एव नेति न तदनुपपत्तिः प्रमाणमिति भावः । माध्येऽकारान्ता्मरस्येति पाठमाश्रित्य 
शङ्कते--यद्यवमिति । श्ज्गध्येत्यस्य संत्रन्घामाव इत्यर्थः । नेदमदसोरिति । भिसाक्षिप्तप्रकृतिविशेषणलेन 
तदन्तविधाविदं ज्ञापकम्‌ । यद्यपीद्रूपलोपे श्रःभिःसित्यन्न 'तदन्तविध्यमावेऽपि प्रासेः प्रतिषेध उपपद्यते 
तथाप्यदसः स शापकः, “श्रको रिति प्रतिषेधश्नेति भावः ।.ऐसविधायक तु विषूएुवाचक--'अर शब्दाद्थ- 
बतो मिस ऐस्बिधानेन चरितःर्थंमित्यमिमानः । तद्न्तविध्यमावेऽपि अकारात्परसवेनेदं सर्वप्ुपपन्न॑ वणंग्रहणे 
नार्थवत्परिमाधा प्रकृत्याक्षेपे च न मानपित्याशयेनाइ-क्कचिदुकारास्परस्येति । ओदनतद्विकारयोरिति | 
द्रधौदनो हि मिस्सटा । 'मिस्सा खी भक्तमन्धो५न्नं, मिस्सटा दग्धिके ति कोशादिति भाबः । 

अङ्गस्य निमित्तमिति । अन्यया कर्मठे5तिप्रसज्ञ: स्यादिति भावः । अतो भिस? इत्यतोऽस्य को 
विशेष इति चिन्त्यम्‌ । तस्मादादिशब्दस्याश्रयवाचितया तदाश्रयाणां कायोणामग्रतिपत्तिरिस्यथै उचितः 
स्थानषट्टी स्यादिति । “षष्ठी स्थानेयोगे'ति नियमादिति भावः 


. अन्ञप्रत्ययसंशयोः परस्परापेचचत्वं कथमत आह--प्रत्यमोष्पत्ताविति । प्रश्ययसंशाविशिष्स्योलत्ता- 
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` प्रत्ययसंज्ञा प्रत्ययसंज्ञा शरत्यङ्गसंज्ञा || किमतो 
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मवति [ee 
प्रत्यङ्भ्रत्ययसंज्ञे भवतः । अङ्गसंज्ञां प्रपि 
यत्परस्परं प्रत्यङ्गग्रत्ययसंे भवतः १ 


६६४ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ 1 परस्पर प्र 


संबन्धषद्धीनिर्देशश्च ॥ ४ ॥ 
_ संबन्धषष्ठीनिर्देशश्वायं कृतो भवति-श्रङ्कस्य यो भिस्शब्द इति । किं चा- 


[रिति प्रत्यये परतोऽङ्गसंज्ञाविधानात्रत्ययानपेच्षमङ्ञं णाय पय कह विधानालत्ययानपेक्तमजज_नाहित। । 


प्र०--प्रकृतिमन्तरेण प्रत्ययो न र 
हुक य; । इतरस्तु सव्यपिं परस्पराक्षेपे 


तत्रान्यतरस्मिन्दुपादीयमातेऽव्यभिचारादितरस्याच्षप इत्य 
स्थानषड्यां सत्यां संबन्धान्तरस्य विनाश मत्वाह-किमत इति । 


संबन्धषष्ठीनिर्देशश्चेति । अयं भावः प्रतिसूत्रमङ्भस्येत्यस्य शब्दरूपस्योपस्थाने यत्र 
विशिष्टसंबन्धो निमित्तनिमित्तिमावादिकः संभवति तत्र परिभाषाया उपस्थानाभावः । यत्रानेक- 
संबन्धसंअवस्तत्र संबन्धान्तरव्यवच्छेदफलायाः परिमाधाया उपस्थानम्‌ । तत्र संबन्धसामाच्येऽ 
नाश्रितविशेषेऽङ्गस्पेति षष्ठी न तु स्वान्यादेशसं बन्थ एवेत्ययमयैः--संबन्धषष्ठी निदशश्चति । 
अधिकारस्य पारार्थ्यादरक्ष्यमाणानेकसंबन्ध्यनुग्रहाय संबन्यसामान्यमुपादाय प्रवृत्ता षष्ठी प्रतियोग- 
MMR ee nd AG 


ड०--विश्यर्थ: । संशिनोनिंमित्ततेन प संशयोनिंमित्तत्व॑ | भगवतोक्तम । ननु परस्परापेच्षत्वोपपादनस्य क 


उपयोगस्तन्राह--तन्रान्यतरस्मिश्निति । यथान्रेवाज्ञनिमित्तस्य ‘मिस’ इत्युक्व्या तस्य प्रत्ययत्वे लब्धे तेन 
प्रातिपदिकख्पप्रकृ्याचेपः । आच्चेपश्च प्रातिपदिकात्परस्य मिस इति वाक्यैक्रदेशस्वानुमानम्‌। मिस इत्यस्य 
यस्माद्विहितस्तदादेरित्यस्य योग्यतया पश्चम्यन्तस्य वा एतदर्थमेवान्न स्थाने भाष्ये परस्परं प्रतीत्युक्तम्‌। 
अन्यथा प्रत्ययसंज्ञा प्रत्यज्ञतंज्ञेत्येवाइ्येस्यस्य संबन्धपष्ठीथ्वोपपत्तौ तदनुपयोगः स्पष्ट एव । तन्नाज्ञनि मित्तस्येत्य- 
स्याभावे ब्राह्मणमिध्सत्यत्रातिप्रसङ्गः । प्रातिपदिकात्परस्येश्यस्याभावे तदन्तविध्यलामः । विमक्तिविपरिणा- 
मेनाङ्गारपरस्पेस्यर्थ/पि ब्राह्मणभिस्सेत्यत्रातिमप्रसङ्गः । प्रत्ययलक्षणेन ब्राह्मणृत्यस्याज्गत्वात्‌ । प्रत्यासत्तिस्तु 
ुशेदेस्युभयोपादानम्‌ । कि च भिः प्रत्ययस्यैव ग्रहणमित्मन्न न मानमिति प्रत्यासत्तिरतिदुईयेति भावः । 
घस्तुतो5दन्तादिव्यस्य न फलमिप्याच्ेपोऽत्र व्यर्थः । परस्परं प्रतीतिखरूपकथनमेव दृशस्तार्थमित्याहुः । 
परव्पराक्षेपे तखायोजके निमित्तनिमित्तिभावे इत्यर्थः । विनाश --श्रप्रतीतिम । 2 


किमत इत्यादेरुत्तर भाष्ये--संबन्धषष्ठीनिर्देशश्चेति ।. संबन्धसामान्ये या षष्टी तदन्तस्य 


` शढदस्यायं निर्देश इति वार्तिकाथ इ्यमिप्रेत्याह-श्रयं भाव इति यथाश्रने तु स्वस्याः घष्ठथाः संजन्धघष्ठी- 


त्वादनुपपत्तिः स्पष्टैव । यत्र विशिष्टेति । 'अतो मित ऐस्‌,? 'युवोरन।का'बित्यादौ निमित्तनिमित्तिमावः । 
“ऊदुपधाया? इत्यादाववयवावयविभाव एवेति । तम्नानियमामावात्नियमार्थयरिभाषाया अनुपस्थितिरित्ययः । 
अयमर्थः-संबन्धषष्ठी निदेराशचेति । संत्रन्यषष्ठीनिदेशश्रेत्यस्यायम्थ इत्यन्वयः । चित्त तथैव पाठः । 


नन्वयोधिकारपच्ते 'पष्ठी स्थाने? इति परिमाषणासस्थानसंघन्ध एवं षष्ठी युक्तेयत आह--अधिकारस्येति | 


एवं चाघिकारपरिमाषगरोः पाराप्पाद्मु एखन परस्परमसंतरन्धात्परिमाषा नोपतिष्ठते इत्यर्थ; । नन्वेवं सँचन्ध- 


, सामास्याय षष्ठी कयमुतरत् विशेषमुपस्थापमेदूत आह-बच्यमाणेति । सामान्यशब्दस्यापि ओस्मतावशा- 
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दे अ | ४ पा०। १ आ० । १ सू] व्याकंरणमंहांभाध्यंस्‌ ३६२ 


ङ्गस्य भिरशांब्दः ? निमित्तम्‌ । यस्मिमङ्गमित्येतद्वबति । कस्पित्रैतद्ववति ? 
प्रत्यये । 

एवमप्यवयत्रषष्ठयादयोऽविशेतिता भवन्ति । अत्रयतषष्ठयादयोऽपि संबन्ध 
एव ॥ एवमपि स्थानप्रविशेषितं भत्रति | स्थानमपि संबन्ध एव ॥ एवमपि न 
ज्ञायते क्क स्थानषष्ठी क्क विशेषणषष्ठोति ? यत्र षष्ठचन्ययोगं नापेचते सा स्थान- 
षष्ठी । यत्र ह्मन्ययोगम्मपे्षते सा त्रिशेषणषष्ठी । KE: 


कानि पुनरङ्काधिकारस्य प्रयोजनानि ? 


DAA 0 rd 


प्र०—मुपति्माना यथासंभवं संबन्धविशेषफलोपतिष्ठते । इह तु प्रतियोग्यनुपादानादपर्याप्ता 


विशेषमवगमयितुम्‌ । ततो यथा देवदत्तस्येति संबन्थमात्राश्रपेणोपात्ता षष्ठी पुत्र: पाणिः 
इत्येवमादिभिविजातोये; संबन्धिभिः संबध्यमाना विशेषावगतिनिमित्ततां यात्येवमङ्कस्येत्यपि। 
तत्र शब्दस्वरूपं वायिक्रियतामर्थो वा संबन्थमात्रनक्षणः । उभयथा दोषाभावात्‌ । तत्राङ्गस्य 
भिसा संबन्धान्तरं न संभवतीति भिसा निमित्तनिमित्तिमावः समाश्रीयत इति ब्राह्मणमिस्सादा- 
वतिप्रसङ्जाभावः। | 

इतरो यथोक्तमर्थमप्रतिपद्य निमित्तनिमित्तिभाव एव संबन्धेऽङ्गस्येति षष्ठीत्यनेनोक्तमिति 
मत्वा पृच्छति-इत्रमपीति । इतरः पूर्वोक्तेनामिप्रायेणाह--अवयवषष्ठयादय इति । 
स्थानसंबन्धः सर्वथा परित्यक्त इति मत्वाह--ऐवमपीति । स्थानमपि संबन्ध पषेति। 
संबन्धनिमित्तत्वात्संबन्ध इत्यर्थः । यत्र षष्ठीति । सामर्थ्याद्वि्यविमागोऽवतिश्त इत्यर्यः । 
“ऊदुपधाया गोह' इत्यवयवस्योपाद नादङ्गस्य गोह इत्युपधापेक्षावयवषछी संपद्यते । “अतो भिस 
ऐ'सित्यादौ तु निमित्तषष्ठी । संबन्धवि गेषावधारण॒हेत्वमावे तु स्थानषडीत्यरथः । 

कानि पुनरिति । अर्थवद्वप्रहणप्रत्ययग्रहणाम्या सर्वस्येष्टस्य सिद्धि मत्वा प्रश्नः। 


ड०--ल्लक्षणया वा तत्र नत्र विरोषोपस्थापकत्वमिति माबः । ननु यथोत्तरत्र विशेषे पर्येत्रसानं तथेदापि 
स्यादत आहइ--इइ स्विति । 


ननूकेत न्यायेनात्रपत्रषष्ठय रीनामपि सिद्व्वादेवमरोत्यादिप्रशनासङ्गतिरत श्राह-इतर इति । 

भाष्ये -अविशेषिता इति । असंगीता इत्यथः । भाष्टडवयवषष्ठ थ'दयो 5पि संबन्धे एव जायन्ते इन्यर्थः । 
यद्वः तद्र च्यावय्स्वाद्योऽपि संतरन्धेऽन्तर्भूता इयर्थः । स्यानसंबन्धः सर्वेयेति । संन्धद्वयमेवानेन 
डीतमिति भाबः । ननु प्रमज्गोऽयो वा स्थानं तन्निरूपिता हि संचन्धो न तु तदेव संत्रन्धोऽत आह-- 
संबन्धनिमित्तस्वादिति । सँबन्तरिनो दि सँतन्धस्य निमित्तं तिमिततनिमित्तिनोरमेदोपचारादेवमुक्तरित्यर्थः । 
संबन्धविशेषेति । यथा 'इन्तेज' इत्य दौ । श्रन्यं योगं नापेक्षते इति भाष्यस्य स्यानातिरिक्तसंअन्थिन 


नापेज्ञत इत्यर्थ: । शन्ययो गरसंत्रधमिति पाठे--भन्यसंत्रन्धिनिर्पित॑ संत्रमपेच्चुत इत्यर्थः । यद्यपि स्थान दह 


षष्ठयपि विशेषणषष्ठथेव तथापि ब्राह्मणत्रसिक्ष्यायेन निर्देशः । 
श्या 
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` अङ्गाधिकारस्य प्रयोजनं संप्रसारणदीघ्वे ॥ ५ ॥ 
हल उत्तरस्य संग्रसारणस्य दीर्घो भवति । हृतः जीन! संवीतः शूनः । 
झङ्गस्येति किमर्थम्‌ ? निरुतम्‌ दुरु । | 
नास्सनोश्च ॥ ९॥ 


नाम्सनोरच दीर्षले प्रयोजनम्‌ । नामि दीर्घो सवति{--अम्नीनास्‌ः वायू- 
नाम्‌ । अङ्गस्येति किमर्थम्‌ ! क्रिमिणां। पर्य | पानां पश्य ॥ सनि दीघो 
.. भति$--चिचीषति तुष्टूषति । अङ्गस्येति किमर्थ ? दधि सनोति । मधु सनोति। 


लिङ्ग्येत्वे || ७॥ 


' लिड्येत्वेः प्रयोजनम्‌ । ग्लेयात्‌ म्लेयात्‌ | अङ्गस्येति किमर्थम्‌ ? निया- 
यात्‌ निर्वायात्‌ । 
प्र०- संप्रसारणदीधत्व इति । 'हल” इत्यत्रा ड्रस्पेत्यस्यानुवत्तस्था त्याङ्गस्येत्यनेन 
'हल्विशेष्यते संप्रसारणेन चाङ्गं विशेष्यत इति वीय मति ळी 
वाद्धलो यदुत्तरं संप्रसारणं तदन्तस्याङ्गस्य दीघो भवतीति हूत इति । ह्वेत्र। क्तः। जीन इति । 
ज्या वयोहानौ । “ग्रहिज्या दिसूत्रेण सप्रसारणम्‌ । “ल्वादिभ्यः इति नि्ातकारस्य नत्वम्‌ । संवीत 
'इति। येत्र संवरणे । क्त: । यजादित्वातसंप्रसारणम्‌ । संप्रसारणान्ताङ्गग्रहणाद्र'विद्ध' इत्यादौ 
'दीर्घीभावः । निरुतमिति । वेत्रो निरुपसृष्टस्य निष्ठायां संप्रसारणम्‌ । क्रिसिणामिति । 
'क्रिमयोऽस्यां सन्तीति पामादित्वात्नप्रत्ययः । टापूप्रत्यय: । द्वितीयेकवचनम्‌ । लाक्षणिकत्वादस्य 
न भवतीति चेन्न । प्रतिपदोक्तस्य नामो ५भावात्बष्ठीबहुवचनस्यापि नुटि कृते लाक्षणिकमेव 
नामिति रूपम्‌ । दधि सनोतीति । सानुबस्थो यं धातुरिति चेत्‌ । प्रत्ययोऽपि नकारेत्संज्ञकत्वा- 
-. त्सानुबन्थक; । धातोश्चाव्यभिचारी नकार इति तस्यैव ग्रहणप्रसङ्गः । 


ह 
उ०--'दल' झ्यत्राङ्गस्वेत्यस्य द्वेधोपकार दर्शयति ल इत्यत्रेति । श्र 000 
इत्यादाबिति || क्रिसयो$स्यामिति । क्रिमिशब इतय्रेति । श्रावत्तिफल दर्शयति विदध 


८ दस्य नप्रत्ययपेबयाङ्गले5पि नाम्‌निरूपिताङ्गस्वामावाद्दीघौ 
इत्यर्थ: । साजुबर व्य र त्‌ भाव 
काच 4 घर दाने राजुअन्धत्वातू । ननु येनानुबन्धेन सानुबन्धत्वं तदनुचारणे 
स्यान्न तु ne En | अङ्गाधिक/रामावे /दघि सिनोति’ इत्यादावेव 
oe माष्याशय इति भावः । श्रङ्गाधिकारे तु सति ड्र 

सत्त्या सन्प्रस्ययस्यैव तन्निल्यिताडस्वैव च ग्रहणान्न दोष इति बोध्यम्‌ र कवच तर सप को 
-_ ऋ#हलः६।४।२। i सरन 
ु त नामि 
4 4 लोमादिपामाटिपिच्छादिम्यः शनेलचः ५।२। १० दु | ह 


6 अज्झनगमां 
§ गमां उनि ६ । ४। १६ । नी वान्यस्य संयोगादेः ६ । ४ । १८। . 
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अतो मिस ऐस्त्वे ॥ ८ ॥ 
अतो मिस ऐस्त्रे% प्रयोजनम्‌ । वृषैः चैः | अङ्गस्येति किमयम्‌ ? 
त्राहञणमिस्सा ओदनभिस्सटा । 
लुङादिष्वडाटी ॥ 8 ॥ | | 
_ खुझादिष्वडाटो% प्रयोजनम्‌ । अकार्षीत्‌ ऐहिष्ट । अङ्गस्येति किमर्थम्‌ १ 
प्राङरोत्‌ उपैहिष्ट । 
इयडुवङ्युष्सदस्मच्तातङामिनुडानेछुङ्केहस्वयिदीधमितत्वाने ॥ १० ॥ 


इपड्मडौ प्रयोजनस्‌ । श्रियौ श्रियः । नुर खुव; । अङ्गस्येति किमर्थम्‌ ? 


भर्थस्‌ ्चवर्थ्‌ || युष्मदस्मदोः प्रयोजनम्‌ | साम आक्रम्‌ [ ७। १ | ३३] 
युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ । अङ्गस्येति प्रिमथस्‌ ? युष्मत्साम । अस्मत्साम | तातङ 


प्रयोजनस्‌ । जीवताद्भवान्‌ । अङ्गस्येति किमर्थम्‌ ? पच हि तावस्वम्‌ | जल्प तु 


ANS NNR NNN AANA ANAS NAA ANS SNARE ४.० ANE 


प्र०-पच हि इति । हित निपातौ । तत्रासिषि लोटो हेरन्यतरस्यां तातङविधानातन्ते 
तदभावा'दतो हे'रिति हेलेकि कृते निपातयोरपि तुझं प्रतिव्यक्ति लक्षणप्रवृत्तो अभावोपक्रमेऽः 
पि तातङ्प्रसङ्गः । तथा चोच्यते-विभाषिताः प्रयोजयन्ति द्रोग्धा द्रोग्धा द्रोढा द्रोढेति । 
प्राण इति । प्रपुवेस्यानितेर्घत्रि वृद्धौ च कृतायां 'प्र आन! इति स्थिते मुकप्रसङ्ग: सावैधातुका- 


चिकारेऽनपेक्ष्यमाणे । -ननु धातूपसर्गयो रेकादेशेनान्तरङ्गत्वाद्वभाव्यं न तु वृद्धया । नेतदस्ति। 


RSS SS ed rind 


ड०--नन्वेकस्या श्राकृतेरिति न्यायादभावोपक्रमे कथं तद्गावोऽत आह--असावोपक्रमे5पीति | 
तिङव्यक्तिविषयेऽमावोपक्रमेऽपि निपातविषये तदमावात्तसङ्ग इति भाव; । किं च सार्थकानेकविषये एवैषः 
न्यायः । न 'चाभावोष्थवानिव्यर्थ दष्टान्तव्याजेनाइ--तथा चेति । “सर्वस्य द्वे’ इत्यत्र 'पूरवत्रातिद्वीयमदित्वे' 


% अतो भिस ऐस्‌ ७ । १। ६ । 

# लुङूलब्लुङच्बडुदात्त; आडजादीना ६ । ४ । ७१; ७२ | 
१ अचि शनुघादुश्रुवां य्वोरियडवडौ ६ । ४। ७७ | 

| ठध्योस्तातझाशिष्यन्यतरस्याय्‌ ७। १ ।३५। 
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तावत्त्वस्‌ ॥ आमि बुद; प्रयोजनम्‌ । झुमारीणाम्‌ किशोरीणाम्‌ । अङ्गस्येति 
किमर्थम ! कुमारी आमित्याह | किशोरी आमित्याह !| आने मुक्‌ [७ २। न] 
प्रयोजनम्‌ | पचमानः यजमानः । अङ्गस्येति किमथेस्‌ ? प्राणः ॥ |. हखः > 
प्रयोजनम्‌ । किशोरिका कुमारिका । अङ्गस्येति क्मियस्‌ १ कुमारी कायति 
कुमारीः ॥ यि दीः प्रयोजनम्‌ । चीयते स्तूयते । अज्गस्पेति किमयभ्‌ १ 
दधियानप्‌ मधुयानम्‌ ॥ मि तत्वं प्रयोजनम्‌ । अद्भिः अद्भयः । अङ्गस्येति 
किमर्थम्‌ ? अच्भारः अञ्मत्तः । नेतानि सम्ति प्रयोजनानि । कथम्‌ । 
अर्थवदुग्रहणप्रत्ययग्रहणाभ्यां सिद्धम्‌ ॥ ११ ॥ 


सि ¢ ~ 6 5 
अव ग्रहणग्रत्ययग्रहणाभ्यामेतैतानि सिद्धानि । क्वचिदथवदग्रहणे नानथेक- 


प्र» वार्णादाङ्गस्य बलीयस्त्वात्‌ । तथा च 'प्रत्यय' इत्यादौ सवणंदीर्घत्वाभावः । अन्न तु 
लाक्षणिक्रलेनापि मुकनिरासो ववतु शक्यते । कुमारिकेति :। अल्पादावर्थे 'प्रागिवात्क? । 
कुमारीक इति । अत्रापि लाक्षणिकत्वात्कस्य ह्वस्वाभावः सिध्यति । 

कचिदर्थतरदुग्रडण इति । अयं परिहारो 'निरुतंः 'विद्ध/ इत्यादौ संप्रसारणदीघंत्वे 
न संभवति । तत्र 'क्रिमिणा'मित्यत्र नाम्न प्रत्ययो, नाप्यर्थवान्‌ प्रत्ययत्नयार्थस्य परस्परानन्व- 
यादिति दीर्घाप्रसङ्ग:। दथि सनोतीति। सनोधप्रत्ययत्वाइदीर्घाभाव; । “निर्याया दित्यादो 
संयोगादेरानर्येक्यादेत्वाभाव: । अडाटोस्तु नायं परिहारः । 'ब्राह्मणभिस्से'त्यादो भिसो5प्रत्यय- 


ड०--शडकैवेयं निला । ल्ाक्षणिकश्वेनापीति । निरनुबन्धकपरिमाषालक्षणपरिभ'षाम्यामुभयोग्रहणस्य 
संभवाश्चिन्त्यमिदम्‌ । 


'माध्ये कचि्त्ययग्रहणेऽप्रत्ययस्य नेतीति पाठः । न प्रत्यय इति । प्रत्ययन्रयसमुदायस्यप्रत्ययस्वा- 
दिति भावः । अडाटोस्विति । सोपसगस्यार्थवत्तवात्‌, प्रत्ययग्रहणपरिमाषाया श्रसंमवाच । छुङा धाल्वाक्षेपेण 
शक्यवारणमिदम्‌ । बर्ुप्रहरोष्विति | इयहादिविधावज्ञाधिकारामावे प्रत्ययम्यासंनिधानादज्ल्पवणौभय एव 
स इति पा । श्रज्ञाधिकारे ठ इवणोचन्ताङ्गस्य निमित्त ५जादौ प्रत्यये परतः प्रत्यासत्त्या तस्यैवाङ्गस्येयङा- 
दीत्ययो बोध्य; ।शरमोऽपरययले हेतुः--अनुकरणस्येति । तत्र पूर्व इति । 'प्र्ययविधौ पञ्चम्याः इति 


$ हखनद्यापोः नुटू ७। १ । ५४ | २८ केऽणः ७। ४। १३। 
त श्रत्सावंधातुकयोदींषः ७ | ४ । २५ | + अपो भि७। ४। ४८ | 


न 
१- अयं परिहार इति | यद्यपि श्रथवद्पहणपरिभाषासञ्चारे 'निरुत'मित्यादाववारणे5पि 'विद' 


मव एवेत्यथ; | न प पा ग्हणाच्व प्रध्यग्रहणपरिभाषाबत्‌ श्र्थवद्प्रहशापरिभाषाया प्यः 
कु > ८ पोते क यारी ° अत १ डू ७७५०७८ न सम्भवति! he 3१ धिकः 
` पाठ उद्दोते कचिदुपलम्यते | इत्यब चोक्तम्‌, न तु नास्तीति ।” इल 


इत्यादो 
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६ अ०। ४ पा० १ आ०। २ सू०] व्याकरणमहाभाष्यस्‌ | ६६६ 


स्पेत्पेब॑ भविष्यति क्चित्मत्ययाग्रत्ययोग्रेहणे प्रत्ययस्यैव ग्रहणं भवतीति । 
अथवा प्रत्यय इति प्रकृत्याङ्गका्यमध्येष्ये | यदि प्रत्यय इति प्रकृत्याङ्गका- 
येमधीषे प्राकरोत्‌ उपैहिष्ट उपसगोत्पूवैमडाटी प्राप्नुतः । सिद्धं तु प्रत्ययग्रहणे 
यस्मात्स तदादितदन्तविज्ञानात्‌। । सिद्धमेमत्‌ । कथम्‌ ? प्रत्पयग्रहणे यस्मात्स 
विद्वितंस्तदादेस्तदन्तस्य च ग्रहणं भवतीत्येवश्नुपसगास्पू्वमडाटौ न भविष्यतः ॥१॥ 
हलः ॥ ६। ४ ।२॥ 
इह कस्मान्न भवति-तृतीयः] ! 


प्र०--त्वादानर्थक्याच्चेमो5प्रसङ्ग: । इयङवडोस्तु नायं परिहारः । वणंग्रहणेपु परिभाषाद्वयः 
स्यानुपस्थानाद्यया 'इको यण्ची'ति दध्याशयतीत्यादावप्रत्ययेऽप्यनर्थेकेऽप्यचि यणादेशो भवत्येवं 
श्रयश्रेमित्यादावियडवडप्रसज्धः । युष्मत्सामेति । साम्नो5प्रत्ययत्वादानर्थक्याज्ञाकमो5प्रसद्धू: । 
तुझ्योनिपातयोरप्रत्ययत्वात्तातङोऽप्रसङ्गः । एवमामो 5प्रत्ययस्याचुकरणस्य चुडमावः । प्राण 
इत्यत्रःनस्याप्रत्ययत्वात्‌ मुगभावः । मितत््रेयं परिहारो नोपपद्यते, वर्णोग्रहणात्‌ । अत 
- एवाव्यापकत्वमस्य परिहारस्य मत्वाह--अथवेति । सिद्ध i यत्र प्रत्ययो निमित्तः 
तवेनोपादीयते तत्र पूर्व: काथित्वेन गृह्यमाणो यस्मात्स विहितस्तदादिण्ह्मते । एतचा जुसज्ञासूचे 
योगविभागेन साधितम्‌ ।.यत्र तु प्रत्यय एव कार्यित्रेनोपादीयते तत्र तदन्तग्रहणमिति द्र एते 
परिभाषे । अद्भाधिकारप्रत्याख्यानाय प्रत्ययाधिकारे: क्रियमाणे न किचित्मयोजनं दृश्यते । 'अतो 
भिस ऐ'सित्यादिपु विविभक्तिकत्वाद्धिसादीनां प्रत्ययेत संबस्थो दुरुपपादः । 'हल' इति संप्रसार- 
णदीर्घत्वै च निरुतं दुरुतमित्यादौ न परिहतं भवति ॥ १॥ 


AIS CONSTI SS he SS I ICIS SS हणी नीच SAINI GI SS 7 MMT SMES कयाला य ह 


RSD ति 
० निषेधात्तदन्तविधेरमाब इति भावः। न च'प्रयय' इत्यचिकारेऽपि उक्तरीत्या परस्पराव्यमिचारादज्ञाचेपेण 
कद प निति वाच्यम्‌ । प्रत्ययस्योत्पत्तावज्ञापेक्षत्वे$पि शाने me शाने - 
तदाचेपे मानामाब इत्याशयात्‌ । योगविभागेनेति । व्यस्मासपत्ययुविधिस्तदादिप्रत्यये' इत्यनेनेत्यथेः । 
हे एते इति । आद्या योगविमागसिद्धा । अन्त्या तदन्तपरिमाषासिद्धेति बोध्यस्‌ । अयं परिहार: 
व्ौदयेत्याह--भङ्गाधिकारेति | न किंचित्योजनमिति । अरसाम्येन लाघबामाबात्‌, मात्राधिक्येन 
गौरावाच्वेति भावः । विभक्तिपरिणामेन कयचित्संबस्धस्थोपपाद यित शक्यस्वेऽप्याइ-दल इतीति | 
तस्मादछ्गाधिकारः केभ्य इति मगवतो गृढामिसंघिरिति भावः । नैतानीत्यादिपन्थ एकदेश्युक्तिरिति 


तात्पयंम्‌ ॥ १॥ 
हल! । ननु 


का ON oh ‡ जे; सम्रसारणं च ५। २।.५५ 


'दलोप'इत्यतो5णूमहणानुदचेः पूवेणाणग्रहणात्तुतीये दीघोप्रातिरत आह-झणूमहण- टक 


भा 
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६७० _ श्रीमगवर्पतज्ञत्िविरचित्त ` [ चामि 


AAAAAANAAAANANANAANNAAAAANNANAANAAS AAAS ASA SAS A शी आए 


; अरप्रकरणाहकारस्याप्राप्तिः । ु 
झणप्रकरणाद्कारस्य दीर्घत्व॑ न भविष्यति | अण इति घतते । क प्रकृतम्‌ ! 
ढूलोपे पूवस्य दीषोंऽणः [६ । ३ । १११ ] इति ॥ तद्वा इक! काशे [ १२३ | 
इत्यनेनेग्रहणेन व्यवस्छिन्न नं शक्यमनुवतयितुम्‌ । | 
| इरग्रहणस्य चाणिवशषणत्वात्‌ । 
अणिविशेषणमिगग्रहणम्‌-अण इक इति ॥ यदि तद्चख्यिशेषणभिग्गइणं चौ 
दीर्घो भवतातीह न प्राप्नोति-अवाचा अवाचे । नेष दोषः । अण्य्रहणमनुत्रतत 
इहं निवृत्तम्‌ ॥ एवमपि कतेचा कतेचे अत्र न प्राप्नोति। यथालच्षणमग्रयुक्ते । 
अथवो भयं निवृत्तम्‌ | कस्मान्न भवति तृतीय इति ? निपातनात्‌ । कि निपात- 
नमू ? द्वितीयतृतीयचतुयतुयीएयन्यतरस्याम्‌ [ २ | २। ३ ] इति ॥ २ ॥ 


नामि ॥ ६।४।३॥ 


प्र०- शेषणमिति । प्रकाश इत्यादावकारस्य दीर्घनिवृत्त्यर्थमिकाण विशेष्यत इत्यर्थ: । अवाति । 
'चा वित्यत्रगग्रहणालुवर्तनादका रस्य दीर्घाप्रसङ्ग: । यथेकः कारो इत्यत्र विरोधाभावादणिको: - 
संबन्ध एवं योगान्तरेऽपीति भाव: । लक्ष्यनिबन्धनापेक्षावञ्ञादधिकाराणां निवृत्त्यनुवृत्ती इति 
मत्वाह- नेष दोष इति । एवमपीति । केवलाणग्रहणानुव्ृत्तावपिः दोष इत्यर्यः । तन्निवृत्तौ 
त्वचपरिमाषोपस्थानादकारस्यापि दीर्घः सिध्यति । यथालक्षणमिति । मा भूदत्र दीर्घत्वमित्यर्थः । 
मथानत्त्यात्र्‍योगविषयस्य 'कतचे'त्यादिप्रयोगः स्यादित्युच्यते, तत्रापि ब्रूमः--अथवेति । 


& 


“चावित्यत्रोंभयानचुवर्तनात्‌ कर्तृ च' इत्यादिसिद्धिः ॥ २॥ 
नामि । तुरीघयोरेकविषयत्वादुभयाशुग्रहाय पूर्वं नुटि कृतेऽव्यवधायकत्वादागमानां 
५ ड०--मिति। इकः काशे इतीकग्रहरोनेत्यर्थः । po ल मानी 
१ च ७ हश 

वत मा भूदत्रेति । श्रप्रयुक्ते लक्षणाप्रतरत्तरीहशं लच्यमेव नास्तीत्यथः । सिद्धिरिति । वस्तुतो लाघवमा- 

हि इति बोध्यम्‌ ॥ २॥ 

ह... नामि । नन्वसति सनकारग्रहणे ठ रे पितात कते लानत निधी कृते स्वान्तस्य विधीयमानो नुट्‌ न स्यादत 
oR 
# चो ६।३। १३८ 


5 ग र ह भो पठयते--"'भाध्ये-अरपकरणादिति । यतः स्वरितत्वप्रतिशाया 
i करच किव इसन्तं प्रतिसूत्र॑ परतिसममन्धसत्रैवाणदीयोरनियतसम्बन्धगरोधनाय. 
` . इतर इति] ˆ ` ष्य । अत एव ददाासदयनं "अण इक इति 


= 


4 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दै ६ ° ० | ; ब्यॉकेरणसहासांष्येंस्‌ शल्य 
| किमथेमाम! सनकारस्य ग्रहणं क्रियते न “आमि दीघ इत्पेबोच्येत ? केनेदानीं 
सनकारके भविष्यति ? नुडयमाम्भङ्ग आम्ग्रहणेन ग्राहिष्यते || अत उत्तरं पठति 
| नामि दीर्घ आमि चेत्स्पात्कृते दीर्घ न नुड्भवेत्‌ । 
/ ९ 
नामि दोघे आमि चेत्स्यात्कृते दीर्घत्वे न जुट स्यात्‌ । अनाम्‌ इन्द्नाम्‌ । 
| . इदमिह संग्रधाय् दीर्घ करियतां नुडिति$ किमत्र कर्तव्यम ? परत्वान्नुट्‌ । 
नित्यं दीघत्म्‌ । कृतेऽपि जुटि प्राप्नोत्यकृतेडपि । नित्यत्वादीत्वे कृते हृस्वाश्रयो 
लुड्‌ न प्राम्ोति । 


एवं तह्याहायं हस्वान्तान्चुडिति न च हस्वान्तोःस्ति तत्र वचनाद्भविष्यति । 


MRS मदद को वव लव व जलन 
प्र०--दीर्घो भविष्यत्यन्तरेण सनक्रारकनिर्देशमिति मत्वाह--किमर्थमिति । इतरश्रोदकबुद्विप- 
ीक्षार्थमाह--केनेदानीमिति । चोदकः स्वामिप्रायमाह--आमिति । 


नामि दीघं इति। योऽयं नामि दीर्घ उच्यते स यद्यामीति सूत्रन्यासेनामि स्यात्तदा 
नित्यत्वान्नुटं बाचित्वा दीर्घ प्रवृत्त हलस्वान्तत्वामावादम्नीनामित्यादो नुप्न स्यादित्यर्थ; । इतरः 
स्त्वनवकाशत्वादशक्यो नुड बाधितुमिति :मत्वाह-इदमिहेति । नन्वनवकाशत्वा द्विप्रतिषेवाः 
नुपपत्तौ कथमुच्यते परत्वान्नुडिति । एवं मन्यते द्वावपि नुडरीर्घावनवकाशो तत्राङगप्रत्ययः 
यर्युगपन्निमित्तनिमित्तिमावाभावादवश्याश्रयितव्ये क्रमे विप्रतिषेधोपपत्तिः । वाक्यकारेण तु 
संभवमात्रमाभ्रित्योक्तं~'दौ प्रसङ्गावन्यार्थावेकस्मिन्धुगपत्प्राप्युतः स विप्रतिषेधः इति । तत्रान- 
वकाशत्वात्युनःप्रसङ्गविज्ञानाददीर्घत्वम्‌ । नित्यं दीघेत्वमिति । तिसुणां चतसुणां नृणा मित्यत्र 
सावकाशो चुडग्नीनामित्यादौ नित्यत्वाहीर्घेण बाध्यते । तत्र बचनादिति । भूतपूर्वग॒त्येति भावः । 


य यमक 
उ०--झआह-चुडदीर्घंयोरिति। अव्यवधायकत्वादिति। नुट आम्मक्तत्वेन तदूप्रहणेन महणादित्यथः । तिसर्या 
नुणामिति | मिन्नविषयसत्त्वादिति मच्वेत्युकम्‌ । 'द्वावरीति। नुर्‌ वषयपरिहारेण दीघ॑स्यावकाशामाव 
इव दीर्घविषयगरिहारेण नुटोञप्यवकाशमाव इत्यमिमानः । तत्राङगेति | नुटयङ्गस्य निमित्तत्वं पर्यस्य 
निमित्तिस्वं दीर्घे ठ॒ विपरीतम्‌ । विरावमात्रश्य विप्रतिपेधशब्दवाच्य्वादत्र परत्वेन व्यवस्थोक्तति भावः | 
सावकाशयोरिवानवकाशयोरपि विरोधे शास्रप्रदत्तिदचितेति तारपर्यम्‌ | नन्वेवं विप्रतिषेधलच्तणमसंगतं स्यादत 
ग्राह --वाक्यकारेण स्विति । सावकाशपोर्विप्रतिषेधः प्रायेण संमत्रतीति तथोक्तमिति भावः । वस्तुतो त्र 
विप्रतिवेधयत्राप्रदत्तावप्युमयो्यारितार्थ्यायान्यत्र पूर्वप्रहत्तौ परत्वस्य नियामकताया हलेन नुरि दीं इति 


रवकाशयोः परत्वमिव नित्यस्वमपि वतं शक्यमिति वय्ेषोकिरिति तत्वम्‌ । 


230 Es न कट 
१-““माषये नेति शङ्काम्‌” इत्यधिकमिहोद्द्योते छचित्‌ । 
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गष्यतातपयम्‌ । नित्यस्पाप्यनवकाशो बाधक इत्याशङ्कय नुटः सावकाशस्वमाह--तिसुयामिति । इयोर्नि- 
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घचनाद्यत्र तन्नास्ति 

नेदं बचनाल्लम्यम्‌ । अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? यत्र 
दोषलं परतिषिध्यते-तिसृणाप्‌ चतसृणाभितिः । 

नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । इइ तावञ्चतसृणामिति पट्चतुम्येश्व [ ७। १ । ५४ ] 
त्येवं भविष्यति | तिसृणामिति त्रिग्रहणमपि तत्र प्रकृतमचुवतंते । क्क प्रकृतम्‌ ? 
त्रेत्नय! [ २३ ] इति । | | 

इद तहि-ल्व॑ न॒णां। इंपते जायसे शुचेः; ॥ नेकपरुदाहरणं हस्वग्रहणं प्रयो- 
जयति । तत्र पचनादभूतपूवेगतिर्षिज्ञार्यते-हस्त्ान्त॑ यदभूतपूर्वमिति । 

उत्तरार्थं तहि सनकारग्रहण॑ कतेव्यम्‌ । 

___ नोपधायाश्च चर्मणाम्‌ ॥ 
नोपधाया नामि यथा स्यात्‌ > । इह मा भूत्‌-च्मंशाम्‌ वर्मशामिति । 


NANA 


प्र०--वचनादिति। वचनात्स्यादिति चेत्‌ । यत्र दीर्घत्वं नास्ति तत्र वचनस्य चरितार्थत्वात्सांप्रति- 
कसङ्भावे भूतपूर्रगत्याश्रयणस्याथुक्तत्वादमीनामित्यादौ कृते दीर्घ नुण्न स्यादित्यर्थः । तिसृणा- 
मित्यादौ नुटो$न्यथासिडत्वाद्वधस्वलक्षणो नुडनवकाश एवेति दर्शयन्नाह-नैतद्स्ति । 
नेकसुदाहरणमिति । अन्यथा नृनग्रापों चु'डिति ब्रूयात्‌ । तदेवं वचनसामर्थ्याद्भून पुर्वगत्या 
बुट; सिद्धत्वान्नार्थ: सनकारनिर्दे शेनेति स्थिते प्रयोजनान्तरोपन्यासः । उत्तरार्थमिति । नोपधा- 
RO तकर री 


ड०--नुनद्याप' इति । न च मूतपूर्वगस्याथयणे 'पदां?'दता मिस्यादावतिप्रसङ्गः । शस प्रभृतिष्वित्यत्र 
विवक्षित ( विषय ) सत्म्याभ्रयणेन भूतपूर्वगत्यापि हस्वान्तास्परत्वाभावादित्याशयः । किं द हृस्वत्वं नाम 
मात्राकालिकाच्वम्‌ । तत्र सामथ्योदिशेषणभूतमात्राकालिकत्वांश एव भूनपूर्वगतिन तु विशेष्यभूतस्वांशे पि 
मानामावादित्याशय; । एतद्धाष्यप्रामाण्यात्‌ 'घट्चतुम्पश्चे'यस्य गौणे5पि प्रवृत्तिः । अप्रवृत्तो मानामावाञ्च । 
बहुवचनं तु द्विवचनप्रयोगे गोरवाल्लाघवार्थ भविष्यति । ग्रत्राप्रवृत्तिसाधकमाष्यान्तरस्यामावाच्चेति प्रियचत- 


% न तिसचतस ६) ४। ४ 1 रच६।४॥६ 
१ श्र” सं० २।१।१; यजु ११ २७, तै० सं० ४।१।२ 
७ ० सं० ॥ ५; मै० सं० ° 
> नोपघायाः ६ | ४। ७; षट्‌'चतुर्म्यश्च ७। १। एप 1 2 ता 
उ हल ॥ 'षट्चतुर्‌ इसत्े्यर्थः । चकारबलाद्बहुचचनबलात्‌ षटत्रिचवुर्थ्य 
इत स्वरविघायके तथेव दृष्टत्वाच । एतेन द्वयोरन्यतरस्य वा निराकाढळुत्वे चकारामाबे 
'बानुरृत्तिः स्वध्यवसाना नेति मिभ्रोक्तमपास्तम्‌ ।” इस्युद्योतेडघिक॑ कचित्‌ | 
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नामि दीघे आमि चेत्स्यात्क्रंते दीर्घे न नुडभवेत्‌। 
वचनाद्यन्न तन्नास्ति नोपधायाश्च चर्मणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्हन्पूषार्यम्णां शो ॥ ६। ४। १२ ॥ सौ च॥ ६।४।१३॥ 
हनः क्वाचुपधादीधेस्वप्रसङ्गः ॥ १ ॥ ` 
हनः काबुपथालच्तणं दीर्षत्वं प्राप्नोति । अनुनासिकस्य क्रिकलो! - क्ङिति 
[ १४ ] इति । तस्य प्रतिपेधो वक्कव्यः । वृत्रहणौ वृत्रहण इति ॥ नियमवचना- 
त्सिद्धस्‌ । इन्हन्पूषायेम्णां शौ सौ चेत्येतंस्मान्नियमवचनादीर्घत्रं न भविष्यात | | 
नियमवचनात्सिद्धमिति चेत्सवेनामस्थानप्रकरणे नियमवचनादन्य- 
च्रानियसः॥ २॥ 
नियमवचनात्सिद्धमिति चेत्सवेनामस्थानप्रकरणे% नियमवचनादन्यत्र नियभो 
न प्राभोति । क्कान्यत्र ? वृत्रहणि श्रणहनि ॥ एवं तहि 


rn 


प्र०-याश्चेति । चशब्दस्तत्हार्थ ॥ ३॥ 

इन्‌हन्‌। इनः क्काविति । वृत्रं हतवान्‌ । 'ब्रहाञ्रूणेति किप्‌। तत्रासुनासिकस्य 
किझलो 'रिति सर्वत्र दीर्घत्वं प्राप्नोति । सर्वनामस्थाने तु “नोपधायाः? सर्वनामस्थाने चासंबुद्राः 
विति प्राप्नोति । तत्र सर्वनामस्थाने वृत्रहणावित्यादौ नियमविधानसा मर्थ्याचद्यप्युभयानिवृत्तिः 
सिध्यति तथापि सर्वैनामस्थानप्रकरणात्सवेनामस्थान एव दीर्घस्य नियमेन निवृत्या भाव्यं 
नाच्यत्रेति गीति सप्तम्येकवचने ‘विभाषा ङिश्योः रित्यल्लोपाभावपक्षेऽनुनासिकलचणदीं- 
प्रसङ्गः । च हनः को दीर्घत्वप्रसङ्गान्न क्कचिदङ्लोप; स्यात्‌ । इतरस्तु यथोक्तममिप्रायः 
मप्रतिपद्य दूषणार्थं सर्वनामम्रथानमुपन्यस्यति-ब्त्रहणाविति। अत्र चेददीर्घत्वं मन्यसे तन्न । 


यतो “नियमवचनात्सिद्धि मति नियमविधानसामर्थ्यात्सवस्य दीघस्य व्यावतंनमित्यर्थः । | 


इदानीं चोदकः स्वाभिप्रायं प्रकाशयत्ञाह-नियमवचनार्सिद्धमिति चेदिति। 


उ० -सृणामित्यादौ केन नुडिति न वाच्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

इन्हन्‌ । सर्व नामस्थानप्रकरणादिति । सवनामस्थाने चेद्दीघः “शिस्वोरिवेति नियमादिति भावः । 
दोषान्तरमप्याह-सबंत्र चेति । निप्याज्लोपविषयेऽपीत्यर्थः। अल्लोपापेच्षया दीर्षस्यान्तरङञसवात्तत्न कते 
तपरकरणाल्लोपो न स्यादिति भावः । नन्वेवं पूर्वपक्षिणोऽपि “इत्रहणा विस्यादाषुमयोदीर्घयोनिबत्तेरिष्टखेन 
“ृत्रहणीत्येवोदाहतुमुचितमित्याशङ्कय इत्रहणौ इत्रहण इति नियमवचनास्सिद्धमित्यकवाक्यरूपं परिहारवा- 


दिनो वचनमित्याह- इतरस्स्विति । दूपयार्थमिति । चोदकं दृषयितुमित्यर्थः । तदेन वाम्यरेधाध्याहरेण है. 
योजयति--अत्र चेदिति । दीघंत्व॑ दीर्घत्वप्रातिम । कह 


१-"भाष्यलब्धमेवाह--'चशब्द इति” इत्यधिकमुद्द्योते चिद इश्यते । 
# सबैनामस्थाने चासम्बुद्धौ ६ । ४। ८ 
कश्या 
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दीपविधियय इहेन्पभ्रतीनां त॑ विनियस्थ खुटीति सुविद्वान्‌ । 

दीर्घ॑विधिन इहे््रदतीनां तं सर्वनामस्थाने विनियम्य । इन्हन्पूपायम्णां सर्व 
नामस्थाने दीघो भवति । किमर्पमिदम्‌ ! नियमार्यम्‌ । इन्हन्पूषार्यम्णां सवैनामस्थान 
एव नान्यत्र |. 

शौ नियमं पुनरेव विदध्यात्‌ 

तत! शौ । शावेव सर्यनामेस्थाने नान्यत्र । ततः सौ । सावेब सवेनाम- 
स्थाने नान्यत्र । ः 


भूणहनीति तथास्य न दुष्येत्‌ ॥ १ ॥ 
तथास्य श्रूणहनीति न दोषो भवति । 


प्र०--एवं तर्हीति । अत्र तु योगविभागः क्रियते । तत्राद्येन नियमेन।्त रङ्गोऽप्यचुनासिक- 
लक्षणों दीर्घो निवर्त्यते दवितीयेन वृत्रहणावित्यादो सर्वनामस्थानलक्षणः । सुडग्रहणं सर्वनामस्था- 
नोपळक्षणमिति शसादेशोऽपि शिगु ह्यते । इतिशब्दो हेतो। स च भिन्नक्रमः । न दुष्येदित्यनेन 
च संबध्यते । शावेवेति। अस्मिन्नियमे स्थिते 'सो चे'ति सूत्रं विध्यर्थं संपद्यते । यदा तु शौ 
सो चेति योगपदेनापेकष्यते तदा प्रत्ययद्वयाश्रयो नियमः क्रियते । भाष्यकारस्तु यौगपद्याश्रयं 
नियमक्रममाभ्रित्य व्याचष्टे-ततः साविति । 


एवं योगविभागेन चोद्यं परिहृत्येकस्मिन्नपि योगे परिहर्तमाह-शास्मीति । शास्म्युप- 
दिशामि तं प्रकारं येनेकयोगेऽपि दोषाभावः । पुर्ववतसुटीत्येकदेशेन सर्वनामस्थानं लक्ष्यते । 


NAAN SNAILS NNSA, NNN ANNI NN ong अत 


उ० <<एकयोगे नियमद्वयस्यालामादाह-योगविभाग इति । अन्तरङ्गोऽपीति । सामथ्यौदित्यर्थः । 

भाष्ये सर्वनामस्थान एव'इत्यस्य “तद्विषय एनेःत्यर्थः । श्रयं च हन्विषय एव । अन्येषां ग्रहणमुत्तरार्थमिति 
भाव; । तेन इत्रहणाविद्यादी न दीषंः | एवं वृत्रष्नः, जी पुत्रष्नीत्यादावपि न दीर्धः । अन्यथा पृत्रहाणीति 
स्यात्‌ । अत एव वातिंकेन समफलता । एतेनान्तत्रेत्यस्य सुबानन्तयेेत्यर्थः । नियमस्य सजातीयापेन्षृत्वा- 
दिस्यपास्तम्‌ । इतिशब्द इति | ुदीति' इत्यत्रेतिशब्द इत्यर्थ: । न दुष्येदित्यनेनेति । एवं पुनरेवेत्येव- 
वव क | ज योगद्दये सति इति हेतोः, नियमद्वयपरतया व्याख्याना- 
। अक्याचायस्य 'ञ्रूणहनी'ति नेव दुष्येदिति। एतेनेतिशब्दस्य हेत्वर्थव्वे तथेति व्यर्थ स्यादित्यपा- 

। 'कथं तहि १० "सौ त आह--यदा स्विति । एवमपि वाक्यद्वयेन नियम- 
बु आर, नक मा क्यतया यौगपद्याश्रयो यो नियमस्त स्पष्ट प्रतिपत्तये 
१-“सुविद्वानिति तु कतँलेन विनियम्येत्यनेनान्ये सत कारका 
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शास्मि निवर्त्य सुटीत्यविशेषे शौ नियमं कुरु वाप्पसमीच्य । 


अथवा निवृत्ते सवैनामस्थानप्रकरणे$विशेषेण शौ नियमं वत्त्यामि । इन्हन्पूषा- 
येम्णां शावेव | ततः सौ । सावेव । 


इहापि तहि नियमान्न प्राप्नोति-इन्द्रो वृत्रहायतेक | 
दीर्घ विधेरूपधानियमान्मे हन्त यि दीर्घविधौ च न दोषः॥ २॥ 
उपधालच्षणदीर्षत्वस्य नियमो न चैतदुपधालक्षणं दीघलम्‌ । 
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प्र०--सर्वनामस्थानग्रहणं निवरत्यानाभरितस्ैनामस्थानत्वविशेषे प्रत्ययत्वपात्राश्रयेण शो नियमं 
कुरु । असत्यपि शाञ्जीयेऽविकारेऽपेत्ाङ्तः संबन्धः स्यादिति तञ्चिवृत्यथंमाह--श्समीच्येति | 
सर्वनामस्थानं विशेषमनपेक्ष्य शौ नियमः. क्रियमाणः प्रत्ययेन पुल्यजातीये सर्वत्र प्रत्ययान्तरे 
दीर्घनिवृत्ति करोतीत्यर्थः । इद्दापीति । विशेषानाश्रयणात्‌। वृत्रहेवाचरतीति क्यङ्‌ । 'अक्ृत्सा- 
वैधातुकयो' रिति दीर्घः ॥ दीघेविघेरिति । इह यदि 'येन ना्राप्त इत्याश्रीयते तदाचुनासि- 
` कलक्षणस्यैव दीर्घस्य नियमेन व्यावृत्तिः स्यात्‌ । अथ मध्येऽपवादा इत्याश्रीयते तथापि 
सर्वनामस्थाने चासंबुद्धावित्यस्येव व्यावृत्तिप्रसङ्ग इत्यनपेचितविशेष दीर्घ॑त्वमात्र निवत्ते । 
त्रोधाग्रहणाुतृत्याजन्तल त्षणदीर्त्वस्याङृससा्वधातुकयोरिति प्राप्स्य नियमेताव्यावतेना- 
होषामावः । हन्तेर्य:-हन्तिय» तस्मिन्यो दीर्धविधिस्तत्र न दोषः । कचित्तु (हन्ते ति निपातो५-. 
भिमुखीकरणार्थः पठते । मिग्रहणस्योंपलक्षणार्थतवादर'दणडीभूत इत्यत्र च्वावपि न दोषः । 
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उ०--एकस्मिन्नपीति । लाघवाश्नयेशेति भावः । प्रत्ययत्वमात्राभ्रयेणेति । अत एव 'वृत्रष्नीति 
सिध्यति। अपेक्षाकृत इति। नियमस्य सजातीयव्यावत्योपेच्ाकृत इत्यर्थः। वातिके सुरीति निवत्यौसमीच््यानपेच्य 
वेत्यन्वयः । अपिः पादपूरणे । विशेषानाश्रयणादिति। सर्वेनामस्थानश्वरुपसुप्ल्वरूपविशेषानाभयणादित्यथः ॥ 
दीर्घविधेरिति । सामान्योक्तौ बीजमाह-इह यदीति । इदं हन्विषयवाक्यामिप्रायेण । इन्नादिविषये तेन येन 
नाप्राप्त्यमावादिति बोध्यम्‌ । अनपेच्षितविशेषं दीर्घत्वमात्रसिति | बाध्यसामान्यचिन्तयेति भावः | विशेष- 
चिन्तायां दोषादिति तालर्यम्‌ । 'हन्तियी ति पाठं व्याचष्टे-हन्तेरितिं । य इत्यत्राकार उच्चारणार्थः । हन्तेः 
संत्र्वश्न ततः परं भूयमाणस्वमेव । दीधंविधाविति । निधोरणसप्तमी । दीघेविधीना मध्ये य उपघालक्षण- 
दीर्घस्तस्य नियमाद्कारे योऽजन्तलच्षणो दीर्घस्तश्न न दोष इत्यथः । इत्रदायतेः क्रि क्रिपि पृत्रहा । 
वृत्रहामित्यादावपि दी्घों भवष्येव । दण्डीभूत इति । दणिडच्‌शब्दास्ध्विः | न चैत पथीनतीत्यादी माघवा- 
द्दाह्ृतो दीघो विरुध्येत, इशापत्तेः । हन्तेः काबुपघादीघंत्वप्रतिषेध' इति वार्तिके हनग्रहणादि्नादिभ्य 


डत यक. 
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सुस्यापै वा प्रकृतेऽनवकाशः शौ नियमोऽप्रक्कतप्रतिषेघे । 

अथवानुवतमाने सर्वनामस्थानग्रहणेऽनवकाशः शौ नियमोअप्रकृतस्यापि दीर्घ- 
त्वस्य नियामको भविष्यति । कथम्‌ ? 

यस्य हि शौ नियमः सुटि नैतत्तेन न तत्र भवेद्विनियस्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

यस्य हि शिः सर्वनामस्थानं न तस्य सुट्‌ । यस्य सुट्सर्वेनामस्थान न तस्य 
शिः# | तत्र सर्वनामस्यानम्रकरणे नियम्यं नास्तीति कृत्वाविशेषेण शौ नियमो 
विज्ञास्यते । 

दीर्घविधिं इहेन्प्रद्नतीनाँ तं विनियम्य सुटीति सुविद्वान्‌ 
` शो नियमं पुनरेव विदध्याइश्भणहनीति तथास्य न दुष्येत्‌ ॥ १ ॥ 
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` प्र०-एकस्मिन्नपि योगे सवैनामस्थानालुवृत्तावपि दोषं परिहदुँमाह--सुटःयपि वेति । 
अपिशब्दो भिन्नक्रमः, अप्रकृतप्रतिषेध इत्यनेन संबध्यते । इह द्विविधं सर्वनामस्थानं शिः सुटू 
च । शिर्नषमकसंबन्धी सुट जीपुँसयो:, 'सुडनषुंमकस्थे'ति वचनात्‌ । तत्र तुल्यजातीयापेक्षे 
नियमे आश्रीयमाणे व्यवच्छ्ेद्याभावादनर्थक एव नियमः स्यादिति नियमविधिसामर्थ्यात्त सर्वस्य 
दीघस्य नियमेन व्यावृत्तिरित्यर्थः । यस्य हीति ॥ यस्य नषुंसकस्य संबन्धिनि शौ नियमः क्रियते 
सुटि सर्दनामस्थानपंजञक्रे एतन्नषुंमकं नास्त्यनपुंमकस्येति वचनात्‌ । तेन कारणेन तत्र सर्वना- 
मस्थाने सुटि नियन्तव्यं दीर्घत्वं न संभवतीति सामर्थ्यादविशेषेण नियम आश्रीयते । एतदुक्तं 
मवति-यदि तुल्यजातीयापेक्षो नियम आश्रीयते तदा शेर्नबुसकलिङ्गसबनधत्वं सर्वनामस्थानत्व॑ 
चास्तीति तदाश्रयेण नियमे विज्ञायमाने ऽयमर्थः स्यादिन्‌हन्पुषार्यम्णां नषुंसकानां शावेव सर्वना- 
' मस्थाने दीर्घो भवति न सर्वेनामस्थानार्तर इति । न च तेषां नषुंसकानामन्यत्सर्वैनामस्थान- 
मस्तीति नियमविधानमामर्थ्यात्रकरणापत्नंस्वैनामस्थानतवं सामर्थ्यप्रापितसंनियान च नपुंसक- 


ड० आचार नेखेके क SEE ES नेव्येके । अनुबृत्तावपीति । प्रकरणानुरोघादिति भावः | अपिशब्द इति। अ्प्रकृतप्रतिये-.. 

घेऽपि व्याप्रियत इत्यर्थ इति भावः । वार्तिके ' 'ति सर्वनामस्थानोपलक्षणम्‌ । ग्रनवकाश इति हेतुगर्भ- 

विशेषणम । तत्र तुल्यजातीयेति । शेनेपुंसकसंत्रन्थित्वादिन्नादीनां नपुंसकानां श्यन्यसर्वनामस्थानाभावा न्रिय- 

हा साल गा । 'एवं तात्पर्यमुक्‍तवा छोकोत्तरा्ध योजयति-यस्य नपुंसकस्येति । तत्र नपुंसके 

ज EE i पितत | न विनियमे साधुविनियम्यमिति 
वता यद्विधानेन सोपसगीणणयत; प्रतेः 

भ्रतिप्रापितो5त्र नियम इति उ म हिमो श । कोसा । न | 


"फश 


क शशि सर्वनामस्थानम्‌; सुडनपुंसकस्य १ | १। ४२; ४३ रप 
_१-“भाष्ये--कथमिति । अनवकाशत्वं कथमित्यरथ; ।” इत्युद्द्योते ५धिक क्वचित्‌ । 
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शास्मि निर्यं सुटीरपविशेषे शौ नियमं कुरु वाप्यसमीक्त्य । 
दीर्घविधेरुपधानियमान्मे इन्त यि दीर्घविधौ च न दोषः ॥ २ ॥ । 

सुट्यपि बा प्रकृतेउनवकाश! शौ नियमोउप्रकृतप्रतिषेधे । - | 

यस्य हि शौ नियमः सुटि नेतत्तेन न तत्र भवेद्विनियम्यम्‌ ॥ ३ ॥ | 
अत्वसन्तस्य चाधातोः ॥ ६। ४ । १४ ॥ | 
अत्वसन्तस्य दीघेत्वे पित उपसंख्यानम्‌ ॥ १ ॥ | 

अत्वसन्तस्य दीर्घत्वे पित उपसंख्यानं कवेब्यम्‌ | गोमान्‌ यवमान्‌ॐ# । किं | 

पुनः कारणं न सिध्यति ? अननुवन्धक्ग्रहणे हि सानुबन्धकस्य ग्रहणं नेत्येवं पितो 
न प्राम्रोति || अननुबन्धकग्रहण इत्युच्यते सानुब्न्धकस्येदं अणम्‌ । एवं तर्हि | 


प्र०--त्वमुभयमप्यविशेषादनपेक्ष्य प्रत्ययमात्रे खीपुनपुँसक्रसंबन्धिनि दीर्घ्वव्यावृत्तिः क्रियत इति 
सर्वमिष्टं सिद्धम्‌ ॥ १२॥ १३॥ | 


अत्यसन्तस्य चाधातोः। अत्सन्तस्येति । सूत्रन्यासप्रदर्शनपरमिदम्‌ । अत्वन्त- । 
विषय तु वचनम्‌ । अनचुबन्धकग्रहण इति । उकारस्यानुवन्थस्य सूत्रोपात्तत्वात्तदव्यति- 
रिक्तानुबन्यामाद्रेनानचुबन्धकत्वमवसेयम्‌ । भाष्यकारस्त्वनुवस्थमात्राभावे५ननुबन्थकव्यपदेशो 
युक्तः, इह चानुबन्ध उकारोऽस्तीति मत्वाह--अननुबन्धकग्रहण इत्युच्यत इति । परिभाषान्त- 
रमाश्रित्याह--एवं तहींति । स एवानुबन्धो यस्यासौ तदनुबन्धकः । स चान्यश्चानुबन्धो यस्य 
सोऽतदलुबन्धकः । यद्येवं क्तवतोरपि ककारानुबन्धसद्भावादरग्रहणं न प्राप्नोति । उच्यते, आनन्तः 
लन्षणेऽनुबन्धानुबन्धवतोः संबन्धे तवतुशब्दस्य ककारोऽचुबन्धो न त्वतुशन्दस्य । मतुपि तु 


उ०--सर्वनामस्थानस्वव्यापकतयोपस्थितं सुपत्वमित्यपि बोध्यम्‌ । शरत्रापि पक्ते उपघाग्रहणुमनुवत्यौ जन्तलदण- 
दीघौनियम इति योध्यम्‌ ॥ १२॥ १३॥ 


अत्वसन्तस्य । सूत्रन्यासेति । न त्वसन्ते दोषप्रदर्शनपरं तदाह--अत्वन्तेति | ननु सानुबन्धकः 
ग्रहणाकथमत्राननुबन्धकपरिमाषाप्रतरतिरत ग्राह--उकारस्येति | सामथ्योद्वधारणगर्मो बहुत्रीहिरित्याह-- | 
स एवेति । स चान्यरचेति | तत्र नञ्‌ मिन्नाथंक्र इत्यर्थ: । श्रन्यत्वं 'चोपस्थितत्वातस्छुब्दायीपेच्या नोध्यम्‌। | 
तद्धिज्ञानुबन्धस्येत्यथ उचितः । मूलोक्तार्थे सामानाधिकरण्यामावाद्पहुबीहिन॑ स्यात्‌। नियतार्थेन केवलेन | 
सहविवक्ञासंभवान्न इन्द्रगमः स इति कश्चित्‌ । क्तवतोरपीति । भवख्ित्यादेरेव ग्रहणं स्यादिति भावः । 


NENTS 
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१--“ु इति शुष्कं पृथक पद्म, ।” इति लघुशब्देन्दु शेखरे नागेश; । 
% तदस्यास्यस्मित्रिति मतुपू ₹। ९ | ६४ न 
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तदनुबन्धकग्रहणेऽतदनुबन्धकस्य ग्रहणं नेत्येवं पितो न प्राझोति । 
तचपसंलयानंकरैब्यम्‌ ! न करैव्यम्‌। पकारलोपे कते नातुबन्तं भवत्यत्वन्तमेच । 
यथै ह पकारलोपे कृते नातुबन्तमेवद्ठुकारलोपेऽपि कृते नात्वन्तस्‌ । ननु च 
भूतपूर्वगत्या भविष्यत्यत्वन्तम्‌ । ययैव तहि भ्ूतपू्गत्यात्वन्तमेवमतुबन्तमपि । एवं 
तहाश्रीयमाणे भूतपू्वगतिरत्वनतं चाश्रीयते नातुबन्तम्‌ । 
न सिध्यति । इह हि व्याऋरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाश्रीयते 
यत्रास्यैतद्रूपमिति । रूपनिग्रहश्च शब्दस्य नान्तरेण लौकिकं प्रयोगम्‌ । तस्मिश्च 
लौकिके प्रयोगे सानुबन्धकानां प्रयोगो नास्तीति कृत्वा द्वितीयः प्रयोग उपास्यते । 


ग्र०-पकारोऽतुशब्दस्यानन्तर इति तेनासावचुबन्धवानिति तत्रेव दोषः । पकारलोप इति । 
अयमत्रार्थ; । पङ्गारोऽचुबन्धः प्रत्ययस्य न तु तदेकदेशस्य । ततश्व प्रत्यमेकडेशग्रहणादव्यापार 
एव पूर्वोक्तयोः परिभाषयोः श्रूयमाणश्च वणो ख्पं भिन्द्यात्‌ । न च पकारः श्रूयते । इतरस्तु 
श्रूयमाणस्येव भेदकत्वे उकारोऽपि लोपान्न भेदकः स्यादिति मत्वाह-यथैवेति । इतरस्तु 
भेदकत्वेनाश्रितस्य लुप्तस्यापि भूतपुर्वेगत्या स्मृत्युपाङ्ढस्य भेदकत्वं युक्तं मत्वाह 
भूतपूवेगत्येति । इतरस्तूभयोस्तुल्यं भूतपूर्वत्वं मत्वाह-यथैवेति । इतरो भेदकत्वे- 
नाश्रीयमाणे भूतपूर्वगतियुक्ता नान्धत्रेति मत्वाह-एवं तहींति। इतरस्तु यथोपलब्धिस्मरणां 
्याय्य॑ न तु मतुपः कचिदप्यत्वन्तत्वमुपलब्धमिति मत्वाह-न सिध्यतीति । सानुबन्धकप्रस्ता- 
वात्सानुबन्थकेष्वित्युक्तम्‌ । रूपनिग्रेदश्चेति । रूपनिश्चय इत्यर्थः । नान्तरेण लौकिकमिति । 


Da eva eed 


उ०--ानन्तयेलक्षण इति । तन्मूलकावयवत्वलक्षणेत्यर्थः । ननु सकेतरानुबन्धानामुपदेश एव लुKस्बास्कायै- 
प्रातिवेलायामसंनिधानेन स्मृत्योपस्थितानामेव विशेषकस्वाल्लोपो 5प्रयोजक इत्यत आह-अयमत्रेति । प्रत्यय- 
स्येति | समुदायस्यैवान्यपदार्यलेनाभ्रयणादिति भावः । नन्वस्तु सबुदायानुबन्धर्वं तावतापि श्रतिङ्गतो 
ख्पभेदो दुवोरोऽत आह--भ्रूयमाणश्चेति श्रत्रायं गूढोऽमिसंधिर्भणवतः सूत्रोपात्तान्तग्रहणं तदन्तविधिः 
लब्धार्यो5नुवाद एव । एवं चालन्ताङ्गस्योपघाया दीघं इत्यर्थः | एवं च प्रयोगे यकारलोपे कृतेऽ त्वन्त- 
मेवाङ्गमिति । इतरस्तु भ्रयमाणस्येति | एवं चाष्वन्तरवम पि नेव्यर्थ: | ननु भूतपूर्व गत्याश्रयण्‌ऽतुबन्तमेत- 
ज्ञात्वन्तमेवेत्यत ्राह-दृतरस्तु मेदकत्वेनेति । पकारस्तु तरेन नाभ्रितोऽद्र सूत्रे इति भावः । इतरस्स्विति । 
पूर्वाक्ताशयमजाननित्ययंः । इतरो मेदकत्वेनेति । भूतपूर्वगत्या यो5नुनासिकोकारविशिशे5क्तदन्ताज्षस्य दी 
क. अर इतरः सूले5न्तग्रहणस्यानुवादकःवमजानानो5त्वन्तान्ताज्ञस्य दीर्घ इत्यर्थ मत्वाह-- 
माथ-न सघ्यता त । नन्वननुबन्धकप्रहणेऽपीह शाश्ने'ऽम्ेद गत्यादौ रुपस्यैव ग्रहणमिति सानुबन्धकेष्विति 
विशेषणमयुक्तमत श्राह-साइुबन्धकेति। (माषे) नान्तरेणेयादिना लौकिकप्रयोगस्य न्यायप्राप्त ग्रहणमित्युक्तम। 
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कोऽसौ १ उपदेशो नाम । उपदेशे चैतदतुबन्तं नात्वन्तम्‌ । 


यदि पुनररशब्दं गृहीत्वा दीधेस्वमुच्येत | नैवं शक्यम्‌ । इहापि प्रसज्येत 
जगत्‌ जनगत्‌# । अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्मेत्येवमेतस्य न भविष्यति । इहापि तर्हि 
न प्राभोति--कृतवान्‌ ुङ्गवानिति । तर्हि स्यात्‌ ? पचन्‌ यजन्‌ । न वा अत्रे- 
ष्यते || अनिष्टं च प्राझोति । इर च न सिध्यति । तस्मादुपसंरूपार्न कर्तव्यम ।। १४॥ 


अउझनगमां सनि ॥ ६। ४। १६॥ 
| | गमेदींघेत्व इङग्रहणम्‌ ॥ १ ॥ पड 
गमेदीघेल इडग्रहणं कतव्यम्‌ । इङ्गमेरिति वक्कव्यमू] । इह मा भूत-संजिगं- 


प्र०--अव्यभिचाराल्लौकिकस्य प्रयोगस्य प्राधान्येनोपादानं तदसं भते तु शाञ्जीयप्रयोगाश्रय इत्याह- 
तस्मिश्चेति । उपदेशे चेतदिति। पक्रारे सत्यत्वन्तत्वाभावात्‌ । ड्यूतस्लेकदेश यतमाश्रित्य 
| 'ययतोश्वातदर्थे' इत्यत्र ग्रहणे प्राप्ते तदनुत्र्यकपरिभाषया निवृत्तिः क्रियते । 
यदि पुनरिति । सूत्र उकारमनुचार्यत्यर्थ; । ततोऽच्छन्दस्य केवलस्य च शाख्नेऽभावा- 
त्रत्ययेकदेशग्रहणं भविष्यतीति नार्थः पित उपसंख्यानेन । जगदिति । द्युतिगमिजुहोतीना दे 
चे'ति किप्‌ । गमः का'विति मलोपः। जनं गच्छतीति "क्षिप्‌ चे'ति क्विप्‌ । पचन्निति। 
अच्छब्दोऽत्रार्थवानित्यत्रेव दीर्षप्रसङ्गः । तस्मादव्याप्त्यतिव्याप्षिलक्षणदोषद्वयप्रसङ्गादच्छब्दं 
गुहीत्वा दीर्घो विधातुमशक्य इत्युपसंख्यानं कंतेव्यमेव । अन्ये त्वसेवान्तशन्दस्य संबन्धो न | 
| त्वतुनेति व्याचक्षाणा मतुपो ग्रहणं साधयन्ति । अपरे त्वन्तग्रहणात्सामर्थ्यलब्ये तदन्तविधाव- | 
| घिकत्वाद्यथाकर्थ चित्तदन्तता गृह्मत इति मन्यमाना मतुपो ग्रहण व्याचक्षते ॥ १४॥ | 
अउकनगमां सति। इह बहवो गमयः। गम्लु गताविति धातुः, “णौ गमिरबोधने? 
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| 1 जाह अब्यमिचारादिति । शाल्नीयं तु रूपं लोपारेशादिमिरपहाराद्वयभिचारीत्य्थः । डयत- 
स्त्विति । 'वामरेव|डड्यडडथा विति विहितस्य । ण्यतस्त्वियपपाठः । 'ययतोश्रातदर्थ' इत्यत्र तद्धितग्रहणा- . 
नुइृत्तेः । “बणमासाएएयचचे ति ण्यतो वा ग्रहणम्‌ । तेन हि नञ उत्तरस्योपदेशे यो यत्‌ भूयते तदन्तस्यान्तो- 
दात्तत्वं विधीयते । प्रकने त उपदेशे यदन्तखं 0 तदन्ताङ्गस्य दीघं इत्यथ इति दोषोपन्यास इति 
भावः । अच्छ्दं ग्रुहीत्वेति । अठप्रहणे त्वर्थवतो5संमवादेव तत्र परिमाषाया अप्रबृत्तिरिति भावः । न्ये 
त्वसैवेति। एवं च भूतपूबंगत्यातुनासिकोकारविशिष्टो योऽत्तदन्तं प्रयोगे श्रूयत इति न दोषः। 
“न सिभ्यती'तयादि तु 'तस्मादुपसंख्यानं कर्तव्य मित्यन्तैकदेश्युक्तिरिति तदाशयः ॥ १४ ॥ 


अउफनगमा | इङप्रदणादिणिगादेशस्यापि दीर्घ्वं नेति प्रतीयते । तच्चायुक्तम्‌ । 'अनादेशस्यापि | 
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ऋ द्यतिंगमिजु्रोतीनां वेच २।२। १७८ वा० ३; क्विप्‌ च२।२।५७६। गमःदयो ` हु 
६ । ४ । ४० हस्य पिति ति दुक ६ । १ । ७१ । 1 इब्धर ४४८] | 
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सते वत्सो मात्रेति । 
झग्रहणे ह्यनादेशस्यापि दीधप्रसङ्गः ॥ ९ ॥ 
अङ्रियमाणे ही्ग्रहणेऽनादेशस्यापि दीर्घ प्रसञ्येत-संलिगंसते वत्सो 
मात्रेति । 
~ ~ LN 6 ~ ड 0 
न वा छुन्दस्यनादेशस्थापि दीर्घत्वदर्शनादिड्य़रहइणानथक्यस्‌ ॥ ३॥ 
6 0 [a ९_ 
न बेझाइणं कव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? छन्दस्यनादेशस्यापि दीघेत्वदशनात्‌ । 
छन्दस्यनादेशस्यापि गमेदीधेत्व॑ दश्यते-खग लोकं संजिगांसत्‌ । छन्दस्यनादेश- 
स्यापि गमेदीर्षलदरीनादिङग्रहणमनर्थकम्‌ । 


यैत्र तहिं च्छन्दस्पनादेशस्यापि गमेदीधी्वं भवत्येवं भाषायामपि प्राम्मोति । 
तस्मादिङग्रहणं कतेव्यम्‌ | 

न कतेब्यम्‌ | योगविभागः करिष्यते | अचः सनि । अजन्तानां सनि दीघो 
भ्रति । ततो इनिगम्योः । इनिगम्योश्च सनि दीर्घो भत्ति । अच इत्येव । अचः 
स्याने यौ हनिगम्नी । 


च 0000 00 0 
प्र०--सनि चे तीणादेशों गमिः। इभ्वदिक इति वक्तव्य'मितीकादेशः । 'इङश्चे तीझादेशश्च । 
तत्राविशेषात्सवप्रसद्धे सत्याह-गमेदीर्थेत्व इति । इण इक इङश्च गमिरेक एवादेश इडोपलक्ष्यते। 
तथा च भाष्यक्कसरतो वक्ष्यति-'अचः स्थाने यो हनिगमी' इति । एवं चेण्गादेशस्यापि गमेरा- 
त्मनेपद इडभात्रे दीर्घत्वेन भाव्यमित्याहुः । 


की संजिगांसदिति । संपुर्वाद्धमे; सन्‌, छान्दसत्वादिङभावः, लड । सकर्मकत्वात्सस्मैपदम, 
वल छदस्यमाइयोगेउमी'त्यडमाव: । तस्मादिङ्अद्वणमिति । भाषायामनादेशस्य गमेदीर्घनिवृ- 
त्यर्थमित्यरये: । छन्दसि तु वणेव्यत्ययेन हृस्वस्य दीर्घ: । ये त्विडग्रहणमुपलक्षणार्थमिच्छन्ति 
` तन्मतेनेणादेशस्य गमेश्छदसि प्रयोग: । योगविभाग इति । 'अचः सनी'ल्ेको योगः । तत्र 
'दो्भुत्याचयरिभाबोपस्थानातदन्तस्य दीर्घे सिद्वेऽञप्रहणमुततरार्थं विज्ञायते । अचः स्थाने 
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ड०-दीर्षवं प्रसज्येतेःति वाक्यशेषविरोधात्‌ 
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| अर । अचः स्थाने यो हनिगमी' इत्यग्रिममाष्यविरोधाच्चेयत 
ओ- आह इण इक इत्यादि । आत्मने पारेर ५ 
रत पद्‌ इति । ता पोस गमेरिट्परस्मैपदे'ष्वितीडमावात्‌ । 
न सकमकस्वादिति | | रि ् 
कत्वा दिति । "समो गमृच्छि? स्यत कर्म॑कादिव्यनुवृत्तेस्ताहशादेव धूरव॑बत्सन! इत्याप्मने- 
व्ययो नाअयितव्यः, अनेनैत दीर्घसि्धेः । केचित्त क- 


इति तु प्रतीषप्रती्यादे; साख म । किंतु गमेरेव घातूनामनेकराथस्वादूगोधने वृत्ति 
LN iin सम्पगेवे्याहु; । नु an तीतो 


> के 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


**“>. 0 त त क क 


टु ६ ० | षु पा० । १ षक iz d by Arya है| maj Foundation Chennai and eGangotri 
रि 
अयोपधाग्रहणमनुवर्वत उताहो न# । कि चात; ९ 


सनि दीर्घ उपधाधिकारञ्चदव्यञ्जनप्रतिषेधः ॥ ४ ॥ 


सनि दीथे उपधाधिकारख्ेद्व्यञ्जनस्प प्रति वक्कठ 
| ड पेधो वक्कव्पः । चिचीषति तुष्टूप- 
तीत्येषमथम्‌ ॥ एवं तहि निवृत्तम्‌ । 


अनधिकार उक्तम्‌॥ ९॥ 


विक्‌ ? इनिगमिदी्े्वजग्रहणमिति। । नैष दोषः । उक्कमेतदधस्त्रो दीर्घः 
प्लुत इति यत्र ब्रूयादच इत्येतततत्रोपस्थित द्रष्टव्यमिति} ॥ १६ ॥ 


च्छ्योः शृडनुनासिके च ॥ ६। ४ । १९ ॥ 


` अथ ऊडादि! कस्मान्न भत्रति। आदिष्टद्भवतीति. प्राप्नोति । कस्य पुनरादिः १ 
वकारस्य । अस्तु | वकारस्य का प्रतिपत्तिः ! लोपो व्योवैलि [ ६.। १ । ६६ ] 
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प्र०--इति । संभवाद्वगमिरेवात्र विशेष्यते न तु हनिः । सहनिर्देशात्‌ तुभयोपादानम्‌ । चिचीष- 
तीति । अत्र चकारस्य दीघं; प्राप्रोति । उपधाधिकारादजन्तस्य या उपधा तस्या दीर्घ इति 
सूत्रार्थव्यवस्थापनात्‌ । 
इत्तिगमिदीर्धेष्प्रिति । 'अचश्चे'त्यत्र तच्छेषपच्न आश्रीयमाण इहाज्ग्रहणं हनिगम्यर्थ 
कर्तव्यमित्यर्थः । डक्तमेतदिति। न तच्छेषो नापि तदपवादः । कि तहि? द्वितीया षष्ठी 
प्रदेशेषु प्रादुर्भाव्यते । तत्र विशेषणवि गष्यभावस्य यथेष्टताद्धनिगमिभ्याभज्विरष्यत इति 
सिद्धम्‌ ॥ १६॥ 
डछुब्रो: शूडनु । अथेति। च्छवो रिति एकापि षडीह ग्रहण राखे श्रुता प्रक्रियावाक्ये संबन्धि- 
भेदाद्धिद्यते कचित्स्थानषटटी कचिदवयवषष्ठी | यथा 'फलिपाटिनमिमनिजनां गुकपटिनाकिधतश्चे'ति 
भाव; । अस्त्विति । र्पभेदामावाङ्गस्य यो वकारस्तस्यानुनासिकादौ प्रत्यये परे को झलादौ 
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ड --पपन्नमत ग्रा ह-गमिरेवेति । नन्वच्‌परिभाषायां सत्य कथं व्यस्य दीघौं ऽत अआह-उपधाधिकारादिति । 
तच्छेषपक्ष इति । अत्र पत्ते समावेशासंमबासपरिमाषाद्वयस्यापि निब्वत्तौ सबोदेशवारणायात्राजग्रहणं 
कर्तव्यमित्यचश्रेतयत्रोक्तमियर्थः ॥ १६ ॥ 
व्हुवोः शू | ननु टितत्वे पि 'च्छवो'रित्यस्य शापेक्षया स्थानषष्टीत्वस्याभ्रयणावश्यकत्वादूडप्यादेश 
एव भविष्यति कथं दोषोक्ावनमत आह -च्ुबोरित्येकापीति । यथा 'कली'्यन्न सुकागमोडन्ये 
आदेशा! । ननु वकारान्तस्याङ्गस्योडित्यथे5क्षस्पादिरूडिति कथं रूपे भेदामावो बकारस्यादिरित्यसंगतं चात 
_अक्षस्येति । लदेपनुरोधाद्ेयधिकरणेनान्‍्वय इति भावः । वस्तुतो5ङ्ग वनिमित्ते5नुतासिकादौ 
लये इति माष्यामिप्रायः । भाष्ये-वकारस्य का प्रतिपत्तिरिति । तस्य कथमभवणमित्यथः । | 
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५ नोपधायाः ३ । ४ । ७ | † हस्वादिः`` '''हनिगमिदीरेष्वच्यहणम्‌ १ । २। २८ वा० । | हे. 
| १। २ । २८ वा० २ माष्यम्‌ ३० ४१ पं. १५। ४ आदन्तौ कितौ १। १।४६। | 
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६६२ श्रीभगवत्पतक्षल्िविरचितं [ च्युवो; द्‌ 
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इति लोपो भविष्यति । नेवं शक्यम्‌ । ज्वरत्वरखिव्यविमवामुपथायाश्र [६।४। 


२० | इति द्वावूटौ स्याताप्र । 

एवं तहि नैष टित्‌ । कस्ति ? ठित्‌ । यदि ति ठित्‌ धौतः पट येस 
घत्यूट्सु [ ६ । १। ८8 ] इति बृद्धि प्राभोति । चलें; कृते भविष्यति । असिद्ध« 
चर्त तस्यासिद्धत्वान्न प्राप्नोति । आश्रयासिद्वख भविष्यति । असत्यन्यस्मि्नाश्र- 


ve 


प्र०--च परत ऊडिति सूत्रार्थश्रयणाद्वकारस्पादिह्ठ भवति । लोपो भविष्यतीति। ननु ` 
नाप्राप्ते लोप आरभ्यमाण उठ लोपस्य बाधकः प्राप्नोति । अत्र केचिदाहुः-मिन्नजातीयत्वादाग- 
मेनादेशो न बाध्यते, यथा दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां कम्बलः कोण्डिन्यायेति दध्नः कम्बलो न 
बाधकः । अन्ये त्वाहुः-व्यक्तौ पदार्थ प्रतिव्यक्ति लक्षणप्रवर्तनादूठि कृते यद्वलोपलत्षणं तदः 
कृतार्थमु । न च तस्मिन्राप्त ऊडारभ्यत इति तत््रवर्तत एव । अकृते ऊठि यद्ठलोपशात्नं तदेव , 
बाध्यते । संसगिभेदाद्धि वकारो भिद्यते। द्वावूटाविति। आगमिभेदादेको वकारात्यूव ऊठ्‌ 
स्यादपर उपधाया इति दोषः । 

बृद्धिने प्राप्तोतीति । टितस्तत्र निर्देशादस्य च ठित्त्वात्‌ । चर्त्व कृत इति | धौत 
इत्यत्र वकारस्योठि इते ठकारस्य 'खरि चे'ति चर्त्वं क्रियते । कृते चेत 'एत्येधत्यूटस्वि 'त्यत्रा- 
नुकृत इति भावः । असिद्धं चत्वेमिति । पुर्वत्रासिद्धपिति टकारान्तानुकरणे चर्त्वमसिद्धमि- 
त्येबत्ट्स्वित्यत्र वाह ऊडित्यस्योटो ग्रहणम्‌ । आश्चयादिति । एव्येधत्यूट्स्वित्यत्रोठ 
एव कृतचलस्याचुकरणनिर्देशस्तत्र चर्त्वस्याश्रया त्सिद्धत्वमित्यर्थः । अस्ति चान्य इति । तत- 


ड०--मिन्नजातीयत्वादिति । मित्नफलकत्वादित्यथः । लोपो हि स्थानिनिश्वत्तिफलकः, ऊट तु न तन्निव्नत्तिफ- 
लक इति मावः । श्रन्नारुचित्रीज॑ त्व'पवादो नुग्दीध॑त्वस्थे'ति 'दीधोंपकितः” इति सूत्रस्थमाष्यविरोध; । 
ननु इते 'चाकृते चोठि वस्यैव लोपप्ापतेव्ये्तिमेदोऽसिद्धोऽत आह--संसगिभेदादिति । मिन्नसमुदाय- 
स्थत्वाइकारों मिद्यत इत्यर्थ: । न्ये तु 'वलोपे ऊड़नवकाश” इत्यनवकाशस्वायूबेमूठि ततो वलोपप्रातिः 
संभवत्येव यत्र ह्युत्सगे इतेऽपवादश्चरितार्थ्तत्र सामान्यविशेषन्यायेन बाघे १ 
स्पष्टा चेयं रीतिः 'मुणोयङ्लुको'रिति सूते भाष्ये । न ल 
छते चलं इति । ठिक्करणादरद्विविधो यन्तानुकरणसाम्याचान्तरज्ञावपीत्सशालोपौ पूर्व न 
अवतेते इत्यमिमानः । टकारान्तानुकरण इति | बृद्धिविधिस्थ इयर्थः । जशे चसे चेति | वि र| निरयः चले चे खेति । समीर 


$ खरि च ८। ४ | ५४। 2 पूवत्रासिद्धम ८1 २। १। 
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यात्सिद्धलं स्यादस्ति चान्यः सिद्धो वाह ऊडितिञ। एबोऽपि ठित्करिष्यते । तत्रो- 
भयोश्चर्त्वे कृत आश्रयात्सिद्धत्वं भविष्यति । 

अथ क्ङिदग्रहणमनुवतेत उताहो न । कि चातः ! 

शूदत्वे क््ङिदिकारश्चेच्छः षत्वम्‌ 
शूट्त्वे क्ङिदधिकारश्चेच्छ। पत्वं वक्तव्यमू% । ग्रा प्रष्टुम्‌ अष्टव्यम्‌ । 
८ तुक्प्रसङ्गश्च । 

तुक्च प्राप्नोति % ॥ निवृत्तेऽपि वै क्ङिदग्रहणेऽ्वश्यमत्र तुगमावार्थो यत्नः 

कर्तव्य) । अन्तरङ्गत्वाद्वि तकग्रा्मोति । च्छ्वोरिति संनिपातग्रहण॑ विज्ञायते । ननु 
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प्र०--स्तस्मैवसूत्रे निर्देशो युक्तः । तत्रोभयोरिति । धौत इत्यादावूठि कृते चर्त्वे च यट्टकारान्तं 


रूपं यच वाह ऊरडित्यत्र ठकारस्य जश्ते 'बावसाने” इति चत्वे तयोः गामय 
निर्देश इति मन्यते । उभयोस्तु ठित्ते ठक्रारस्मैव जश्त्वे चर्त्वं च कृत “एत्येघत्युट, ति 
निर्देशोपपादनान्न किचिचर्लस्याश्रयात्सिडधत्वे प्रयोजने दृश्यत इति चिन्त्यमेतत्‌ । 

अथेति । स्वरितत्वप्रतिज्ञानस्य व्याख्यानाधीनत्वात्तदचुवृत्तौ छ्या ष इति कण. 
लिङ्गस्य दर्शनान्निवृत्तौ दिव उ'दिति तपरकरणलिङ्भदर्शनाच प्रश्‍न: ॥ शाट्त्व ३ 
किङदचिकारेऽविङति तृजादौ शकाराभावात्षत्वे छप्रहणं कर्तव्य क्डितस्त्वनतुवृत्तो विडति/चाक्डिति 
चानेन शकारो विधीयत इति षत्वविधौ छप्रहणं पृथक्‌ न कर्तेव्यं भवति । तुकप्रसङ्गश्चेति । 
क्रियमाणेऽपि षत्वविवौ छग्रहणे (पूर्वत्रासिद्ध मिति षत्वस्यासिद्धत्वात्तकि सति प्रतष्टेति 


: प्राप्नोतीत्यर्थ: । अस्य तु शकारस्य सिद्धत्वात्तुक्‌ न भवति । निवृत्तेषपीति। परमपि शत्वं 


} बलीय? [योर्युगप- 
बाधित्वा वर्णाश्रयत्वादन्तरङ्गत्वात्तक्‌ प्राप्नोति । वार्णादाङ्गं बलीय इत्येतचाङ्गवाणं 
ह्याप्तावुपतिष्ठत इति तुकोऽश्रवणाय सतुकछनिर्देशः कर्तव्य इत्यर्थः । नचु चेचमपीति । 'नान- 
थकेऽलोऽन्त्यविधि'रिति परिभाषा प्रयोजनाभावादनादृता । सतुक्षन च चछकारेणाङ्गविशेष- 


ena AS Se न्त्यु ey 
` 'उ०--वचने पदत्वसत्त्वात्‌ । चिन्स्यमेतदिति । एवं “नेष टित्‌, कस्तर्हि १ ठि'दित्येव सिद्वान्त्युक्तिः । “यदि 


तहीँ'त्यादिमाष्यमेकदेश्युक्तिरिति तत्वमिति भावः । 

ननु स्वरितत्वकरणाकरणाम्यामनुदृत्तिमावामावयोः सुज्ञानस्वाशनोऽयमयुकोऽत आह 
स्वरितत्वेति । एथक न कतेव्यसिति । शग्रहणेनैव सिडत्वादिति मावः । अस्य तु शकारस्येति । तुजुत- 
त्यनन्तरं तुकं मन्यते । अन्तरङ्गस्वादिति । प्रययोपत्तेः प्रागेव तुक । छः शास्तु प्रः्ययापेच्षुत्वादूबरिह्ञ 


इति माव! । परिमाषायां सत्याम'प्यलोऽन्यस्मेःत्यस्य प्रसङ्गमाह--सतुक्कन चति । पुतशब्दोऽकारान्तो 
I का 


+ वाह ऊट ६। ४। १३२। 

| अनुनासिकस्य किकलोः विति ६ । ४। १५। 

% त्रश्वश्रस्जव॒जम्जयजराजश्राजच्छुशां षः ८ । २। ३६। 
४ पूर्लत्रासिद्म ८। २। छे च ६। १ । ७३ । 
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३१८७ शीभगवत्पतज्ञलिविरचितं [ च्छवोः शूड्‌ 


चैवमप्यन्त्यस्य प्राप्तोति; । संनिपातग्रहणसामध्यांत्सरवेस्य भविष्यति । एवमप्यङ्गस्य 
प्राोति । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्येवमङगस्य न भविष्यति | 
यद्यवमुत्पुच्छयतेरप्रत्यय उत्पुडिति प्राम्रोति, उतपुदिति चेष्यते | तथा बान्छ- 
तेरप्रत्ययो वान्‌ बांशौ वांश इति न सिध्यति । यथालक्षणमग्रयुक्ते । 
तत्र त्वेतावान्बिशेपः-अुतरतेमाने क्डिदग्रहणे छः पत्वं वक्तव्यं तत्रं श चापि 
संनिपातग्रहणं विज्ेयम्‌ । 
नित्रत्त दिव ऊड भावः 
« नितरृत्ते दिव ऊड़भावः प्राझोति । द्युभ्याम्‌ द्युभिः । अस्तु । कथं द्युभ्याम्‌ 
द्युमिरिति ? ऊठ कृते दिव उत्‌ [ ६ । १ । १३१ ] इत्युत्वं भविष्यति | न 


प्र०-णात्तदन्तविधौ सत्यज्गस्यार्थवत्त्वादलोऽन्त्यस्य प्रसङ्गः । संनिपातग्रहणसामर्थ्यादिति । 
अलो$न्त्यविधो सति सतुङूनिरदे ोऽनर्थकः स्यात्‌ । वाञ्छतिनिवृत्त्यर्थत्वान्नानर्थक इति चेत्‌, 
वक्ष्यत एतद्र यथालज्ञणमप्रगुक्त' इति । उतपुच्छुयतरिति । पृतं छादयतीति 'पुच्छम्‌, 
कर्मण्यण्‌, पृषोदरादितवाद्वानूपपदयोष्टिलोपः । षुच्छमुदस्यतीति णिङ्‌ । ततः किपू । सतकारस्य 
छस्य शकार कृते षले जश्त्वे चोत्वुडिति भवति । यदा तु केवलः छः स्थानी तदा छस्य शकारे 
कृते तस्य च संयोगान्तत्वाल्लोपे तक्रारस्य श्रवणं सिध्यति । तथेति । तकारसहितस्य च्छस्य 
स्थानिनो निर्देशात्केवलस्य शकारो न प्राप्रोति। यथालक्षणमिति। उत्बुडिति वाञ्छाविति 
चास्त्वित्यर्थः । अथवाप्रयुक्ते न किचिल्लच्षणं परवर्तते । प्रयुक्तानामन्वाख्यानारस्भात्‌ । 


दिव ऊड्भावः प्राप्तोतीति । उठोऽवकाशः स्यूतः स्युतवानिति । उत्वस्थावकाशो 


विमलद्यु अहरिति । द्युम्यामित्यादो तु परत्वादूठभ्रसङ्गः । उत्बं भविष्यतीति । पुनः प्रसङ्गः 
विज्ञानादेकदेशविक्ृतस्यानन्यत्वात्‌ । दीर्धः प्राप्नोतीति । भाव्यमानोऽप्युकारः सवर्णौन्‌ गृह्वातीति 
SOON 


ड०--युहास्थानवाची । तदाह-धादूपपदयोरिति । णिडि 'णाविष्ठव'दिति रिलोपः। वाश्ाविति चास्त्विति। 
यस्य प्रचुरप्रयोगो न इश्यते तस्यानन्तविषयत्वापप्रयोगाणां कचि्प्रयोगसंमावनया लक्षणानुसारेण साधुत्वं 
द्रष्टव्यऱिति माष्याथ इति भावः | वास्तवमर्थमाह-श्थवेति । प्रयुक्तविषधप्रवृत्तिरिव लक्षणस्वभाव इति 
भाव: । भाष्ये तत्र चापि संनिपातग्रहणमिति । 'प्र्टा प्रष्टु मित्यादिसिध्यथ 'व्रश्चे ति स्‌न्ने५पि सतुक ग्रहणं 


वि चे इत्यर्यः । त्रापि कार्ये प्रष्टुमित्यादिसिद्धये । निवृत्तपक्षे त्वत्रव कार्यं न तु तत्रेति 


1 2) १।१।५२। > अश्च भ्रस्जचुजमृ जयजराजश्राजच्छुशां षः ८। २ | ३६ | 
व प तथाच 'चारायणिसूनम--“पुर्कृते न्छुच्छ योः” इति पुरुशब्दः कृतशब्दश्व लुष्यतेयथासंख्य 
दे है परत; । पुरु छनं पच्छ इति देवपालः ( लौगाछिपहादृजब्याख्यायास्‌ मा० १६० १०२) | 
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सिध्यति । आन्तर्यतो दीर्घस्य दोथे! प्राझोति । 

तदथ तपरः कृत; ॥ 
एवमर्थे तपर क्रियते। | | 
क़ पुन; क्झिदग्रहणं प्रकृतम्‌? अनुनासिकस्य क्विकलोः क्ङिति [ १४ ] इति। 


यदि तदनुवततेऽज्क्नगमां सनि [ १६ ] क्विफलोर्चेति क्विकलोरपि दीषेत्वं 


प्राप्नोति । 
क्लि तावन्न दोषः । सनं झल्ग्रहणेन विशेषयिष्यामः-सनि .झलादाविति। 
क्ावप्याचायग्रवृत्तिज्ञापपति नानेन क्कौ दीर्षत्वं भवतीति यदयं किव्वचिप्रच्छयाय- 


प्र०--'ऋत उ'दिति तपरत्वेन ज्ञापनात्‌ । तदर्थमिति। दीर्घस्यापि मात्रिको यथा स्यादिति तपरत्वं 
कृतम्‌ । किमुच्यत एतावान्विशेष इति यावता दिवादीनां यङलुगन्तानां तिबादिषु भेदो भवति। 
ऊठि सति 'देद्योती'ति भवत्यसति तु 'देदेती'ति । नेष दोषः। छान्दसो यङ्लुक्‌ । न चेते 
छन्दसि प्रयोगा दृश्यन्ते । भाषायां तु 'हुश्नु्ोः सार्वधातुके’ इत्यत्र हुशनुग्रहणाज्ज्ञापकात्कचिदेव 
यङ्लुक्‌ भवति न सर्वत्र | अन्यथा "यङोऽचि चेत्यत्र च्छन्दोग्रहणानुवृत्तिर्ताथकेव स्यादिति 
भाष्यकारस्य दर्शनम्‌ । 


क पुनरिति । किडद्वग्रहणानुवृत्तावन्यस्थापि तद्योगनिदिष्टस्यानुवृत्तप्रसङ्गं मत्वा 
पृच्छति-सनि कलादाविति । तेनेणिगादेशस्य गमेरजादौ सनि दीर्घो न भवति जिगमिषति 
अधिजिगमिषतीति । यदयमिति. । वाक्यकारो वच्यादिष्वजन्तानां दीषत्वं शास्ति । तेन 


“~ 


उ ०--ननु युम्यामित्यादावुत्वस्य बाधकस्य सत्त्वात्कथमूडत आह्‌--उठ इति । देदेतीति । 'लोपो 
ब्यो' रिति सूत्रे भाष्ये वलोपस्य प्रत्याख्यानादत्र लोपश्निन्त्यः । न चेत इति । एतच्चास्मादेव भाष्यादवसीयते । 
न चैवमपि बृक्षवम्यामित्यादावूडमावाभावाम्यां फले विशेषः । न च णिलोपरिलोपयोः स्थानिवत्वम्‌ । 'न 
पदान्ते'ति निषेधादिति चेन्न। एषामप्यनभिघानात्‌ । न च प्राङ्त्यादौ सोलोपे छुकि वा घत्वार्थ छम्रह- 
णमावश्यकम्‌ । “च्छ्वोः शु/डित्यनेन त्वन्न न निवीहः । वर्णौभ्रयस्वेन लुका लुप्तत्वेन वा प्रत्ययलक्षणा- 
भावादिति वाच्यम्‌ । कवि्रनिमित्तकशादेशस्य दुवोरव्वात्‌, विचोऽसार्वत्रिकत्वाच । वस्तुतस्तु तद्धाष्यं] 
पदकर्त व्यत्वाकतंव्यत्वरूपविशेषमात्रपरम्‌ । तद्‌पिं बि्द््इणानुवृत्तिज्ञापक्रोघनाय । “दिव उदिति तपरस्वं 
तु स्पष्टार्थमेव । माव्यमानोकारसवणांग्राहकरवशापकं तु ऋत उदित्येव | कि व तपरत्वं सुखोच्चारणार्थ' 
बहुशो दृष्टम्‌ । अनन्ययासिद्धछप्रहणं त्वनुदत्तिशापकमेवेति गूठोऽमिसन्धिः । एवं च प्रामुकलक््याणाम- 
भावकल्पने न मानम्‌। “लोपो व्यो'रिति सूतरस्थवलोपप्रत्याख्यानपरमाध्यप्रामाण्यात्तेम्यो यङ्लुग नास्ती- | 
त्यन्यदेतत्‌ । इदमेव ध्वनयितुं किङ्दग्रहणाचुदृत्तिपच्षे संभावितान्दोषान्परिहतुमाह--भाष्ये क्क पुनरित्यादि । 
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३४६ श्लीभगवत्पतञ्ञल्निविरचितं [ असिद्धवदन्नामात 


तस्तुकटप्रजुश्रीणा दीर्घोःसंप्रसारणं चेति दीर्षत्वं शास्तिङ । 
इति श्रीमगवत्पत खलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
चतुर्थ पादे प्रथममाहिकम्‌ । 


असिद्धवदत्राभात्‌ ॥ ६। ४ । २२॥ 


प्र०-ज्ञापयति मण्डुकप्लुत्यादिभिन्ययिरिहैव क्डिद्वग्रहणं संबध्यते न पूर्वत्रेत्यर्थ: ॥ १९ ॥ 


इत्युपाध्यायजेस्यटषुत्रकेयटकृते महाभाष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
चतुर्थ पादे प्रथममाहिकम्‌ । 


असिद्धवदत्राभात्‌ । इह कचिदुपमानोपमेययोरभेदं विवत्तित्वा सामानाधिकरण्येन 

शः क्रियतेऽयं ब्रह्मदत्त इति । शाख्जेऽपि "षत्वतुकोरसिद्धः, 'लिट्‌ कित्‌?, “गोतो णित्‌? इति 
च । तत्र सामर्थ्यादतिदेशप्रतिपत्तिः। कचित्तु प्रतिपत्तिलाघवाय भेदोपक्रमे वतिना निर्देशः 
क्रियते ब्रह्मदत्तदयमिति । इहाप्यसिदत्रदत्राभादिति । अन्ये त्वाहुःस्वाश्रयमपि यथा 
स्यादित्येवमर्थं वत्करणम्‌ । तेन 'देभतु रित्यत्र स्वाश्रैकहल्मध्यगताश्रयावेत्वाम्यासलोपौ भवत 
इति । एतदपरे न मुष्यन्ति-सत्यसति वा वतावतिदेशेष्वातिदेशिकाविरुदधस्वाश्रयकार्या- 
निवृत्तिः । सिद्धत्वासिद्धत्वयोविरोधात््रथं वतिना सिद्धत्वस्य प्रापणं कथं वा सिद्धत्वासिद्धत्व- 
योविषयविभागो लभ्यते । स्थानिव दित्यादौ तु वतिमन्तरेण संज्ञा स्यादिति वत्क्ररणमतिदेशं 


NAAN, 


ड०--रूपस्यापि । अनुबृत्तिप्रसङ्गम्‌ । मध्यस्था'ज्झनगमां सनी त्यत्रानुबृत्तिप्रसज्षमित्यर्थ: | विङद्ग्रहणं तद्‌- 
घर्तिनिमित्तसमुदायः । काचित किग्रहणमित्येब पाठः || १६ ॥ 


इति भ्रीशिवमट्टसुतसतीगर्भजनागोजीमट्टकृते भाष्यप्रदीपोद्योते पषस्याध्यायस्य 
तुर्यपादे प्रथममाह्विकम्‌ । 


असिद्धवद॒न्नाभात्‌ । ननु वतिनिदेशं विनापि 'लिद्कि'दित्यादाविब व्यथौवगतौ किं वतिने 

त्याशङ्कय स्पष्टाथ तदित्याह--इददेल्यादिना | अ्रभेदमिति | साहश्यमूलकमित्यर्थः । तेन देभतुरिति । 

'अन्यिप्रन्थिदम्मिस्वक्षीनामिति वक्तव्य'मिति लिटः किल्वा'दनिदिता'मिति.नलोपे तत्ययुक्तेत्वाम्यासलोगो 

-मवत इत्यर्थः | स्वाश्रपैकेति | स्वाश्रयं यदेकहल्‌मध्य तद्गतत्वाभयेत्यर्थः । सत्यसति चेति | अतिदे- 
रास्वमाव' एवायं यद्तिदिश्यमानधमोविरद्धस्वाभ्यकार्यानिवृत्तिरिति वतावपि दोषस्तदवस्थ एवेति भावः । 

दोषान्तरमाह-कथं वेति | स्वाभ्रये कार्ये सिद्धत्व॑स्थानिकार्येडसिद्धत्वमिति विषयविभागो दुलभः । 

विपरीतस्यापि तस्य वक्तुं शक्यत्वादिति भावः । नन्वेवं स्थानिवत्सूनने वरणं स्वाश्रयप्राप्य॒थंमित्युक्त 

विद्येतेत्यत आइ--स्थानिवदियादौ स्विति । तत्राष्यतिदेशप्रापणद्वारा तत्स्वभावादेवाविरुद्धस्वाअय- 
पॅऑरर्शर्शर्शरशिक्प्प्प््णि तत त तत ति ति तिल 


के र्‌ | २| १७८ वा० २० ३०६ 
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३ अ० । 9 पा० | २ झा०। २२ सू५ ] ध्याकंरणमद्दाभाष्यम्‌ ६८७ 
असिद्भवचनं किमर्थम्‌ ? 
असिद्धवचन उक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


कियुक्कम्‌ ? तत्र# तावदुक्कं 'षत्वतुकोरसिद्धवचनमादेशलक्षणप्रतिषेधाथमुत्स- 
गलच्णमावार्थं चे'ति । इहाप्यसिद्धवचनमादेशलक्षणप्रतिषेधाथमुत्सगलन्षणभावाथे 
च । आदेशलच्षणग्नतिपेधाथ तावत्‌-आगहि जहि | गतः गतत्रानिति । अनुनासिकः 
लोपे जभावे च कृते। ऽतो लोपः [ ६ । ४ । ४८ ] अतो & [ १०५ ] इति च 
प्राभोति । असिद्भत्वान्न भवति । उत्सगलन्षणभावाथे च । एधि शाधीति । अस्ति- 


“~ AON NANA NNN NAN NNN क फक क फक क कक क फक कक कक क क ७ ७) 
प्र०- गमयत्स्वाश्रयप्राप्त्यर्थ विज्ञायते। नपोरल्लोप' इति तपरकरणाच लिङ्गात्कचित्सिद्धत्व 
शक्यमचुमातुमु । अन्यथा 'आस्ताम्‌' 'आसन्नित्यादावाटोऽसिद्धत्वाल्लोपाप्रसङ्गास्कि तपरत्वेन । 


असिद्धवचनं किमर्थमिति । इह शाख्रस्य कार्यर्थित्वात्कार्यस्य प्राधान्यादसिद्धल्वेन 
भाव्यम्‌ । तदसिद्धावपि स्थानिनो निवृत्तत्वात्तल्लक्षण कार्य न प्राप्नोतीत्यव्यासि मत्वा प्रश्न; । 


इतरो व्यापकत्वाच्छा्नासिद्धत्वं प्रदेशान्तर एव स्थापितं मन्यमान आह-असिद्ध- 
बचन उक्तमिति । उत्सर्गशब्देन सामात्यविषयत्वसाधर्म्यात्स्थात्यभिघीयते । आगह्ीति । 
शपो 'बहुलं छन्दसी'ति लुक्‌। जहीति । 'हन्तेजैः' । गत इति । अवयवलोपिनामतो लोपो 
| नास्तीत्येतत्परिमाषार्थमुपदेशग्रहणातुतृत््या भाष्यकारः संपादयिष्यति । एधीति । परत्वान्नि 


~ 


ड०--प्राप्तयर्थतोक्ता न तु सामथ्यौत्‌ । यया 'त्राह्मणवदयं क्षत्रिय इत्युक्ते' श्राह्मणयविरुद्धमद्यपाना देरेव निबृ- 
त्तिन॑त॒ युद्वादेस्तद्वदिति भावः । देमतुरित्यादौ तर्हि का गतिरत आह -रनसोरिति । “अस्‌ ता'मिति स्थिते 
विप्रतिषेधे आमीयासिद्धस्वामावस्य वक्त्यमाणतयाडपेक्षया परत्वादर्लोपे तस्यासिद्धत्वास्पुनःप्रसज्ञविशनेनादि 
वि्ारान्यानुपूव्यो ऐक्याभावाल्लोपे लक्षणस्येति न्यायाप्राप्या प्रासाटो लोपस्य वारणाय कृतं तपरत्वमायेऽ- 
सद्धत्वे व्यर्थ सत्तद्नित्यतां शापयति--श्राटि तु मित्यत्वमेवेति । श्ञापितेऽपि वैयध्यमसिद्धत्वानित्यल्वे- 
नारोऽप्रासेरिति न शङ्क्यम्‌ । 

आगहीत्यादेः ग्रयोजनस्य स्पष्टस्वाध्प्रश्नानुपपत्तेरह--इह शाख्रस्येति । `देवद्त्तहन्तृहतन्यायेन 
“शाघीःत्याद्यसिद्विरिति भावः । 

१उस्सर्गशब्देनेति । यद्यप्युत्सर्गशब्दः सामान्यविधौ रूढस्तथाप्पत्र तत्साधर्म्योत्स्थानी लक्ष्यत 
इत्याशयः। गत इत्यसिद्धवद्भाबं विनापि सिध्यतीत्याह अ्वयवेति । `प्रत्वादिति। शाल्रासिद्धत्व 


के ६। १। ८६ वा० १ 
† अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो कलि क्छिति; हन्तेजः ६ । ४ । ३७; ३६ 


Sr PASTRIES TC RT TY 


me 


फ्रा. cnn din 


तदप्रासेः, तदाह-अन्यासतिमिति ।” इत्युद्द्योतेऽधिकं क्कचित्‌ । 
२-“प्रत्यासत्या व्युङमेणाह--भतो लोप इति ।” इ्यु्दयोतेऽधिकः पाठः क्वचित्‌ । 
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३६ शीमगवत्पतज्ञक्षिविरचितं [ असिद्धवदत माँ 
शास्त्योरेलशाभावयो! कतयो्भल्लवण घि न प्रामोति । असिद्धत्वराद्ववति । 
अथातरग्रइणं किमयम्‌ १ 


अन्नग्रहण विषयार्थम्‌ ॥ २॥ 
बिषयः प्रतिनिर्दिश्यते । अत्रैतस्मिन्नाभाच्छास्त्र आभाच्छास्त्रमसिद्धं यथा 
स्यात्‌ । इह मा भूत्‌- अभाजिः राग/३ उपबह्णमितिः । [ 
कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 


LN 


` ४८४/४/४/५६/५/४/४४”४”४/%/*/४*/*/*/९”४/%*/४/४/”४”४/* 


प्र०-त्यत्वाच्च पूर्वमेत्वम्‌ । शाधीत्यत्रापि नित्यत्वातुर्व शाभावोऽल्विधित्वाञ्च धित्वे नास्ति 
स्थानिवद्वभावः । 

अथात्रग्नदशमिति । यथा 'अड्भस्ये'त्यादयो$धिकारा अवध्युपादानमन्तरेणापि व्याख्या- 
नाद्वविशिष्टावधयो विज्ञायन्ते तथामिद्धवदधिकारोऽप्यामाद्ठिज्ञायते । तत्राभाद्वप्रहूणस्य विषया- 
वधारणार्थत्वादत्रग्रहणं न कर्तव्यमिति भाव; । 

अचग्रहणं विषयार्थमिति । विशिष्टो यो विषयः समानलक्षणस्तन्नर्देशार्यम्‌ । तेन 
समानाश्रयमसिद्ध व्याश्रयं तु सिद्धमित्येषोडर्यों वातिककारस्याभिमतः । भाष्यकारोऽमुमेवार्थ 
परस्तात्थापयिष्यति । संप्रति त्वाभाइगप्रहणमधिकारस्य प्रतिपत्तिलाघवायावध्युपादानार्थ मत्वा- 
सिद्धवद्वभावस्याभाच्छाज्नमेव विषयोऽत्रग्रहणेन निदिश्यत इति व्याचष्टे-अभाजि राग इति। 
“भञ्जेश्च चिणि’, “रञ्जेश्चः, "त्रि च भावकरणयो रिति नलोपोःऽत उपधाया’ इति वृद्धौ 
कर्तव्यायां नासिद्धो भवति । उपबर्दणमिति । “वृहि वृद्धा'वित्यस्य 'बहेरच्यनिटी'ति नलोपो 
गुणेनासिद्धो भवति ॥ कानि पुनरिति । अन्यथा सिद्धि मत्वा पृच्छति 


ड०- एत्वशामावशाल्लाम्याँ तत्तार्ययोरप्रमितेधिशास्र प्रति स्थानिबुद्धिरेवेति तन्निपरन्धनकार्यसिद्विरिति 
भावः । नन्वामादित्यधिकारपरिमाणार्थमित्त्रग्रदणं विंषयावधारणार्थमावश्यकम्‌। आभीये कर्तव्य आभीयम- 
सिद्धवदिति तक्ति प्रश्नेनेत्यत ्ह--यथाङ्गस्येति । _ 

समानलणमिति । समानमेकं लक्षणं निमित्तमस्य तप्प्रतिपल्थमित्यर्थः । अनुदात्तोपदेशे?- 
त्यादावस्योपस्थिताबनुदात्तोपदेशादीनां क्ङिति लोपो भवति सं चासिद्धवदत्रैव बिङति मिमित्ते यदामीयं 
प्राभोति तन्न कतँब्यमित्ययौदिति भावः । भाष्यकारेण तर्हि एवं. रीत्या वार्तिक कुतो न प्रत्याख्यातमत 
आह-भाष्यकारंति । 'अधिकारस्य प्रतिपत्ती'ति पाठ: । प्रतिपत्तिलाधवायाधिकारस्यावध्युपादाना- 
थंमामादमहणमित्यन्वयः | भाष्ये भन्नेतस्मिन्निति । 'भत्रे'व्यस्य व्याख्या 'एतरिम'न्रिति । तद्‌व्याख्यान- 
मामाच्छाळ्ले इति । नासिद्ध इति । दृद्धरामीयत्वामावादित्यर्थ; | 


1 प्वसोरेद्वावम्यासलोपत्न: शा हो; हुमल्म्यो देधिं: ६ | ४। ११६, ३५३ १०१ 
1 मञ्जेश्न चिणि ६ | ४ | ३३; श्रत उपघायाः ७ | २। ११६ 

$ धमि च भावकरणयोः ६ । ४ | २७, श्रत उपधायाः ७ | २। ११६ 

1 बृहेरच्यनिटि ६। ४। २४ बा० २; पुगन्तलघूपधस्य च ७ । ३ | ८६ 
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९ अ०। ४ पा०। २ आ० | २२ खू] ्याकरणमदामाण्यस्‌ ९८३ 


प्रयोजनं शैस्त्वं धित्वे ॥ ३॥ 

शाभाव एत्त्वं च विले प्रयोजनम्‌ । एथि शाधीति । अस्तिशास्त्योरेत्व- 
शाभावयो! कृतयोझह्लक्षशं धित्वं न प्राम्रोति । असिद्भत्वाद्भवति । 

शाभावस्तावन्न प्रयोजयति । एवं वच्यामि शास्‌ हो शाहाबिति । यत्भूतः 
सकारस्तत्र साद्वित्वं धि च [.८ । २ | २५ ] इति सङ्राग्स्य लोप; । अथवा आ 
हाविति वक्ष्यामि । एवसपि सक्कारस्य प्राप्नोति । उपधाया इतिः वतते । उपघाया 
आत्वे कृते साद्वित्वं थि चेति सक्ारतोपः । अथवा न दवाविति वक्ष्यामि । तत्रेस्वे 
प्रतिषिद्ध साद्ि्वं थि चेति सकारलोपः ।। एस्वमपि सोपापत्रादो¶ विज्ञास्यते न च 
सकारस्य लोपः प्राप्नोति । 

हिलोप उत्त्व ॥ ४ ॥ 

हिलोप उत्त्वे प्रयोजनम्‌+- । कुर्वित्यत्र हिलोपे कृते सावेधातुकपर उकार 

इरयुत्त्वं न प्राम्ञोति । असिद्धत्वाद्धवति । 


प्र०--शासूहाविति । इस्वबाधनाय शासिरेवादेशः शासो विधीयतेऽतो झलन्तत्वात्िदध 
धित्वमित्यर्थः । थि चेति सकारस्य लोप इति । 'घिसकारे सिचो लोप’ इति नाश्रीयते । 
ध्वकाधी'त्येव भवतीति निणुऽयते । परत्रमपीति । असोरल्लोप इत्यस्य लोपस्यापवादोऽकारस्य 


स्थान एत्वं विधीयते । 'श्‍नसोरल्लोप' इत्यस्य विषयर्थस्यानुवर्तनात्तेन लोपविषय एत्वं भवतीत्यर्यः ` 


संपद्यते तदाहन च सकारस्येति। 
कुषिति । क्क उ हि’ इति स्थिते हिलुकः परस्वात्प्रागुणः, उत्वाच्च प्राङ तित्यत्वाद्धि- 
लुक्‌, तत उत्त्वं न प्राप्नोतीत्यसिद्धत्वात्तु हिलुको भवति । 


SUNN 


ड०--शासेः शासविघानं किमर्थमत आह--इस्वबाधनार्थमिति । 'मो राजी'तिबदिति भावः । 
न चाहाविति 'न हा'विति वा न्यासे शासेयङलुकि 'शाधो'त्यसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । यड्लुकश्छान्द्सत्वादिति 
भावः । कथं पुनरेत्वं लोपापवादोऽत भाह--शनसोरिति | अनुवर्तनादिति | उत्सगंसमानदेशा अपवादा 
इति न्यायेन तत्सिध्यति । माष्यस्वरसोऽपि अन्नेव । बह 


ननूस्वमेव हि लुकः परत्वाद्धविष्यतीत्यत श्राह--उत्त्वाचचेति । लुका लुपत्वाच प्रत्ययलक्षणं 


% शा हो; घ्वसोरेद्वावम्यासलोपश्च; हुभाहम्यो होर्घः ६ । ४ । ३५; ११६१ १०१ 

† भोभगोश्रघो श्रपूर्वस्य योऽशि ८। ३ । १७ 

| अनिदितां हल उपधाया क्ङिति ६ ४ | २४ 

8 शास इदडहलोः ६ । ४। ३४ ¶ श्नसोरल्लोपः ६। ४। १११ 

+ उतश्न प्रत्ययादसंयोगपूवोत्‌; अत उत्सार्वधातुके ६ । ४ । १०६, ११० | 
दछ 
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एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । वष्यति ?८ तत्र ार्वधातुकग्रहणस्य प्रयोजनं 
सावधातुके भूतपूर्वमात्रे5पि सथा स्याहुत््रस्‌ । 
तास्तिलोपेण्यणादेशा अडाडविधी ॥ ९॥ 
तलोपोऽस्तिलोप इणश्च यणादेशो 5डाडबिधौ प्रयोजनम% । अकारि ऐहीति । 
` तलोपे कृते जुंडीत्यडाटौ न प्राप्नुतः । असिडरत्वाद्रवतः । अस्तिलोप इणश्च 
यणादेशः प्रयोजनम्‌ । आसन्‌ आयजिति । इणस्त्यो्यण्लोपयो$ ऋतयोरनजादि- 
त्वादाड्न प्राप्नोति । असिद्वस्वाद्ववति । 

. अस्तिलोपर्तावन्न प्रयोजयति । आचार्य्रवृत्तिज्ञोपपति लोपादाङ्बलीयानिति 
यदयं श्नसोरल्लोपः [ ६ । ४ । १११ ] इति तपरकरणं करोति ॥ इण्यणादेश- 
श्चापि न प्रयोजयति । यणादेशे+ योगविभागः करिष्यते | इणो यण्भवति । तत 
एरनेकाचः । एरचानेकाच इणे यएभवति । ततोऽसंयोगपूपैस्य यण्मवति । एरने- 
काच इत्येव ॥ सर्वेषामेव परिहार; । उपदेश इति] बते तत्रोपदेशाबस्थायामेवाडाटौ 


० 
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प्र०--तलोपे कृत इति। नित्यत्वात्‌। यदयमिति । तपरकंरण॒स्य प्रयोजनमास्तामासत्तित्या- 
दावाटि कृते वार्णादाङ्गं बलीयः इत्येकादेशं वाधित्वा मा भूदाकारस्य लोप इति । यदि प्राग्लोपः 
स्यात्ततोऽनजादित्वादाटोऽभावात्त्लोपनिवृत्तये तपरत्वं न कर्तव्य स्यादित्यर्थः । परनेकाच इति। 
आटमन्तरेणानेकाजिणन भवतीति पूर्वमाडूभवतीत्यतुमीयते । ईयतुरित्यादौ योगविभागमन्तरेण 
यणः सिद्धत्वादाडविध्य्थमेव योगविभागो विज्ञायते। तेन नित्योऽपि यणादेशोऽक्कत आटि न 
भवति । तन्रोपदेशावस्थायामिति । अन्तरङ्गानपि विधीनुबावित्वा लुझाद्युपदेश एवाडाटौ 


४८४० ७० ०८४०७४४७७४ 


उ०--नेति भावः । भाष्ये तत्न सार्वधातुरेति | उप्रत्ययान्तकरोतेः सावैधातुकपरल्वाव्यमिचारादिति भावः । 
न चात्रोत्त्रामावार्थ तत्‌ । तस्यानिष्टत्वात्‌ । लुप्तप्रस्ययनिरूपिताज्ञस्य कार्य एव “न लुमते'ति निषेधाच्च | 


वार्णादाङ्गं बलीय इत्येकारेशं बाधित्वेति- वस्तुस्थितिकथनम | ग्राटमन्तरेणेति । श्रनेकाजिण 
एर्यणित्यथौदिति भावः । नन्वीयतुरित्यादो द्वित्वे यणर्य योगविमागश्चरिताथं इति कथं ज्ञापको5त 
श्राह- हैयतुरित्यादौ हीति | यण इति | 'इणो य'णितीति भाव: | नित्योऽपीति । योगविभागाभाव 


इति भावः । अन्तरङ्गानपीति | तित्राद्यपेक्षया अडाटौ लविशेषराज्ञादिबहवपेक्षत्वादबहिरज्ञौ । श्रपिना 


१ ६ | ४। ११० सूत्रभाष्यान्ते । 


क चिणो बुर भसोरल्लोपः; इणो.यण्‌; लुदलडलुडचवडुदात्तः; आडजादीनाम्‌ ६ । ४ । 
_ १०४; १११; ८१; ७१; ७२ - 


+ एरनेकाचो5संयोगपूवस्य ६ | ४ | ८२ 
1. स्सिच्‌ "'''**"»*रुपदेशे'"' `" "° चिएवदिर्‌ च ६ । ४। ६२ 
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भवतः। अथवाधधातुक इतिः वतते । अथवा जुङ्सक्लुङच््डिति द्विलकारको 
निर्देश;-लुङादिपु लकारादिष्विति || सबेथा ऐज्यत औप्पतेति न सिध्यति । बत्त्यः 
त्येतदजादीनामटा सिद्भमिति३ । 

अशुनासिकलोपो हिलोपाछोपयोजेभावञ्च ॥ ६॥ 


अनुनासिकलोपो हिलोपारलोपयोजभाबश्च प्रयोजनमु& । आगहि जहि । | 
गत; गतवानिति । अनुनासिकलोपे कृते जभावे चातो हेरतो लोप इति च लोपः 
प्रा्ोति । असिद्धत्वात्न भवति । | 
अनुनासिकलोपस्तावन् प्रयोजयति । अल्लोप उपदेश इतिः वतेते । यद्युप- | 
देश इति वतते धिलुतः कृशुतः अत्र+ न प्राप्नोति । नेष दोषः । नोपदेशग्रहणेन | 
प्रकृतिरमिसंबध्यते । किं तहि ! आधधातुकममिसंबध्यते-आधधातुकोपदेशे यदका- 
रान्तसिति ॥ जभावश्चापि न प्रयोजयति । हिलोपे >. योगविभागः करिष्यते । 


Serre 


घ्र०भवत इत्यर्थः । अथवेति । आर्धधातुकग्रहणानुदृत्तिसामर्थ्यादकृतेषु लादेशेषु लावस्थायां 
लब्धार्घधातुकसंज्ञायामडाटो भवत इत्यर्थः । सवैथेति । त्रिष्वपि परिहारेपु यज्यादीनां लावस्थायां 
संप्रसारणाभावादनजादित्वादाटोऽभावादट्‌ प्राप्नोतीत्यर्थः । अटा सिद्धमिति । 'आटश्चे'ति 
यत्सूत्रं त'दरश्चे'ति क्रियते । 'अची'त्यधिकाराच हलि वृद्ध्यभावः । कथमाय्नासन्निति, यावः 
तेणस्त्योर्यलोपयो; तयोर्नास्ति । अत्तर्धत्वाद्ववृद्धिर्भविष्यतीत्यदोषः । नानाश्रयत्वाच 
“वार्णादाङ्गं बलीयः इति नास्ति । कृतायां वृद्धावासन्निति तपरकरणादाकारलोपाभावः । 
इणोऽपि वृद्धेरैकारस्य यण्न भविष्यति । “इणो यण' 'एरिति योगविभागा दिकारान्तस्येणों 
यण्विधानात्तदभावाच्चायादेशे कृत आयन्निति भविष्यति । 


आर्थधातुकोपदेशं इति । आर्षधातुक्रोपदेशकाले यदकारान्तमङ्गंतस्यार्घेधातुके 
परतो लोप इति सूत्रार्थः । तत्र 'धिन्विकृणव्योर चे'त्युप्रत्ययसंनियोगेनाकारस्य विवानादकारान्तत्व 


> 


PPP PPP RPP 
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उ०--परनित्यावपि । अक्र्तेष्विति । तेषु तेषु तिङशिस्सावंघातुकस्वादिति भावः । यणलोपयोरिति। वृद्धेः 

पूर्व परत्वादिति भावः । अन्तरङ्गस्वादिति । वाणात्वाह््ञादेशेम्यः प्रागेवेति भावः | नानाश्नयष्वादिति 

मिन्नक्रालत्वादित्यर्थः | योगविभागादिति । इणो य'णित्यत्र 'ए!रित्यपक्षष्य संबध्यत इति तल्वम । 
आधघाटुँकोपदेशति । तर्फलं तु पत्‌ । पयतेः क्विप । नन्वनन्तरस्थेति न्याया'दुत' इत्यस्यैव शेषः 


1 श्रार्धेघातुके ६ । ४ । ४६ . § ६।४। ७४ शलोकवातिकम्‌। 
कै: शतुदात्तोपदेश”"`"' `° ` झलि क्ङिति; हन्तेः; अतो हे; अतो लोपः ६ । ४। ३७; ३६; 
१०५; ४८ ` †१्रनुदात्तोपदेशः*` "`` “`` भलि बिङति ६। ४।३७ 
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३२ 
अतो हे; | तत उतश्च। उतश्च हेलुग्मवतीते । ततः अलयात्‌ । ्रत्ययादित्युभयो। 


हा दा किमर्थमनुना सिकलोपो हिलोपाल्लोपयोज भावश्चेत्युच्यते नानुनासिकलो- 
पजभावावल्लोपहिलोपयो रित्येवोच्येत । संख्णनाचुदेशो$ मा भूदिति । अनुनासिक- 
लोपो हिलोपे प्रयोजयति । मण्डकि तामिरीगहि । रोहिदश्व इहागहि । सरुर्धिरम 
आर्गहि। ` 

संप्रसारणसवणेलोपे ।। ७ ॥ 


संप्रसारणमवर्णलोपे प्रयोजनम्‌ । मघोनः पश्य । मघोना मघोने । संप्रसारणे 
कृते यस्येति लोपः प्राप्नोति# । असिद्धत्वात्न भवति ॥ नेतदस्ति प्रयोजनस्‌ । 


प्र०-धिन्तिकृण्व्योरार्धधातुकोपदेशे भवतीति सिध्यत्यल्लोपस्तस्य च परनिमित्तकत्वात्स्थानिव- 
द्भावाद्धिनुत इत्यादौ गुणाभावः । प्रत्ययादित्युभयोः शेष इति । समुदायापेक्षणात्‌ । असंयोग- 
पूर्वादित्यत्र तु भेदेनापेन्षणादानम्तर्या'दुतः इति संबध्यते न 'त्वतः इति । संख्याताजुदेशो 
मा भूदिति । यद्यपि प्रयोजनाख्यानपरत्वाद्वाक्यस्य यथासंख्याभावस्तथापि क्रमस्यान्यत्र व्यवस्था“ 
हेतुत्वदर्शनादिहापि तदाशङ्का स्यादिति तन्निवारणागैवं निर्देशः कृत; । आगहीति । अत्रापि 
ध्र॒त्यया दित्यस्योभयोः शेषत्वाडेलुंगभावः सिध्यति । 


. मघोन इति। मघमस्यास्तीति 'च्छन्दसीवनिपा'विति वनिप्‌। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग 
इति परिभाषया संप्रसारणस्यासिद्धत्वं नास्ति। एषा हि परिभाषा “वाह ऊ डित्यत्र ज्ञापि- 
तत्वादामाच्छास्रीया तस्यां प्रवर्तमानायामकारलोपसंप्रसारणयोरसिद्धत्वादन्त रङ्गबहिरङ्गयो- 


ड०- स्यादत आह-समुदायेति। न चैवं कादिम्य आचारक्षिपन्तेम्यो हय॒घातोश्च यङलुकि यलोपे हिलोपाना- 
पत्तिः । अनमिधानेन तेम्यो यङ्लुक एवाभावादित्याहुः । यद्यपीति । शाज्लीयकार्य एव परिभाषाप्रवृत्तिरिति 
भावः । क्रमस्थान्यश्रेति 'श्राद्यन्ता'वित्यादौ व्याकरणशात्रे समामवाक्ये यथासंख्यप्रवृत्त्या फ्रमिकसंभन्ध- 
दर्शनादस्यापि तस्छवाञ्जीयवाक्यस्वेन तदाशङका स्यादित्यथ: | सिष्यतीति | तथा च नेदं प्रयोजनमिति 
भावः । 
नन्वन्तरङ्गे 'यस्पेति'लोपे कर्तव्ये विमकत्यपेक्षजहिरज्ञसंप्रसारणस्यासिद्धर्वादल्लोपाभावः सिंद्धोऽत 
आह- भ्रलिद्धमिति | नाजान्तर्येति। 'भस्े'त्यधिकाराद्‌ 'यस्पेति'लोपोऽजानन्तयीभ्रयः । श्रत्राद्यमेव 


६ ययासंख्यमनुटेशः समानाम्‌ १ । ३ | १० 

१-अहुलं छन्दसि २ । ४ । ७३ इति शपो लुक । 
२-यजु० ११ | ७२; तै० सं० ४। १ 1६ । ३; मै० सं० २ ७७; शत० ब्रा» ६।६।३।४ 
३-श्वुष सं० १। १६ । १-६१ साम० १।२।६। (१६); मै० सं० ४।११।२; निद० १०।३६ 
क श्बयुवमघोनामतद्विते| यस्येति च ६। ४। १३३; १४८ ` 
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वच््यत्येतन्मघवग्शब्दोऽव्युत्पननंप्रातिपदिकमितिः । 
| रभाव आहछोपे ॥ ८ ॥ 

रेमाव आल्लोपे प्रयोजनध्‌ । कि खिदगर्भ प्रथमं दध आए; । रेभावे! कृत | 
es लोप इटि च [ ६। ४ । ६४ ] इत्याकारलोपो न प्राप्नोति । असिद्धला- ` 
स्वात । 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । छान्दसो रेमावो लिट्‌ च च्छन्दसि सावेधातुकः 
सपि भवति । तत्र सागैधातुकमपिन्डिद्ववतीति? ङ्त्विं शनाभ्यस्तयोरातः [ ६ । ४ । | 
११२ | इत्याकारलोपो भवति । | 

यदि तह्दय॑ योगो नारभ्यते 

उत्तु कूज! कथमोवोनवृत्ती ह 

इह कुः कुर्मः कुयोदित्युकारलोपे कृते सावेधातुकपर उकार इ्युर्ख न 

प्राप्तोति३ । [ 


ANAANNN ANANSI 
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REESE sr 
प्र०--्युगपदलुपस्थाना 'न्नाजानन्तर्य” इति प्रतिषेधाद्वा । अव्युत्पन्नमिति । ततश्च तद्धिते विधीय 
मानोऽकारलोपो न भवति । व्याश्नयत्वादसिद्धत्वमपि न स्यादित्यव्युत्पत्तिपत्ष एवाश्रयणीयः। 

रेभावे कृत इति । नित्यत्वात्‌ । लिंट चेति सात्रैधातुके शप: छ द्विवेचने$घोरिती- 
त्वनिषेधादाकारलोपः । 

वातिककारोक्तेपु प्रयोजनेषु प्रत्याख्यातेषु श्लोकवातिककारोंक्त प्रयोजनोपक्षेपः । उत्तु 
क्र इति । सार्वधातुकपर इति । अथ सार्वधातुक एव परतः कस्मादुत्त्व न क्रियते । नेव 
शक्यम्‌ । उकारलोप एव सत्युत्त्वं स्यात्‌ कुरतः इत्यादौ तु विकरणेन व्यवधानान्न स्यात्‌ । 


०--समाधान युक्तम्‌ । 'नाजानन्तर्य’ इत्यस्याः सिद्धास्त्यसंमतत्वादिति चोष्यम्‌ । श्रव्युस्पत्तिपक्चस्यावश्याश्र- 
क नम । बनन्तस्य तु संप्रसारणविषये प्रयोग एव नास्तीति मावः । 
अघोरितीति । 'ई ह्यघो'रित्यस्यामावे (झम्यस्तयो'रित्याल्लोप इति भाबः । हिरवं तु 
«इलाः विस्यनेन । | 
छन ति कात्यायनः । शोकवार्तिककारस्त्वन्य एवेति मावः । एवं प्रयोजनामावादस्य योगस्याः 
नारम्यस्वे स्थिते छोकवार्तिककृता प्रयोजनान्युक्तानीति संगति दर्शयति--अत्याल्यातेष्वित्यनेन । भाष्ये | 
साषेधातुकपर उकार इति। "श्रत उदिति सहे “उतक्ष प्रत्ययादिष्यत 'उत' इत्यनुवृत्तं सपम्या विपरिए. | 


| ४।१। ७ पु० ४६४ पं० ४ १ सवा ६।४। ७६. म 
४ सार्वधातुकमपित्‌ १। २। ४ १० तात पा 
6 नित्यं करेतेभ ये च; अत उत्तावँधातुके ६। ४। १०८-१२० . 
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. ऐरपि चेटि कध विनिइत्तिः । 
इह च कारयतेः कारिष्यते# णेरनिटि [६॥ ४ । ५१ ] इति णिलोपो न 


प्रानो ति । | 
अबुवतस्तव योगमिमं स्याल्लुक्च चिणो नु कर्थं न तरस्य ॥ 


इह च अक्तारितराप्र्‌ अहारितरामिति चिण उत्तरस्य तरस्य जुक्कथ न स्यात्‌ । 
च॑ भगवान्क्रतवांस्तु तदर्थ तेन भवेदिटि ऐर्विनिवृत्ति; । 


इह स्यसिच्सीयुट्तासिधु भावकर्मणोरुपदेशेऽञ्कनग्रहृहशां वा चिण्वदिट्‌ च 
[६।४।६२]। किंच! णिलोपश्च । 


CY 


प्र०--'कुर्वे' इत्यादावपि खानिवद्रभावाद्वव्यवधानमिति चेत्‌, न, वचनादीदुशं व्यवधानमाश्रीयते । 
ननु च सावेधातुकपर उकार इत्याश्रीयमाणे नित्यत्वात्क्तेऽप्युकारलोपे तल्लोपस्य स्थानिवद्ध- 


वादुत्त्व॑ भविष्यति । अत्र हि परत्वाद्रगुणे कृत उकारलोपः । ततश्चानादिष्टादचः पुर्वस्य 
विधावस्त्येव स्थानिवद्भावः । प्रत्ययलक्षणं तु वर्णाश्रयत्वान्मा भूत्‌ । एवं तहि परिहारान्तरस्य 
वक्ष्यमाणत्रात्थानिवत्त्वै भाष्यक्गता नाश्रितम्‌ । अथवा नित्यत्वास्‌र्वमुकारलोपः, पश्चाद्वगुण; । 
कृते ह्युकारलोपे प्रत्ययलक्षणमिति गुणेन भाव्यम्‌। ततो 'लक्षणान्तरेणे च प्राप्नुवन्विधिर- 

` नित्य इति गुणस्यानित्यत्वम्‌ । ततश्चादिष्टादचः पुर्वोऽकार इति तद्विधौ नास्ति स्थानि- 
वद्धावः । ननु व्याश्रयत्वादुकारलोपस्यासिदत्वं न प्राप्नोति । म्वोरुकारलोपविधानात्सावधातुके 
परत उत्त्वविधानात्‌। नेतदस्ति। मकारवकारादौ प्रत्यय उकारलोपविधानादस्त्येव समानाः 
भयत्वम्‌ । करिष्यत इति । प्रकृतिप्रत्ययाश्रयत्वादिण णिछ्ोपयो: समानाश्रयत्वम्‌ । 


'चं भगवा नित्यादिना प्रयोजननिराकरणम्‌ । इट्‌ चेति। चकारेण णिलोपो विधीयत 


उः २२०7०५०००२२9० णकर 9 म 
ड०--म्यत इति माव: | उकारान्तस्य करोतेरित्यथस्तुन । करोतिशब्दबोधितधातोस्तदन्तस्वासंभवात्‌ । तत्रानु- 
 त्तिमङखा सार्वधातुक एवोत्वं विधीयतामिति शङ्कते--श्रयेति । स्थानिवद्धावादढिति । तथा च वचना- 
. दुकारव्यवधान सहिष्यत इत्यर्थः । इंदशमिति । स्थानिवद्गावङ्तम्‌, न तु औतमिस्यर्थ: । स्थानिवद्धावा- 
दिति त “अघः परस्मि'जित्यनेन । ननु पूर्वमुकारलोपे पश्चाद्सुण्‌ऽकारस्यादिष्टादचः ूर्वस्योत्वविधानात्कथं 
 संगानिवल्वमत आह-अन्न हीति। ननु इताङतप्रसङ्गिखाद्गुणोऽपि नित्योऽत ग्राह--कृत्ते हीति । 
ह प्रथयखचणमिति | कार्यातिदेशादिति भाबः । स्वोरकारेति । तदीयनिमित्तसमुदायापेत्र्‍यास्याधिकनिमि- 


> अनाज तिची.“ `" चिवदिद्‌ च ६। ४। ६२ 
पुँचिणोलुक्‌६।%४। १०४ 
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> NOUNS Se 
स्वोरपि ये च तथाप्यनुवृत्तौ 
~ ९७. ८०० ९५ च च 
इहापि कुः कुर्मः कुयौदिति म्वोर्ये चेत्येतदप्यचुवर्तिष्यते% । 
चिण्लुकि च क्ङित एव हि लुक्स्यात्‌ ॥। 


चिण्लुक्यपि प्रकृतं विङदग्रहणमनुषतेते । छ प्रकृतम्‌ ! गमहनजनखनघसां 
लोपः क्डित्यनडि [ ६ । ४ | ६८ | इति । तद्वै सप्तमीनिर्दिष्ट पष्ठीनिदिष्टेन 
चेहाथः । चिणः इत्येषा पञ्चमी क्ङितोति सप्तम्याः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तस्मादिस्यु- 
त्तरस्य [ १ । १ । ६७ | इति । 
` उत्तु कुअः कथमोविनिद्वत्तो ऐरापि चेटि कथं विनिवृत्तिः । 
अन्रुवतस्तव योगमिमं स्पार्लुक्च चिणो चु कथ न तरस्य ॥ 
चं भगवान्कुतवांस्तु तदर्थ तेन भवेदिटि णविनिष्वात्तिः | 
स्वोरपि ये च तथाप्यलुबृत्ती चिएलुकि च क्ङित एव हि लुक्स्यात्‌॥ 
आरभ्यमाणेऽप्येतस्मिन्योगे 


प्र०-इत्यर्थः । स्वोरिति । अत उत्सार्वधातुके’ इत्यत्र 'म्वोर्ये चे'त्यनुवर्तनात्कृत उकारलोपेऽत 
उत्त्वं भविष्यतीत्यर्थः । मकारादिभिश्च वावयभेदेन सावेघातुकस्य विशेषणात्कुरुत इत्यादावुत्त्वं 
भवत्येवेति भावः । 

आरभ्यमाणेऽपीति । अनेकपरिहाराश्रयणे प्रतिपत्तिगौरवं मा भूदित्येवमरथेमारभ्यमाण 
इत्यर्थः ॥ पपुष इति । ननु चान्तरज्गत्वादिटा भाव्यम्‌ । न च संप्रसारणे कृतेऽपीटोऽनिवृत्तिः । 
“निमित्तामात्रे नेमित्तिकस्याप्यमाव' इत्यस्याः परिभाषाया भाष्यकारेणानाश्रयणात्‌ । तथा च 
“चा वित्यत्रोक्तम्‌-९इहान्ये चौ प्रत्यङ्गस्य प्रतिषेधमारभन्ते तदिहापि साध्य मित्यकारस्य 
निवृत्तावपि यणाद्यादेशानिवर्तनाचेतदुक्तम्‌ । तथा “च्छवो'रित्यत्रोक्तम्‌-'अवश्यपत्र तुगभावार्थो 


SO ७७ ७७ ४ SHY S000 0050000 TN aT 3A OAS ६८०७७१७ Nr 


उ०-_-त्तकत्वादित्ति भावः | मकारवकारादाविति । “अज्ञस्येःति स्यानषडया निमित्त इत्यध्याहारेणाज्ञनिमित्ते 

मकारवकारादावित्य्थ इति भावः । कारिष्यत इति । चिण्वदिद्‌ । , कू 
ननु मकारवकारादौ प्रत्यय इत्यर्थ कनो मनिनि गुण उल्बं स्यादेवैतदेकवाक्यतया5न्वये 'कुरत' 

इत्यादौ न स्यादत श्राह--मकारादिमिश्‍चेति । माद्यादौ सावंधातुके गुण इत्यथ इति भावः । 


ननु प्रयोजनाभावादनारम्मे सांधिते आरम्मोक्तिने युक्तेत्यत शाह-भनेकेति । प्रतिषेधमारभन्त 


# लोपश्रास्यान्यतरस्थां म्वोः ये 'चः अत उत्सावंधातुके ६ । ४ | १०७; 4 जपालालतस्था म्यो ये चः अत उस्सावंघातुके ६ । ४ । १०७; १०६३ ११० | ११० 
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NAN 


Mereside 
सिद्धं वसुसंप्रसारणमाज्विधौ ॥ & ॥ 
बसो) संप्रसारणमञ्विधौ सिद्धं वङ्गव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? पशु) परय 
तस्थुषः पश्य । निन्युषः पश्य चिच्युपः पश्य । जुजुबुषः परय उडुषः पश्येति । 
बसोः संग्रसारशे कृतेअचीत्याकारलोपादीनि यथा स्युरिति# । किं पुनः कारणं न 
सिध्यन्ति ? 


बहिरइलच्षणत्वादासिद्धत्वाच्च ॥ १० ॥ 
बहिरङ्गलचणं चैव हि वसुसंप्रसारणमसिद्ध च । 
आर्तवं यलोपाह्लोपयोः पशुषो न वाजान्‌ चाखायिता चाखाधितुम्‌ ॥११॥ 


आत्त्वं यलोपारलोपयो; सिद्ध वक्कव्यस्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ? पशुषो न वाजान्‌ । 
पशुष+ इत्यात्त्वस्यासिद्भ्वादातो धातोः | ६ । ४ । १४० ] इत्याकारलोपो न 
प्राप्नोति । चाखायिता{ चाखायितुमित्यात्त्वस्यासिद्धत्वाद्यस्य इलः [६ । ४ । ४६] 
इति यलोपः प्राप्नोति । 
समानाश्रयवचनात्सिद्धस्‌ ॥ १२॥ 
समानाश्रयमसिद्धं भवति व्याश्रयं चैतत्‌ । इह तावत्पपुषः परय तस्थुषः पश्य 
निन्युषः पश्य चिच्युषः पश्य लुलुवुषः पश्य पुपुवुषः पश्येति वसावाकारलोपादीनि 


NAA A vo ४७५७५५४७४७ ४४” 


Nae 


प्रयत्नः कतेव्योऽन्तरङ्गत्वाद्धि तुकः प्राप्ति रिति कृतेऽपि शकारे कृतस्य तुको5निवृत्तिमत्वा 
चेतढुक्तमु । एवं तहि नित्यशब्ददर्शने प्रविभज्यावयवेषु कल्प्यमानेष्वन्तरङ्गबहिरङ्गमावो 
नास्तीति “प पा वस्‌ अस? इति स्थिते नित्यत्वादिटं बाधित्वा संप्रसारणं भवत्यल्विधित्वाच्च 


स्थानिवत्त्वाभावादिटोऽप्रसङ्गः । अथवा संप्रसारणं तदाश्रयं च बलीयो भवतीत्यत्र विषये 
पुर्वमिटू न प्रवतेते । ० 


४१९०६१९०१०५११०४०४६/४१५/९/९३१९०९३६४ १०/० /९./९/* /१/१./९/५.”१./*. 


“*€४/*€४”४५/१/४*/*/१/१”९/”१/१/”९२/५९.”१/"९/९.”९./९./* /%१५१०/%५,/१%/५/०/%,/% /९/९/९,/५/९/६ NS 


. ड०-इति। उक्तपरिमाषासत्वे हि तदारग्मो व्यर्थं एव स्यात्‌। ननु ्रविमञ्यान्वाख्याने ऽप्यन्तभू तनिमित्तत्वा- 
दिनान्तरज्गत्वं वक्तुं शक्यमेवेस्यस्चेराइ-तअथवेस्यादि । 'लिद्यभ्यासस्थे'ति सूत्रस्थभाष्यविरुद्धमिदम्‌ । 
तर्माद्विम्यान्वाख्याने इरः पूर्व प्रतिपदविधित्वेन शीभ्रोपस्थिततया संप्रसारणे ततोऽन्तरङ्गपरिमाषाया 
्रनित्यश्वाखतिपदविधिविषये तदप्रवृत्तर्चेडमावे वस्निमित्तक एवाल्लोप इत्याशयः | 


‘STITT ne MNS YR 0 2 
# बसोः सम्प्रसारणम्‌; आतो लोप इरि च एरनेकाचो ऽसंयोगपूस्य। अर य्वोरि- 
यख्वङौ ६1 ४। १३१; ६४ ८२; ७७ पूर्वस्थ। ग्रचिश्नुधातुभुबां यवे 


† जनसनखनक्रमगमो विद्‌ ३ । २ । ६७, वि वनोरनुनासि 
fears CoN ५ कस्यात्‌ ६ । ४ । ४१ 
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वस्त्रन्तस्य विभक्की संप्रसारणम्‌ । पशुष इति विट्यात्त्वं विडन्तस्य विभक्कावाकार- 
लोपः । चाखायिता चाखायितुमिति यड्यात्त्वं यङम्तस्य चाधधातुके लोप इति । 
किं बक्कव्यमेतत्‌ ? न हि । कथमनुच्यमानं गंस्यते ? अतरग्रहृणसाम्रथ्यात्‌ | 
ननु चान्यदत्रग्रहणस्य प्रयोजनपुक्कम्‌ । किप्ुक्रम्‌ ? अत्रग्रहणं विभयाथेमिति३ । 
अधिकारादप्येतरिसिद्भम्‌ । . 
इह पपुष; चिच्युषः लुल्नुवुप; द्रौ हेतू व्यपदिष्टौ बहिरङ्गलक्षणत्वं चासिद्धत्वं 
चेति । तत्र भवेदसिद्ध्वं प्रत्युक्तं व हिरङ्गलच्णं तु नेव प्रत्युक्तम्‌ । नेष दोषः 
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प्र०--पशुष इति। पशुं सनोतीति 'जनसने'ति विट। 'विडवनोरित्यास्वम्‌ । तस्यासिद्धत्वात्‌ 
आतो धातो'रित्याकारलोपाप्रसङ्गः। लच्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषा त्वाल्लोपे नाश्रीयतेऽव्याप्ति 
प्रसङ्गात्‌ । चाखायितेति | खनो यङि द्विचनाःपरत्वाद्ग' ये विभाषे'त्यात्वे द्विवचने च तृचि रूपम्‌ । 
अधिकारादपीति । ततश्राभाद प्रहणंविषयार्थ मत्र'ग्रहणं तु समानाभ्रत्वप्रसिद्धधर्थ संपद्यते । 


असिद्धत्वं प्रत्युक्तमिति। समानाश्रग्रत्वपरिग्रहात्‌ । बद्दिरङ्गलक्षणं त्विति । यद्यपि 
'नाजानन्तर्य' इत्ययमत्र निषेधोऽत्रतरति तथापि परिभाषायाः कारणाभावात्प्रसङ्ग एव नास्तीति 
प्रतिपादयितुमुपन्यासः । प्रतिद्वन्द्रिमाविनाविति । न हि वस्त्वन्तरानपेक्षमस्तरङ्गं बहिरिङ्गंवा 
स्वभावसिद्धं किचिदस्ति.। परस्परामेन्तया युगपत्पराप्तौ तयोरवस्थानाद्यया 'स्योन' इत्यत्र 
यणूगुणयोः पषुष इत्यादो तु युगपत्प्रा्र्नास्ति संप्रसारण गाप्षिणल आल्लोपादीनां निमित्ताभा 
वादप्रसङ्गः । आल्लोपप्राप्तकाले च निरृत्तं संप्रसारणम्‌ । ततश्च निमित्तमेवाल्लोपादीनां 
संप्रसारणमिति नास्ति -परिनाषोगस्थानमित्यर्थैः । यद्येवं 'पचात्रेदःमित्यादावपिं नाङ्गते आद्गुणे 
एत ऐ' इत्यत्व प्राप्तोतीति निमित्तनिमित्तिभावात्रिभाषाया अनुपस्थानप्र ङ्गः । एवं तहा॑न्यथा 
व्याख्यायते । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङगे' इत्येषा परिभाषा वाह ॐठऱ्यत्र ज्ञापितेत्यामा- 
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| » „ ` ४ड०>-लक्षणेति। एवं शव लक्ष्यानुसारेण सात्र नाश्रीयत इत्यर्यः । अत एव “क्ीर घथन्ति तान्पश्ये 
भी व्यर्थ :'च्ोरघः': पश्ये!त्यादिसिद्धि 1 7 *ततश्चेति 1 !-अ्रधिकारादामीयस्पसिद्धले सिद्धे श्रामादग्रहणमामीयें 
“ कर्तव्य इव्यर्थरूपविषरयलामोर्थमितिः' ग्रत्रगडणं-सघानाथयत्वार्थमिति" भावः । ` समानाश्रयत्वैति | समानाः 
| भ्रयत्वं 'चः ५. तस्रयोगप्रापासिद्धस्वाश्रयशात्रोयनि मित्तसमुदायापेत्ञयान्यूनान तिरिक्ताश्रंयकंत्वर्‌ । आश्रयणं 


स्थानि खेनैवःनि मित्ततवेनैतरेति नाग्रहः | किं तु यथांकर्थाचत्‌'। विकारकृतंमतिरिक्तत्वं तु न। “जही त्या 
नुदाहरणत्वापत्ते: । तत्र 'पपुष' इत्यत्र न्यूनः, 'चाखायितेस्यादावधिकः, श्रतिरिक्तमपि पूवविध्युपात्तताः 
बच्छेदकरूपेणाश्रितं चेत्तदपि समानाभ्रयमेव, समानशब्दस्वारस्यात्‌। ञ्रत एव चिणो लुकि चिणो 
लुगसिद्ध इति संगच्छुते | एवं च “खरी इयती'त्यतेदयसंजन्ीशस्यानिक यस्ये? तिलोपीयनिमित्तसमुदायाः 
। पेन्र्‍या 'ल्िया' इति इयडि श्रविकरप स्रीराब्दस्पपेज्षणादज्ञसंशायत्रस्थविधिप्रदण॒स्य तत्प्रयोजनमारुरोक्त 


संगच्छत इत्याहुः । 
पद्य 


Lt क 
MESSY 


+- 6 ६। ४:। २२ वा० .२९। १-“अब्याप्तीति । पशुष इत्यादाविति भावः ।” इप्युद्दयोते5घिक चत्‌ 
| ४ 
| 
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६६८ श्रीमगवरपतञ्ञलिविरचितं [ यसिदवदत्राभात्‌ 


बहिरङ्गमन्तरङ्गमिति च प्रदिस्धिभानिनावेताबधी | कयम्‌ ? सत्यन्तरङ्गे बहिरङ्गै सति 
च बहिरङ्गेडन्तरङ्गस्‌ । न चात्रान्तरङ्गब हिरङ्कयोयुंगपत्समवस्थानमस्ति । नानभिनि- 
ते ब हिरङ्गऽन्तरङ्क प्राप्नोति तत्र निमित्तमेव बहिरङ्गमन्तरङ्गस्य । 
हस्वयलोपारलोपाश्चायादेशे ल्याप ॥ १३॥ 
हस्रयलोपारलोपाश्चायादेशे ल्यपि सिद्धा वक्कव्या! । प्रशमय्य गत; प्रतमय्य 
गत; । प्रबेभिदस्य गतः प्रचेच्छिदर्य गत; । प्रस्तनय्य गतः प्रगदय्य गत; | 
हस्रयलोपार्लोपानामसिद्धस्वाइश्यपि लघुपूवात्‌ [ ६ । ४ । ५६ ] इत्ययादेशो ` 


ONAN NAN NNS 


प्र०-च्छास्रीया । अथवा 'विप्रतिषेवे परं कार्य मित्यत्रोपसंख्यातापि संज्ञापरिभाषाणां कार्यका 


लत्वाहठसुसंप्रसारणदेशत्वा्चभाच्छात्रीया, आमाच्छात्नीयेप्वाल्लोपादिषु कर्तव्येषु 'असिद्धेःति न 


प्रवर्तते । तदप्रवृत्तौ चाल्छोपादीनि भवन्तीति वाक्यार्थः, पदान्यस्मिन्नर्थ योज्यन्ते। सत्यन्तरङ्ग 
इति । बुद्रध्यापेच्चित इत्यर्यः । तत्र निमित्तमेवेति ।. परिभाषाया असिद्धत्वादप्रवृत्ताविति 
भाव; | वसुसंप्रसारणं चेक परिभाषाया आल्लोपादीनां चाश्रय इति समानाश्रयत्वा डभवत्य सिद्धत्व 
परिभाषायाः । 

प्रशमय्पेति । हस्वस्यासिद्धत्वाइघुपुर्वो मकारो न भवतीत्ययादेशो न प्राप्नोति । 


पवेभिदस्येति। भिदेर्यङन्ताण्णिच्‌ । तत्र यलोपस्थासिद्धत्वाहधुपूर्वादृत्तरो शिज्‌ न भवति यकारेण 
व्यवघानादित्ययादेशाप्रसङ्गः । प्रस्तनय्येति । अदन्ताधिक्ारे 'स्तनगदी देवशब्दः इति 
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उ०--यधपि नाजानन्तर्येति । वस्तुत इयं सिद्धान्त्यसंमतेप्यसक्कदावेदितम्‌। एरस्परापेक्षयेत्यस्य तयोरि- 


त्यनेनान्वयः । तयोरन्तरज्ञत्वबहिरज्ञस्वयोयुगपत्पाती । 'लक्ष्ये' इति शेषः । तयोरित्यस्यादृत्त्या तयोरन्तरज्ञ- 
बहिरङ्गयोयुंगपल्लकये प्राप्तो परस्परापेक्षया तयोरन्तरङ्गस्तरहिरङ्ग-वावस्थानादितयर्थः । स्योन इति । अन्न 
सिवेत्रोहुलकान्नपरयये “्छूवो'रिस्यूठि, इकारस्प लघूपधगुणो यण घ प्रापेति । वाह ऊठित्यश्नेति । एतदेव 
युक्त । श्रथवेति ठ द्या । कतब्येष्वसिद्धेति । तद्दश्या तयोरप्यिद्धत्वमित्यपि बोष्यम्‌ । एतदपि 
भघोन' इति प्रतीके कैयटेन स्पष्टमुक्तम्‌ ! इति वाक्यार्थ इति | तासप्यार्थं इत्यर्थः । बुद्ध्यापेक्षित इति । 
परिमाषाप्रतचपेञ्न्तरङ्गनहिरङ्गयोः परिभाषायाश्र विद्यमान लेन बुद्धिसंनिधिरपेक्षितः । अन्न त्वसिद्धत्वात्परि- 
भाषायाः परिभाषाइश्या तयोरप्यतिद्धत्वान्ञ तथा बुद्धौ संनिधानमिति भावः । ( भाष्ये ) न युगपत्समवधा- 
नमस्तीलनेनासिद्तवद्वि्मानखेन बुद्धौ संनिधान नास्तीत्येव विवक्षितम | नानमिनिईँत्त इत्यस्य तथा 
er पा । अन्तरङ्ग माप्नोतीतयान्तरङ्गखेन बुद्धिविषयत्व॑ प्राप्तोतीत्यथः । थ्रप्नवृत्ता- 
त पारो ख बहिरङ्ग संप्रसारणमन्तरङ्गलोपस्य निमित्तमिलर्य॑ इति भावः । परे तु 
कु माया ग्रनित्यत्वादित्यथ: । एबं. 'चासिद्धवत्सत्रप्रत्याख्यानेडपि न दोष 


प्रशमय्येति । शमेणिचि उपघाइद्धिमिता हस्वः, कस्यो ल्यप्‌। भिदेरिति । भनेमिद्य इ य' इति | 
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अत्राप्येष परिहारः समानाश्रयवचनात्सिद्धमिति । कथम्‌ ? णावेते बिधयो 
शेल्येप्ययादेशः । 
बुग्युराचुवडङ्यणोः॥ १४॥ . 
बुग्युटाबुवङयणो१ सिद्धौ बक्कव्यो । बभूवतुः बभूबुः । बुकोऽसिद्धत्वादुवङा- 
देश; प्राझोति] । उपदिदीये उपदिदीयाते । युटोऽसिद्धत्वाद्यणादेशः प्राप्नोति{ | 


चुकस्तावन्न वक्कव्यस्‌ | बुक न वच्यामि । एवं वक्त्यामि भ्रुवो ुङलिटोरूदुप- 
धाया इति§ । अत्रोवङादेशे कृते योपधा तस्या ऊत्त्वं भविष्यति । 

एवमपि कुतो नु खस्वेतदुवङादेशे कृते योपधा तस्या ऊत्त्वं भविष्यति न 
पुनः सांग्रतिकी योपधा तस्याः स्याद्भकारस्येति । नेष दोषः | ओरिति >< वतते 
तेनोबणस्य भविष्यति । 


भ्र०--पठचेते । तत्राल्लोपस्यासिद्धत्वादकारेण व्यवधानादयादेशाप्राप्तिः । 

बभूवतुरिति । भू अतुस्‌ वुक्‌, तस्यासिद्धत्वादुत्रङ्‌ प्राप्नोति । ननु च चाप्राप्त उवडिः 
वुगारभ्यमाणस्तस्यापवादो भवति "सत्यपि संभवे बाधनं भवतीत्येष न्यायः । नेतदस्ति। 
बाधकप्रवृत्त्यवस्थायां य द्वियते तद्व॒गाधकेन निर्वाततं न प्रवतते उवङ्‌ तु निरवकाशत्वात्म्रवतंमाने 
वुक्यसिद्धत्वादात्मानमदर्शयन्न शक्यो बाधितुमिति वुकि कृते तस्यासिद्धतवात्परवर्तते। तेनोवणुस्येति। | 


उ०--स्थिते5ल्लोपयलोपयोरयादेश इष्यते । 'थदन्तेति । चुरादावित्यथंः । 

ननु कृतेऽपि उवङि बुकः प्रतृत्तिसंभवाद्‌ विरोधाभावेन कथं बाधकत्वमत श्राह--सत्यपीति | 
न चात्रोवङ्यष्युपधायां चेति दीर्घे बलि लोपे बभूवतुरित्यादिसिद्विः। बहिरङ्गवुको 5सिद्धखेन वलोपाप्राते 
रिति मावः । तद्बाधकेनेति । यथा केनाण । `न'न्विन्धिमवतिम्या'मिति किल्वाल्लिये सुणदृद्भ्यमावे 


# मितां हृस्वः; यस्य हलः; श्रतो लोपः ६.। ४ | ६२; ४६; ४८ 

† युवो वुग्लुडलिटोः; अचि शनुघातुश्नवां य्वोरियडुवडो ६ । ४। ८८; ७७ 

३ दीङो युर्डाच क्ङिति; एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य ६ । ४ । ६३३ ८२ 

§ ऊदुपधाया गोहः ६। ४ । ८६ % ओः सुपि ६। ४ । ८३ 

१-“यद्यप्यत्रोमयलोपस्तयापि वार्तिकेऽस्लोपमात्रोवस्या नैततसिद्विः, यलोपासिद्धश्वस्थ सत्वात्‌ । 
अतो यलोपो$पि तत्रोपात्तः । एवं चोमयोरिदमुदाहृरणं बोध्यम्‌ । अत एव समुदितमेव भ्याख्यातं भाष्ये ।” 
इत्युदद्योतेऽधिकं क्रचित्‌ । 

२-“माष्ये-पएबं वद्यामीति । भुवो लुङ लिदोरुदुपघाया; | ततः--'गोहः' इति योगविभागं | 
करिष्यामीतयर्थ; । तदपक्ृष्य तत्र व्याख्यास्यामीत्यर्थो वा!” इस्युद्योतेडघिक चित 
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भवेत्सिद्ध बभूषतुः बभूवुः, इदं तु न सिध्यति बभूव बभूषिथेति । कि 
कारणम्‌ ? गुणवृद्ध्योः % कृतयोरुवणाभाबात्‌ । नात्र गुणवृद्धी प्राप्नुत । किं 
कारणम्‌ ? क्ङिति च [ १ | १ । ४ ] इति प्रतिपेधात्‌ । कथं कित्त्वम्‌ ? इन्धिम- 
वतिम्यां च [ १। २,। ६ ] इति । तद्वै वयं कित्त्वं प्रत्याचक्ष्महे चुका । इह तु 
कित्त्वेन वुक्म्रत्याख्यायते । किं पुनरत्र न्याय्यम्‌ ? वुग्बचनमेव न्याय्यम्‌ । सत्यापि हि 
कित्त्वे स्यातामेवात्र गुणवृद्धी । कि कारणम्‌ ? इम्लबणयोगुणवृद्धयोः स प्रतिषेधो 
न चैपेग्लक्षणा वृद्धिः । 

एवं तद नार्थो बुका नापि कित्त्वेन । स्तामंत्रः गुणवृद्धी गुणपृद्धयो; कृतयोर- 
बारोरच कृतयोर्योपधा तस्या ऊत्त्वं भविष्यति | कथम्‌ ? ओ रित्यत्रावणमपि प्रति- 
निर्दिश्यते# । इहापि तहि प्राप्नोति-कीलालप$ पश्य, शुभंयः पर्येति । लोपोऽत्र 


्र०-उवर्णंस्य उपधाया ऊद्भवतीत्येवमाश्रयणादुवडि च कृत उवर्ण उपधा भवति नान्यथा । 
“इन्विभवतिम्यां चेति कित्वं प्रत्याह्यातमिति मत्राह--भवेत्सिद्धमिति । तद्वे किस्यं 
वयमिति ।'भुवो वुको नित्यत्वा'दिति न्यायात्‌ । इद्द तु कित्त्वेनेति । 'बिङति चे'ति गुणवु- 
¬ द्विनिषेधादुवङि च कृत उवर्शस्योरवविधानात्‌ । स्यातामेवेति । गुणग्रहणं प्रसङ्गोचारितं 
गुगसयेग्लन्षणत्वात्पिष्यति हि प्रतिषेधः । न चैषेति । 'अचो ञ्िनी त्यत्रेक इत्यनुपस्थाना दिग्ल- 
जणत्वा भाव: । ओरित्यत्रावणेमिति । अकारोकारयोराद्वगुणे कृते 'ङसिङसोश्चे'ति पुवेकादेशेन 
निदेशात्‌ । इद्दापीति। 'ओः पुपी'त्यत्रावणप्यापि निर्देशाद्यणूप्रसडगः । लोपो5त्रेति । पर- 
त्वादिति भावः । 'आतो घातो'रिति लोपस्यावकाशः संयोगपूर्वाकारान्तो धातुरकारप्रश्लेपस्यो- 
तरत्रावकाशो बभूव बभ्नुविथेति । 'कीलालप' इत्यत्रोभयप्रसङ्गे परत्वादाकारलोपः । विप्रतिषेधे 


ड०--उवङि सिद्धमिष्टमत श्राह-इन्धीति । नित्यत्वादिति | नित्यत्वाद्बुकि गुणवृद्धथोः प्राप्यभाव इति भावः | 
प्रसङ्ग इति । प्रतिषेधे गुणबृद्धथोः सह निर्देशादिति भावः | अत एव भाष्ये वृद्धेरेवानिग्लक्षणत्वमुक्तम्‌ । 
नच किल्वविघानसाम्यौदनिगलच्चरतवेऽपि निषेधः | थलि’ उत्तमे णलि 'चारिताथ्योत्‌ | घुका मवति- 
मह प्रत्याल्यान न्याय्यं लाघवादिति माष्याशयः । न च विवेचने ऽचीः्यस्यापि प्रवृ्या द्वित्वारपूर्व गुणवृद्धयो- 
रमावे भुवो बुकोनिर्वेष्नत्वान्ियत्वादिति हेतुरयुक्त इति वाध्यम्‌ । तत्र 'द्विल्बे कर्तव्ये” इति वाक्यशेषेण 
बुकि तत्तो मानामावेन परत्वात्तयोः प्राप्ती तस्य साथक्यादित्याहुः । पूर्वैकादेशनेति । समाहारदने 
नुममाव इतरेतरद्न्हे वा एकवचनं सोत्रस्वादिति भावः । मध्यमपदलोपी वा समासोऽत एव न पूर्वनिपात- 


दोषः । संयोगपूव॑ति । 'प्रएपला'इयादय; । ननूभयोरप्याभाच्छाज्नीयल्वेनान्यतरस्यासिद्धत्वात्क थ॑ विप्रतिपरेधः 


। % सावंघातुकार्धेघातुकयोः ७ | ३ | ८४; अचो ञ्णिति ति र र ३ 
-७। 
# रोः सुपि ६। ४। ८३ Ee 
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बाधको भविष्यति} । इह तहं प्राप्नोति-कीलालपौ कीलालपा इति । एवं तर्हि 
च्योरिति; वतते तेनोत्रण बिशेषयिष्यामः-'ओ्योरिति । इहेदानीमोरित्यनुवतेते 
व्योरिति निवृत्तम्‌ । | क्य 

युटश्चापि न वङ्कव्यम्‌ । युड्वचनसामथ्यान्न भविष्यति । अस्तन्यद्युडवचने 
प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ! द्र्यो्यकारयो! श्रवणं यथा स्यात्‌ । न व्यज्ञनपरस्यानेकस्पैकस्य 
बा यकारस्य श्रवणं प्रति विशेषोऽस्ति । 

किं पुन; प्राग्माद सिद्धस्वमाहोस्वित्सह तेन; । कुतः पुनरयं संदेइ। ? आङयं 
निदेशः क्रियते, आङ च पुनः संदेह जनयति । तद्यया--आ पाटलिपुत्रादवु्टो 
देव इति संदेहः किं प्राक्पाटलिपुत्रात्‌ सह तेनेति । एवमिद्दापि संदेह प्राम्भात्‌ सह 
तेनेति । कश्चात्र विशेषः. | 

प्रर मादिति चेञ्शुनामघोनासूशुणषूपसंर्यानम्‌॥ १९ ॥ 

्राग्भादिति चेच्शुनामधोनाधूगुणेषूपस्तंज्यानं कतच्यम्‌ । शुनः पश्य । 
शुना शुने । संप्रसारण# कृतेऽण्लोपोऽनः [ ६ । ४ । १३४ | इत प्राप्तोति । 


wu 


प्र०--चासिद्धत्व॑ न भवतीति ज्ञापयिष्यति । कीलाल पाविति । असर्वना मस्थान इत्यनुवर्तनाइभ- 
संज्ञाया अभावादाकारलोपप्रसङ्गात्‌ । एवं तदि व्योरिति । यदेव 'य्वो'रिति प्रङ्गतं तदेव वणे” 
क्रमव्यत्ययेन 'व्यो रित्युक्तम्‌ । तत्राकारोकारसमुदायनिदेशञेऽपि “व्यो रित्यनेन विशेषणादुकारस्येव 
यण भवति न त्ववर्णस्येति । इहेति । 'भुवो वुग्लुझलिटोः' 'उदुपवाया गोह्‌ इत्यत्र । न व्यञ्जः 
नपरस्येति । व्य-्जनात्परंस्येति 'सुप्सुपेति समासः । श्रुतिभेदपत्षेऽपि यणो मय' इति हिवेचन- 
विधाना'द्धलो यमां यमि लोप' इति पन्चे लोपविधानात्पक्षे यकारद्वयं भवत्येवेति नार्थो युटेति 
तद्विघानसामर्थ्याद्यण्‌ न भवति । 

शन इति । खन्‌ शस्‌ इति स्थिते संप्रसारणम्‌ । वार्णादाद्भस्य बलीयस्त्वातुवेकादेशं 
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ड० स्यादत आह-वित्रतिषेथे चेति | । उमयोरप्यसिद्धखेन समत्वादिप्रतिषेध इति तच्वम्‌ । 'व्यो रित्यस्य 
प्रकृतस्वामावादाह--यदेवेति । तद्विथानसामथ्यौदिति । चिन्स्यमिदम्‌ । यकारत्रयश्रवणार्थमेतस्स्यादिति । 
अ्न्तरज्ञत्वातूर्वल्पे इतेउल्लोपाप्रातेराइ--वाणोंदिति । ' प्रद्ययस्वरेणेति । “वननु न्नियादिना 


† आतो धातोः ६। ४। १४० व न 
_ | अचि श्‍्तुघाठभ्रुवां य्वोरियडवडौ ६ । ४ । ७७ योरित्येव वर्णक्रमव्यल्ययेन व्योरि्युक्तर्‌ । | 
53 १-'ब्योः-श्रोः-इति? पा०। ड यी 
६ मघवा बहुलम्‌; भत्य;-ऋत्व्यवासूव्य "1११" '* स्छुन्दसि ६॥ ४। १२८; २२६-१७५ | 
# श्‍वयुवमधोनामतद्विते ६ । ४। ९१३३ ` 9 9 9 
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यस्य पुनः सह तेनासिद्धत्वमसिद्धत्वात्तस्य न संयोगाद्वमन्तात्‌ । [ १३७ ] इति 
प्रतिषेधो भविष्यति । 
[ यस्यापि ्राग्मादसिद्धत्वं तस्याप्येष न दोषः । कथम्‌ ? नास्त्यत्र विशेषोऽ- 
रलोपेन वा निवृत्तौ सत्यां पूवेत्वेन। वा । 
अयमस्ति विशेषः । अज्लोपेन निवृत्तौ सत्यायुदात्तनिवृत्तिस्वरः! प्रसज्येत । 
नात्रोदात्तनिवृत्तिखर; प्राप्नोति। किं कारणम्‌ ? न गोश्वन्साववर्ण [६। १। १८२ ] 
इति प्रतिषेधात्‌ । नेष उदात्तनिवृत्तिस्तरस्य प्रतिषेधः । कस्य तर्हि ? तृतीयादि- 
सरस्य । यत्र तर्हि तृतीयादिस्वरो नास्ति- शुन; पश्येति। एवं तहि न वयं 
लक्षणस्य प्रतिषेधं शिष्मः । किं तर्हि ? येन केनचिट्लक्षणेन प्राप्तस्य विभक्किस्व- 


प्र०-बाघित्वाह्लोपः पराप्नोति । उपसंख्यानवादी विशेषं प्रतिपादयितुमाह-अयमस्तीति । अनुदात्त- 
निमित्तत्वादुदात्तलोपस्यैकादेशे तु सति 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः इत्याद्युदात्त पदं भवति । श्वशब्दा- 
कारस्य प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वात्रत्याख्यानवाद्याह—नाश्रेति । उपसंख्यानवाद्याह--नेष इति । 
वृतीयादिस्वरस्येति । 'सावेकाच' इति प्राप्तस्य । तत्र प्रतिषिद्धेऽपि तृतीया दिस्वरे लोगे सत्युदा- 
वाप त्तिस्वरप्रसद्ध इति विशेषोऽस्ति 'न गोश'क्रित्यस्य तु निषेधस्य फलं 'श्वम्या श्वमिःरिति 

विभक्तावस्ति 1 स एवाह--यत्र तद्दीति । चार्थे तहिशब्दः । न केवलं शुना शुन इत्यत्र 
तृतीयास्वरे प्रतिषिद्वे5प्युदात्तनिवृत्तिप्रसङ्गोषपि तु यत्र तृतीयाद्यमावः शुनः पश्येति तत्राप्युदा- 
त्तनिवृत्तिस्वरप्रस्ध इत्यर्थः । न झत्रेतदपि शक्यते वक्तुं येन केनचिछक्षणेन प्राप्तस्य तृतीयाः 
दिस्वरस्य निषेध इति। ` . 


अत्याख्यानवाद्याहू--एव॑ तर्हीति । न सावेकाच इत्यस्यैव लक्षणस्यायं प्रतिषेधः कि 
तहि विभक्त; प्राप्तस्योदात्तमात्रस्मेत्यथ: । विभक्तिस्वरस्येति । वचना द्विमक्तिग्रहणानुवृत्तिर- 
नेनांम्युपगतेति । अत्रोपसंख्यानवाद्याह--यत्र तहींति । बहवः श्वानो$स्यामिति बहुत्रीहिः । 
7777०77707000 00000020000 २०००... 
उ ०_कनिप्रस्ययाम्तश्वादिति मावः । वकारस्यानिकसंप्रसारणस्यानुदात्तत्वादित्यपि बोध्यम्‌ । यदि प्रतिषिद्धे ` 
तृतीयादिस्वरे उदात्तनिवृत्तिस्वरः स्यास्रतिषेघोऽनर्थकः स्यादत आइ- न पोश्वश्निति | यत्र तहीँत्यादि 
बचन ग्रन्यच्छरायया _अप्याण्यानवादिन इति प्रतीयते, तन्निराकरणायाह--स एवेति | अन्यथा प्रन्था- 
 संगतिः स्थात्‌ । चार्यं इति । अनेकार्यत्वान्षिपातानामित्यर्थ: । 


किं तहि ? विभक्तेरिति । ततश्चोदात्तनिवृत्तिस्वरस्यापि प्रतिषेघाधिशिषामाव इति भावः । भाष्ये- 


| पंप्रसारणाच ६ | १ । १०८ | 
गज, अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ६ । १ । १६१ 
$ तावेकाचस्वृतीयादिविमक्तिः ६। १ । १६८ 
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रस्यायं प्रतिषेधः । यत्र तर्हि विभक्किखरो नास्ति--बहुशुनीति॥ । 

यदि पुनरयञ्चुदात्तनितृततस्परस्यापि प्रतिषेधो विज्ञायेत । नेत्रं शक्यम्‌ । इद्दापि 
प्रसज्येत-कुमारीति । 

एवं तशोचायग्रवृत्तिज्ञापप ति नोदात्तनिवृत्तिस्वर! शुन्यवतरतीति यदयं श्वन्शब्दं 
गौरादिषु पठति% । अन्तोदात्ताथे यतनं करोति । सिद्ध हि स्याडीपैव । 

मवोन; पश्य । मधोना मधोने । संप्रसारणे कृते यस्पेति लोपः प्राझोति] । 
यस्य पुनः सह तेनासिद्धत्वमसिद्धत्वाचस्य न भविष्यति || यस्यापि हि प्राग्भाद- 
सिद्धत्व॑ तस्याप्येष न दोष; । कथपू ? वक्ष्यत्येतन्मधवन्शन्दो व्युत्पन्न प्रातिप 
दिकमिति{ । 


Sr 


AANAANNANNNANNASNANANAAANANAN, NN AAANAN NANA A ANAN AANA ANNAN Fa 


प०-तत्राह्लोपवादिमतेन 'अन उपधालोपिन' इति डीपि 'बहोर्नञ्चदुत्तरपदभूम्ती त्यन्तोदात्त- 
त्वादुदात्तनिवृत्तिस्वरप्रसङ्गः । प्रत्याइ्यानवाद्याह-यदि पुनरिति । विमक्तिप्रहणं नाचुवतंत इति 
भावः । उपसंख्यानवाद्याह--नैवं शक्यमिति । 

प्रत्या ल्यानवाद्याह-पवं तहींति । “न गोश्व ननित्यनेनानिषिष्यमानोऽप्युदात्तनिवृत्तिस्वर 
शुनि ज्ञापकान्नावतरतीत्यर्थः । एवं प्रत्याल्यानवादिना विशेषाभावः प्रतिपादितः । विद्यते तु 
विशेषः। श्रल्लोपे सत्युपवालोपित्वान्डीपा भाव्यम्‌-'बहुशुनी'ति । तदभावे तु बेहुश्वेति । 
गोरादिडीषोऽप्यनुपसर्जनात्रिकारावत्राप्रसङ्गः । 'सह तेनासिद्ध'मित्येतन्चान्ते स्थापयिष्यते । तत्र 
सुपर्वादिवद्वबहुश्वेत्येव भाव्यम्‌ । स्वरविशेषनिराकरणपरत्वाततु' ग्रन्थस्य नैतदत्र भाष्ये सुष्ठु 
निरूपितम्‌ । 'डाबुभाम्या!मित्यत्र “बहुश्व त्येव भवितव्यमिति व्यवस्थापितम्‌ । कचित्तु, पाठः 
'नेष उदातत्तनिवृत्तिस्वरस्य प्रतिषेधः कस्य तहिं १ दृतीयादिस्वरस्य । एवं तहि येन केनचि 
प्राप्तस्य तृतीयादिखरस्य । यत्र तहि ठतीयादिर्नास्ति शुनः पश्ये'ति। अत्र पाठे तहि 


ANAANNANANARNAAANANAANNNANNNANNAANNANANNNANAANAANAARNANANAANNANNNNAANNNNANNNNNANNNNN: 


उ०--यदि पुनरयसुदात्तनिबृत्तीति | अविमक्तिकस्यानिकस्यापीत्यर्थः । 

भाष्ये--नोदात्तनिवृत्तिस्वर इति । ्विमक्तिविषयेऽपीत्यर्थः । नन्वल्लोपाभावेऽपि गोरादित्वान्छीषि 
बहुशुनी'ति भाव्यमेत्रेयत आह--गौरादीति । स्वरविशेषनिराकरणेति । नन्वल्लोपे वकारस्यानिकोकाः 
रस्य हलस्यानिकत्वेनानुदात्तत्वात्सवोनुदात्त पदम्‌ । एकादेशे तु तस्योदात्तस्वास्छुनेत्याद्यदात्तमिति स्वरविशे- 
घो५स्येवेति कथं तस्यापि निराकरणमिति चेन्न । उदात्तनित्ृत्तिस्वरकृतविशेषनिराकरणपर्वा दियर्थेना- 
दोषात्‌ । ब्यवस्थापितमिति । वस्तुतस्तु तञकुबन्तस्य कीदृशं रूपमिति प्रस्तावप्रबृत्तमिति न त्द्त्र साधकः 


खेनोप्यसिदुं युतमिति चिन्थय्‌। माष्ये- अब्युरपञ्चसिति । वनिबन्ते रवनमिधानात्संप्रसारणामाव इति 5 


ours Misses 
बहवोर्नञ्बदुत्तरपदभून्नि ६ । २ । १७५; ( श्रन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ४ । १। २८ ) 


% विद्गौरादिम्यश्ष ४। १। ४१ श्वयुवमघोनामतद्धिते; यस्येति चच ६।४।१३३; १४८ 
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७०४ भ्रीमगवत्पतझलिविरचितं [ असिद्धवदत्राभात्‌ 


भूगुणः । भूयान्‌ । भूमावे कृत ओगुणः प्राभोति३ । यस्य पुनः सह तेना- 
सिद्धत्वमसिद्धत्वात्तस्य न भविष्यति ॥ यस्यापि प्राग्मादिद्धतवं तस्याप्येष न दोषः। 
कथम्‌ ! दीर्घोचचारणसामर्थ्यान्न भविष्यति । अस्सन्यदीर्घोचारणस्य भयोजनम्‌ । 
किस्‌ ? भूमेति । निपानादेतत्सिदधम्‌ । किं निपातनम्‌ ¦ वहोनव्यदुत्तरदभूश्न [ ६। 
२-। १७४ ] इति ॥ अथवा पुनरस्तु सह तेनेति । 


आ:भादिति चेट्टसुसंप्रसारणयलोपप्रस्थादीनां प्रतिषेधः ॥ १६ ॥ 


आ मादिति चेद्रसुसंग्रसारणयलोपप्रस्यादीनां प्रतिपेधो वक्कव्य; । पपुष; पश्य 
तस्थुषः । निन्युपः चिच्युषः । लुलुवुषः पुपुवुष इति | वसुसंप्रसारणे कृते तस्या- 
सिद्ध्वादचीत्याकारलोपादीनि% न सिध्यन्ति ॥ नेप दोषः । उक्कमेतत्समानांश्र - 
यवचनास्सिद्धमिति। । कथम्‌ ? वसावाकारलोपादीनि वस्त्रन्तस्थ विभक्ती संप्रसा- 
रणमिति । Es 

यलोपः । सौरी बलाका | योऽसावणयङ्रारे लुप्यते तस्य।सिद्धत्वादीतीति 


ग्र०-शब्दश्चार्थ न व्यास्यातव्यों भिन्नकर्तृत्वात्‌ । यस्य पुनरिति । ननु च भूभावस्यासिद्धत्वाह- 
बहुशब्द एवायमिति स्यारेव गुण । नेष दोषः । गुगे कर्तव्ये भूभावशाक्षस्यासिद्धत्वात्‌ पूर्व गुणे कृते 
भूभावः । न च गुणभूभावयोश्वक्रकापत्ति: । . चक्रके इष्टतो व्यवस्थाश्रप्रणात्‌ । भूमेति । भत्वा- 
भावावर गुणाभावः । निपातनादिति । हुस्वान्तेप्यादेशे क्रियमाणे 'भुमे'त्यत्र नियातनाहीर्घो 
भविष्यतीत्यर्यः। -. ` य | 


“ ` आ भादिति चेति । 'प्ररभा'दित्यस्य पक्षस्य प्रतिपश्षभाउेनो प्दोनादभिविवःवात्रारो 
बोडव्यंः । 'पुप” इत्यादीना' पेरिहितानामपि पुनंश्पांदानमस्मित्क्षे- दोष: ˆ प्रागुद्वावित'-ईइति 
र्नाम । सौरीति। 'सूर्येशेकहि'गित्मण । स्मेति छोपस्ततो, झोपू । पुनर्षसपृति, लोप: । 
तत्र ढमोरङ्लोपमोरसिद्धत्वाह्मकार उपधा न भवतीति. यलोपाप्रसङ्गःः। ननु चर प्राग्भादसिदले 


'१/९/९९/१/९”५/९/९/९/९/९/९” 
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ड०--भांवः | गुणे कर्तव्य इति । विग्रतिषेधेऽविदवत्वामाबस्य वच्यमाणत्वासरत्वादभूभावेनैव भाव्यमि 
5 य ग्रमाणुत्वातरत्वादूभूमावेनेव भाव्यमिति 
यामद्म्‌ । तस्मात्सकृदूगतिन्यायेन समाधानमुचितम्‌ । 2 > 


पुनयंस्येति लोप इति | उपधाभूतयलोपापेक्षया नित्यः 
त्वादिति भावः । वचनसाम द्वेति 
उपधाप्रहणमेव 'भाधिकारममिव्याप्या [बः । वचनसामथ्योद्वेति । वस्तुत 


यमधिकार” इत्यर्थ मानमिति बोध्यम्‌। सूत्रप्रत्याख्याने न पा पाए मत नय साइ हु वचनसामर्थमेव वचनसामथ्यमेव 
$ बहोलोंपो भू च बहोः; ओगुणः ६। ४। १ ५८; १४६ 


कॅ. वसोः सम्प्रसारणम्‌; रातो लोप इदि च: एरने परोगपूवं 
र ् काचोऽ i 
. ढवडो ६। ४ | १३१, ६४; ८२; ७७ , ताणा लॉग 
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यलोपो; न प्राप्नोति ॥ अत्राप्येष एव परिहार! समानाश्रयवचनात्सिद्धमिति | कथम्‌ ? | 
अएयकारलोपोऽशन्तस्येति यलोपः । 


प्रस्थादिषु । प्रेयान्‌ स्थेयान्‌ % । ्रस्थादीनामसिद्वत्वा्कृत्यैकाच्‌ [ ६।४। 
१६३ | इति प्रकृतिभावो न प्राप्नोति ॥ नेष दोषः । यथैव प्रस्थादीनामसिद्वत्वा- 


त्कृतिमावो न ग्राघनोत्येत्वं टिलोपोऽपि$ न भविष्यति || २२ ॥ 


क्षान्नलोपः ॥ ६। ३। २३ ॥ 


“ अथ किमर्थं श्नमः सशक्ारस्य ग्रहणं क्रियते न नान्नलोप इत्येवोच्येत ? 
नान्नलोप इतीयत्युच्यमाने नन्दिता नन्दक इत्यत्रापि प्रसञ्येत । 


प्र०--लोपहयस्थ सिद्धत्वादुपधा यकारो न भवतीति लोपस्याप्रसङ्ग एव । स्थानिवद्भावोऽपिं 
यलोपविधो प्रतिषिद्धः । भूतःू्वगत्यो बाश्रयणाददोषः । वचनसामर्थ्यादा पूर्वं यलोप; पश्चादकार- 
लोप इति क्रम आश्रयिष्यते नित्यलेऽप्यकारलोपस्य । टिलोपो5पीति । नन्वादेशलक्षण: प्रकृति- 
भावोऽसिद्धत्वान्न भवतीति वब्ठुं युक्तम्‌ । टिलोपः पुनरुत्सर्गलक्षण: प्राप्नोति । नेष दोषः । 
आदेशेन निरवकाशत्वात्मवृत्तेन स्थानिनो निवतितत्वादसतः कुतष्टिलोपः । तत्र यद्यपि प्रादीना- 
मसिद्धत्वात्प्राक्‌ टिलोपः क्रियते तथाप्यारेशेषु कृतेषु तेषामसिद्वत्वान्न तल्लन्षणष्टिलोपों 
नाप्पुत्सर्गलक्षणः । उत्सर्गपु प्रागेव प्रवृत्तत्वात्‌ । अनवकाशत्वाच प्रादीनां चक्रकदोषोऽपि 


नास्ति ॥ २२॥ ड 
` जइनान्नल्रोपः । किमर्थमिति । यथान्तरेण मकारनिर्देशं आ'दिति अंमेब गुह्यतेऽन्यस्या- 


संभवात्तथा विनापि शकारनिर्देशेन “नमेव ग्राहिष्यत इति भातरं । नन्दितिति । इदिस्वमस्य 
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TOIT 0१ १ १ ११ २ अमि डु थि 
३०--गतिरिति बोध्यम्‌ । ननु कृते टिलोग तेषा 'ारिताथ्यमित्यभिमानेन शङ्क -तत्र यद्यपीति ५ उत्सगंघु प्रागे- 


वेति । एतेन शाक्ासिदत्वाभयणा'दसत' इप्याद्ययुक्तमित्यपास्तम्‌ । ननूमयोरपि परस्परमसिद्धत्वाच्चक्रकापत्तिरत 
आह--अनवकाशत्वाच्चेति । व्लिपस्यावश्यंप्रातावस्यारम्मात्तदपवादक्वेन प्रादीनामेव प्रदच्या न चक्रकमिति 
मावः । परे त-प्रदीनामसिद्वसवाद्याक्‌ ट्लोप इत्ययुक्तम्‌, टिलोपस्याप्यसिद्धस्वात्‌ । कि चापवादस्बादसिद्धा 
ऋषि प्रादय एवोचिताः । चक्रकापत्तिरपि चिन्त्या । टिलापे प्रादिघु च कृतेषु कैयटोक्तरीत्या पुनष्िलोपाप्रासतेः। 
तस्माहिलोपापबादतया त॑ बाधित्वा प्रादिषु जातेघु तेघामसिद्धल्वान्न तदाश्रयदिलोपो नापि स्थानिलकषणस्तस्य 


बाघितत्वादिति माध्यार्थ इत्याहुः ॥ २२ ॥ 


नान्नलोपः । नन्वितरव्यावृत्त्यर्थ शकारः स्यादत आह--यथान्तरेणेति। अ प्रययादिति। . 


x rrr जित 1100 § दे ६। ४1 १५५, 
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एवं तर्हेवं वक्यामि--नान्नलोपो$निदितास्‌ । ततो हल उपघा 
अनिदितामिति# । नैवं शक्यम्‌ । इह हि न स्यात्‌-हिनस्ति । तस्मा 
न चेदेवं नन्दिता नन्दक इति ग्रामोति । 
एबं तहि विङतीतिः वतेते | एवमपि हिनस्तीत्यत्र न प्रामोति । नेषा परसप्तमी । 
का तहि ! सत्सप्तमी । क्ङिति सतिः । एवमपि नन्दमान इत्यत्रापि प्राम्रोति । एवं 
तहि नशब्द एवात्र क्ङित्वेन विशेष्यते किङच्चेन्नशब्दो भवतीति। एवमपि 


TT St SSI 
ग्र० किमर्थ स्यादिति चेत्‌-उपदेशञावस्थायां नुमि सति 'अप्रत्यया' दित्यकारार्थम्‌ । तथा ननन्दतु- 
रित्यादौ कृतेऽपि नलोपे तस्यासिद्धत्वादेत्वांम्यासलोपाप्रवृत्त्यथ॑ स्यात्‌ । क्ङिति सतीति । भ्रमेव 
डिदस्तीति हिनस्तीत्यादौ नलोपः सिद्ध: | कथं पुनः संभवन्त्यां परसप्रम्यां सत्सप्तमी शक्या 
विज्ञातुम्‌ ? यथेष्ट वाक्यशेषाध्याहाराददोष; । क्ङिति सतीत्येव हि विज्ञायमाने पोर्वापर्याना- 
श्रयणान्नास्ति 'तस्मि'चित्यस्या: परिभाषाया उपस्थानम्‌ । यदा त्वौपश्लेषिकेऽधिकरणे सप्तमी 

तदा कि पूर्वस्य कार्यमथ परस्येत्यनियमप्रसझंगे नियमाय परिभाषोपस्थानम्‌ । नन्द्मान इति । 
ताच्छील्यादिषु चानशि कृते शपि च चानशो व्यवहितस्यापि ङितो भावान्नलोपप्रसङ्गः । 
कचिन्नन्यमान इति पाठस्तत्र यगाश्रयो नलोपप्रसङ्गः। अर्थवदरप्रहणपरिभाषाःतु विकरणाना- 
मानर्थक्यान्ञोपन्यस्ता । नशब्द एवेति । अर्थवशाद्विभक्तिविपरिणामो भवतीति सप्तमीपरित्यागेन 


याः क्ङिति । 
न्नेवं शक्यस । 


Den 


उ०--तत्रानुवर्तमाने 'गुरोश्ज हल'इत्यनेन । 'ननु सस्सपतम्यां कथमिष्टसिद्विरत श्राह-श्नमेवेति | कथं 
युरिति । निर्दिष्टपरिमाघाया दु्ोर्वादित्यर्थः .। यथेष्टमिति । “तस्मिन्निति परिमाषायां 'निर्दिरे इत्यस्य 
कारकविमक्त्यधिकरणसम्यन्तलेनाधिकरणससम्यन्त एब तखबृत्तेरेति भावः । उपपद्विमक्तेरिति न्यायेना- 
धिकरणसततम्येव तत्रोचिता च । स्पष्ट चेदं पञ्चमे कैयटे | श्रत एव कर्तृकर्मणोः कृती!ति सूत्रे नेतत्परिभाषा- 
प्रवृत्ति: । “कृती त्यस्य सत्सत्तमीत्वात्‌ । कृति सति प्रत्यासत्त्या तस्पकृत्यथकर्तृंकर्मणोंः घष्ठीति तदर्थ; । इको 
यणची त्यादौ तूपरिलिषटसयेत्यध्याद्व्याचि उपहिष्टस्येक इत्यन्बयेन न दोष इति “संहिताया'मिति सूत्रे भाष्ये 
स्ट्‌ । एतेन सत्सतम्यामपि किं पूर्वा सत्ता उत परेति संदेहो5स्येव । परिमाषाया श्रप्रबृत्तावनियमप्रापे- 
खेति परास्तम्‌ । किं पूवेस्येति । कि पूबस्योपर्िष्टस्येत्याद्यथ: | ननु नन्दतेः परस्मैपदित्वाच्छान'चो 5प्राष्ते- 
राहु--चानशीति: । अथेवद्गरहणेति । अन्यथा 'हिनस्ती'सत्रापि विकरण छितमाश्रियय नलोपो न 
स्यात्‌ प्रत्ययेति । एवं च कृदूमहणानुवत्तिरनावश्यकीति भावः | वस्तुतोऽङ्गस्ये'ति सूत्रे तठत्याख्याना- 
येकदेशिनोपन्यस्ताप्येषा छापि भाष्यकृता लच्यसिदय नोपन्यस्तेत्येषा नास्थेवेत्यन्नत्यमाष्याशयः । अत 


क अनिदितां हल उपघायाः बिङति ६ | ४ | २४ 
. † श्रनासिकस्यःक्षिलोः क्छिति ६ । ४ | १५ 

$ ताच्छील्यवयोव'चनशक्तिपु चानश्‌ ३ । २ । १२६ 
न र नी द्ध । श्नित्यबं लच्यानुसारीति भाव: । भाष्ये-.. । 
सूतमेद करिष्यामीत्यय: ॥ ( भाष्ये ) बतत इति । झनुङृष्यत इत्यर्थः ।? क रे 
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. _‡ सार्वभादुकमपित्‌ १। २। ४ 
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अज्ञानाय यत्नानामित्यत्रक प्राप्तोति। दीर्घतमत्र बाधकं भविष्यति] । इदमिह 
संप्रधायम--दीर्घत्व॑ करियतां नलोप इति किमत्र कतेव्यम्‌ ! परत्वान्नलोपः । तस्मा- 
त्सशकारस्य ग्रहणं कतेव्यम्‌ । | | 
अथ क्रियमाणेऽपि सशकारग्रहण इह कस्मान्न मवति-विश्नानाम्‌ प्रश्‍ना- 
नामिति; । लक्षणप्रतिपदोक्र्‍योः प्रतिपदोक्स्पैवेत्येबं न भविष्यति ॥ २३ ॥ 
अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति ॥ ६ । ४। २४ ॥ 
अनिदितां नलोपे लङ्गिकिम्प्घोरूपतापशरीर विकारयोरुपसंख्यानस्‌॥ १ ॥ 
अनिदितां नलोपे लङ्गिकम्प्योरुएतापशरीरविकारयोरुपसंख्यानं कतव्यम्‌ । 


"४४४ 


“~. 


प्र०-पञ्चस्याश्रयणात्‌ । 'प्रत्ययाप्रत्यययो: प्रत्यये संप्रत्ययः इत्यत्र परिहारः संभवति । यज्ञाना- 
मिति । पूर्वत्रासिद्ध मिति श्चुत्वस्यासिदतवान्नशब्दादुततरो नक्रारः । परत्वान्नलोप इति । अम्नी- 
नामित्यादौ 'नामी'ति दीर्घत्वं सावकाशम्‌ । नलोपो हिनस्तीत्यादौ सावकाशः । यज्ञानामित्यादा- 
वुभयप्रसइगे परत्वान्नलोपप्रसङ्गः । यत्त “सुपि चेति दीर्घत्वं तत्संनिपातलच्षणपरिभाषावशान्न 
भवति । लक्षणप्रतिपदोक्तयोरिति। लाक्षणिकस्यानुमेयरूपत्वादितरत्र तु प्रत्यक्षत्वात्‌ । यदा 
तु विकरणानामपि सवार्थनार्थवत्ताश्रीयते तदार्थवद्वग्रहणपरिभाषया विश्नानां प्रश्‍्नानामिति 
नलोपव्यावृत्तिसिद्विः॥ २३॥ | | क 
अनिदितां । विलगित इति । गत्यथेत्वात्कर्तोरे क्तः । कृच्छप्राप्तिरत्रोपतापों गृह्यते 

न तु रोगः, यथा {न्द्रोपतापगह्मा' दिति । अन्यथा शरीरविकारग्रहणं केवलं कुर्यात्‌ । विकपित 


आका 5555 विनी 


NAAN 


NNN 


ES es 
ड०--एवं 'तित्स्वरित'मिति सते कैयदेनोक्तस “प्रत्ययाप्रयययोरित्येषा न कापि भाष्य आश्ििते!ति । तस्य 


लक्ष्यसिद्धय इति शेषः । 'यज्ञाना मित्र नशब्दो न श्रूयतेऽत आह--शचुत्वस्येति । *परात्वान्नत्ोपेति । 
दीघे कृतेऽप्येकदेशविकृतत्यायेन नशब्दर्वान्नलोपप्रासिरस्येव । दीधंत्वमत्रेति पूर्वेपच्युक्ति; । इदमिहेयादि- 
प्रत्वान्नलोप इत्यन्ता तु तिडान्येकदेश्युक्तिरित्यन्ये । ननु ततोऽपि परत्वात्‌ 'सुपि चे'ति दीः स्यादत 


आह--यत्विति । “नामी'व्यनेन त्वारम्मसामध्यौत्परिमाघा बाध्यते । कतीनामित्यर्थं तु 'कतेनीमी स्येव 


(न तिल्‌? इति न कर्तव्यं भवतीति लाघवमिति मावः । वस्तुतः “सुपि चे स्पेतद्वाधित्वा 
ra 6 दीर्धः, दीचे कृते प्युक्तरीत्या नलोपप्रासिश्वात्रेति बोध्यम्‌ २३ ॥ ३ 


FEE MS SF reas RPT नि 


# यजयाचयतबिच्छुप्रच्छरबो नड २ । ३ । ६० 


नामि ६। ४1२ . || च्छुवोः राइनुनासिके च ६।४। ३६ 


। दीति \ परशब्दस्येष्टवाचित्वमिति भावः 1? इत्यधिकमुद्दोते थी ग ॥ टर 
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झनिदितां । यथा द्वन्द्वेति । व्यतिरेके दृष्टान्त: । विगलितविकपितयोर्ययाक्रम कृच्ळूयातव्याधि- क 
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७०८ [ आभगवत्पतज्ञर्लिविचिते | [ अनिदितां इल 
विलगितः विव.पितः । उपतापशरीरविकारयोरिति किमर्थम्‌ ? विलङ्गित; विकम्पित; । 
बृँहेरच्यनिटि ॥ २ ॥ | 
बहेरच्यनिटयुपसंख्यानं कव्यम्‌ । निवहयति निबहक! । अचीति किमथेम्‌ ? 
निइंह्मते | अनिटीति किमथम्‌ ? निव्वेहिता निवृश्तुम्‌ । 
तत्तटप पंख्यानं कर्तव्यम ? न कतव्यम्‌ । बहिः प्रकृत्यन्तरस । कथं ज्ञायते । 


अचीति लोप उच्यतेऽनजादात्रपि इश्यते--निन्रृह्तते । अनिटीत्युच्यत इडादार्वाप 
हरयते-निब तुस्‌ । अजादावित्युच्यतेऽजादावपि न दृश्यते-निदृंहयति निवूंहकः । 


रञ्जेणो सुगरमणे ॥ ३ ॥ 


रञ्डेणौं मगरमण उप्संर्यानं कव्यम्‌ | रजयति मृगान्‌ । मृगरमण इति 


किमथम्‌ ? रञ्जयति बस्राणि । 
घिनुणि चोपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । रागी । 
घिच्ुणि निपातनात्सि इम्‌ || ४ ॥ 
किं निणातनम्‌ ? त्यजरजे₹+ ॥ अशक्यं धातुनिदेशे निपातनं तन्त्रमाश्र- 


प्र--इति । 'गत्यर्थाकर्मके'ति गतयरथत्वातकर्तरि क्तः । शरीरविकारोऽत्र व्याधिरुच्यते न तु 
स्थोल्यादि । कम्पेरतद्विषयत्वात्‌ । 

बंहेरिति। 'बृहि वृद्धावित्यस्थ। बृद्दि: प्रकृत्यन्तरमिति । 'बृह बृहि वृद्धा'विति 
पाठात्‌ । अजादावपि न इश्यत इति । ततश्च दोषायैवोपसंख्यानं स्यान्न धातुलोप इति गुणनि- 
षेधनिवारणाय यत्नश्च कर्तव्यः स्या दित्यनारम्मणीयमेवोपसंख्यानम्‌ । ॒ 

रजयतीति । ननोपे च 'जनीजुषक्नसुरञ्जोऽमन्ताश्चे'ति मित्वाद्दध्रस्वः । 
प्रत्ययान्तस्येति । शबन्तरो । यङ्लुङ्निवृत्यर्थश्च तत्र शबूनिर्देशः । धिनुण तु ताच्छील्ये 


ड०--तावर्थः । कृच्छूप्राप्रिमीनसं दुःखम्‌ । गत्यथेत्वादिति । वस्तुतो5कर्मकत्वात्कर्हरि कः । उपसंख्यान 
स्याकतब्यत्वे हेत्वन्तरमाह--न धात्विति । यत्नः-परिगणनरूपः | 


मित्वाद्ञस्व इति । त्र मृगरमणम'खेट इत्येके | परे तु 'रजयांचकार विरजाः स मृगा'निति 
भारविप्रयोगान्सुगरमण्ं यथशतमेव । अत एव भगवता «रञ्जयति बल्नाणी'ति प्रत्युटाह्वतमित्याहुः । ननु 
घिनुएविघावपि ९ब्जेश्चे?ति नलो पेन 'रजे'ति शपा निर्देश एव यङ्लुङनिवृस्यर्थोवस्त्वत आह-घिनुरित्वति। 


... संपरचानुरुध”””" “त्यजरजा" 7 "हन ३ । २। १४२. 
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यितुम्‌ । इह हि दोषः स्यात--दशनहः करणे% । दंष्ट्रा' । नैतद्वातुनिपातनम्‌ । 
किं तहि ? प्रत्ययान्तस्येतद्रूपं तस्मिश्चास्य प्रत्यये लोपो भवति दंशसञ्जस्वञ्जां शपि 
[ ६।४।२४५] इति | 


'रजकरजनरजःसरूपंसंख्यानं कतव्यम्‌ । रजकः रजनम्‌ रज इति | 
रजकरजनरजःसु कित्त्वात्सद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
कित एवैत औणादिकाः । तद्यया--रुचकः भुवनम्‌ शिर इति ॥ २४ ॥ 
शास इदङ्हलोः ॥ ६। ४ । ३४ ॥ 
शास इत्त्व आशासः क्वो ॥ १॥ 
शास इत्त्व आशासः क्कावुपसंख्यानं कतव्यम्‌ । आशीरिति । 
किं पुनरिदं नियमार्थमाहोस्विद्रिथ्यथेम्‌ । कथं च नियमार्थ स्यात्कथं वा 


विध्यर्थम्‌ १ यदिः तावच्शासिमात्रस्य ग्रहणं ततो नियमार्थम्‌ । अथ हि यस्माच्शा- 
सेरङूविहितस्तस्या ग्रहणं ततो विध्यर्थस्‌ । यद्यपि शासिमातरस्य ग्रहणमेवर्माप विध्य- 
~ MBS 1 ornare 


प्र०--विधीयते । रूढिशब्दप्रकाराश्च ताच्छीलिका इति यङ्लुगन्ताद्रञ्जेर्न भवति । 
अणादिका इति । रजक इत्यत्र 'बवुन्‌ शिल्पिसंञ्चयो' रिति क्वुनप्रत्यय; । रजकीति । 
'ुयोगादा्याया'मिति डीष्‌ । अपुयोगे तु ङीषा न भाव्यमिति भाष्यकाराभिप्रायः। रजनमित्यत्र 
“रञ्जे; कयु'न्निति यप्रत्ययः । स च बाहुलकाटित्‌ द्रष्टव्यः । तेन 'रज़नी'ति डीप्‌ भवति । 
रज इत्यत्र 'भूरज्जिभ्याँ कि दित्यसुनप्रत्ययः किद्भवति ॥ २४ ॥ ई 
शास इद्‌० । शासिमात्रस्येति । 'शासु अनुशिष्टा'वित्यस्य 'आड: गाउ इच्छाला ` 
मित्यस्य चेत्यर्यः । नियमार्थमिति । कावेवाशास इत्वं यथा स्पादाशास्त इत्यादौ मा 
भुदित्यर्थ: । यस्माच्शासेरिति । शासु अनुसिष्टावित्यस्मादङविहितः “ 
“77८ मा न माफमतेती चिल थे एवेति 
०--वस्तुतः 'श्तिपा शपे'ति परिमाषा न भाष्यसंमतेतीद॑ चिन्त्यम्‌ । तत्र शपा निदेशों नकारभवणा 
बा । ननु शिल्पिनि ष्युनभावे 'रजकी ति डीप्‌ न स्यादत श्राह--रजकीतीति । क्रियासम्बन्थमात्रविव- 
ज्ञायां 'रजके'खेव तदाह--अपुयोग व्विति । कथं तहि रजनी'ति डीबत आह--स चेति ॥ २४ ।। 
न शास द्‌ । इत्यस्य चेति । मात्रशब्दः कासस्त्ये इति भावः । आद्यः परस्मैपदी । अन्य आएर 
म्रीशसयुयुजस्तुतुदसिसिप्वमिह्पतदशनहः करणे ३। २। १८२ क अ 
र निदे यदि निपातनं तन्त्रै स्वीक्रियेत तर्हि “दष्ट इत्यादौ निपातनाजब्ोपः प्रसज्येत । 1 ल 
२--“रजकरजनरजःसूपसंख्यानम्‌ इति वार्तिकमपि क्वचिद्‌ इश्यते । 
. + सतिशास्यतिंग्यम.३ | १।५६ 
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७१० : ्रीमगवतपतज्ञिविरचितं : [ याख द्रशडचोः 
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धैमेव । कथम्‌ ? अङहलोरित्युच्यते न चात्र हलादिं पश्यामः | ननु च किबेव 
इलादिः । क्विपो लोपे. कृते हलाद्यभावान्न प्राभोति । इदमिह संप्रधार्यम्‌-क्किब्लोप; 
क्रियतामङहलो रिच्चमिति किमत्र कव्यम्‌ ? परत्वादङ्हलोरित्वम्‌ । नित्यः किब्लोपः । 
कृतेऽप्यङ्हलोरित्ते्रप्नत्यकृतेऽपि । नित्यत्वारिक्न्लोपे कृते हलाद्यभावान्न प्राभोति । 
एवं तहि प्रत्ययलक्षणेन! भविष्यति । वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ । यदि 
वा कानिचिद्रणाश्रयाएयपि प्रत्ययलक्षणेन भवान्ति तथा चेदमपि भविष्यति । 


अथवेवं वत्त्यामि-शास इद्ङहलो; । ततः छौ । को च शास इद्धवति । 
आशी; मित्रशी! | तत आङ; । आङपूर्वाच छौ शास इद्धवति । आशीरिति । 
इदमिदानीं किमर्थम्‌ ? नियमार्थम्‌ । आङपूर्वाच्छासे; छायेव । क्क मा भूत्‌ ? आशा- 
स्यते आशास्यमान इति । न 


तत्तहि वक्तव्यम्‌ ! न वक्तव्यम्‌ । अविशेषेण शास इद्भवतीस्युक्त्वा ततोञ्डीति 


` प्र०--परस्मैपदाधिकारात्तत्राड: संसर्गाद्विशिष्टस्य शासो ग्रहणम्‌, संसर्गस्य विशिष्टस्मृतिहेतुत्वात्‌ । 
यथा सकिशोरा धेनुरानीयतां सवत्सा सकरभेति विशिष्टा घेनुः प्रतीयते । यद्येवं ्ासिमात्रग्रहणं 


कथमाशङ्कितम्‌ । अथ हलोऽप्युपादानात्तस्य च शासिमात्रेण संबन्धसंभवादित्युच्यते, तन्न। ` 


साधारणासाघारणसंनिपातेऽप्यसाधारणसंबन्धिग्रहणं दृश्यते यथा वृद्धानां किशोराणां च मध्ये 
घेनवों बध्यन्तामित्युक्ते वडवा एव बध्यन्ते न तु गवादयः । एवं तर्ह्मकशेषाद्याश्रयणाच्छासि- 


मात्रग्रहणपच्षसँभवः। यद्यपीति । आचार्यदेशीयस्येदं वचनं विध्यर्थे चाशास्ते इत्यादावि- 
त्वमनिवारित स्यात्‌ । 'आर्यशी'रित्यत्र च न प्राप्नोति । 


यदि वेति । ययेवेत्यर्थः । तथा चेति। तथैवेत्यर्थः । यत्र कार्ये वर्णरूपमेवोपादीयते 
तत्रत्ययलन्नणेन न भवति । यथा रायः कुलं रैकुलमित्यायादेशः । यत्त वर्णविशिष्टप्रत्ययनिमित्त 
तङ्भवत्येव यथातृणेडिति हुलादौ पिति सार्वधातुके विधानात्मत्ययनिमित्तत्वादिमागमः । 


इत्वमपि हलादो प्रत्यये क्ङिति विधीयमान  प्रत्ययनिमित्तत्वात्मत्ययलोपेडपि भवति । अथवेति। . 
वर्णाभ्रयत्रात्रत्ययलक्षणेनाप्राप्तमित्त॑ 'का!वित्यनेन विधीयते । अधिशेषेणेति । प्रत्ययमात्रे 


'ड°--नेपदी। तस्वैवात्र ग्रहणमिति नियमः कुतोऽत आह-संसगोदिति। धेनुशब्दो दोगभ्रीपयौयः। किंशो- 
रादयोऽश्वादिबालेषु रूढाः । तत्संबन्थाच धेनुशब्दो वडवादिरूपं विशेषं प्रत्याययति । ग्रा'चार्यदेशीयवचनव्ये 
हैतुमाह- विध्यर्थे चेति । यदि वेत्यादि सिद्धान्तिवचस्तत्र यद्यन्तमीवो5युक्तो$त आह--ययैवेल्यथ इति | 
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† वेखुकस्य ६। १। ६७ ‡ पर्ययलोप.अस्लचषुह्‌ १ [ १ । ६२. | 
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द्‌ आ० | ४ पा० ।२ आा० | ३७ सू० ] ५ व्याकरणमहासाष्यम्‌ ७१.१ 


वक्ष्यामि । तन्नियमाय भविष्यति--अड्येवाजादौ नान्यस्मिन्नजादाबिति। इहापि 
तह नियमादित्त ग्रामोति । आशास्यते अ.शास्पमान इति । यस्माच्शासेरढूबिहि- 
तस्तस्य ग्रहणं न चैतस्माच्शासेरङबिहित; । कथमाशीरिति ? निपातनास्सिद्धम्‌ । 
किं निपातनम्‌ ! क्षियाशी!प्रेपेषु तिङाकाङ्चाम्‌ [ ८ । २। १०४ ] इति ॥ ३४॥ 
अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 


कलि क्ङिति ॥ ६। ४। ३७ ॥ 


अनुदात्तोपदेशऽनुनासेकलोपो ल्यापे च ॥ १ ॥ 
अनुदात्तोपदेशेब्नुनासिकलोपो स्यपि चेति वक़व्यमु# । प्रमत्य प्रतत्य । ततो 
वामः ॥ २॥ 
वाम इति वक्कव्यम्‌ । प्रयत्य प्रयम्य । प्ररत्य प्ररम्य । प्रणत्य प्रण य ॥२७॥ 


RNS SSI er 
प्र०--'किडती त्यर्थः । अङयेचाजादाविति । तेन शासति शशासुरित्यादावित्त्वामावः । हलादौ 
क्डिति कौ च नियमामावादित्त्वं भवत्येव । तुल्यजातीयापेक्षत्वान्नियमस्याजादिरेव व्यावर्त्येते । 
इह्दापीति । शासिमात्रग्रहणं मत्त्वा चोदयति । यस्माच्शासेरित्रि । वाक्यान्तरे श्रुतः संसर्गो 


` विशेषावगतिहेतुर्भवति । अथ धेतवों मुच्यन्तां किशोरा बध्यन्तामिति वडवा एव प्रतीयन्ते । 


निपातनादिति । यथान्यासे तु पूर्वोक्तेन न्यायेन प्रत्ययलक्षणसद्भावादार्यशीरित््रेतत्वं भवति । 


. आशीरित्यत्र तु निपातनादेव ॥ ३४॥ | 


अनु० । 'वा ल्यपी'ति सूत्रन्यासे5विशेषेण विकल्पः प्राप्तोतीति वा्तिकारम्भः । 


तेनामन्तानां गमियमिरमिनमीनां स्यपि विकल्योऽभ्येषां त्वचुदात्तोपदेशवनतितनोंत्यादीनां 


नित्यं लोपः ॥ ३७ ॥ 
PEERS Is MOIR CAEP शा 
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-०-लाभ्रयणेऽपि प्रत्ययलक्षणाभाव इत्यतंः परिह्ारान्तरमाह-भाष्ये$्थवेति । तदाह-चर्णोश्रयत्वादिति । 


_ नन्वविशेषेण विघाते “शास्ती'त्यादावित्व॑ स्यादत आह-्रत्ययमान्ने क्ङितीति । ननु योगविभागेन 
. परिहारे वाक्यान्तरे संसर्गिणः भुतत्वादन्यत्र विशेषस्मृतिहेतुत्वं न स्यादत आह-वाक्यान्तरेऽपीति | 


पूर्वाक्तेनेति । प्रययलबणसूजस्य विध्यर्थत्वमाभ्रित्योक्तनेत्यथः । निपातनादेवेति । श्राङपूवेस्य शासेः सुते डा 
अहणामावादिति भावः ॥ ३४॥ ह 
झनुदातोपदेशवनति० । वातिके स्थिते फलितं विषयविभागं र्शयति-तेनामन्तानामिति ३ 
ॐ वा'ल्यपि ६। ४॥ २० ( न 
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गसः कौ ॥ ६ । ४ । ४०॥ 

गमादीनामिति बक्कव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात-- पैरीतत्सहकणिठका । संयत्‌ 
के दर च गमादीनामिति वक्कव्यम्‌ । अग्रेग! । तँ ॥ ४० ॥ 

जनसनखनां सञ्कलोः ६। ४ । ४२ ॥ 

अथ किमयं समुचय--सनि च झलादौ चेति। आहोस्तित्सन्विशेषणं 
भल्महणम--सनि झलादाविति | किं चातः ? यदि सम्नुचय; सन्यझलादावपि 
प्राभोति । सिसनिषति जिजनिषते चिखनिषति । अथ सन्विशेषणं झर्ग्रहणं जातः 
जातवानित्यत्र न प्राप्नोति । ॒ 

यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु तावत्समु्नय/ | ननु चोक सन्यझलादावपि 
प्राप्नोतीति । नैष दोषः । प्रकृतं# रण्ग्रहणमनुबतते तेन सनं विशेषयिष्यामः 
सनि झलादाबिति । अथवा पुनरस्तु सन्शिषणम्‌ । कथं जातः जातवानिति ? परकृतं 
अलि क्ङ्तीत्यनुवपते। | | 

यद्येवं नाथों करग्रहणेन । योगविभागः करिष्यते । जनसनखनामनुनासिक- 


प्र०--गमः को । परीतदिति । तनोतेः किपि नलोपे कृते तुकि 'नहिवृतिवृषी'ति पूर्वपदस्य 
दीर्घः । संयदिति। यमेः किपू । ऊङ्‌ चेति । अनुनासिकलोपो$कारस्योड च विनापि 
डित्त्वेनान्त्यस्य सिध्यत्युकार इति नाथों डिद्रग्रहणेन । अभ्नेगूरिति । 'ओः सुपी'ति यणादेशो 
घातुत्वाद्रभवति, अग्रेग्वाविति। 'ख्रुरिति । 'अचि श्नुधातुम्ख्वा'मित्यत्र भ्रूग्रहण न कर्तव्यम्‌ । 
घातुत्वादुवङः सिद्धत्वात्‌ ४० ॥ 

'ज्ञन० | अथ किमयमिति । यदि इंन्हरनिर्दशः, ततः समुच्चयः । अथ सौत्रो निर्देशस्ततो 
विशेष्यमाव इति पक्षद्रयसंभवः । सिसनिषतीति । 'सनीवन्तर्धे'ति पक्षे इडागमः । ततः 
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उ०--गमः छौ । ऊछ चेति । चशड्दाथमाह--अनुनासिकलोप इति । नाथो डिद्प्रहणेनेति । 'नेविश' 


इत्यादिसाहचयोदाचारकित्रन्ते5नुदाचङित' इप्यस्याप्रदत्तरिति भावः । धातुत्वादिति । भ्रमेः क्विपि भूरिति 
सिद्धेरिति भावः । परे त्वेतन्निष्पाद्य: शुद्धयौगिकः, शरीरावयवविशेषवाची व्युत्पन्न प्रातिपदिकं तस्योवङ्थ 
च सूने तदूग्रहणमावश्यकम्‌ । अग्रेश्नूरित्यस्य 'अग्रे भ्रमती'त्यथं इत्याहुः ॥ ४० | 

जनसनखनां । अथ सौत्र इति । एकवचनस्य स्थाने सौत्रं द्विवचनम्‌ । विशेषणस्य 'च परनि- 


पात इति भावः। ननु 'जनसने'त्यत्र क्डिदूग्रहणानुब्रत्तिः किमर्था यतोऽव्छिदर्थमेतत्स्यादत आह-- 


Mmmm rr een oT राम क कुक १-'परीतन्महाकणिठका' (परीतत्सह कण्डिका' पा०। री २-ग्र्रे भू: पा० । 
# झनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनातिकलोपो भालि किति ६ | ४ । ३७ 
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स्याकारो भवति कलि क्ङिति। ततः सनिं। सनि च जनसनखनामनुनासिकस्याकारो 
भवति झलीत्येव । तस्मान्ना्थो आरप्रहणेन । 


९ ४० | ४ पा०। २ आ० । ४२ सू० ] व्याकरणमद्दाभाष्यम्‌ ७१३ 
| 
1 

सनोतेरनुनासिकलोपादात्त्वं विप्रातिषेधेन ॥ १ ॥ | 


सनोतेरनुनासिकलोपादात्त्व भवति विप्रतिषेधेनक । सनोतेरनुनासिकलोपस्या- 


। 

बकाशोउन्ये तनोत्यादयः । आत्त्वस्यावकाशोऽन्ये जनादय; । सनोतेरनुनासिक- 
| स्योभयं प्राप्नोति-सातः सातवानिति । आत्वं भवति विश्रतिषेथेन । | 
। . नेष युक्तो विप्रतिषेधः | न हि सनोतेरतुनासिकलोपस्यान्ये तनोत्यादयो 5- | 
' .बकाशः । सनोतेयेस्तनोत्यादिषु पाठ; सोऽनवक्राशः । न खल्वप्यात्तस्यान्ये जना- । 
। दयोञ्चकाशः। सनोतेयदात्ले ग्रहणं तदनवकाशं तस्पानवकाशत्वादयुक्को विप्रतिषेधः । | 
| , 
एवं तर्हि तनोत्यादिषु पाठस्तावरसावकाशः । कोऽवकाशः ? अन्यानि तनोत्या- १ 
| दिकायोणि । तनादिभ्यस्तथासोः [ २ । ४ । ७६ ] इति । आत्त्वेअपि ग्रहणं साव- । 
। ` काशम्‌। कोऽवकाशः? सनि च ये बिमाषा [ ६। ४ । ४३ ] च । उभयोः | 
। सावकाशयोयुक्ती विप्रतिषेधः । ` | । 


प्र०- सनीति । अक्डिदर्थमेतत्‌ । जन्तुरित्यादावात्त्वाप्रसज्ञार्था हि पूर्वत्र क्डिदरग्रहणानुवृत्तिः । | 

सनोतेरचुनासिकलोपपस्ये ति । सनोतेर्योऽनुनासिकलोपः प्राप्नोति तनोत्यांदित्वात्तस्यान्ये ! 
तनोत्यादयो $वकाश इत्यर्थः । सनोतेस्तु तनोत्यादिपु पाठः 'तनादिकृत्रूम्य उ? “तना दिम्यस्तथासो | 
रित्येवमर्थः । अन्ये जनाद्य इति । समुदायस्य कार्य विधीयमानमवयवानां प्रवर्तेते तत्र कस्य- 
चिदप्यवयवस्य कृतं समुदायस्य कृतं भवतीति भावः । जनादय इति बहुवचननिर्देश. प्रयोगभेदा- 
दारोपितबहुत्वजनखनापेच्तः । आस्यं भवतीति । सातः सातवानित्यादौ । सनुग्रहण तु सनोत्यर्थ- 
» मेव सिषासतीति । जनखनाभ्यां तु सनः सेट्त्वाज्लादित्वाभाव; | _ 


NNN 


उ०--जन्तुरित्यादाविति । जनेस्तुन्नोणादिकः । 

ननु सनोतेरनुनासिकलोपस्यान्ये तनोत्यादयोऽवकाशा इति विरुद्धमिष्याशङ्कयाह--सनोतेयँ 
इति । सनोतेस्तर्हि तनोष्थादिषु पाठोऽनर्थकोऽत श्राह--सनोतेस्स्विति । नन्वत्र सनोतेग्रंहणमनवकाशमत 
झाह--ससुदायस्येति । ननु जनखनौ द्वावेवेति बहुवचनमयुक्तमत आह--बहुबचनेति । केचित्त म्वादि- 
पठितसनमादाय बहुबचनस्योपपत्तिमाहुः । सिषासतीति । 'सनीवन्तघे'ति विकह्पितेदस्वा्तदमावे उदाहर 
णम्‌ । भाध्ये-सणि च ये विभाषा चेति । श्राद्यचकारेण म्वादिसनोऽपि अहणमिति केचित्‌। पुकस्य 


| 
1 
है 
) 
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# अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो कलि विति ६। ४।। ३७। 
१-'सातः सातवानिति' कीलहानेसंस्करणे नास्ति । र-कचिन्ा 
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एवमप्ययुक्को विप्रतिपेधः । पठिष्यति ह्याचार्य! 'पूर्त्नासिद्धे नारित विभ्रतिमेधोऽ 
भावादुत्तरस्ये’ति# । एकस्य हि नामाभावे विप्रतिपेधो न स्यात्‌ किं पुनयत्रोभयं 
नास्ति] । | 
नेष दोष; | भवतीह विप्रतिषेधः | किं वक्वव्यमेतत्‌ ? न हि । कथमनुच्यमानं 
गंस्यते ? आचार्यप्रवृत्तिज्ञापयति भवतीह विश्नतिषेध इति यदयं घुमास्थागापाजहातिसां 
हसि [ ६ | ४ । ६६ ] इति इरग्रहणं करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ ? इल्ग्रहण- 
स्येतत्रयोजनं हलादाबीत्व॑ यथा स्यादिह मा भूत्‌ गोदः कम्बलद इति, । यदि 
चात्र बिग्नतिपेघो न स्याद्वस्ग्रणमन्थकं स्यात्‌ । अस्लत्रेत्वस । ईत्त्वस्यासिद्ध- 
तवाज्ञोपो+- भविष्यति । पश्यति त्वाचायों भवतीह विम्रतिषेधस्ततो हत्ग्रहणं करोति । 


_नेतदस्ति ज्ञापकम्‌ । व्यवस्थार्थमेततस्यात्‌ । हलादावीत् यथा स्पादजादौ मा 
भूदिति । किं च स्यात्‌ ? इयङादेशः प्रसज्येत; । ननु चासिद्वखादेवेयङादेशो न 


प्र०--भवतीद्द विप्रतिषेध इति । विप्रतिषेधेन व्यवस्थायां क्रियमाणायामसिद्धत्वं न 
भवतीत्यर्थः । गोद इत्यादावसति हलग्रहणे परत्वादीच्व स्यादिति हलग्रहणं कियते । असति चेह 
विप्रतिषेधे इयोंः परस्परस्मिन्नसिद्त्वात्कृतेऽपीततवे आल्लोपेन गोदादेः सिद्धत्वादनर्थकं हलग्रहणं 
स्यात्‌ । नेतदस्तीति । हलग्रहणस्य ज्ञापकत्वं विघटयति । असत्यपि विप्रतिषेधे गोद इत्यादि न 
सिध्यति । कृते ईस्ते इयडादेशश्रसङ्गादिति, तन्निवारणार्थं हल्ग्रहणं न ज्ञापकमित्यर्थः । 


NNN 


00० स (दिल 0 कक 
3०-हि नामेति | न चैकत्यासिद्धले सिद्धेन सह तुल्यबलस्वामाव इति युक्तों विप्रतिषेधाभावः । द्वयोरपि 
परस्परमसिद्धत्वे तु ठुल्यबलत्वाच्षतेः कुतो न विप्रतिषेधः । परस्परदृष्ट्या परस्परमसिद्धत्वेन पयोयप्रसङ्गे 
- नियमाथं शात्रप्रदत्तुवारत्वाच्वेति वाच्यम्‌ । कैमुतिकन्यायेनात्रापि विप्रतिषेघामाव॑ मन्यते । यद्वा कार्यकाल- 

पत्ते 'विप्रतिषेघे! इति परिमाषाया आमीयत्वेन तदूदृष्ट्योमयोरष्यसिद्धत्वाद्विप्रतिषेधानुपपत्तिः । हयोः शाज्जयोः 
समानाथयस्वे तदाश्रयाश्रयकस्यापि समानाभ्रयत्वमिति भावः । । , 


नन्वसिद्धवच्छाल्ने जाग्रति कथं हलग्रहण॒स्य विप्रतिषेधलिङ्गत्वं स्या दिर नि 
रसिदत्वं बाधित्वा विप्रतिषेधो शाप्यत दलाइ हि | पक तस 
` पेघशाल्ञाप्रइत्तो शास्रक्रमेण प्रथमोपस्थितत्वादाल्लोपे तस्यासिद्धत्वादीतत्वे लक्ष्य लि न्यायेन न 
पुनराज्लोपाप्रवृत्तो कथं हलग्रहणं विना सिद्धिरिति चेन्न । 'बुमास्थे'त्येब प्रतिपदोक्तत्वाताथमोपस्थितमि 
त्याशयत्‌ । इयडादेशप्रसज्ञादेति । ईकारस्य ्रूयमाणत्वेनाकारस्यातिदेशिकत्वेनेयछेव नभनर 
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भविष्यति । न शक्यमीत््वमियङादेशेऽसिद्धं विज्ञातुम्‌ । इद हि दोष; स्यात्‌ धियों 
धियः पियौ पिय इति । नेतदीत्त्वम्‌ । किं तहि ? ध्याप्योः संप्रसारणमेतत्‌ । समा- 
नाश्रयं खस्वप्यसिद्धं भवति व्याश्रयं चैतत्‌ । कथम्‌ ? छातीच्वं क्विबन्तस्य विभक्वा- 
वियङादेशः । | 

व्यवस्थार्थमेव तहिं हरग्रहणं कतेव्यम्‌ । कृतो ह्लेतदीत्त्वस्यासिद्भत्वारलोपो न 
पुनर्लोपस्यासिद्वखादीत्खमिति । तत्र चक्रकमव्यवस्था प्रसञ्येत । नास्ति चक्रक- 
प्रसङ्गः । न हाव्यवस्थाकारिशा शास्त्रेण भवित्तव्यस्‌ । शास्रतो नाम व्यवस्था । 
त्नेतत्वस्या सिद्धत्वारलोपो लोपेनावस्थानं भविष्ति । न खस्त्रपि तस्मिस्तदेवासिद्ध॑ 
भवति । | 

व्यवस्थार्थमेब तहिं हल्ग्रहणं कतेव्यम्‌ । हलादावीत्त्वं यथा स्यादजादौ मा 
भूदिति । ङतो ह्येतदीततवस्पासिद्धत्वारलोपो लोपेनावस्थानं भविष्यति न पुनर्लोप- 


“~ 


~ 


प्र०-ज्ञापकवाद्याह-नजु चासिद्धत्वादिति । ज्ञापकभङ्गवाद्याह-नशक्यमिति । धियाविति । 
दधातेः पिबतेश्च क्किपि लुप्तेऽपि प्रत्ययलक्षणेनेत्त्वे भवति । तस्यासिद्धले आश्रोय माणे इयङ्‌ न 
प्राप्रोतीतीयङ्यवश्याश्रयितव्यमीत्वस्य सिद्धत्वमित्यर्थः । ज्ञापकवाद्याह--नैतदीच्वमिति । 


अभ्युपगग्यापीत्त्वमाह-- समानाश्रयमिति । धियावित्यादावीत्त्वं व्याश्रयं गोद इत्यादो तु 
समानाश्रयत्वादियड्यसिद्धमेवेति ज्ञापकमेव हल्ग्रहणं स्थितम्‌ । षुनर्ज्ञीपकभङ्गवाद्याह्‌-च्यव- 
स्थार्थमिति । ज्ञापकवाद्याह- नास्ति चक्रकमसङ्ग इति । योरपि शात्रयोः प्रवृत्तौ सत्यां 
पुन:प्रवृत्तो कारणाभावादित्यर्थः । लोपेनावस्थानमिति । अथ विपरीतक्रमः कस्माञ्च मवति । 
पूर्वमाल्लोपस्तस्यासिद्धत्वादीत्त्वमिति । उच्यते । अस्मिन्नपि क्रमे ईत्त्वस्यासिद्धत्वात्युनराल्नोपो 
भविष्यति, लक्ष्यसंस्काराथत्वाच्याक्षप्रवृत्ते:। न खढ्चपीति । आस्लोपे कर्तव्ये ईत्त्वस्यासिद्धत्व 
न त्वीत्त्वे कर्तव्ये । अस्मिन्निदमसिद्धमिति भेदनिवन्धनत्वाद्विियविषयिभावस्य । ततश्चाल्लोपो 
भविष्यति । न तु पुनः षुनरीत्त्वमिति ज्ञापक्रमेव हलग्नहणमित्यर्थः । पुनज्ञापकभडगवाद्याह-- 
Maa nwt 0232 जज मय mrss 


ड०---इति भावः । भाष्ये चक्रक मव्यवस्थेति । प्वक्रकल्पाव्यवस्थेत्यथः । ननु पुनःप्ररत्तो लोपस्याश्नीयमाणायां 
तस्यातिद्धस्वारपुनरपीर्वं स्यादत आह--लक्ष्यसंस्काराथेत्वादिति । लोके प्रयुक्तस्य प्रयोगस्य तावता- 
न्वाख्यान सिद्धेरिति भावः । किं च पुनराह्लोपस्यासिद्वसवेऽप्यनेन शान्नेण खक्नेकारस्यैव दर्शनान्न पुनरील्व- 

` तिः, स्वरश्च खयं नासिद्धमित्यपि बोध्यम्‌ । तदेवाह--भाष्ये नः खल्वपीलादि । किं च 'घुमास्थे त्यस्य 
प्रतिपदोक्तलेन प्रथमोपस्थितत्वासूवमाल्लोपो दुर्लभ इत्यपि वोध्यम । थाल्लोप इति । पुनः पुन्रीस्वप्रबृत्या 
यच्चक्रं प्राप्नोति तदनेन परिहियत इत्यर्थः । ननु 'चक्तके5पौष्टतो व्यवस्थाया उक्तत्वाद्‌ 'व्यवस्थाथेमेव तह" च 
लयाद्यनुपपन्नमत आह-न हि शाजेति । मन्दजुदधनुम्रहार्य हलगहणस्य कतंव्यत्वेन न शापकत्वमियथः | | 
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७१६ | भ्रीभगदत्पतजलिविरचितं [ जनसनखनां सल्कलोः 
TN जा कय NM 


स्यासिद्धत्वादोत्तवमीत्त्वेन व्यवस्थान स्यात्‌ । तदेव खल्वपि तस्मिन्नसिद्धं भवति । 
कथम्‌ ! पठिष्यति द्याचायश्िणो लुकि तग्रहणानर्थक्यं संघातस्याप्रत्ययत्वात्तलोपस्य 
चासिद्धत्वादिति# । चिणो जुक्‌ चिणो लुक्पेवासिद्धो भवति । 


एवं तह यदि व्यवस्थार्थमेतत्स्यान्नैवायं इल्ग्रहणं कुवीत । अविशेषेणायमीत्वयुक्‍त्वा 
तस्याजादौ लोपमपवादं विदधीतः | इदमस्ति । आतो लोप इटि चेति । ततो घुमा- 
स्थागापाजहातिसाम्‌ । लोपो भवतीटि चाजादौ किङतीति । किमर्थं पुनरिदम्‌ ! 


त्त्व वक्त्यति तदबाधनार्थम्‌ | तत ईत्‌ । श्च भवति घ्यादीनाम्‌ | तत एशिंडि । - 
बान्यस्य संयोगादेः | न ल्यपि । मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ । ततो यति | यति चञ्ऋवति।.... ` 
सोऽयमेवं लघीयसा न्यासेन सिद्धे सति यद्धल्ग्रहणं करोति गरीयांसं यत्नमारभसेःः २ 


तञ्ज्ञापयत्याचायो भवतीह बिग्रतिषेध इति ॥ ४२ ॥ 


“ प्र०--व्यवस्थार्थ मिति। न हि शात्नच्नुरन्तरेण वचनमिदमिष्टमिदमनिष्टमिति मन्यते । तदेवेति । 


. व्यक्तिपदार्थपत्त प्रतिलक्ष्यं लक्षणमेदाद्विपयविषयिविभागोपपत्तावीत्त्वशा्मीत्त्वशात्र एवा- 
मिद्धमिति पुनः पुनरीत्त्वप्रवर्तनादपि चक्रकप्रसङ्ग इत्यर्थः । ज्ञापकवाद्याह--एवं तहींति। 
इश्च भवतीति । अत्र 'क्डिती'त्यपेक्ष्यते ॥ ४२॥ 


उ०--भाष्ये न खह्वपीत्या दिनोक्कस्य परिहारमाह-तदेव खल्वपीति | एवं च ईस्वेन व्यवस्थाने इष्टरूपासिद्धिः । 
दृष्टासिद्धो च चक्रकमपि दुर्निवारमिति भावः । लक्ष्ये 'लक्षण॒स्ये!ति न्यायं तु न पश्यति । 


क्डितीत्यपेच्यत इति । तेनाजादौ हलादौ च सामान्येन विहितस्येस्वस्याजादौ बिङति लोपोऽ- 
पवाद इत्यन्तरेणापि हल्‌ग्रहणं सिद्धमिति तज्शञापकमेवेत्यर्थः । परे तु ्ञापितेऽपि पूर्वोक्त्यासेनैव सिद्धे 
हलग्रहणस्य चारिताथ्यौमावात्कथ ज्ञापकत्वमिति चिन्यमेतत्‌ । तस्मादत्र ज्ञापकोपन्यासपरो ग्रन्थ आचार्य 
देशीयस्य । “भवतीह विप्रतिषेध’ इत्यव सिद्धान्ध्युक्तिः । द्दयोरसिद्धत्वेडपि तुल्यबलत्वाहानिरित्याशयेन । 
डभयोः परस्परमसिद्वत्वारोपमा्रं नैतावता संथा शात्रयोरभावः । विप्रतिषेधसूते च यथोद्देशपच्च एव । 
कार्यकालपक्षेश्‍पि तदुपस्थितिसामथ्योदसिद्धत्ववाधो वेति तत्वमित्याहुः ॥ ४२ ॥ 


# ६।४।१०४ वा० १; २। 

† श्रातो लोप इटि च; मयतेरिदन्यरस्याम्‌ ६ | ४ | ६४-७० | 

१--“भाष्ये--अविशेषेणेति । अयं पाणिनिः, लोपमपवादमुकसवा तस्य लोपस्येस्वमविशेषे 
णोस्सग कुयोदित्यथ: । यद्वा-उक्त्वा-वक्तयमाणत्वेनं बुद्धिस्थीकृत्य, तथा च नासङ्गतिः--सदेतदिति ।? 
इत्युद्द्योतेऽधिकः पाठः कचित्‌ । 
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सनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥ ६ । ४ । ४५ ॥ 

इहान्यतरस्यांग्रहएं शक्यमकतुस्‌.। कथम्‌ ! सन; क्विचि लोपश्च, आत्त्वं च 
विभाषेति% । 

अपर आइ- सबै एवायं योगः शक्योऽवक्तुम्‌ । कथम्‌ ? इह लोपोऽपि प्रकृत 
आत्त्वमपि प्रकृतं विभापाग्महणमपि प्रकृतम्‌ । तत्र केवलममिसंबन्धमात्रं कतेव्यम्‌- 
सनः क्विचि लोपश्चात्त्रं च विभाषेति || ४४ ॥ : 

आर्धधातुके ॥ ६। ४। ३६॥ 
कानि पुनरार्धधातुकाधिकारस्य प्रयोजनानि १ 


प्र०--सन: । इह ख्पत्रयं साध्यं-'सातिः सतिः सन्ति' रिति । तच सनः क्तिचि लोपः 
श्‍चे'त्येतावति सूत्रे 'थे विभाषेःत्यतो विभाषाग्रहणानुवृत्तो सिध्यतीति मत्वाह--इहेति । सवे 
एवायमिति । 'सनः क्तिची त्येव लोपस्य प्रकरणात्सिद्धत्वाल्लोपश्चेत्यपि न वक्तव्यमित्यर्थः । 
बहुनां पदानां प्रत्याख्यानाच्च सर्वे एवायं योग इत्युच्यते ।। ४५ ॥ 


आधेधातुके । अथ द्वितीयाध्यायविहिता आर्धधातुकनिमित्ता आदेशा इहैव कस्मान्नोक्ताः । 

'एवं हि द्विरार्घधातुकग्रहणं न कर्तव्यं भवति । नेवं शक्ग्रमाभाच्छा्नीये कार्ये तेषामसिद्धत्व- 

प्रसङ्गात्‌ । ततश्वास्त्यादेशस्य त्रो वुक्‌ न स्यादनादेशस्येव तु स्यात्‌ । तथा चस्यतुरिस्यादौ 
ख्यात्रोऽ सिद्धत्वाल्लोपाप्रसङ्गः । 

कानि पुनरिति । कानिचिदन्यथापि सिध्यन्तीति प्रश्नः ॥ चिकीषेतीति । अकारो- 


उ०--सनः क्तिचि | श्रन्यतरस्यांग्रहणप्रत्याख्याने इष्टसिद्धि दर्शयति-इद्देति । ननु सवस्य योगस्य 
प्रयाख्याने लोपादिविधिः कुतो लम्यतेऽत आह--सनः क्तिचीत्येवेति। एवं तहें सवंशब्दोऽतुपपन्न 
इत्यत ग्राह-बहूनामिति* ॥। ४५ ॥ 


आर्धधातुके । असिद्धस्वप्रसङ्गादिति । एतेनैते द्वितीयाध्याये कर्ठ शक्या इत्यपास्तम्‌, असिद्धत्वा- 
नापत्ते, श्रङ्गत्वानापत्तेश्न । कानिचिदिति। एतच्चोत्तरत्र स्फुरीमविष्यति । ननु सनोऽकारोच्चारणसा- 


% ये विमाषा ६। ४ | ४३। † अनुदाततपदेशच'"``-“लि क्छिति; विडवनोरनुना- 
सिकस्यात्‌; ये विभाषा ६। ४। ३७; ४१; ४३ - § 
१-''तथा च सवंशब्दोऽवयवनहुत्वपरः; सर्व; पटो दग्ध इतिवत्‌ । एवं च बह्वयवो<यं योगो 


न कार्यः, किन्तु स्वल्पावयव इत्यर्थो बोध्यः-।} शत्र “अपरः इत्यनेनारचिः सूचिता । तदजीजंतु 25 


लोपस्य प्रकृतस्बे5पि विभ्छेदान्मण्ड्रकगतिः स्यादिति शब्दागौरवतो शानगौरवं प्रबलमिति तत्कृत्वानन्तरक्तिचो 
लोपामावाय 'अस्य' इति प्रधानपरामर्शकमुक्तमिति बोध्यम्‌ ।” इत्युद्द्योते पिके ७&चित्‌ ) ख्य 
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अतो लोपो यलोपश्च णिलोपश्च प्रयोजनम्‌ । 
आहल्लोप इत्वमेत्वं च चिएवङ्गावश्च सीयुटि ॥ 
अतो लोपः [६ । ४ । ४८ ] चिकीर्षिता चिकीर्षितुम्‌ । आधेधातुक इति 
क्यम्‌ ! चिकीपति। | 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । अस्त्वत्र संनोञ्कारलोपः शपो5#काररुप श्रवणं भवि- 
ध्यति | शप एब तरह मा भूदिति । एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचारयप्रवृत्तिज्ञोप- 
यति नानेन शबकारस्य लोपो भवतीति यदयमदिप्रश्वतिभ्यः शपो लुकं शास्तिः । 
नेतदर्ति ब्रापकम्‌ । कायोर्थमेतत्स्यात्‌; । बित्त; सृष्ट इति । यत्तद्याकारान्तेभ्यो छुर्क 
शास्ति । याति वाति । ह 03 


प्र०--चारणं तु सनः प्रतीषिषतीत्यादौ द्विवैचनार्थं स्यात्‌ । शप एब तर्हीति । शब्विधानं तु 
प्रत्ययलक्षणेन गुणाद्यर्थ स्यात्‌ । अतो दीर्घो यत्री त्यस्य सर्वत्रकारलोपे कोऽवकाश इति चेत्‌ । 
वचनादतो लोपं बाधित्वा पचाव इत्यादौ प्रवतत । तत्र च इतार्थमदुपदेशाल्लसार्वधातुका- 
नुदात्तत्वमज्ञापकं सार्वधातुके$तोलोपाभावस्य । कार्यार्थे मेतत्ह्यादिति । प्रत्ययलक्षणप्रतिषे- 
घार्थमित्यर्थः । यत्तदीति । यदि शपोऽतो लोपः स्याद्यावाप्रभृतय आकारान्ता भूवादिष्वेव 
पठ्येरन्‌ न त्वदादिषु । लुग्लोपयोस्तत्र विशेषाभावात्‌ । ननु शिशपाचोद्यमिदं पाठस्यावश्यक- 
तंव्यत्वात्‌ । नेष दोषः। विशेषकार्यार्थत्वादिशिष्टगणपाठस्य । ननु याती ब्राह्मणी यान्ती 
्राह्मणीत्यादौ शञपूश्यनोनित्यमिति प्रत्ययलच्षणेन नित्यो नुम्‌ मा भूदित्येवमर्थं लुग्विधानं स्यात्‌ । 


ड०--मध्योल्लोपो न भविष्यतीत्यत ्राह-अकारोचारणं स्विति | [ माष्ये- एदोऽप्यर्थे । ] गुणाचर्थ- 
मिति । मवत इत्यादौ गुणार्थ 'कायती त्यादा'वशिती व्याल्वप्रतिषेघरार्थ 'हीवती त्यादौ दीघीर्थ चेति बोध्यम्‌ । 
बचनादिति । सयप्रत्ययेऽकारोचारणसामथ्यौल्लोपामावे तत्र 'चरितार्थत्वाचिन्त्यमिदम । लसार्वंधातुकानु- 
दाततस्वमपिं तन्नेत्र चरितार्थ बोध्यम्‌ | शिंशपाचोद्यमिति | 'लङ्काया नीता सीता शिंशपामूले स्थापिते'ति 
केनचिदुक्ते कश्चित्पृच्छुति- उच्चान्तरेघु सत्यु कि शिंशपानुरोचेने!ति तद्ददिद चोद्यमित्यर्थः । विशेषका- 
योर्थत्वादिति । तदमावे हि म्वादिपाठ एवोचित इति भावः । नित्यो नुम्‌ मा भूदिति । किं त्वाव्छ्ीन- 
द्योररिति विकल्प एव यया स्यादित्यथै पाठः स्यादिति न शापक इति. भावः । तस्याजङ्गस्येति । तदङ्गं 
घाठुः । इदं च शात्रन्तस्याङ्गस्य कार्यमिति भावः । ननुं सर्वत्रातो लोपे 'शपश्यनो'रित्यस्य का गतिरत 


र # कर्तरि शप्‌ ३। १] ६८। † श्रदिप्रभृतिभ्यः शप; २ । ४। ७२ । 
व: पह र सावंधातुकाधंतुकयो; पुगन्तलघूपधस्य च ७ | ३ । ८४; ८६; मूजेवंद्धिः ७। २ । ११४६ 
( प्राययलोपे मत्ययलन्षणम्‌ १ | १ । ६२ ); न झुमताङ्गस्य १५ १। ६३ | । 
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इदं तर्हि प्रयोजनम्‌-वृचस्य प्जच्वस्य । अतो लोपः प्रामोति । 

यलोपोऽपि प्रयोजनम% । बेमिदिता चेच्छिदिता । आधधातुक इति किमर्थम्‌ ? 
बेभिद्यते च्छिद्यते । 

णिलोपः । पाच्यते याज्यते । आर्धधातुक इति किमर्थम्‌ ? पाचयति याज- 
यति। 2 

आहलोपः; । ययतुः ययु३। ववतुः वबुः । आर्धधातुक इति किमर्थम्‌ ? 
यान्ति वान्ति । | 


Nr NNN 


IY 


प्र०- नैतदस्ति । लुमता लुप्ते यदङ्गं तस्य कार्य प्रत्ययलभ्षणप्रतिषेधो न च चुमागमस्तस्याङ्गस्य 
कार्यमिति लुक्यपि क्रियमाणे प्रत्ययलक्षणप्रसङ्गः । सर्वत्र च झपोऽतो लोपे विज्ञायमाने 
“ञपूश्यनोनित्य मित्यत्र प्रत्ययलक्षणं भूतपूर्वविज्ञन्॑ वाश्रयणीयमिति नास्त्येव लुग्लोपयों- 
बिशेष इति ज्ञापक्र एवाकारन्तान।मन्पेषा चागुणवृद्धिर्माजामदहनासावीनामदादिषु पाठः 
सार्वघातुकेऽतो लोपाभावस्य । कथं तहि याती कुले इत्यादौ प्रत्ययलन्षणेन नुम्‌ न भवति। 
शपाकारस्य विशेषणात्‌ । शपो योऽक्रारस्तदन्तादङगादुत्तरस्थ शतुनुम्‌ भवतीति | न च शपि 
लुप्ते शपोऽकारः संभवति । - 


वृक्षस्येति । प्रागेव स्पादतो लोपो भूतपूर्वगत्या तु स्यादेशः । ननु परत्वात्स्यादेशो 
भविष्यति । तत्र कृते संनिपातपरिभाषयातोलोपो न भविष्यति । उच्यते--'कष्टाये'ति निर्देशे- 
नानित्यत्वज्ञापनादलुपस्थानादस्याः परिमाषायाः स्यादेवातोलोंग: । पाचयतीति । शिज्विधानं ` 
तु प्रत्ययलक्षणार्थ स्यादिडाद्यर्थ च पाचयितेति । यान्तीति। ननु 'भाम्यस्तयोरेवातः सावे- 
धातुके नान्यस्ये'त्येवं नियमान्न भविष्यति । विपरीतोऽपि नियमः स्यात्‌ “सावेधातुक एव ` 
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उ०--आह-सर्वत्न चेति | शप्श्यनोरादिति व्याख्याने प्रत्ययलक्षणामावादाह--भूतपूवति । भाष्ये आकारः 
ग्रहणमुपलक्षणमित्याह--अन्येषां चेति | अदृहनेति । इनप्रहणस्य शापकत्व॑ चिन्त्यम्‌ | तत्र नेन शापो 
लोपे तस्यासिद्धत्वादनुनासिकोपघालोपयोरप्रासेलुंक ग्रावश्यकत्वात्‌ । ग्रसिद्धत्वमनित्यमिति वाशयः । कथं 
| तहीति । लुकि लोपे 'च शङकेयम्‌ । शपो योऽकार इति । तथा च वणोभ्रयत्वान प्रत्ययलक्षणमिति भावः । 
| प्रागेवेति । इदं चित्यं स्यादेशस्य परस्वात्‌ । अतोलोपेन स्यादेशनिमित्तानसतर्यविधातादस्ति विप्रतिषेधः | 
| व्युत्त्तिपक्षे सप्रत्यय उपदेशेऽकारान्त इति बौध्यम्‌ । भूतपूर्वेति । सामर्थ्यादिति भावः | “पाक' इति च 
परस्युदाहरणं बोध्यम्‌ । प्रत्ययलक्षणाथमिति | तेनोपघाइदिसिढिः । इडाय्ययंमिति | अन्ययेकाच इति 
| प्रतिषेधः स्यात्‌ । सति चेट्यनिटी'ति प्रतिषेघाण्णिलोपो नेति तरोध्यम्‌। नलु शनाम्यस्तयोरिति)झजादो 
दिङति सार्वभातुकेऽप्यनेनैव सिद्धेरिदं नियमार्थमिति मावः । नन्वत्र पत्ते शनामरहणं व्यर्थ स्यादत आहं 


OO का का 


1 श्रातो लोप इरि च ६। ४। ६४.) 2 
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वम्‌ । दीयते धीयते । आर्धधातुक इति किमयम्‌ ! अदाताम्‌ अधाताम्‌ । | 
एम्‌ऽ । स्नेयात्‌ म्लेयात्‌ | आर्थघातुक इति किमर्थम्‌ ? स्नायात्‌ । | 
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षेघात्‌ । कर्मणि तु प्रस्तुयेतेति भाव्यम्‌ । ननु चिणोऽपि प्रतिषेधात्कथं चिण्वऱ्भावः । एवं तहि 
भावकर्मणोश्चिणदर्शनादत्र चिण्वज्भावप्रसडग इत्याशयः । असमाश्वस्योदाहरणान्तरमाह-इद्‌ं 
चापीति। येम्यो धातुभ्यः कर्मकर्तरि चिण्‌ प्रतिषिध्यते तेषां चिएवद्भावस्यापि निषेधः । 


वृद्धिरिति । एत्र 'ण्यल्लोपा' वित्याद्यनपेक्ष्योक्तम्‌ । अत्र हि चिण्वद्भावादतो लोपोऽपि प्राप्ती 
बुद्धिश्च । यावादिभ्यो हि शपो लुकविधानेन सार्वधातुकेऽतोलोपाभावो ज्ञापित इति स्वाश्रयोऽ- 
तोलोपो मा भूचण्वःद्वावाच्चिणि तस्य दर्शनात्स्यादेव । भाष्यकारेण तु प्राप्तिमात्रं वृद्धेराश्चि- 
त्योक्तम्‌ । अथवा दोषोपलक्षणं वृद्धिरतोलोपेऽपि रूपासिदधिप्रसङ्गात्‌ । वृद्धौ कृतायामाद्रगुणश्च 


ड०--उत्तरार्थमिति । 'लुनीत' इत्यादावीत्वार्थमिति भावः ।१ ननु स्नौतेः परस्मैपदिस्बान्नेदं कर्तरि रूपं 
नापि कर्मणि यक्प्रसङ्गादिति कथमिदमत आह--क्मेकतंरीति । तत्र “न दुहस्नुनमा'मिति यकप्रतिषेधः । 
श्रसमाश्वासे बीजमाह येभ्य इति । वस्तुत इदं चिन्त्यम्‌ । चिणग्रतिप्रेधेऽपि चिण्वद्धावप्रतिषेघे 
मानामावादित्याहुः । अनपेच्येति | तदपेक्षायां दु वृद्धि बाधित्वाकारलोपेन भाव्यम्‌ । 


ननु यावादिम्यो लुरिबधानेनातोलोपाभावः सारवेधातुकमात्रे शापित इति कथमेतप्रासिरत भ्राह-- 
यावादिभ्य इति | स्वाश्रयः--सावंधातुकाभयः । ननु चिणि अतो लोपाविधानात्तथं चिण्वद्धावाप्रप्तिरत | 
श्राह- चिणि तस्येति | अदन्ताबिणप्रयोगस्यानमिधानाब्चिणि तस्यादर्शनमित्यन्ये । ननु वृद्धावाद्गु- 
खप्रातेः कुतो युकप्रसङ्गोऽत आह--बृद्धाविति | चिणवद्भाबादिर्प्रसङ्ग इति कुतो नोक्तमत आह 


` § धुमास्थागापाजहातिसां हलि ६ । ४। ६६। | 
1 एलिडि; वान्यस्य संयोगादेः ६। ४। ६७; ६८। + स्यतिचूसीयुटू 2000] | 
क [ | र % न दुहस्नुनमां यक्चिणौ ३। १। ८६ । दै 4 
म त विधिलिडि व्यवधानाप्नेत्याशयेनाह--भाष्ये-किमिति ।। नैतदुदेति । $ ड 
yt se नैतदुदेति । प्रत्युदाहरणमित्ययः। 
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किं च स्यात्‌ ! वृद्विः। वृद्धौ कृतायां युकासज्येतरू ॥ ४६ ॥ 

भ्रस्जो रोपधयो रमम्यतरस्यास्‌ ॥ ६। ४ । ४७ ॥ 

अयं रञ्नेफस्य स्थाने कस्मान्न . भवति ? मिदचोडन्त्यात्पर! [ १ । १ । ४७] 
इत्यनेनाचामन्त्यात्पर! क्रियते । रेफस्य तदि श्रवण कर्मान्न भवति ? पष्ठयुघारण- 
सामथ्यात्‌। । 

भारद्वाजीयाः पठन्ति-“श्रस्जो रोपघयोलोप! आगमो रम्‌ विधीयत? इति । 

श्रस्जादेशात्संप्रसारणं विप्रातिषेधेन ॥ १ ॥ 

म्रस्जादेशातसंग्रसारणं+ भवति विप्रतिपेधेन । म्रस्जादेशस्यावकाशःभष्टी ` 
अष्टा । संग्रसारणस्यावकाशः-ज्ञति । इहोभयं प्रामोति-मृष्ट; भृष्टवानिति । संप्रसा- 
रणं भवति विप्रतिषेधेन । 


ग्र०-प्राप्नोति युक्च । तत्र “वार्णादाङ्गं बलीय’ इति युकप्रसडगः । इदप्रसङ्गस्तु विशेषाभा- 
वान्नोक्तः ॥ ४६ ॥ 

ख्रस्जो० । आदेशान्तराणां स्थानितुल्यदेशानां दर्शनासृच्छति-अयं रमिति । रेफग्रह 
णस्योपलन्षणार्थत्वादुपधाया अपीति बोद्धव्यम्‌ । रेफस्य तवीति । स्थानान्तरे प्रवृत्त रमाऽः 
निवर्तितत्वात्‌ । ष्ठ यः्चारणसामर्थ्यादिति । “रोपधयो' रिति स्थानषष्ठ्या तयोरत्र विषयेऽप्रयोग 
प्रतिपाद्चते । रोपधयोः प्रसङगे रम्‌ प्रयुज्यते रोपे न प्रयुज्येते इत्यर्थः । रम्‌ प्रयुज्यमानो मित्त्वा- 
दचोऽन्त्यासरो भवतीति वाक्यार्थः संपद्यते । यस्य तु देशान्तरे नास्ति विधानं स खानिदेश 
एव भवति । तत्रसङ्गे तस्य विधानाद्विरिष्टदेशश्च स्थानिनः प्रभङ्ग इति तहुशेनेवादेशेन 
भाव्यम्‌ । भारद्वाजीया इति । ते हि सनः क्तिचि लोप इत्यतो लोपग्रहणमनुवर्त्ये रोपधयोर्लोपं 


रंमागमं चान्यतरस्यां विदधति । 


उ०--इद्‌प्रसज्ञस्तिति । सीयुडादेरिटि सलोपे सबणदी्चे विशेषामाव इति भावः || ४६ ॥ 

अस्जो ० । उपघाया अपीति ! एवं 'च पयौयेण तत्तत्स्थाने प्रसङ्ग इति भावः । प्रयुज्येत इत्यन्तेनेः 
तस्यूत्रमात्रीयमवान्तरवाक्यार्थ दर्शयित्वा 'मिंदचः इति परमाधैकवाक्यतया मह्दावाक्याथ दर्शयति-- 
रमित्यादिना । मित्त्वादिति । मित्वेन स्थानिदेशत्वं बाध्यत इति भावः । देशस्य स्थानिदेशस्वे हेतुमाह- 
विशिष्टदेशश्चेति । यद्देशे स्थानिनः प्रसङ्गस्तदेश एवादेशौचित्यादिति भावः । स्थानषष्ठीनिदेशादल्य- 
देशक्वेऽपि तन्निवृत्तिमृष्यन्तरसंवादेन दर्शयति-भारद्वाजीया इति | | 


# आतो युक चिपकृतोः ७। ३। ३३। † षष्टी स्थानेयोगा १। १ । ४६ । 
{ सनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ६ । ४ । ४५ | 
+ प्रदिञ्यावयि'"" ""* "` ड्तिच६। १। १६। 
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स तहि पूर्वविप्रतिषेधो वक्तव्य ? न वक्तव्य! । ३सोचनात्सिद्धम्‌ । रसोबा 
ऋ भत्रतीति बच्यामि । | 
रसोर्वर्वचने सिचि बृद्धेश्रस्जादेशः ॥ २॥ 


' रसोवी ऋवचने सिविः वृद्धेभ्रेस्जादेशो बक्कव्य; । वृद्ध कृतायामिदमेव रूपं 
) स्यात्‌-अभाचीत्‌ । इदं न.स्यात-अभार्षीदिति । सपैथा बयं पूथेविग्रतिषेधा्न मुच्या- 
महे । छत्र च भिद्यते । । se 


प्रं०--भुज्जतीति । आर्धधातुकाधिकारादत्र रमोऽप्रसङ्गः ॥ रसोरिति । साच्कस्य रेफस्य 
सकारस्य च त्रशब्दो वादेशस्तत्र कृतेऽमिङति गुणः प्रवतंते । भर्टेति । ऋकाराभावपच्ञ तु 
रेति । बिङति तु ऋशब्दे भृष्टमिति, भवति । तदमावपत्नेऽपि संप्रसारणे सति भृष्टमिति नाथैः 
पुर्वेविप्रतिषेवेन । इतरोऽद्रापि पूर्जविप्रतिषेधो वक्तव्य इति तुल्यतां प्रतिपादयन्नाह -रखोरिति । 
भ्रस्जेः सिचि ऋभावं विकल्पितं बाधित्वा परत्वान्नित्यं हलन्तलक्षणा वृद्धि: प्राप्नोतीति ऋभावार्थः 
पूर्वविप्रतिषेधो वक्तव्य एव तेन ख्पद्वयं सिध्यति । अञ्राचीत्‌, . अभार्ज्ञीदिति नतु ऋभावो 


AN SN AANA AANA A AAA AAA A, 


1 


उ०--माध्ये भरश अध्दुमिति । विङस्वामावादतर संप्रसारणाप्रसज्ञ इति भावः । रसोरिति। 'रस' 
इति निर्देशे$लो$न्ययस्य प्रसङ्गाद्रसोरिति द्विवचनगिर्देशः । साच्कस्येति । रेफमात्रस्य ऋकारेडकारे 
यणि “म्र त्येव स्यादिति तद्विधानानर्थक्यं स्यादिति भावः | एकदेशविकृतस्येति । 'राजकीय' मित्यादाविव 
स्थानिवद्वावाप्रातावपि लोकसिद्धश्वपुच्छादिदुष्टान्तमूलकैकदेशविकृतन्यायेन रस्तवमिति भावः । शब्दान्त- 
रस्येति । कृते 'क्रारस्याकृते5कारस्येत भवः | जातिपदार्थाश्रयेण परिहरति--श्रजाक्रतेरिति । वस्तुत 
श्रमावस्यापि शब्दान्तरप्राप्यानित्यत्वम्‌ । कृताकृतप्रसक्ञित्वमात्राश्रयणे तु द्वयोरपि नित्यत्वं बोध्यम्‌ । 
तस्मादूुध कृतायां पुनःप्रसज्ञविशनादुभावेडपि 'लच्ये लक्षणस्ये'ति न्यायेन पुनवद्धथप्रासा'वमाक्षी5'दिति 
न सिध्येत्‌ । इष्टरूपयोर्राक्षीदिति सिध्येदभाक्षींदिति न सिध्येदिति भाष्यार्थ इति बोध्यम्‌ । अन्तरङ्ग इति । 
आर्धघातुकमात्र!श्रयत्तरात्‌ । वृद्धिस्तु परस्मेपदम्यपेज्ञत इति बहिरक्षेति भावः | न सिचीति । श्रय॑ 
निषेध उमयोरचूस्थानिकस्व एव णिश्विग्रहणस्य सजातीयापेज्ञशपकत्वादिति तु नाश्रितम्‌ । 'इको 
मुणबृद्धी इति सूने भाष्ये उ्तत्वाज्यापितमिति वक्तुं युक्तम्‌ । अग्रे तु भाष्ये कापीद न हश्यते इति 
ध्येयम्‌ । बहुस्थानिकलेनास्यापि बहिरङ्गत्वम्‌ । अत एव “न सिध्यन्तरज्ञ'मित्यस्याभावेडपि न न्षृतिरित्यन्ये । 
ननु रस्माबमतेऽध्ययं पूर्व॑विप्रतिषेध वश्यकः । अन्यथा परत्वादबृद्दं सकृद्गतिन्यायेन स न स्यादत 
श्राह--रम्माव इति । तत्र रम्चाकारादुत्तर इति सिद्धमिति भावः । इदमुपलक्षणम्‌, 'बरीअज्ज्यत' इत्यत्र 
नित्यतया चद्वयश्रवणा्थे मुभावासंप्सारयं पूर्वविप्रतिषेधेने'व्यस्याप्यावश्यकत्वात्‌ । किं चापिल्लिटि श्चमावेऽ- 
संयोगासरलेन किल्वे गुण भावे 'बसजतु'रिति स्यादिष्यते तु 'बमर्जतु'रिति तरििद्धधर्थं रमेव कार्यः। 
न च संनिपातपरिमाषयात्र न दोषः । शन्दतो5थतो वास्याकित्संनिपातलच्नणखवाभावात्‌। सर्व चेदं सूतं चे'ति 


. १--इदं वार्तिकमिति केचित्‌ | १ वद्त्रहलन्तस्याच; ७ । २। ३ । 
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यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तं भ्रस्जादेशातसंप्रपारणं चिप्रतिषेधेनेति | इदमिह 
संप्रधायम्‌-श्रस्जादेश; क्रियतां संप्रतारणमिति किमत्र कतेव्यम्‌ ? परत्यादभ्रस्जा- 
देश; । नित्यत्वातसंग्रसारणम्‌ । कृतेऽपि भ्रस्जादेशे ग्राप्नोत्यकृतेऽपिं । अस्जादेशोऽपि 
नित्य; । कृतेऽपि संप्रसारणे प्राप्नोत्यक्रृतेडपि ्राप्नोति। कथम्‌ ? योऽसावुकारे 
रेफस्तस्य चोपधायाश्च कृतेऽपि प्राप्नोति । अनित्यो भ्रस्जादेशो न हि कृते संप्रसारणे 
प्राप्नोति । किं कारणम्‌ १ न हि वर्शकदेशा वर्णग्रहणेन ग्रद्मन्ते । अथापि ग्न्त 
एवमप्यनित्यः । कथम्‌ ? उपदेश इति# वतेते । तच्चावश्य्ुपदेशग्रहणमलुवत्यं 
बरीमुज्ञ्यत इत्येवमर्थम्‌ ॥ ४७॥ . 


प्र०--नित्य: कृतायामपि वृद्धावेकदेशविङृतस्यानन्यत्वात््रसञ्गात्‌। वृद्धिस्तु शब्दान्तरस्य प्रसङ्गा- 
दनित्या । अजाङृतेरेकत्वान्नास्ति .वृद्धेः शब्दान्तरस्य प्राप्त्या नित्यत्वमिति द्योनित्ययोः परत्वा- 
दवृद्धिप्रसडगः । अन्तरङ्ग ऋभाव इति चेत्‌, न सिच्यन्तरङ्गमस्तीति ज्ञापयिष्यते । रम्भावे तु 
क्रियमाणे परत्वाइवृद्ध तायां बुनःप्रसङ्गविज्ञानाद्रमि सति सिद्धमभाज्ञीदिति । यो5साबुकारे 
रेफ इति । ननु च ऋकारावयवस्य रेफस्य रम्‌ क्रियमाणः कथमन्त्यादचः परः स्यात्‌ । मा. 
भूदन्त्यादचः परः । तत्र विषय आदेशो भविष्यति । मित्वं तु भष्टेत्यादो सावकाशम्‌ । उपदेश 
इति वर्वत इति । भअस्जेरुपदेशे यो रेफस्तत्स्थाने रम्‌ भवति । न च ऋकारावयव उपदेशे 
भ्रस्जे रेफो भवति । बरीम्रज्यत इति । “तन्मध्यपतितस्तदरग्रहणेन गृह्यत इति रोको रेफो भ्रस्जे- 
भवतीति रमप्रसङ्गः । भ्रस्जेरुपदेश तु नासौ रेफ इति रमभावः । अनन्त्यविकारे' इत्येतत्तु 
प्रयोजनाभावान्ता्ितमु ॥ ४७ ॥ 


,,,,,,,,,,,,%%५१०००००१०००००००००००००४००१००००००००००००१०१०१०००००००००००००िि 
3०- चैन संगहीत॑ माष्ये । नल चेति । तद्वयवरेफस्य एथङनिष्कषौयोगाहकारस्यैव रमा निवत्तिवोब्येल्यज- 
आावादन्त्यादचः परो न स्यादिति प्रश्नः । तत्र विषये | संप्रसारणविषये । आदेशो भविष्यतीति । 
व्यातिसमानदेश आदेशो भविष्यतीत्यर्थः । तन्मभ्यपतित इति । ननु द्विभ्रयोगे दिवेचने दयो; प्रत्येक 
तल्वेंडपि न समुदायस्य तस्वमिति नैतन्न्यायावसरः । अत एव 'दयते'रिति सूतेउस्तेदित्वे कृत उत्तरः 
खण्डस्य भूमावे कृत इत्यादि वच्यति भाष्यङृत्‌ । श्म्यासस्य नैरथ॑क्येन तदबयवस्वेऽपि न तत्र सुशा- 
सप्रवुत्तिः । उत्तरलणडेन व्यवघानाच्वेति चेन्न । अथापिं कथं चिदित्यादिमाष्यस्यैकदेशयुक्तिखेनादोषात्‌ ॥४७। २. 


——— भः mn ऱ्य 
# अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपों भलि बिङति ६) ४। २७॥ 
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“In oa निकल क किक 
अतो लोपः ६। ४ । ४८ ॥ 
णयल्लोपावियडयणयुणबृद्धिदीधेत्वेन्यः पूर्वविप्राताधद्धम्‌ ॥ १॥ 

__ गयज्लोपावियङ्यणगुणतृद्धिदीषलेम्यो भवतः .पूरवैविप्रतिषेथेन । शिलोपस्या- 
बरकाश/#-कार्यते ह्वयते । इयरदेशस्यावकाशः।-श्रियौ शरियः । इहोभयं प्राप्नोति- 
आटिटत्‌ आशिशत्‌ । नजु चात्र यणादेशेन{ भवितव्यम्‌ । इद तहि--अततच्षत्‌ 
अररचत्‌ | कळ 
यणादेशस्यावकाशः] -निन्यतुः निन्युः । णिलोपस्य स एव । इहोभय॑ 
प्राप्नोति-आटिटत्‌ आशिशत्‌ । 

'वृद्धेखकाश!-सखायौ सखाय/$ । शिल्लोपस्य स एव । इहोभयं प्रामोति- 
कारयते? कारकः, हारयतेहोरक!1 । | 

गुणस्यावकाश!---चेता स्तोता | णिजोपस्यावकाश;-आटिटत्‌ आशिशत्‌ । 
इहोभयं प्राभोति-कारणा हारणा । 


प्र०-झतो लोप: । यणादेशेनेति । 'एरनेकाच' इत्यनेन । ततश्च यणा बाधनादियङंद 
संप्रधारणगोचरत्वाभाव: । सखायाविति । 'सख्युरसंबुद्धा'विति शास्त्रा तिदेशपक्षे वृद्धेरयमवकाशो 
न तु कार्यातिदेशपक्ष इत्यवसेयम्‌ । णिलोपस्यावकाशः-आरिटदिति । यणो णिलोपेन बाधित- 
त्वादिति भाव: । कारणेति । ननु चात्रापीयडो5पवाद 'एरनेकाच” इति यणू प्राप्नोति । 
परत्वात्तस्य गुणेन बाधनाद्रगुणस्यापि पूर्वविप्रतिषेधा र्णिलोपेनेत्यदोषः । एकेकेन सह णिलोपस्य 

` विचारादियडादीनामन्यतमविषयो$पि णिलोपस्यावकाश उपन्यस्यते । सन्त्वचेते इति । ननु 


उ०--अतो लोपः | शा्रातिदेशेति। ततपत्ते हि 'सखाया'वित्यादावचो डिणती' तयेव वृद्धि; प्रवर्तते । 
सस्या एव च 'कारक' इत्यादौ प्राप्ति: । कायौतिदेशे तु कारक इत्यादौ प्राप्ताया 'अचो डिणिती'ति बृद्धेनी- 
यमव॒काशः स्यादिति भावः । कायौतिदेशेऽपि बृद्धिशासनकतुंत्वं तस्यैवेति माष्याल्लभ्यत इत्यन्ये । 
नन्वाय्टिदित्यादौ यण प्राप्तेः कथमयं णिलोपावकाशोऽत आह--यण इति । एवं गुणणिलोपयोः 


| ससघोयामवकारा एव इति आवः | तद्यति--एकैडेन सहेति | ननु चात्रापीति । एवं च मुणसैव 


 कयमिदं स्पघोस्थानमिति मावः । समाधत्ते--परत्वादिति । न्तरङ्गस्वादिति | वर्णमात्राभयत्वादिति भावः । 


. # णेरनिटि६ | ४।५१।  अरचि श्तुघातुञ्रवां ग्वोरियङवडौ ६ । ४ । ७७ । 
' ‡ एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्य ६ | ४ । ८२। 

 § सल्युरसखुदो ७। १ । ६२; अचो न्णिति ७। २ । ११५। 

| ` ¶ खुलूतुचौ ३।१। १३३) ` + सावैधातुकार्घघातुकयो; ७। ३ । ८४। 
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दी त्वस्यावकाशः,-चीयते स्तूयते । णिलोपस्यावकाशः-कारणा हारणा । 
इहोभयं प्राप्तोति-का्येते हायते । शिलोपो भवति विप्रतिषेधेन । 

स तहि पूर्वेविप्रतिपेधो वक्गव्यः ? न वक्तव्य! । सन्त्वत्रेते विधयः) एतेषु 
विधिषु कृतेषु स्थानिवद्भावाणिणग्रहणेन ग्रहणाणिणलोपो भविष्यति । नेवं शक्यम्‌ । 
इयङादेशे हि दोष; स्यात्‌ । अन्त्यस्य लोपः प्रसज्येत# । 

अल्लोपस्पेयङ्यणोश्च नास्ति संप्रधारणा । 

बृद्धेखकाश;-प्रियमाचष्टे ्रापयति+ । अर्लोपस्यावकाशः चिकीर्षिता चिकी- 


` पितुम्‌ । इहोमयं प्राप्नोति-चिकीषेकः जिहीर्षकः । 


गुणस्यारलोपस्य च नास्ति संप्रधारणा । 
दीर्घ्रस्यावकाशः-अपि काकः श्येनायते! । अल्लोपस्य स एव । इहोभयं 
प्राप्नोति-चिक्रीष्येते जिहीष्येते । अर्लोपो भवति विग्नतिषेधेन । 


स तहि पूर्वविप्रतिवेधो वक्कव्पः ! न वक्कव्य; ¦ इश्वाची परशब्दः । विप्रति- 
वेधे परं यदिष्टै तद्भवतीति ॥ ४८ ॥ 


प्र०--कारणा कारक इत्यादी गुणवृद्धयोः कतर्योरन्तरङ्गत्वादयायोः कृतयोरन्त्यस्य णिलोपः 
प्राप्नोति। वार्णादाङ्गं बलीय' इत्ययायौ बाधित्वा णिलोपो भविष्यतीत्यदोषः। प्रापयती ति। प्रियस्य 
प्रादेशे वृद्धौ च पुगागमः । अनार्धधातुकत्वाणणेर्धातोरविबानादतों लोपस्यात्राप्रसङ्ग: ॥ ४८ ॥ 


NAAN 
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उ०-शरन्न सन्त्वत्रेते इत्यादि, अन्त्यलोप: प्रसज्येतेयन्तं भाष्यमेकदेश्युक्तिः । इृदथादिस्थानीकारबसिखित्तस्य 
म्रोमगो' इति सूत्रे वद्धयमाणभाष्यरीत्याल्विधित्वेन स्थानिवद्भावेन शित्वालामात । किं च 'णेरनिटी 
यस्य एयन्ताङ्गस्य निर्दिश्यमानो योऽन्त्यस्तस्य लोप इत्यर्थं इ“येकाच' इति सूत्रमाष्याल्लम्यते । एवं - 
वेयङि अन्त्यस्य निदिश्यमानधमोबस्छिनत्वामावास्सधुदाथस्य घान्त्याल्रूपत्वाभावेन लोपाप्राप्यास्यैकदे र 
श्युक्तित्वमेवोचितमिति दिक्‌ । शिलोपपूर्वविप्रतिषेधे चानिटीति शापकम्‌ । परत्वादूसुणादीनां बाघक 
इडादावपि गुणेन बाधे सिद्धे द्व्य स्पष्टमेवेति चोष्यम्‌ । नन्वत्राप्यतोलोपपराप्तेः कयमयं बृद्ध्रवकाशोऽत 


आह-तात (पी । तत्र हेठः —घातोरविधानम्‌ ।। ४८ ।' 


न चः ७। ४। २५। कै अलोऽन्त्यस्य १। १।५२ | 
र ne पुंबद्भावरमावरिलोपयणादिपराथं ६।४।२५५ वा०१; प्रिय | 
द्राबिइन्दा ६ | ४ । १५७; अचो व्णति ७। २। ११५, अर्तिहोब्लीरीक्ूयीज््माय्यातां 
ग्णो ७।३।३६। 1 सबुल्तूचौ ३ । १। १३३; ( अचो ञ्णिति ७५ २।११५।) .. 
डर { कर्ठुः क्यङ्‌ सलोपश्र ३ । १ । ११, अझस्सावधातुकयोर्दीधेः ७ ISLS 5 $ 
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6. बि्रतषेषे परं कायय ३ । ४। २ । 
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श्रीसपवत्पतङ्ञक्षिविरचिते . | [ पराका. 
यस्य हलः ॥ ६। ४ । ४९ ॥ 
किमि यलोपे वर्णग्रहणमाहोस्तित्संघातग्रहणम्‌ । कश्चात्र विशेषः ! 
. यलोपे वणंग्रहणं चेद्धात्वन्तस्थ प्रतिषेधः ॥ १॥ 

यलोपे वर्णग्रहणं चेद्वात्वन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य! | शुच्यिता शुच्यितुम्‌ । 

अस्तु तर्हि संघातग्रहणम्‌ । यदि संघातग्रहणमन्त्यस्य लोप! प्राप्तोतिक । 
सिद्धो्न्त्यस्य पूर्वेणव* तत्रारम्भसामरथ्यात्सवेस्य भविष्य ति । 

एवमपि तेनातिप्रसक्कमिति कृत्वा नियमो विज्ञायेत-यस्य हल एव नान्यत} । 
कक मा भूत्‌ ? लोलूयिता पोपूयिता | कैमर्थ्यान्नियमो भवति ? विधेयं नास्तीति 
कृत्वा । इह चास्ति विधेयम्‌ । किम्‌ ? अन्त्यस्य लोपः प्रातः स सपेस्य विधेयः । 
तत्रापूर्वो विधिरस्तु नियैमोऽस्त्वित्यपू्वै एव विधिर्भविष्यति न नियमः । एवसप्य- 
न्त्यस्य प्राप्नोति । किं कारणम्‌ ? न हि लोपः सवोपहारी । नचु च संघातग्रहण- 
सामथ्यात्सवेस्य भविष्यति । 


प्रयस्य हलः । किमिदमिति । यद्यागन्तुनाकारेण निर्देशस्ततो वर्णंमात्रग्रहणमन्यथा 
तु संघातग्रहणमिति पत्तद्वयसंभवः । अन्स्यस्येति। 'अलोऽन्त्यस्ये'ति वचनात्‌ । केमर्थक्यादिति । 
कोऽ्थो यस्य तत्किमर्थेकं तस्य भावः केमर्थक्यम्‌ । प्रश्नविषययोः संबन्धोऽत्र भावप्रत्ययवाच्यः । 
अपूव एव विधिरिति। नियमे हि श्रुतार्थत्यागेनाश्रुताया अन्यनिवृत्तः सामर्थ्यात्परिकल्पनम्‌ । 
उक्ताचुवाददोंषश्च प्राप्नोति । पबमप्यन्त्यस्येति । अलोऽन्त्यपरिभाषोपस्थानादपूर्वस्य विधेरसं- 
भवा'द्विधिनियमसमवे च विधिरेव ज्याया'नित्यस्य न्यायस्यायमविषय इत्यर्थः । सं घातग्रह- 
णसामथ्योदिति । कि यस्य हल इत्यस्य विधिख्पत्वे बाध्यतामुतालोंऽन्त्यस्येति परिभाषेति । 
पारार्थ्यादप्रधानस्य परिंभाषायास्त्यागो युक्तो न तु प्रधानस्य विधिरूपत्वस्य बाधनम्‌ । 


Nd १५/१%०१०/११५०००/१००/%,१%/०%,००/५,१%०%०%,०१%,००००% 


उ०--यस्य हृलः। अलो इन्यस्येति। हलन्ताङ्गस्य निमित्तं यो यशब्दस्तस्य लोप इत्यर्थ इति भावः । 
नन्वारम्मसाथ्यौदित्युक्तम, आरम्भस्य नियमा थंत्वेन चारिताथ्यौदित्याशड्डते-भाष्ये एवमपीति । संबन्धो5ब्रेति । 
किमर्थकशब्देन जिज्ञासाविषयप्रयोजनकमुच्यते । तदुत्तरभावप्रत्ययेन जिज्ञासाप्रयोजनयोः संत्रन्यो विषयविष- 
यिमावरूप उच्यते । प्रयोजनशाने हि न तजिशासा। तदशानं च तदमावात्‌ । सत्ये हि तज्ज्ञारेतैवेति स 
निष्परयोजनत्वरूपतया फलति । नियमाइिघेबलवत्ते युक्तिमाह--नियमे हीति । सामथ्यौत्परिकल्पन मित्यनेन 
तस्याशान्द्रवं सूचयति । अोऽन्त्यपरिभाषेति । एवं च परिमाषाबाघस्य विधिवादिनोऽप्यावश्यकः 


।। नास दिशेने नियमाहयुत्वमिति भावः । विधिरस्ति । 'विधिसुपवाधन'मिति पाठे विधू 
RE विधिव्व॑ तस्य बाधनमित्यर्थः । इदमुपलक्षणम्‌ । नियमवादिना प्रधानस्यातो लोप इत्यस्य हलो ऽनुत्तरयविषथे 


कॅ. अलोऽन्यस्य १। १। १२ > अतो खोप; ६ । ४। ४८ १-"नियमो वेत्यपूर्व एव' पा?) 
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संघातग्रहणं चेत्क्यस्य विभाषायां दोषः॥ २॥ 

संघातग्रहणं चेत्क्यस्य विभाषायां# दोषो भवति। समिधिता समिध्यिता । यदा 

लोपस्तदा सपैस्य लोपः । यदालोपस्तदा सबैस्यालोपः प्राभोति । 
आदेः परवचनात्सिद्धम्‌॥ ३ ॥ 

हल इति पञ्चमी । तसपरादित्युत्तरस्यादेः परस्य [ १ । १ । ६७; ५४ ] इति 
यकारस्यैब भविष्यति । > pb कया 

अथवा पुनरस्तु वणंग्रहणम्‌ । ननु चोक्तं यलोपे वणेग्रहणं चेद्धाखन्तस्य 
प्रतिषेध इति । नेष दोषः । अङ्गादिति हि वेते । न वा अङ्गादिति पञ्चम्यस्ति | 


Se SN S 


प्र०--समिधितेति। समिधमिच्छति आत्मन इति क्यच्‌, ततस्तृच्‌ इट्‌ । इह वर्णग्रहणे 
“यस्य विभाषे त्यत्र क्येन यकारो विशेष्यते । क्यस्य यो यकारो हलः परस्तस्य विभाषा लोपो 
अवत्यकारस्य त्वतो लोप इति नित्यो लोप इति यथेष्टं रूपढ्यं सिध्यति । संघातग्रहणे तु “यस्य 
हल? इत्यनेन येन नाप्राप्रिन्यायेनातो लोपो बाध्यः । यलोपोऽपि 'क्यस्य विभाषे'ति विकल्पेन 


- बाध्यस्ततश्च पत्ते संघातस्यैव श्रवणं प्राप्तोति । नित्ययलोपवदल्लोपस्यापि विकल्पेन बाघनात्‌ । 


“न घातुळोप' इत्यस्य प्रत्याख्यानाय “रस्येति योगविमागो व्याख्यातस्तमनाभ्नित्योक्तम्‌ । 
स सिद्धत्वात्‌ । 'क्यस्ये'ति कण्ड्वादियकोऽपि ग्रहणं केचिदिच्छन्ति; कितो 
यशब्दस्य ग्रहणे तातपर्यात्‌। ककारस्याचुबन्धस्यादित्वमविवक्षितमिति वदन्तः। एतदपरे नेच्छन्ति 
आदिभूतककाराचुबन्धनिर्देश सत्यादित्वाविवज्ञायां प्रमाणाभावातु । लक्ष्यस्य च तथा 

िष्टेरप्रदर्शनात्‌ । 
व आदेरिति । ततश्च 'क्यस्य विभाषे'ति यकारस्यैव लोपो विकल्पेनाकारस्य तु नित्यमिति 
सिद्धमिष्टम्‌ । अङ्गादिति बतेत इति । अङ्गस्येति क कदा 
थेलामात्‌ फलाभेदातश्वमी निर्देश: कृत: । इतरो यथोक्तमभिप्रायमप्रतिपद्याह--न वै अज्ञादिति। 


YY DNs 


पेत कर खिति । त्र पक्ते विधयमेदादल्लोप्रयलोपयोबोध्यवाधकत्वाभाव इति भाव: । अतो 

लोपो is RE भाव! । अर्लोपस्यापि विकल्पेनेति | एवं च ene : | 
इति मावः। इद पद्ितीतृतीय'चतुर्थे त्यादिसतस्थमाध्यविरोधाचिन्यस, । तत्र Me ली 
त्तरज्ञीकृता । भाष्यकृता तु वास्तवपरिदारान्तरसद्भावादिदं नोक्तमिति तस्वम्‌। तदा \ 

he बाघो मा भूदिलर्थत्वाद्योगविमागस्येति भाबः । 

'हल' इति पञ्चमी'ति भाष्ये । अज्ञनिमित्तस्य हल उत्तरस्य यस्य लोप इत्यथ झ्यल्लोपापवादस्वमेव 

नास्येति मावः । नन्वङ्गादित्यस्याभवेनाङ्गादिति वतत इसयनुपपन्नमत आह-अङ्गस्येतीति । अनेकसंबन्धेति । 
मावादिख्पेयथः । अन्तरङ्गस्वादिति । अज्ञसंशासूत्रे प्रतीतत्वेन शाल्त्रीयस्वेन प्रयसप्रतीत- 
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"पाग गा क्यस्य विमाषा ६ । ४। ५० | 
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एवं तहीडस्येतिक संबन्धपष्ठी विज्ञास्यते रङ्गस्य यो यकारः । किं चाङ्गस्य 
यकार; ! निमित्तम्‌ | यस्मिनङ्गमित्येतद्ववति । कस्मिरचैतद्भवति ! प्रत्यये ।।४६॥ 


णेरनिटि ॥ ६। ४ । ५१ ॥ 

अथानिटीति किमर्थम्‌ ? कारयिता कारयितुम्‌ । र 

अनिटीति शत््यमवक्तुम्‌ कस्मान्न भवति--कारयिता कारयितुम्‌ ? निष्ठायां 
सेटि [ ६ । ४ । ५२ ] इत्येतन्नियमाथे भविष्यति-निष्ठायामेव सेटि णेलोपो भवति 
नान्यत्र । क मा भूत्‌ ? कारयिता कारयितुम्‌ । 

अथवोपरिष्टाद्योगबिभागः करिष्यते] । इदमस्ति। निष्ठायां सेटि [ ४२ ] 
जनिता मन्त्रे [ २३ ] शमिता यज्ञे [ ५४ ] । ततः अय्‌ । अयादेशो भवति शेः 
सेटि । तत आमन्तासतरायेर्न्मष्णुु अय्‌ भवतीत्येव || ११ ॥ 

निष्ठायां सेटि ॥ ६। 8 । ५२ ॥ 


अथ सेड्ग्रहणं किमर्थम्‌ ? निष्ठायां सेड्ग्रहणमनिटि प्रतिषेधार्थम्‌ । निष्ठायां 
सेडग्रहणं क्रियतेऽनिटि प्रतिषेधो यथा स्यादिति । संज्ञपितः पशुरिति । 


2 »४”४/४५/४/४५”४”*”१* 


प्र०--संबन्धषष्टीति । अनेकसंबन्धसंमवेऽप्यन्तरज्गत्वान्निमित्ततिमित्तिभावलक्षण एव संबन्धः 
परिगृह्यते । प्रत्यय इति । प्रत्ययहेतुकत्वादज्गव्यपदेशस्य। ननु च समुदायः प्रत्ययोऽङ्गस्य निमित्त 
न तु यकारमात्रम्‌ । अकारे लुप्ते यकारमात्रस्य प्रत्ययत्वाददोषः ॥ ४९ ॥ 
णेरनिटि । निष्ठायामेव सेटरीति । 'सेट्येव निष्ठाया'मिति नियमो न भवति । अनिटो 
' निशाया अभावात्‌ । अयादेशो भवतीति । लोपापवाद इत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 


निष्ठायां सेटि । संज्ञपित इति । 'सनीवन्तर्धः'ति सनि विकल्पविधाना'द्यस्य विभाषे'- 


INNA ४४९४४ ४/१./४/१./* २ *५./४४//* ८९/१९/९५१९.” ९./"९./९.९./"९/५./९/९./९/./>/१.”९/९./९/९.”९/ ९” २.” २.” .”२/२/५.”२. 


ड०--त्वादित्यय! । ननु प्रत्ययोऽज्गं नोत्पादयतीति कथं तस्य हेतुत्वमत ग्राह-प्रत्ययहेतुकत्वादिति । प्रत्यय- 
"त्वाददोष इति । यद्यपि परस्वाद्यलोपे५कारलोप इति कथं तस्य प्रत्ययत्व॑ तथापि यदि पूर्वमलोपः स्यात्त- 
स्यापि प्रत्ययत्वं स्यादिति ताकिकप्रत्ययत्वाददोष इत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 


णेरनिटि | अनिटो निष्ठाया अभावादिति । ए्यन्तात्पराया इति शेषः । एतचोत्तरत्रे स्फुरी- 
भविष्यति ॥ ५१ ॥ क 


' निष्ठयां सेटि | संशपिते मारणतोषणनिशामनेषु शा' इति मारणाये मिस्वाण्णिचि पुकि मितो 
' हेखस्वम्‌ । अत्रार्थ संपूवकत्येव प्रयोग इति पुरुषकारे उक्तम्‌ । नन्वनेन णिल्ोपामावेऽपि पूर्वेण स्यादत 
10 स्य मनन 1 सस त. ह ही 


# अन्गत्य ६।४।१। † अयामन्ताल्वाग्येल्विधाष ६ । ४ । ५५ । 
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निष्ठायां सेडग्रहणमनिटि प्रतिषेधार्थमिति चेत्तत्सिद्धमनिड भावात्‌ ॥१॥ 


निष्ठायां सेडग्रहणमनिटि प्रतिषेधायेमिति चेदन्तरेणापि सेड्ग्रइणं तस्सिद्धम्‌ । 
कयस्‌ ? अनिडभावात्‌ ॥ ननु च यस्य विभाषा [ ७ । २। १५ ] इति 
ज्ञपेरिटप्रतिषेष । 2 
एकाचो हि प्रतिषेधः ॥. २ ॥ 


एकाचो हि स प्रतिषेधो# ज्ञपिश्वानेकाच्‌ । 
इड्भावार्थ तु तन्निमित्तत्वा्लोपस्य ॥ ३ ॥ 
इड्भावार्थ तर्हि सेड्ग्रहणं क्रियते। कथं पुनः सेटीत्यनेनेट्‌ शक्यो भावयितुम्‌ ? 


प्र०-तीदप्रतिषेधः । सेड्य़हणसामर्थ्याच पूर्वेणापि न भवति । पवा दान्तशान्ते'त्यतर ज्ञापेनिपातन- 
माश्रीयते--्ञप्तः ज्ञापित इति । एकाचो हीति । “यस्य विभाषे'त्यत्रेकाच इत्यधिकारात्‌ । 


इड्भावार्थ त्विति। इटि कृते णिलोपो यथा स्यादक्कते मा भूदिति कालावधारणार्थ 
सेड्ग्रहणमित्यर्थ: । अक्रियमाणे हि सेटग्रहणे 'कारित' इति स्थिते णिजोपश्च प्राप्तोति इट्‌ च। 
नित्यत्वाण्णिलोपः प्राप्नोति । तत्र कृते 'एकाच' इतीटप्रतिषेधः प्राप्नोत्येकदेशविकृतस्यानन्य- 
त्वात्स एव करोतिर्भवतीति | यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तदनित्यमित्येतच 


उ०--श्राइ-सेडमहणेति । नन्वेवं “वा दान्तशान्ते' तीदपतिघेधप्रकरणे शत इति निपातनं किमर्थत श्राह- 
बा दान्तेति । ज्ञापेरिति । मित्संनिधो पाठे कत॑व्येऽग्रे पाटेन तत्रामित एव ग्रहणम्‌ । छुन? इत्यपि 
निपातनममित 'एव । शापने मिख्वामावेन तत्रद्प्रतिषेधणिलुकोर्विकल्मन निपातनाजशप्तो शापित इति 
स्पद्वयसिद्विः | अत एव 'तज्शापयत्याचार्य' इत्यादि संगच्छुत इति नारायणः । श्रन्ये तु “वा दाभ्ते'ति - 
सूने तु 'शप मिचे'त्यस्य निपातनं प्रतिपरोक्तत्वात्‌ त एव केबरे शपेनिंपातनमाभीयते । जप्तो शपित 
इति कचिर्पाठो दश्यत इस्याहुस्तचिन्त्यम्‌ । तेनैव सिद्धावत्रत्योदाहरणपरमाष्यत्रिरोधापत्ते: । 


नन्बनेन णिल्लोपो विधीयत इति कथमिटोऽमावः स्यादत श्राइ--इरि इत इति । ननु परत्वा- 
देवेटि इते णिलोपः सिद्ध इति किं सेडूप्रहणेनात आइ- -श्रक्रियमाणे हीति। ननु य एकाचघातुः 'कू' 


इति सोऽयं न भवतीति कथमिटप्रतिषेधो$त आह--पुकदेशेति । कार्यगतेति । कृताकृतप्रसज्ञमा रे ट्र | े 
निध्यस्वम, । तदैपरीस्येनैवानित्यस्वे चाभीयत इति भावः । त्रापि सेड्अहणमेव मनम्‌ । ननु पूर्वमित्यपि 


{ सनीवन्तर्ध भ्रस्जदम्सभरिस्तरयूर]ुमरशपिसनाम, ७ । २ । ४६ । 


# एकाच उपदेशे५नुदात्तात; यस्य विमाषा ७। २ । १०; १५.। 
६२ ¦ 
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तन्मिमित्तत्वास्लोपस्य । नात्राकृत इटि णिलोपेन भवितव्यमर । कि कारणम्‌ 


सेटीत्युच्यते । 
अवचने हि णिलोप इद्ग्तिषेधप्रसङ्गः || ४॥ 

अक्रियमाणे हि सेडग्रहणे णिलोपे कृत एकाच इतीट्प्रतिषेधः प्रसञ्येत । 
कारितम्‌ हारितम्‌ । 

एवं तहि नारथ सेड्ग्रहणेन नापि सत्रेण । कथम्‌ ! सप्तमे| योगविभागः 
करिष्यते । इदमस्ति । निष्ठायां नेडभवति#। ततो गे; । एयन्तस्य निष्ठायां 
नेडभवति | कारितम्‌ दारितम्‌ । ततो वृत्तम्‌ । वृत्तमिति च निपात्यते । किं निपा- 
लयते ? णेनिष्ठायां लोपो निपात्यते । किं प्रयोजनम्‌ ? नियमार्थम्‌ । अत्रैव णनि 
ठायां लोपो भबति नान्यत्र । क मा भूत्‌ ! कारितम्‌ हारितम्‌ । इहापि तह प्राभोति- 
बितमन्नम्‌) वर्तिता भिचषेति । ततः अध्ययने । अध्ययने चेद्वृतिवेतत इति । 
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प्र०-कार्थगतभावाभावापेक्षायां नाश्रीयत इत्यनित्य एवेडागमः। इटि तु णिलोपे क्रियमाणे न प्रवतत 
इटप्रतिषेधो निशत्तस्य प्रतिषेद्धमशक्यत्वात्‌ । एतच प्रयोजनं {पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भाव’ 
इत्यनाश्रित्योक्तम्‌। सत्तमे योगविभाग इति । “णेरध्ययने वृत्त मिति योगं विभज्य योगत्रयं 

ते । क्रमविपर्थयश्चाश्रीयते । णेररित्येक्रो योगः। तत्र 'निष्ठायां' 'ने'डिति वर्तते । ततो 
वृत्तमिति द्वितीयो योगो णिलोपनियमार्यो गरुणप्रतिषेवाश्चानेकप्रयोजनत्वान्निपातनानाम्‌ । 
अथवा 'वृत्त'मिथ्येकरोषाश्रयणादेकस्य नियमार्थत्वमपरस्य गुणनिषेधार्यत्वं भविष्यति । ततः- 


NANA 


NANNNNANNN, 


उ०--णिलोपे कृते प्रतिषेधेन निवृत्तिस्तस्य कथं नेत्यत आह-इरि त्विति । इरि परतो णिलोपे क्रियमाणे 
इ्पर्थः। श्रनाश्रित्योक्तमिति तदाश्रयणे हि णिलोपस्य स्थानिवस्वेनैकाचः परव्वाभावादिणनिषेधाप्राप्ते 
पूर्व णिलोपेऽपि दोषाभावात्‌ | कालावधारणार्थ सेड्प्रहणं ब्यर्थ सत्तदनित्यस्वं ज्ञापयतीति भावः । एकाच 


इति। एकाच इति विहितविशेषणं चाभित्येदमित्यपि बोध्यम्‌ । वस्तुत एवं तहिं नार्थः सेड्महणेनेति - 


मध्यस्य तन्न सूने विहितविशेषणादिति शेषः । तदुत्तरं भाष्यं लेकदेश्युक्तिरिति बोध्यम्‌ । क्रमविपर्य- 


ह ` यरचेति । 'बृत्त'मित्येतदन्ते श्रुतमपि मध्ये संबरन्धनीयमित्यर्थः । ननु णिलोपनियमेन कृतार्थो योगः 
> शिका र न 


__ † णेरव्ययने वृत्तर ७ । २। २६ | 
कै नेडबाश कृति, श्वीदितो निष्ठायामू ७ । २ । ८; १४ 
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ब्राविरमिशुवीनासुपसंख्यानं सावेधातुकत्वात्‌॥ २ ॥ 
वृधिरमिशुधीनाश्चपसंख्यानं कव्यम्‌ । किं कारणम्‌ ! सार्वधातुकत्वात्‌ । वर्धेन्तु 
त्वा सुष्टुतयो गिरों मे। । वर्धयन्तित्येवं प्राप्ते । बृहस्पतिष्ट्वा सुम्ने रम्णातु । 
रमयत्वित्येबं ग्राप्ते । अग्ने शरभे महते सौभ॑गाय । शधयेति प्राप्ते । 
तत्तहि वकगव्यम्‌ ? न वङ्कव्यम्‌ । वृधिरतिशुधीनामाधधातुकत्वात्सिद्धमू । कथ- 
प्राधधातुरुखम्‌ ? अन्येऽपि हि धातुप्रत्यया उभयथा छन्दसि इश्यन्ते ॥ ५२ ॥ 


गअयामन्तार्वाययेरिन्वष्णुषु ॥ ६। ४ । ५५ ॥ 
किं पुनरयं क््नुराहदोस्विदित्नुः । कश्चात्र विशेष; ? 
क्त्नाविटि ऐगुणवचनम्‌ ॥ १ ॥ 
कर्नौ सतीटि शेगुणो वक्कव्यः$ । गदयित्नुः स्तनयिस्तुः।। अस्तु तहीत्नुः । ` 


ह कक वित Ot SS aR 
प्र०--'अध्ययने' इति तृतीयो योगो वृत्तशब्दस्थार्थविशेषनियमार्थः । रम्णात्विति । व्यत्ययेन | 
श्नाप्रत्ययः ॥ ५२ ॥ ८ र 

अया० । किं पुनरिति । यद्यपि क्त्ना'वयामस्ताल्वाय्येल्न्विष्णु'ष्विति निर्देशानुपपत्तिः, 
तथापि युक्तायुक्तत्वापेक्षो विचार: । कः प्रत्यय आश्रयिद्व युक्तः को न युक्त इति । अथवा कि 
कृतेडागमः क्त्नुरिह निदिष्टो$थ प्रत्यय एवेत्लुरिति विचारः । र 

क्ल्लाविटीति । 'स्तनिह्दूषी'त्यत्र यदि वत्नुविधीयते तदा तस्येटि कृते '५निटी'ति वचना- 


DS) 
weer 


~~ 


ड०--कथं गुणप्रतिपेधं कुयौदत आह--अनेकेति । ननु मुणामावे विधेये संभवति कर्य नियमार्थतेयख- | 
रसादाह--अथवेति । अर्थविशेषेति । “इतेरप्यध्ययन एव नान्यत्रेति' ॥ ५२ ॥ 

झयामन्ता० । नन्विह निर्देशेनैवातंदेहातमश्‍्नानुपपत्तिरित्याह--यद्यपीति । कः प्रत्यय इति । 
उणादि व्याकरणान्तरे किं वसुः प्रसययोऽधे्नुरिति विचार्यत इत्यथः । नन्वेतत्सञ्मुपादाय विचारे 


ङ्रियमाणेऽतरैव संदेहो युक्त इत्यत आह--अथवेति । 
किल्वाल्विति । तच्च 'कुलु'रित्यादौ सुणप्रतिषेधायावश्यकमिति भाबः | गुणो विधेय इति । 


१--“भाष्ये-निष्ठायां नेडभवतीति “श्रीदित' इति सूजस्थोपयुक्तोस्जेख; । अत एव मध्यवर्स- 
कादशसूतत्यागः ॥ प्रत्याख्याने दृधीसयस्य सिद्धमित्यत्रान्वयः !” इच्युद्ययोतेडघिक॑ कचित्‌ । े 

† ऋ० सं० ७। ६६। - साम उ०८। १।४।३; तै० सं० २।२। १२। ४ 
का० सं०६। १०। ६ ऋ० सं० ५ । २८ । ३; अथवे० ७ । ७३ । १०; यजुः 
३३। १२; मै० सं० ४। ११ । १, का० सं० २ । १५; तै० ब्र०२।४।१।१। 
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७३२ स्रीमगवत्पतशद्धिविचितं . | [ ल्यपि लघुप्थस्यं 
Pe लत ति 
इत्नौ प्रत्ययान्तरकरणम्‌ ॥ २ || 
' यदि तहीत्लुः प्रत्ययान्तरं कन्यम्‌ ।. 
अयादेशे चोपसंख्यानम्‌ ॥ रे ॥ 
अयादेशे चोपसंल्यानं कव्यम्‌ । उभयं क्रियते न्यास एव ॥ ४१ ॥ - ` 


ल्यपि. लघुपूर्वस्य ॥ ६। ४ । ५६ ॥ 
ल्यपि लघुपू्वस्येति चेदृच्यञ्जनान्तेषूपसं्यानम्‌ ॥१॥ 

ल्यपि लघुपूर्वस्पेति चेदव्यक्षनान्तेपूपसंख्यानं कतव्यम्‌ । प्रशमय्य गत । 
प्रतमय्य गद; । 0005. 
"पठ ण्णिलोपो नास्ति । फि फित्तवात्त गुणप्रतिषेधे प्राप्ते गुणो विधेयः ॥ इल्लाविति । स्तनिहषीत्य- . 
त्रेल्लुविधेयः । कृहनिम्यां कत्नुविधेयः । यदा तु स्तनादिभ्यः वत्लुविधीयते, स एवोत्तरत्रानुवर्तते, 
तदा प्रत्ययान्तरं न विधेयम्‌ । स्वरे$पि भेदो नास्त्युभयथान्तोदात्तत्वात्‌ । अयादेश चेति। 
णिलोपस्य प्रसङ्गाढुपसंख्यानशब्देनात्र सूत्रे पाठ उच्यते न त्वपूर्व वचनम्‌ । भाष्यकारो गुरुला- 
घवमनादृत्य यथान्यासं समर्थयितुमाह--उभयमिति । यचत्र त्लुप्रहणम यादेशार्थ क्रियते स्तन्या- 
दिभ्यश्च क्त्नुविधीयते तदा स्यादेव लाघवम्‌ ॥ ५५ ॥ 

ल्यपि०। केचिदाचार्यणः 'लघपूर्वस्ये'ति षष्ठचन्तमध्यापिताः, अन्ये तु “लघुपूर्वा दिति 
पञ्चम्यन्तम्‌ । तत्र षषठीमाभ्ित्याह्‌-ल्यपीति। प्रशमय्येति । शमेणिचि वृद्धौ 'मितां हस्व 


ड०--श्रत्र सूत्रे 'इलु' इति न पठनीयमिति भावः | उभयथान्तोदातत्तत्वादिति। क्लौ प्रत्ययस्वरेण, इल्नुचि 
निल्खरेणेति मावः । परे त्विदं सूत्नमयादेशानुवादकं लाघवात्तदनुवादाच्च णिल्लोपब्राधनमन्यथानु वादत्वा- 
संमवात्‌। अत्र सूत्रे निमित्तखेनाभ्रयणाए्ण्यन्तेम्यो यथाप्रयोगमन्तादिप्रत्ययकल्पनं 'ठकि लोप' इत्यश्न 
दककल्पनवत्‌ | तदाह भाष्ये--कतनाविटीति । सूत्रस्यानुवादस्वनिवोहाय सूत्रकृतो५पि तस्यावश्यकत्वमिति 
तदेवास्दु । श्रंत्र सूने च 'इलु'प्रहणँ न कार्यमिति भाबः । व्याकरणान्तरे 'च तथैव कृतम्‌ । णेरेव स्थाने5- 
यादेशे तु तदंशेऽनुवादस्रभङ्ग इत्याशयः । प्रत्ययान्तरम्‌--ब्याकरणान्तरपठिताखत्ययादन्यत्‌ । अयादेशे 
चेति । तदनुवादके शाक्त इत्यर्थः । णिलोपाभावायेति भावः | अन्न सूत्रे निमित्तत्वेना्रयणेनापूर्वस्य 
तस्य कल्पनादत्योपसंख्यानत्वव्यवहारो भाष्ये । अन्यथा सूत्रे पाठस्य निर्विवादत्वेन सूत्ने कः प्रत्ययो निर्दिष्ट 
इति संदेहे प्रत्ययान्तरकरणमेव दोषो न तु सून्नऽकरणमपि दोष इति कैयदोक्तव्याख्याया न भाष्यसाम- 


[ टि ञ्जस्यम्‌ । क्लोस्तु व्याकरणान्तरपठितस्यानुमतिमात्रं नापूर्वमुपसंख्यानमिति भावः | उभयं क्रियत इति । 


अन्न पाठत्तेन प्रसययान्तरं च बोध्यत इत्यर्थ; । कृञः स्वंघास्वथौनुवादकत्वात्‌ । एतेन यचश्रेत्यादि कैयये- 


र द  क्तमपासतम्‌। तेनैषां पङ्कजादिवचोगस्दत्व सूचितम्‌ । अन्तोदात्तादयश्चैत सून्ने पठयन्त इति न स्वरमेद 

इव्याहु:॥ ५५॥ 

Ce ह ह्यपि लबु । श्रप्रिमवातिंकानुसाराश्यूते पश्चम्यन्तपाठनिर्ययेनाथवातिके षष्ठयन्तानुवादो 
। न युकोउत ्राइ~केचिदिति । लघुः पूर्वा यस्मात्तस्य णेल्यप्ययादेश इत्यत्र पत्नेऽथः । मितां हृस्व 
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अल्लोपे च गुरुपूवोत्प्रतिषेघ! ॥ २ ॥ 
अरलोपे# च गुरुपूरवात्मतिषेधो वक्तव्य । प्रचिकोष्ये गत; । 
ल्यपि लघुपूवोदिति वचनात्सिद्धम्‌ ॥ ३॥ 

. स्यपि लघुपूवीदिति वक्गव्यम्‌ ॥ एवमपि हुखयलोपास्लो 
लघुपूवौदित्ययादेशो न प्राप्नोति| । प्रशमय्य गत; प्रतमय्य गतः । प्रबेमिदय्य 
गत; प्रचेच्छिदर्य गत; । प्रगदय्य गत; प्रस्तनय्य गत; । ल्न 

हस्वादिषु चोकम्‌ ॥ ४ ॥ 
किमुक्कम्‌ ! समानाश्रयवचनास्सिद्धमिति} । कथम्‌ ? णावेते विधयो शेल्येप्य- 
यादेशः ॥ ५६.॥ 


MRR ७४ ri LL RS या सा 
-प्र०--इति हुस्वः । तत्र णेः पूर्व व्यखनं-न .लच्वित्ययादेशों न प्राप्नोति । न चात्र व्यवहितेऽपि 

पूर्वशब्दो वर्तत इति शक्यमाश्रयितुम्‌, चकासुदरिद्रादीनामपि प्यन्तानामयादेशप्रसङ्गात्‌-प्रच- 

कास्य गत इति । न चाव्यवहिते संमवति व्यवहितं पूवैमाश्रयिठं युक्तम्‌ । ततश्च प्रगणच्य प्रस्त 

नव्येत्यादावेव स्यादत्र ल्लोपस्यासिदधत्वाल्लघुपूवों णिर्भवति । अथापि व्याश्रयत्वादल्लोपस्या- 

सिद्धत्व न. स्यात्‌ । एवमपि. भूतपूर्वगत्या सघुपुर्वताश्रयोव्यादेशः स्यात्‌ । अल्लोपे चेति.। 

अल्लोप्रे कृते यो गुरुपूर्वस्तस्मात्परस्य णेर्भूतपूर्वा ल्घुपुर्वतामाश्रित्यायादेशः प्राप्नोति । 
लघुपूर्वादिति वचनादिति । लघुपूर्वादिति पःचम्यन्तं पठितव्यमित्यर्थः । लघुः पूर्वो पर 

लघपुर्वस्तस्मासरस्य णेरयादेशः । एब्मपीति। क तहि स्यात्‌ ? मृदमाचष्ट इति णिच्‌ प्रकृत्मेका- 
जिति प्रकृतिभावाट्रिलोपप्रतिषेधः 'प्रमुदय्य' गत इत्यादो स्यात्‌ ॥ २६ ॥ | 


| ति परिमाषाया दुवो- 
ड०--इति । अमन्तत्वान्मित्वम्‌ | न चान्न व्यवद्दित इति । उत्तरांशविकलायास्तस्मादि 
रत्वादिति मावः । यद्वच्यति “न 'चाष्यवहित' इति | दूषणान्तरमाइ--चकाख्िति । भाष्ये दोषान्तरमाह 


ह यथा यतते न दोषस्तथा सूत्रार्थप्रदर्शनव्याजेनाह--लघुः पूर्वा यस्मादिति । 


¢ १ ८ : ग्रहणे 
गमयत्राप्यव्यवहित एव यह्मत इति 'प्रतिचिकीष्य॑ गत’ इत्यादावपि न दोषः।न च वर्ण 

आया एवात्रेति वाच्यम्‌ । जातिम्रहणेनानेकग्रणेऽपि वर्ण॑द्यस्यैव व महणेनादोषात्‌ । अत एव 
“सनि मीमे'खुत्तर 'दम्म ईच्च' आफ्शप्युघा'मिति दम्मेरपि-इस इर संयोगादिलोपनलोपाम्यों 
सिद्धे 'दम्म इचे ति इत्त्वविघानं परिताथम्‌ । इस्मावे हि सनभेति वणुत्रयसस्वेन किरवानापततेसितयाहु \ 
न चैवं निपात एकेति सूत्रस्य “श्र इ उ अपेही'ति माष्यविरोधः । तत्र “अ इ उ इति न्रयाणां | 
सर्वादिति वाच्यस | तन्नापि तदूघटकदयोरेवापाद्यत्वात । क तहि स्यादिति । विषयान्तरामावाृचनसाम्येन _ 
ति पला). -- बाध्यत इति प्रश्नः ।। ५६ ॥ | | | 


~ 


अतो लोप ६ । ४। ४८ । हु | | छि 
ग. मितां हृस्व; यस्य हलः अतो लोपः ६ । ४। ६२; ४९] ४८ । } १४२२ 
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७३४ ीभगवत्पतज्ञलिविरचितं - [ स्यसिस्सौयुर्‌ 


PORVOO मनन न्न SANNA SSAA NYY INI 


विभाषापः ॥ ६ । ४ । ५७ ॥ 
इडादेशस्य प्रतिषेधो वक्कव्य; । अध्याप्यक गतः । 
झापः सानुबन्धकानिदेशादिङि सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 
आप; सातुबन्धकस्य निर्देशः करिष्यते-आप्ल॒ इति । तेनेङादेशश्य न 
भविष्यति ॥ स तर्हि सातुबन्धनिर्देशः कर्तव्य ? न कतव्य; । लक्षणप्रतिपदो- 
क्यो? प्रतिपदोक्कस्येवेत्येवं न भविष्यति ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीभगवत्पत अलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
| चतुर्थे पादे द्वितीयमाह्विकम्‌ । 
स्यलिच्सीयुट्तासिषु भावकभेणोरुपदेशेऽउ्कनग्रहद॒शां वा 


चिण्वदिट्‌ च ॥ ६। ४। ६२॥ 


भावकर्मणोरिति कथमिदं विज्ञायते-भावकमणोयें स्यादय इति । आहो स्तिङ्गाव- 


प्र०_विभाषा० । अध्याप्येति । 'क्रीङ्जीनां णा'वित्यातव'मतिह् त्यादिना वुगागमः ॥। 


साचुबन्धकनिर्देशादिति । 'आषु'लिति पठितव्य मित्यर्थः । आप्लृशब्दात्पश्चम्येकवचने “ऋ्कार- 
लुकारयो; सवर्णविधि'रिति “त उ'दित्युत्वमुरण्रपर’ इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणाल्लपरल्वम्‌ । 
भाष्यकारस्त्वसंदेहार्थमविभ क्तिक्रत्वमाभ्रित्याह-आप्लृ इति । लक्षणप्रतिपदोक्तयोरिति । 
` साक्षणिकस्यानुमेयछ्पत्वा द्विलम्बितप्रतीतिगोचरत्वात्‌ । प्रतिपदोक्तस्य तु प्रत्यच्षत्वादविलम्बि- 
तप्रतीतिविषयत्वादाङृतो च पदार्थं इथं परिभाषा न व्यक्तो तत्र हि सर्वस्यां व्यक्तौ लक्षणेन 
प्रवतितव्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इत्युपाध्यायजैयटपुत्रकेयटकते भाष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य 
चतुर्थे पादे द्वितीयमाह्विकम्‌ । 

स्यसिच्‌०। कथमिति । कि भावकर्मणोरित्यभिघेयनिर्देशो-भावकर्मणोर्ये वर्तन्ते 
स्यादय इति, अथ भावकर्माभिधायी प्रत्ययो भावकर्मभ्याममिधीयते-भावकर्मवाचिनि प्रत्यये 


हिका उ०--विभाषापः । असंदेदार्थमिति । पुलिति किमाङपूर्वस्य “पुन्न महत्वे? इत्यस्याविमक्तिको 
निर्देश उताष्लुधातोरिति संदेहनिवृल्यर्थमित्यर्थ: । थाकृतौ चेति । इद्मयुक्तमित्यसकृदावेदितम ॥ ५७ ॥ 
इति भ्रीिवमट्टसुतसतीगर्मजनागोजीमट्टकृते भाष्यप्रदीपोद्दयोते षष्ठस्याध्यायस्य 


चतुर्थ पादे द्वितीयमाहिकम । 
स्यसिच्सीयुट्० । नन्वर्थद्रयपरिग्रहमामित्य तृत्तीयपक्चो5पि किं नोद्धावितो5त आह--युगपत्तिति 


| नहु सीयुट झार आगमत्वाद्धावकमंदृत्तित्वासंमव इति कथं सीयुटो विशेषितत्वमत आह---भाध॑धातुक इति । 
Me न 1२ 
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कर्मवाचिनि परतो ये स्यादय इति । किं चातः १ यदि विज्ञायते भावकमैणोये 
स्यादय इति सीयुड्विशेषितः स्यसिच्तासयोऽविशेविताः | अथ विज्ञायते भावकर्म- 


वाचिनि परतो ये स्यादय इति स्यसिच्तासयो विशेषिताः सीयुडविशेषितः । उभयथा 
चिएवद्धावो विशेषितः । | 


यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु तावद्भावक्मणोयें स्यादय इति । ननु चोक्तं 


'सीयुड्विशेषितः स्यसिच्तासयोञबिशेषिता इति । स्यसिच्तासयश्च विशेषिताः । 
कथस्‌ ? भावकमणोयग्भवतीत्यत्र # स्पादयो5पयनुवर्तिष्यन्ते | अथवा पुनरस्तु भाव- 


प्र०--परतो ये स्यादय इति । तत्राद्ये पक्षे भावकर्मशब्दस्य मुख्यार्घवृत्तित्वम्‌ । द्वितीये गोणार्थता । 
युगपत्तु गोणमुख्याथवृत्तित्वासंभव इति मत्वा प्रश्नः । यदि विज्ञायत इति । यदि प्रसिद्धचचरो- 
घेन मुख्यार्थपरिग्रहः । सीयुडविशेषित इति । 'आवंधातुके' इति वर्तते । न च सीयुट आगः 


` ममात्रस्यार्धधातुकसंज्ञास्तीति सामर्थ्यात्सीयुडाद्यार्धवातुक गृह्यते । तस्य च संभवति 


. भावकर्मा्रिधायित्वमित्यर्थः । स्यसिचतासय इति। भावकतकर्मणां लादेशार्थत्वेन शास्त्रे 
व्यवस्थापिततवा द्विकरणानामतदर्थत्वात्‌ । अथेति । अथ भूयसामजुग्रहाय यदि गोणार्थत्वसंभ्रय- 
णमिति भावः | सीयुडबिशेषित इति । तत्र सीयुटः प्रत्यमैकदेशत्वात्समुदायावयवयोः पोर्वा- 
पर्याभावादागमे ह्युपजाते सागमकस्य प्रत्ययादयः संज्ञा अर्थाभिसंबन्धश्च न तदवयवस्येति सीयूटो 
भावकर्मवाचिप्रत्ययपरत्वासंभवः सत्यप्यवयवयोः पौर्वापर्ये । अतोऽनन्तरं क्चित्पाठ:--उभ्य- 
थापि चिण्वद्भावोऽविशेषत' इति । तत्र न दोषान्तरोपन्यासः । कि तहि पच्नद्वये दोषोपसंहारः । 
अन्यतरपन्षपरिग्रहे सर्वविषयाव्यापनादविशेषितभ्चिण्वद्वाव इत्यर्थः । स्याद्योऽपीति । स्याद्यनु- 
वृत्तेरिदमेव प्रयोजनम्‌ । भावकर्मणी स्यादीनामप्यमिषेये यथा स्यातामिति। यथा च ढुन्द्रपदानि प्रत्येक 
समुदायार्थवाचीनि तथा स्यादयो लादेशाश्च भावकर्मणी अभिदधतीति न केश्विदोष: । भावकर्म- 


,” >” >१/ 


विद कक कलत 
उ०--शास्त्रे-'सावधातुके य गितिसूननस्थमाष्ये । स्पादीनां साधारणत्वेन तद्द्योतकत्वमपि नेति भावः । ननु 


मुख्ये संमवति गौणग्रहणमन्याय्यमत आह--भूयसासिति । अविशेषित इति | “मावकर्मणो!रित्यनेन 
बिशेषणेनेति मावः । भाष्ये--चिण्वन्ञावो विशेषित इति । चिण्वद्धावविषय! सर्वो5विरोषित इत्यर्थः | 
ननु 'मावकर्मणोर्य'गिखत्र स्यादीनामनुदृत्तावाप कृथमत्रेष्ठसिद्धिरत ग्राह--स्याद्यचुद्वत्तेरिति । न चा 
बिहितास्ते मावकर्मणोमंवन्तीति वाक्यमेदेन संबन्ध इति मावः | ननु लादेशैरैव तयोरथेयोरकत्वासुनस्तेो 
तदमिधायकत्वं व्यर्थमित्यत आह--यथा चेति | अन्यथा स्यादीनामानर्थक्यायोग एव न स्यादिति | 
मावः । समुदायार्थेति । परस्परतमभिवयाहारत्साहिसस्पार्थबाचीनीति भावः। अभिदृधतीति । द्योतय- 
अ र क्ट कल्याणा 


# सार्वघावुके यक ३ । १ । ६७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collectio 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र भ्रीमगवत्पतझ्लिविरचित॑ SN 


A 


AAAI NST TN 
कवाचिनि परतो ये स्यादय इति । नलु चोक्तं स्यसिच्वासयो विशेषिताः सीयुड- 


विशेषित इति । सीयुट्च विशेषितः। कथम्‌ ? भावकर्मवाचिनि परतः सीयुड्‌ नास्तीति 
कृत्वा भावकर्मवाचिनि सीयुटि काये विज्ञास्यते । 
- अधेटू चेत्युच्यते बस्यायमिड्मवति । अङ्गस्येति वतेते । यद्येषमादित इट्‌ 
प्राभोत्यडाडवत्‌ | तद्ययाडाटौ टित्त्वादादितो भवतस्तद्वत्‌ । 
एवं तर्हि स्यादीनामेव भविष्यति । एवमपि पष्ठथभावान्न प्राप्रोति । ननु च 
भाषक शो रिस्पेषा पछी । नैपा षष्ठी । किं तहि १ अर्थनिर्देश एषा सप्तमी-भावे चाथे 
कर्मणि चेति। एवं तहि भावकर्मणोरित्येषा सप्तमी स्यादिष्विति सप्तम्याः ष्ठी 


MAAS INNIS SYS NYY YY YY YYY SY YYYYYYY 
प्र-वाचिनि सीयुटीति । तन्त्रन्यायाश्रयणादेकं भावकर्मग्रहणां भिन्नेन रूपेण यथासंभवं स्या- 
_ दिभिः संबध्यते । अथवा विषयसप्म्येपाश्रीयते । भावकर्मविषयेषु स्यादिषु चिण्वत्काथ भवतीति 


नास्ति दोषस्यावकाशः । 


कस्यायमिति । स्यादीनामागमसंबन्धे षष्ठयनिर्देशात्परश्नः । स एवाह्‌- अङ्गस्येति 
बतत इति । प्रक्ररणस्य नियोजकत्वं चेदाश्रीयते तदानिष्टप्रसङ्ग इत्यर्थ: । अथवाङ्गस्येति वतत 
इति सिद्धान्तवादिवचनम्‌ । अङ्गस्य निमित्तं यत्तस्येडागम इत्यर्य: । इतरस्त्वङ्गमेवानेनागमि- 
्वेनोक्तमिति  मत्वाह-यद्येषमिति। षष्ठयभावादिति । इच्छामात्रेण स्यादीनामागमित्वम- 
लम्पमित्यर्थः । ननु च भावकर्मणोरित्येषा षष्ठीति। पष्ठीनिमित्तत्वात्षटीत्युच्यते । यथा 
नड्वलोदकं पादरोगः । इह भावकर्मवार्चिने परतो ये स्यादय इति शब्देन शब्दस्य 
पर्वापर्थसंमवात्‌ “तस्मिन्निति निदि पवस्ये'ति परिभाषोपतिष्ठत इत्यस्ति भावकर्मणोरित्यस्य 


षष्टीप्र्लूधो निमित्तभावः । इतरस्तु भावकर्मणोरित्यमिघेयसप्तमीं मत्वाह 


NANA, 


NNN 


ड०--न्तीत्यर्थः । नन्वेकस्य शब्दस्य सामानाधिकरण्यं वेयधिकरण्यं च युगपन्न संभवतीत्यत आह तन्त्रन्या- 
थेति । अ्रन्न. पचे “स्यसि'च्‌सी युट्तासि ष्विति इन्द्वानुपपत्तेराह--अथवेति । भावकमंविषयेष्विति । भावकर्म- 
विषयकशानजनकशानविषयेष्वियर्थः । ननु स्यादीनां शुतत्वादिष्टत्वाच तेषामेवेर्‌ सिध्यति, किं प्रश्नेनेत्यत 
श्राह--स्यादीनामिति । स एवेति । न तु सिद्धान्ती । श्रुतानां षछयन्तस्वामावेनागमिे प्रमाणाभावात्‌। 
भुतेविनियोजकत्वाभावे प्रकरणस्य विनियोजकत्वमाश्रीयत इत्यर्थः । एवं व्याख्याने ग्रन्थच्छायाभज्गं मत्वा 


प्रकारन्तरेण व्याचष्टे-श्रथवेति । इच्छामात्रेणेति । भुत्यादिमिः प्रमाणेरेव शेषत्वलामो न तु केबले-` 
 व्छपेसय्थः। कथं पुन'भोषकर्मणो'रियस्य षष्टीनिमित्तःवमत आह--इद्देति । ननु सप्तमीनिर्देशसाम- 


. †श्रङ्गस्य६।४।१ ः 
$ आाद्यन्तो टकिती १ । १ । ४६; लुछ्लक्लुङ्चवडुदाततः; आडजादीनाम्‌ ६ । ४ । ७१; ७२ 
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प्रकल्पयिष्यति तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवैस्प [ १ । । १ ६६ ] इति । एवमपि न 
सिध्यति । किं कारणम्‌ ? न हार्थेन पोर्वापयेमस्ति । अर्थे5संभवात्तद्राचिनि शाब्दे 


` कारय विज्ञास्यते । एवमपि सीयुटो न प्राप्नोति । 


एवं तर्हि सप्तमे >: योगविभागः करिऽयते । आर्धथातुकस्पेट्‌ । यावानिड्नाम 
स सबै आधेधातुकस्येड्‌ भवति । ततो वलादेः । वलादेराधधातुकस्पेड्‌ भवतीति । 

यद्येवं स्यसिच्सीयुट्तासिष्विड्भवति चिएवद्भावोऽविशेषितो भवति । तत्र को. 
दोषः ? स्यसिच्सीयुटतासिब्विङभवत्यञ्कनग्रहहशां वा चिण्वदिति क्कचिदेव 
चिएवदावः स्यात्‌ । एवं तर्हि स्पादीनेवापेक्षिष्यामहे । स्यसिच्सीयुट्तासिष्विड्‌भवति, 


«/४/४”५/५/१/५/५/१४५/१/४*/४”१”१”४*/१/१*/१५/१ /५ 
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प्र०--नेषा षष्ठीति । इतरः स्वाभिप्राये प्रकाशयितुमाह--एवं तदींति । भावकर्मवाची 
प्रत्यय उपचारा<द्भावकर्मशब्दवाच्यः परत्वेन सप्तम्या प्रतिपादित इति सप्तमी 'स्यसिचूसीयुट,- 
तासि'ष्विति सप्तम्याः कायोतिदेशे चरितार्थायाः षीं प्रकल्पयति । चोदको यथोक्तमभिप्रायम- 
प्रतिपद्याह--न सिध्यतीति । तत्र निःशब्दस्य प्रयोजनं शब्दे सप्तमीनिदिष्टे परिमाषोपस्थान यथा 
स्यादर्थ मा भूत्‌ । शब्दश्च शब्दादबहिभू तोःर्थस्त्वन्तभूतो निःशब्दो बहिर्भाववाची । पूर्वोक्तेना- 
भिप्रायेणाह-अर्थेऽसंभवादिति । एबसपीति । न हि सीयुटो भावकर्मवाचिना प्रत्ययेन 
पोवापर्यमस्ति । सीयुटस्तदवयवत्वात्‌ । आर्धधातुकस्येडिति । परिभाषेयं क्रियते । यत्रेड 
विधीयते तत्रार्थवातुकस्येत्युपति्ठते । तेन स्यादीनामेवासत्यामपि षष्ठीप्रक्लुप्षाविड भविष्यति । 
“रुदादिभ्यः सार्वधातुके’ इत्यत्र विरोधादार्धधातुकस्येति नोपतिछते । यद्यत्रमिति । स्यादीनामा- 
गमविधावुपयोगातुनः श्रुत्यभावादविशेषितश्चिण्वद्भावः । आर्घधातुकग्रहणे ह्युपतिष्ठमाने तेन 
स्यादीनां विशेषणादागमसं बन्धयोग्यषष्ठयुपादानादयमर्थः .स्यात्‌-अज्झनग्रहदुशां वा चिण्वञद्भवति 
यत्र कचित्‌ । यत्र तु स्यादयः सन्ति तेषामिडिति। यथा 'कठेः क्य सलोपश्च तन्नेति भावः । 
स्यादीनेबेति । तेषामेव श्ुतत्वात्त्परित्यागेनाश्रुतकल्पनाया अयुक्तत्वाठाययापेक्षत्वादङ्गस्येति 
भाव: । सप्तमीनिर्देशसामथ्यःद्वा चिण्वद्भावे पूर्वमुपयुक्तानां स्यादीनामा्धेधातुकोपस्थातसामर्ध्याः 


0 सपरचातिरं स्यादत आह-कायोतिदेश इति | स्यादिषु परतोऽञ्भनादीनां िण्वस्कार्य भवतीति 
पूर्ववाक्ये चरितायी सत्तमीति मावः । अर्थे मा भूदिति । 'जनपदे लु!बित्यादौ थथा। भ्रसत्यामपीति | 
आरधधातुकस्पे व्युपस्थाने प्रयासत््यार्धैधातुकपदेन स्यादीनामेव ग्रह।सस्थादय इटा संत्रध्यन्ते। सीयुड- 
बिष्ये च सीयुडादि ह्यत इति भावः । अविशेषितश्चिणवञ्चाच इति । तद्विषयो हनादिरियथेः | नखिदु- 
संनियोगेन बिध्रीयमानथ्िएवद्वावस्तत्रेत्र मवेज्ञ यत्र छिदित्यत्राह-यथा कठुरिति । अन्वाचय- 
शिष्टक्रिण्वद्वाव इत्ययः । ्रस्ययापेचषस्वादङ्गस्येति । अज्ञसंशाया - इयर्थः । अजादीनामङ्गाना चिण्वद्धाव- 
बिघानासत्ययाकाङबायाँ प्रश्ययानां संनिहितानामेव योग्यस्वास्सँबन्ध इति मावः १ एवमागमविघाबुप- 
पयुक्ताना स्थादीनां पश्चाचिए्वदूभविनानवय इस्युकर । वसुः है चिएवद्धाव उपयुक्तानां पश्चादिय संचन्यो 

ळक कोण व 


% आघतुकसेड वलादे; ७ । ९। रे* । 
a} ,_ 
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७३८ श्रीभगवत्पतज्ञज्षिविरचितं [ स्यसि दु 


अज्फनग्रहदशाँ वा चिखवत्स्यादिष्विति । न 
अथ के पुनरिमिमिटं प्रयोजयन्ति ! येउनुदात्ताः# । अथ य उदात्तास्तेषां 


कयम्‌ ? सिद्धं तेनेव परत्वात्‌| । र 
उदाचेम्योऽपि वा अनेने वेडेषितव्यः । किं प्रयोजनम्‌ ! कारयतेः कारिष्यते । 
हारयतेहीरिष्यते | इटोऽसिंद्ध्वाणणेरनिटि [ ६। ४ । १४ ] इति शिलोपो यथा 
स्यात्‌ । कथं पुनरिच्छतापि भवतोदात्तेभ्यो5नेने ेड्लम्यो न पुनरनेनास्तु तेन वेति 
तेनेव स्याद्रितिषेधेन । ननु च नित्योड्यश्‌ । कृतेऽपि तर्मन्माभोत्यकुतेडपि 
प्रापनोति । न ्वस्मन्कृतेऽपि स प्राप्नोति । किं कारणम्‌ ? अवलादिलात्‌ । तस्मादनेनेव 
भविष्यतीट । . 


प्र०--त्पश्चादिटा संबन्धः । 

के पुनरिति । सर्वेम्य इष्यते न च प्राप्नोतीति मत्वा प्रश्नः । स एव पराभिप्रायमाशङ्‌- 
कते-येऽचुदात्ताः । अथ ये उदात्तास्तेषां कथम्‌ ? सिद्धं तेनेव परत्यादिति। किमेवं 
भवान्मन्यतःइत्यर्थः । ततः सिद्धान्तवाद्याह--उदात्तेभ्यो$पीति । अथवा गिष्याचार्यदेशीययोः 
.के पुनरित्यादिके प्रश्नप्रतिवचने परल्वादित्यन्ते आचार्ये आह्‌-डदात्तेभ्योऽपीति । उदात्तग्रहणं 
चोपलक्षणम्‌ । "ऋद्धनोः स्ये’ इत्यनुदात्तेभ्योऽपीडविधानात्‌ । तुल्यत्वान्न्यायस्य तेभ्योऽप्यनेनै- 
वेड्विधिः। इटोऽसिद्धत्बादिति। ततश्चा“निटी'ति प्रतिषेधाभावात्सिध्यति णिलोपः । अपि 
चेटसंनियोगेन विधीयमानश्चिण्वःद्घावोऽपि भवति । अन्यथेतदभात्रे चिण्वद्धावो न स्यात्‌ । 
स॑नियोगशिष्टानामन्यतराभावे द्वितीयामावात्‌ । अन्वाचये तु विज्ञायमाने स्या्िण्वःद्भावः । 
` यथा कर्दः क्यङ्‌ सलोपाभावेऽपि। नित्योऽयमिति । वलादित्वानपेत्षणात्‌ । आकृतिपक्षे च 
शब्दान्तरत्वाभावातु । शब्दान्तरप्राप्त्यापि नास्त्यनित्यत्वम्‌ । भावकर्माथपिक्षणादस्य बहिर- 
` त्वमिति चेत्तस्यापि वलादित्वापेत्ततवान्नास्त्यत्त रङ्गत्वमित्यदोषः । 


त सी जीजीजी >जीरी जज सीसी >न्‍ीजी जी *7८-“-_. 
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उस आल क 0 0 काक 
ड०-युक्ततर इति स एव माध्यार्थं इत्याह-सप्तमीनिर्देशसामर्थ्याद्वेति । श्रयमत्र माष्यार्थः-पूचं चिण्बद्धावे 
उपयुक्तानेव स्यादीन्‌ शरन्नेड विधिवाक्ये श्रारधधातुकपदेनापेच्षिष्यामह इति । 

स एवेति । न तु सिद्धान्तवादी हेय वादस्य पदस्येति भावः । तुल्यस्वान्न्यायस्पेति । यथोदात्तेम्यौ 
नित्यत्वादयमेवेड भवति तथा “ऋद्धनोः स्येः इत्यादिविषयेऽप्यनेनेट्‌ । तस्यापि बलादिलच्षणस्वादिति 
मावः। फलान्तरं दशैयति--श्रपि चेदिति । अन्वाचये स्विति | असति तालयेग्राहके एकचकारप्रयोगे 
'समुचचयस्यैव प्रतीतेः स युक्त इति भावः । ननु वलादिलक्षणऐे इदि सतीडादेः प्राप्रोत्यसति तद्रहितस्येति 
शब्दान्तरप्राध्यायमनिद्योइत ग्राह--आृतिपद्षे चेति । व्यक्तिप्ते हि स न्याय इति भावः । वस्तुतोऽत्र 


_ लत्याततारात्ृताइतप्रसक्रितरमातरेणानित्यसवाज्ञीकार इति बोध्यम. । तस्यापि 2 
क बदिरक्षवस्मावाभयणाच्चेत्यपि बोध्यम्‌ । ठे [पि वलादित्वेति । श्र्थङृत 


अ ETSI sass nS ESN EES स 
के एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७। २। १० | _  आधँधातुकसेडवलादे; ७ । २।३५। 
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९ अ०। ४ पा०। ३ आ० | ३२ सू० ] व्याकरणमदामाभ्यस्‌ ७३३ 
SSS AANA 
कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 


 वृद्धिश्चिण्वयुक्‌ च इन्तेश्च घत्वं दीर्घश्रोक्तो यो मितां वा चिणीति। 

वृद्धि प्रयोजनम्‌ । चेष्यते चायिष्यते ।। युक्‌ च § प्रयोजनम्‌ । ग्लास्यते - 
ग्लायिष्यते ।। इन्तेश्च घत्वंध प्रयोजनम्‌ । हृनिःयते घानिष्यते ॥ दीघेश्रोक्षो यो 
मितां चा चिणोति# स च प्रयोजनम्‌ । शभिष्यते शामिष्यते । तमिष्यते 
तामिष्यते । 


इट्‌ चासिद्धस्तेन मे लुप्यते णिर्नित्यश्वार्थ चस्निसित्तो विघाती ॥ | 

इटोऽसिद्धत्वाणणेरनिदि [ ६ । ४ । ५१ | इति णिलोपो यथा स्यात्‌ । कथं 
` पुनरयं नित्यः ? कृताकृतप्रसङ्किस्वात्‌ । कृतेऽपि तस्मिभ्निटि साप्तमिक आधधातुक- 
स्येडवलादेः [ ७। २। ३४ ] इति पुनरयं भवति | अस्मिस्तु विहिते वला- 
दित्वस्य निमित्तस्य बिहतत्यात्साप्तमिको न भवति । 


विक कक कक कक कक कक क 0 SIV ५१५० ५१५०९१७१५५७०७५०७०५०७०५१०७०७०७००१४४७४४१५०४४४४ बढ सजी जज 


प्र०--कानि पुनरिति। कि प्रकरणाद्वव्यवस्थाश्रयणादाङ्चान्येव कार्याणि प्रयोजनान्यथावि- 
शेषेणेति प्रश्‍न: । इतर आङ्गान्येवोदाहरति- च्वृद्धिरिति । बिघातीति । अस्मिन्निटि सति 
वलादिलक्षणस्येटो वलादित्वा मावादप्रवृत्तिलन्षणो विधातस्ततस्तस्यानित्यत्वमित्यर्थ । अथवा . 
बलुनिमित्त इडविघाती अस्येटोऽप्रतिबन्धक इत्यर्थ; । 


ड०--इतर इति। प्रकरणादव्यवस्थामाभ्ित्यत्यथे; । चिण्वदित्यस्य चिण्वद्धावप्रयोजनमित्यथः । 
विघातीत्यस्यानित्य इत्ययै दर्शयति-अस्मिन्निदीति | अथवेति । अकारप्रश्तेषः कार्य इति भावः 1 
एवं चाथे 'वलनिमित्त' इत्यस्यानित्य इति शेषः । तस्य हेतुविधातीति । अस्यायमिति शेषः । कर्तरि णिनि- 
्तदवच्यति कचिद्धाष्येडय॑ तस्य निमित्त विहन्तीति । अन्त दु यतो वलनिमित्तोडस्याविधाती । एनं न 
हन्तीत्यतो5य॑ नित्य इत्यथेः । तद्वच्यति स तवस्य निमित्त न विहन्तीति । त्रन्यतरपक्षेन्यदार्थ बोध्यम्‌ | 


८ पोजनं a 
अन्ये तु अत्रायं वार्तिकायः | वृद्धिः--अल्यइद्धिरुपधाइडिश्व । इडिति । इद्‌ च प्रयोजन इश्यादौ । 


{ अचो ब्ण्ति ७।२। १११ | § श्रातो युक्‌ चिणक्कतोः ७। ३। ३३1. न है 
¶ हो हल्तेड्णल्रेतु ७1२४४१ ॐ चिरणपुलोदीधौ5न्यतररयाम १) ४। ६३ । 


८८-0.२॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भौमगवष्पतकलिविरिचित॑ [ स्पसिध्लीयुरू 


` 
NAAN MNS ? \ ५५० 


चिण्वद्भाव उपदेशवचनसकारणुणबलोयस्त्वात्‌ ॥१॥ 
विणवद्भाव उपदेशवचनं क्रियत क्रकारगुणस्य बलीयस्त्वात्‌ । कारिष्यते । परत्वा- 
“दगुणे। कृते रपरत्वे चानजन्तत्वाबिण्वद्धावो न प्राभोति । उपदेशग्रहणाद्वविष्यात । 


वधिभावात्सीयुटि चिण्वद्वावो विप्रतिषेधेन ॥ २ ॥ 
वधिभावात्सीयुटि चिए्वद्धावो भवति विप्रतिषेधेन । वघिभावस्यावकाश!]- 


बध्यात्‌ वध्यास्ताम्‌ वध्यासुः । चिणवद्भावस्यावकाशः--घानिष्यते अघानिष्यत । 
इहोभयं प्राप्ञोति-घानिषीष्ट घानिषीयास्तास्‌ घानिषीरन्‌ । चिण्वद्भावो भवति 


me re २० 


3 +जीजजीय 


प्र०--ऋकार गुरण॒स्येति । अन्येषां तु गुणोऽजन्तत्वं न विहन्तीति नित्यत्वाचिण्व:द्भाव: । 
सिध्यति चायिष्यते लाविष्यत इति भावः । परत्वादिति । द्वयोरप्यनित्यत्वात्‌ । 


वधिभावादिति । ननु चा'धंधातुके' इति विषयसप्म्याश्रयणादन्तरङ्गो वधिभावः। 
नेतदस्ति । 'लिङी'ति विशेषनिर्देशात्‌ परसप्तमी । त द्विशेषणत्वादार्धधातुक इत्यपि परसप्तमी । 
यत्र तु विशेषनिर्देशाभावो$स्तेभू रित्यादौ तत्रेव विषयसप्तमीविज्ञानं भव्यादिसिद्धचर्थम्‌ । 
'एकाच उपदेशेऽचुदात्ता दित्यत्र तु वक्ष्यति भाष्यकारः-'वधिषीष्टेत्यत्र निपातनस्वर॑ प्रत्ययस्वरों 


~~ 


ड०--चालिद्ध इतयत्रोपस्थितत्वादिडेव ग्रह्मत इश्याहुः | 'ऋकारे'ति विशेषणकृत्यमाह--अन्येषामिति । 
श्रकारान्तगुणस्तु प्रसज्ञावस्थायामेव रपरत्वादजन्तत्वस्य विधातक इति भावः। न चोपदेशग्रहणे तेऽप्युपदेशे 

` योऽच्‌ तदन्तस्थेत्यर्थ 'चायिष्यते' इत्यादावप्यनुपपत्ति: । उपदेशे योडच्‌ तदन्तत्वामावात्‌ । एवं 'कारि- 
ष्यते' इत्यादावपि दोषः । उपदेशे यदजन्तमित्यर्थस्तु ग्यन्ते5नापच्या कर्ठुमशक्यः । न च ण्यन्ते लोपप्रहृ- 
त्तावल्विघो स्थानिवत्त्वाभावादुपदेशे योऽच्‌ तदन्तस्वमपि दुरुपपादम्‌ । णिलोपाव्पर्वेनाधेधातुकसेतीर- 
प्राष्या त॑ नित्यत्वेन बाधित्वा चिएवदिट एव प्रवृत्तेरदोषात्‌ । विप्रतिषेधे ग्रामीयासिद्धत्वाभावेन शिलः 
परत्वादस्ैव रत्ते्चेति वाच्यम्‌। “श्रतो लोप’ इत्यत्रेवार्धधातुकोपदेशे यदजन्तमित्यर्थनादोषात्‌ । | 
ततवाजाप्याइच्या सीयुटादिविशेषणत्वं चेत्यदोषात्‌ । द्वयोरपीति । चिण्वत्ते कृते इद्धया बाधादगुणोऽनित्यः। 


र on No हि पी । श्रन्यथास्यादीनामनजन्तत्वा'दचो यःदना- 
> त । चनयमिद्म्‌ । निरवकाशव्वे सलेव तस्य बलवत्त्वात्‌ । ग्रत्र हनो- 
का शः स्यादि चरितार्थ । सीयुडंशोऽपयणग्रहादिविषये चरितार्थ; । किं च वधादेशोऽपि प्रतिपद्‌- 
विदित इति तसमात्‌'स्यसिच्‌तासिःच्वित्यपि विषयसततमीति भाध्याशयः । तद्विषये हनादीनां चिण्त्रकार्य, 


कृतेषु तेषु तेषामिडिति | परावित 
मिति दिक्‌ । हाः । बघिभावादित्युक्तेर्यादेशविषयधातूनां चिएवरूवत्रिषयेऽनमिधान- 


उ आकारको रा र्‍या सावंधातुकार्ध धातु कयो; 
तुकाधधातुकयो: ७। ३ | ८४। | हनो वध लिङि-२ । ४ | ४२ | 
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` बिप्रतिषेधेन ॥ अयेदीन स्वः 
म ॥ । चिएवद्भावे कृते पुनःप्रसङ्गबिज्ञानाद्ृधिभावः कस्मान्न 
भात : सळुदगतो विप्रतिपेधे यद्वाधितं तदबाधितमेवेति । 
हनिणिङादेशप्रतिषेधञ्च ॥ ३॥ 


हनिणिङादेशानां# च प्रतिषेधो वक्व्य; । हनिष्यते घानिष्यते । एप्यते 
आयिष्यते । अध्येष्यते अध्यायिष्यते । लुङीति इनिशिङादेशाः प्राप्नुवन्ति । 
अङ्गस्येति तु ्रकरणादा/ङ्गशास्त्रातिदेशात्सिद्धम्‌ ॥ ४॥ 
आङ्गं यत्काय तत्मतिनिर्दिश्यते च इनिणङादेशा आज्ञा भवन्तीति ।।६२। 
आतो लोप इटि च ॥ ६ । ४। ६४॥ 


अथेड्ग्रहणं किमर्थम्‌ ? 


AAAS SANNA 


प्र०--बाधिष्यते'। आर्धधातुकीयाः सामास्थेन भवन्तीत्येवं ब्रुवता लिङीति विषयसश्षम्येवास्युपगता 
ततश्चान्तरङ्गत्वाट्ठधिभावः प्राप्नोति । प्रतिपदविधेवंलीयस्त्वाचिण्वद्धावो भवति । 


हनिणिङादेशप्रतिषेधश्चेति । लुङ्पर आर्धधातुक्रे विधीयमाना हनिणिङादेशाश्चिः 
शिनमित्ता भवन्तीति चिणवद्भावात्प्राप्नुवन्ति । इह यस्य चिणमाक्षान्निमित्तं निदिष्टं तदप्य- 
तिदिश्यते । यथा-युगागमः। यस्यापि प्रकारान्तरेण निमित्तं चिण्‌ तदपि यथा-वृद्धिरिति 
हनिणिङादेश्रसङ्गः । 

अङ्गस्येति तु प्रकरणादिति । अङ्गस्येति तु प्रकृत्य यत्कार्यं विहितं तदतिदिश्यते । 
तस्पैव प्राकरणिकत्वात्‌ । न च हनिणिङादेशा 'अङ्गस्ये'ति प्रकृत्य विहिता इति तेषाम- 
प्रसङ्ग: ॥ ६२ ॥ 

आतो लोप । इडग्रहण॑ किमर्थमिति । 'इहाचि विड्त्याधंधातुके इति त्रयाणां 
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उ०--भाष्ये-सकृद्गताविति । न चैत्र चिणतरद्भावामावे ऽपि वधादेशानापत्तिरिस्येकाच इति सूत्र॒स्थाव- 
विषीप्टेति माध्यप्रयोगानुपपत्तिः । प्रवत॑माननैव वाकेन बाध्यबाधो न तु स्वयमप्रवतंमानेनापीति न दोष 
इति दिक्‌ । 
ननु यक्चिण्याहत्य विहितं युगादि तदेव चिण्वद्वावाद्ववति । न च हनिणिङादेशास्तया विहिता 
इति कथं तेषां प्रसङ्गोऽत. आह--इहेंति । यस्यापीति । चिणि दृष्टस्य सर्वस्यातिदेशादिति भावः । 
अङ्गस्येति । न दु बस्तो ऽङ्गस्य बिहितानामतिदेश इति भावः |॥ ६२ ॥ ; 
गातो लोप । इह बहूनां पक्षाणां संमा चामे कैकस्य परिग्रहे प्रयोजनमेद इडग्रहणस्य भवतीति 
प्रयोजनप्रश्नद्वारेण कतमः पद्चोउत्र गहात इति प्रशनपर्यवसानं दर्शयितुमाह--इद्दाचीति | अन्यतमेन । 


# लुङि च; इणो गा लुङि; विभाषा लुडलुडोः २ । ४। ४३;:४५३ ५० 
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इडग्रहणमकडिदर्थम्‌ ॥ १॥ 
ह त 0 पयासत 1... क्रियतेडक्डिति लोपो यथा स्यात्‌ | पपिथ तस्थितेति । 


प्र०- प्रक्ृतत्वाद्विशेषणविशेष्यभावे कामचारात्तेषामन्यतमेनानुभूतविशेषणेनाननुभूतविशेषणेन 
बेटः समुच्चयसंभ वादनेकपक्षसंभव: । तत्र यदि तावद्िशेषणसंबन्धात्रागेवाचेट समुचीयते5 ज़ाधि- 
वाराक्षिप्रप्रत्ययविशेषणाबाजादौ प्रत्यय इति विज्ञायते। तत्रेडग्रहणमनजाद्यर्थ विज्ञायते । अजादे- 
रिटो$जादिना प्रत्ययेन समुच्चयाभावात्‌ । तदा किडदार्धधातुके अजादेरेव विशेषणे व्यवतिष्ठेते, 
नेट; । - हलादेरिटः विङत्त्वासंभावादार्धधातुकत्वव्यभिचाराभावाच । ततश्च 'दासीये त्यादावा- 
होपप्रसङ्गः । अथाजादेः प्रत्ययस्य किडदार्धधातुकाम्यां विशेषणाम्यां प्राक्‌ संबन्धः पश्चादिटा 
समुचयस्तदायमर्थः--अजादौ विडत्यारधैघातुक इटि चाकारलोप इति । तदेङ्ग्रहणमनजाद्यर्थ- 
मविडदर्थमनार्धधातुकार्थ च भवतीति । 'दासीय' 'पपिथ' 'व्यत्यरे' इति सर्वैत्रेटयातो लोपः 
प्राप्नोति । 

अथ विड्तानलुभूतविशेषशेनेट समुच्चीयते तदाच्यार्धधातुके इति विशेषण्यमविशेषा- 
हृद्वावपि किङदिटावुपनिपततीत्यक्डिदयैमेवेडग्रहणं विज्ञायते । तेन पपिथेत्यादावाह्लोपो भवति । 
।दासीय' 'व्यत्यरेः इत्यनजादौ सार्वधातुके च न भवति । अनुभूत विशेषणद्वयसंबन्येन तु बिङतेटः 
समुचये पुर्ववत्सर्त्रेट्याल्लोपप्रसङ्ग; । अथ त्वार्षधातुकेनाननुभुत विशेषणेनेटः समुचय 'आर्थधातुके 
चेटि चेति तदा सार्वधातुकार्थमिडग्रहणं विज्ञायत इति 'व्यत्यरे' इत्यादावाल्लोपप्रसङ्ग: । तदाचि 
क्डितीति विशेषणद्वयमार्धधातुकस्येव स्यान्न स्विट; । सार्वधातुकस्येटो डित्त्वाजा दित्वाव्यभि- 
चारात्‌ । अनुभूतविशेषणेनाधंधातुकेनेटः समुचये सवंत्रेटयाह्लोपप्रसङ्गः । तदेवमनेकपत्ष- 
संभवात्प्रश्नः ॥ इतरः क्झिताननुभूतविशेषणानेटः समुचय पश्चाहृदयोरपि विशेषणह्टयसंबन्ध- 
माश्रित्याह-इडग्रदणमकिङिदर्थमिति । 


“ 


उ०--श्रचा क्डिता आधेधाटुकेन वा। तत्राननुभूतविशेषरेन केनचिदिट: समुच्चय इतरद्द्वयं यथासंभवं विशेष- 
णत्वेन योज्यमित्याह--तत्र यदीति । अजादेरिंट इति । मेदाधिष्ठानस्वास्समुचयस्तेति भाव: । अ्रजादेरिदो- 
उजादिप्रत्ययान्तमोवादिति तात्पयस्‌ । इट्शब्देन चागमस्य प्रस्ययस्य सामान्येन ग्रहणमिति बोध्यम्‌ । 
दासीयेति । दाघातोराशीलिड्यात्मनेपदोत्तमपुरुषे सीयुटि च हलादिरिट संभवति । तस्य विडत्वं नास्त्येव | 
्राधेधातुकत्वं चाव्यमिचारीति भावः । अथानुभूतविशेषणुनाजादिप्रप्ययेनेटसमुच्चय इतीमं पक्षं दर्शयति- 
अथाजादेरिति | च्यत्यरे इति । 'रा दाने’ लङि 'कर्तरि कर्मव्यतिहारे' इत्यात्मनेपदोत्तमपुरुपैकवचनमिट्‌, 
अदादित्वाच्छुपो शुरू । तत्र मध्यमे इष्टो लोपः । ग्रादन्तयोस्तवनिष्ट: प्राभोतीति दोषः । तदा सावधातुका- 
थंमित्येतदुपपादयति-तदाचीति । एषु तृतीयपक्षो लचयानुरोधास्िद्धान्तितो भाष्ये तदाह-इतरः क्डितेति । 


ANNAN, 
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1 RR fe | 
सावधातुके चावीत्या्धेधातुकाधिकारादुपसंख्यानम्‌ ॥ २॥ 


साबैधातुके चादीत्याधथातुकाधि कारादुपसंख्यानं कतेव्यमे । इषमूजेमहमित 
आदि) ॥ ननु च क्डितोति! वतेमाने यधैत्रेड ग्रहण मक्डिदयमेवमाधधातुक$ इत्यपि . 
वर्तमान इ्ग्रहणं सावेधातुकाथे भविष्यति | न सिध्यति । किं कारणम्‌ ! न हि 
किझ्ताञ्चिशेष्यते-अचि भवति, कतरस्मिन्‌ ? किङ्तीति। किं तहि ! अचा किङ 
शेष्यते-क्ङिति भवति, कतरस्मिन्‌ ? अचीति । किं पुनः कारणमचा किङद्विशेष्यते १ 
: यथेडप्यज्याहणेन विशेष्येत । अस्ति चेदानीं क्चिदिडनजादिरयदर्थो बिधिः स्यात्‌ । 
) अस्तीत्याह । दासीय धासीय१ । 
ह तंत्तह्लुपसंर्यानं कतेव्यम्‌ ? न कतेव्यम्‌ । आधघातुकस्वार्सिद्धम्‌ | कथमा- 
म; धंधातुकलम्‌ ? उभयथा छन्दसीति वचनात । अन्येऽपि घातुप्रत्यया उभयथा 
४ छन्दसि दृश्यन्ते ॥ ६४ ॥ | 
|! घुमास्थागापाजहातिसाँ हलि ६। ४।६६ ॥ 


ईस्त्वे वकारप्रतिषेधो घतं घुतपावान इति दशेनात्‌॥ १ ॥ 
इत्वे वकारे प्रतिषेधो वक्तव्य । किं प्रयोजनम्‌ ? घृतं घुतपावान इति दर्शनात्‌ । 


प्र०-आदीति । दात्रः केवलादाङपूर्वाद्ठा “छन्दसि लुङलङलिट' इति लुङलडोरन्यतर; । 

केचिदत्र 'पदकारा 'आ अदी'त्यवगुहणन्ति । केचिच्चेकपद्यं मन्यन्ते । तेषामाडागम इति पक्षः | 

तत्र लुङि चले'मन्त्रे घसे'ति लुक्‌ । लङि तु च्छा्दसत्वाब्छपो लुक्‌ । छौ वा सति द्विवेचन- 

प्रकरणे “छन्दसि वे'ति वक्तव्यमिति द्विर्वचनामाव; । सिद्धान्ते त्वार्घघातुकत्वाच्छबमावः । 
दासीयेति । इटः सीयुटि तस्य तद्भक्तत्वादजादित्वाभावः ॥ ६४ ॥। 

[ घुमास्था । ईरब ईति । वकारस्य निमित्तभावेन प्रतिषेधो वकारप्रतिषेधः | वकारांदा- 


NSS RR :सटर ANY DUNN AN NN 0 00 07. 
ड'०--दाञः केवलादाडपूवोदवेत्युपपादयति-आा चदीति। श्रदीत्युत्तमपुरुषैकवचने इटि रूपम्‌ । तत्नावग्रहवा- 
दिनामादानमत्रार्थः । अ्न्येषा दानमर्थः ! लुङलङोरन्यतर' इत्येतद्विशदयति- तत्र छुंडीति || ६४।। 

घुमास्था । वकारस्य साचाठतिषेधेन संत्रन्यायोगादाह--वकारस्येति । हृस्व इति । यद्यपि 


† वितस्‌झि "`` ""'बहिमहिङ ३ । ४ । ७८ “दीति? पा०। 


1 दीङो युडचि क्डिति ६। ४। ६२ § आधैघातुके ६ । ४ । ४६ | 02 
हू लिङ: सीयुट। इयेऽत्‌. २1 ४ । १०२३ १०६ क छन्दस्युभयथा ३ ४ | ११७ = 
१-पदकारा;--बेदसंहितानो पदपाठकाराः । क - 
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७३४ औभगवत्पतञ्ञल्रिविरचितं - [ घुमास्था 
इह मा भूतभ घृतपावानः पिबत वसां वसपावानः पिबेति । 

यदि तहिं वकारे प्रतिषेध उच्यते कथं धीबरी पीवरीति ? 

धीवरी पीवरीति चोक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
किमुक्रम ? नेतदीत्तम्‌ । किं तहि ? ध्याप्योरेततसंग्रसारण मिति । 
स तहिं प्रतिपेधो बक्कव्यः ? न “वक्तव्य; । वनिबेष भविष्यति न 
क्कनिबिति ।। ६६ ॥ 


प्र» विद्यर्;। घृतपावान इति। 'आतो मनिः निति कनिपू। बसपावान इति । ङ्यापोः सज्ञाछः 
न्दधोबहुँ लमिति वसाशब्दस्य ह्वस्वः । 

घीवरी पीबरीति चोक्तमिति । 'जनसनखनां सञ्झलो 'रित्यत्रोक्तम्‌ । बनिबेष इति । 
कनिप तु च्छन्दसि वृष्टानुविधानान्न भविष्यति । भाषाथामपि ‘अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते’ इति 
दशिग्रहणा्योगाचुसरणार्थात्रयोगा मावालादिभ्यो नास्ति 'कनिबिति भाष्यकारस्याभिप्रायः । 
तत्र वातिकारम्मो ज्यायानित्याहः । 'खः क चे/ति क्विपि संस्था’ इतयत्रेत्वस्यादर्शनात्‌ । 
भाष्यकारमतेन त्वीत्तवं प्राप्नोति प्रत्ययलक्षणेन, यथा तृणे डित्यत्रेमागमः ॥ ६६ ॥ 1 


९/४/४/४/४/४/१/*/४/*१/*/४”४*/४/१/४€४/१* 


उ०--पदमक्षयी क्चित्पुस्तकेषु सांप्रतं पठथमानमाध्यंदिनशाखायां च दीर्घः पठथते तथापि क्चिच्छाखायां 
हस्वपाठोऽन्वेषणीयः । 


ननु कनिध्यनिष्टल्यनिदृत्तये प्रतिषेष आवश्यकोऽत आइ--छनिप्‌ त्विति । आष्यकारसतेन 


खिति । प्रश्ययलक्षणयत्नस्य विध्यर्थे 'हलादो क्ङितीति व्णृस्याप्राघान्येनाभयणादिति भावः | भत्रेदै 
चिन्त्यम्‌ । प्रत्ययलक्षणं नियमार्थमिति भाष्यमतेऽप्राप्तेः । वस्तुतस्तु क्विप्यपीलबं भवत्येव । सूत्र 


“हली 'त्यस्यानजादिपरष्बात्‌। श्रत एव “ध्यायतेः संप्रसारण मिति वातिके 'धीध्यौयतेदधातेब'ति भाष्यं 
संगच्छते । 'शंस्था इप्यत्राम्रास्रेतिसूतस्थ'सब्देष्ठा' इत्यत्र च विजेव । चेन क्षित्रिति तत्सूत्रभाष्ये क्विपपदेन 


साहश्याद्रिजेवोच्यत इति चिल्योऽयं कैय्ट इति । एवं च, 'ध्याप्योः संप्रसारण'मित्येकदेश्युक्तिरिति 


SANS NS ANAS ९१६० SSNS ०,१७१ SANNA INS SI ISN 


बोध्यम्‌ । 'धियावित्यादावीत्वस्येयडथसिद्धत्व॑ तु न व्याशरयस्वादिति 'जनसने ति सूत्रे भाष्ये उक्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 


क ३ | ४। ४२ वा० Me २ भाष्यम्‌ । 
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द्‌ झ० || ) 0 ० ७ सू, £ | व्याकरणंमहांमोष्यभ्‌ 

ड ४ पो०। ३ आ० । ७४ सूं, ]` र ५४१ 

णा पाना न्स स 
न माङ्योगे ॥ ६ । ४ । ७४ ॥ 


कस्यायं प्रतिषेधः ? आटः प्राप्नोति । अटोञ्पीष्यते । तको ग्रहण कन्यम्‌ | 
न नपय । ्रङृतमशुवतते । प्रकृत्‌ ! छुङ्लङ्ल्ङ्च्वदात्तः [ ६ । ४ । ७१ ] 
इति । यदि तदनुवर्तत “आडजादीनाम्‌? [ ७२ ] अट्‌ चेत्यडपि प्राझोति । 
अस्तु । अटि कृते पुनराडूभविष्यति । इह्यापि तहीटि कृते पुनराद्‌ प्राप्नोति-अकार्षीत्‌ 


प्र०--न माङ्योगे । कस्यायमिति.। यदि द्वमोरडाटोरिहाातुदत्त्या प्रतिषेघस्ततोऽजादीः 
नामडपि पराप्नोति । अथानन्तर्यादाटः प्रतिषेधस्तथा सति माङ्ोेऽनिष्यमाणोऽपयद्‌ प्राप्नोतीति 
मत्वा प्रश्‍न: । स एवानन्तर्थमाभित्याह-आटः ग्राप्नोतीति। इतरः समुदायापेच्षायां दोषामावेऽपि 
स्वरितत्वादधिकारेऽपि दोषप्रतिविधानसंभवादाह-न कर्तव्यमिति । अडपि प्राप्नोतीति । 
अडादोरुगपरेकागमयपच्ञायमादित्व न संभवतीति पर्यायप्रमङ्गो यया लेटोऽडाटोः । ततः 
पक्षे$टि सति 'ऐच्षिष्टेत्यादि न सिध्यति । 'एक्षिष्टेल्यादनिष्ट॑ प्राप्नोति । इतरस्तु विकल्पेनाप्यः 
डाटो; प्रवृत्तो द्रव्ये पदार्थ कृतेऽप्यटि शब्दाम्तरतवान्निमित्तसद्भावाचाटा भाव्यमिति मत्वाह-- 
अस्त्विति । इतरो यद्येकस्मिच्चागमे कृते परस्य प्रवृत्तिस्ततो हलादीनामप्यटि कृते आद्प्रसङ्ग 
इति मत्वाह--इद्दापीति । ननु चाटि कर्तव्येषटो5सिद्धत्वादजादित्वाभावः । यद्यपि दालापेज्ष- 


३०--न माङ्योगे । यबिहयोरपीति रमत न ति रिह 
| अडपीति-। मध्येऽपि संबन्धादिति भावः । स एवेति । न तु सिद्धान्तवादी । तत्तह्मंटो ग्रहणे कर्तब्यमित्यन्त 
'चोदकवचनमिति भाबः । ब्यवहितत्वादनुदृत्त्ययोगेनाडग्रहणं कर्त व्यमेवेति तांग । प्रकृतानुद्ल्या सिद्धामिति 
| वदतः सिद्धान्तिन आशयमाह-इतर इति । द्विविधा ह्यनुतत्ति-लौकिकी शात्लीया च । तत्राथे परिहारः- 
समुदायेति । अन्य आह-स्वरितत्वा दिति । एकागम्यपेज्ञयादित्वमिति पाठः। 'एकागम्यपेक्षायामादिस्वःमिति 
पाठे एकागमिनो5पेक्षायां संबन्धे तदपेदवमादिरवं न संमवतीति कथंचिद्व्या सेयम्‌ । द्रव्ये पदार्थ इति। तत्र दि 
प्रतिल्ष्यं लक्षणभेदाच्छुड्दान्तरत्वे सत्यारा भवितब्यमित्यर्थः । यथोक्तमिति । “अदसो मा!दित्यत्र । तत्र 
हौत्त्वादीनामसिद्धत्वाळरह्वत्वामावेनायादिप्रसज्ञेनोदितो5यं परिहारः । मार्थः-स्थानी मशब्देनोक्तः । ईदूदे 
दर्यश्ेवदेच्छुन्देन । न चास्यां कल्पनायामसिदधत्वं भवति । शाक्रीये हातिदत्वमिति तद्मावः । प्रइते'६्य'- 
जादीनामिलस्याजादिप्रयोगरुपाणामित्यर्थे प्रयोगरूप न शाञ्जीयमिति तातर्यस्‌ । ननु मा भूत्तत्रासिदधत्वर्‌ | 
इह त्व'जादेरक्षस्येति शाल्लीयमेव स्यं हत इत्यसिडधत्व॑ भवत्येवेत्यत आाह--परिहारान्तरेति । साम्य 


† भ्राडजादीनार ६ । ४। ७२ 
६४ 
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अहाषीत्‌ । अड्वचनान्न भविष्यति । इहापि तशेड्वचनान्न स्यात्‌--ऐहिष्ट ऐकिष्ट । 


आडवचनाद्भविष्यति । इहापि तशोड्वचनात्माप्नोति-अकार्षीत अहापीत्‌ । अङृतेऽटि 
योऊजादिरित्येवमेतद्िज्ञास्यते । किं वक्तव्यमेतत्‌ ? न हि । कथमनुच्यमान गंस्यते ? 
अज्वचनसामर्थ्यात्‌ । यदि कृतेऽटि योऽजादिस्त्र स्यादज्ग्रहणमनथक सयात्‌ । 
अथवोपदेश इति% वतते | अथवार्घधातुक इतिः वर्तते । अथवा जुङ्सङ्ल- 
ङ्वडिति ट्विलकरको निर्देश! । जुङादिषु लकारादिषु योऽजादिरिति । 


स्था ऐज्यत औप्यतेत्येतन्न सिध्यति; । एवं तर्हि 


ere पा यम क कलाम. 


रर जज जज जज ed 


'प्र०--द्भावाद्वासिदधत्वं नोक्तम्‌ ' अड्वचनादिति । यदि हलादीनामप्यटि कृते आद्‌. स्यात्तदा 
लुङलङ्लुङक्ष्वाडागममेव विदध्यात्‌ । इद्दापि तहींति । यद्यटि कृते आणन भवति ततोऽत्रापि न 
स्यात्‌ । आड्बचनादिति । यद्याण्न स्यात्तद्विधानमनर्थक स्यादित्यर्थः । ननु विकल्पितत्वाद- 
डाटोर$भावे आटकर्तव्य इत्यटि सति न प्राप्नोति । नेष दोषः । उत्तरार्थेन नान्तरीयकोपस्थानेन 
प्रवृत्तेनाप्यटा बाधितुमाटो5शक्यत्वात्‌ । अथवा संदिग्धप्रवृत्तिडडागमो5संदिग्धप्रवृत्तिनाटा बाध्यत 
इत्येष वाक्यार्थः । यथान्यत्रोक्त'मन्यवचनाचकाराकरणात्प्रकृतस्यापवादो यथोत्सर्गण प्रसक्त- 
स्येति । इतरस्त्वगृहीताभिप्रायो विशेषाभावं मत्वाह--इद्दापि तहींति । अकृत्ते$टीति । 
अजादिग्रहणमामर्थ्याक्कते यटि सर्वस्याजादित्वादडाटोश्च भेदेन विधानसामर्थ्याद्विषयविभागाव- 
सायो हलादीनामेवाडजादीनां तु कृतेऽक्ृते वाउट्याडिति । अथवेति । उपदेशे यास्यजादीनि 
तेषामाड भवति । न च करोतिरुपदेशे$जादिरित्याडमावः: । अथवाधेधातुक इति वतेत 
इति । तेनाधेधातुकसंज्ञकलकारोत्पत्तिकाले योऽजादिस्तस्याइमवति। सवैथेति । करोत्यादिव- 
- द्यजादीनामटि सत्याडमावादित्यर्थः । 'असिद्धवदत्रामा!दित्यत्रासिद्धत्वप्रत्याख्यानाय सर्व एवामी 
प्रकारा उक्ताः, इह तु स्थिते एवासिद्धखे एषामुपन्यासः । 


ANNAN NAN II Nr Ne 


'ड०-विशदयति-नबु विकल्पितेति । सामथ्योत्पययोये विकल्पः फलतीत्याशयेनोक्तम-उत्तरार्थेनेति | एवं 
चा दुबलत्वेन बाधकत्वायोग इति भावः । ननु यद्यडिह ढुबलस्तदा बलवताय तस्य बाधापत्तावट्प्रवृत्ति- 
 ईुलेमेत्यत श्राह- थथबेति । उत्तरार्थत्वादेव संदिरिधप्रवृत्तिकत्व॑ तस्य । एवं वाटो प्रवृत्तिरेवेति भाष्याशय 
इति भाव: | या यतो 'मुणबदधी' इत्यादी । ननु “ग्रकते५टि' इति विशेषलामः कथमत आह-- 
अजा । भेदेनेति । अन्ययाटमेव विदघ्यादिति भावः । न च करोतिरिति | उपलक्षणमेतत्‌ । 
करोत्यादिवदिति । हलादीनामडेवेति व्यवस्थापनात्‌ | स्थित एवेति । प्रतिपत्तिल्ञाघवार्यमारब्धेऽपि स्ते 
इत्यर्थ; । 'आटी!दित्युपलक्षणम्‌, “आट दित्यादिलङोऽपि । 


१--अड्वचन! आ० | क स्यसिचसीयुट्‌''" °° *** ्रिएवदिट च 
र र ! म्व ६। ४। ६२। 
† श्राधधातुके ६ | ४। ४६ | ‡ बचिखपियजादीना किति ६। १ । १५ । 
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६ अ० ४ पा० ३ आ०.। ७४ खू० ] ' व्याकरंणमहाभाष्यम्‌ 


अजादीनामटा सिद्धस्‌ . 
अजादीनामटेव सिद्धं नाथे आटा ॥ एवं तर्हि वृद्धययमाड्वक्तव्यः । 
वृद्ध य्थेमिति चेदट। । 
अटो वृद्धिं वक्ध्यामि ॥ यदि तशचेटो वृद्धिरुच्यते 
अस्वपो हसतीत्यन्न 
वृद्धि; प्राप्नोति रोरुत्वे कृते 


घातौ वृद्धिमट! स्मरेत्‌ ॥ १ ॥ 
घातावटो वृद्धि वच्यामि ॥ तत्तर्हि धातुग्रहणं कतव्यम्‌ ? न कतव्यम्‌ । योग- 


विभागः करिष्यते+- । अटो चि वृद्धिभवति | तत उपसगोदहति वृद्धिर्भवति | ततो. 
घातौ । धातावित्युभयोः शेषः 


इह तहि आटीत्‌ > आशीदित्यतो गुणे [ ६। १ । 8७ ] इति पररूपत्वं 
प्राप्नोति । 


~ 


*/४////४/>/”*' 


पररूप शुणे नारः 
पररूपं गुणेऽटो नेति वक्त्यामि ॥ तत्तर्हि वक्गव्यम्‌ ? 


| ओमाङोरुसि तत्समम्‌ । दद 
यद्यप्येतदुच्यतेश्थवैतद्ेस्योमाङदबाटः पररूपप्रतिषेधश्रोदित$% स न वक्कव्यो 


NAINA, 


_. प्र०--अस्वप इति । स्वपेलेडः सिप्‌ 'अड्गाग्येगालवयो'रित्यट्‌ । शबूलुक्‌। सकारस्य रुत्व 


हशि चेःत्युत्त्वम्‌ । तत्राद्वगुणं बाधित्वा वृद्धिः पराप्नोति । आटीदिति । नेटीति वृद्धौ प्रतिषिद्धायां 
परत्वाद्ववृद्धि बाधित्वा पररूप॑ प्राप्नोति । 


पररूपं गुरे नाट इति । अट उत्तरे गुणे परख्पं नेति वक्ततरयमित्यर्थैः । ओमाङोरुसि 
तत्सममिति । औङ्कारीयदौढीयदौस्रीयदित्यत्र वृद्धि बाधित्वा परत्वादोमाझश्च उस्यपदान्तादिति 
पररूपे प्राप्नोति । तस्य प्रतिषेधो वक्तव्य इत्युक्तम्‌ । यदा तु परखूपविधो 'नाट' इत्युच्यते तदो 


~ 


__ उ०--न वक्तष्यमित्यस्य गौरवावहमेतद्वक्तव्यै न, यत ओमाङोसुसि यतव्प्रतिषेधवचन तेन तुल्यः 

मेतद्वचनमिति योजनां दशंयन्ब्याचष्टे--औच्ारीयदिति । 'श्र्षेःति पुनिंधानार्थेन चेन तस्येवास्यापि 

सिद्धिरिति भावः । न ठु गौरवप्रसङ्ग इति । आडजादीना'मित्यस्याकरणात्‌ । “अ्रस्श्ने'सत्र मात्रादवानेलो- . 
६ आटश्च ६। १।६०। 


¶ अडगार्यंगालवयोः ७। ३ । ६६} ससजुषो रः ८। २। ६६ हशि च ६ । १। 
११४; ( वृद्धिरिचि ६। १।८७)। ` + उपसगीहृति घातौ ६। १। ६१। 
%६नेरि,७.। २। ४। % ६।२५६५बा१.२।७. | प 
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७७४८ के ओमगवश्पतझ्ञलिविरंचित॑ [ अघि रधु 


PISIEINNS SS SSNNNNANNANAASSANAUANI ANANSI IYI 


भवति ॥ छन्दोऽ तद्याडवक्वव्य; । आरेंगु कृष्णा] । त्रित एनमायुनक्‌ । सुरुचो 
बेन आवः | ॒ 


छुन्दोऽथे बहुलं दीर्घम्‌ 
बहुलं छन्दसि दीर्घत्वं हश्यते । तद्यया-पूरुषः नारक इति ॥ एवं तहि 
आयन्‌ आसन्‌ इणस््योर्यणलोपयोः{ कृतयोरनजादित्वादवुद्धिन प्राप्नोति । 
इणस्त्योरन्तरङ्गतः ॥ २॥ 
अन्तरङ्गत्वादनृद्धिभविष्यति । तस्मान्नार्थ आड्ग्रहणेन । 
अजादोनामटा सिद्धं वृद्धथथेसिति चेद्ट! । 
अस्वपो हसतीत्यत्र धातौ वृद्धिमट; स्मरेत्‌॥ १॥ 
पररूपं गुणे नाट ओमाडोरासि तत्समम्‌ । 
छन्दोऽ बहुलं वीघेमिणस्त्योरन्तरङ्गतः॥ ९॥ ॥ ७४॥ 
अचि श्नुधातुब्रुवां खोरियङुवङो ॥ ६। ४। ७७॥ 
इयङादिप्रकरणे तन्वादीनां छन्दासे बहुलम्‌ ॥ १ ॥ 


SSN 


ANNAN A rN 


प्र०_स्योमाइक्षवाटः परहपप्रतिषेधो न वक्तव्य इति तुल्यमेतद्धवति न तु गौरवप्रसङ्ग:। अन्त 
अर 1 न तु गौरवप्रसङ्गः। अन्त- 
स्वादिति । यणूनोपौ हि बहिरञ्चौ । वृद्धी कृताया'मिणो यण? 'ए'रिति योगविभागाश्रयशाद्य- 
णऽभावः । ख्पाश्रयत्वादन्ता दिव-ट्रावोऽपि नास्ति; ताद्वूप्यानतिदेशात्‌ । “अ्रप्तोरक्लोप” इति 
= आ । एतच्च वार्णादाङ्गं बलीय इत्यनाश्रित्योक्तम्‌ । तदाश्रये हि वृद्धि बाधित्वा 
के Co ह SE ज्ञापकमन्ये वर्णयन्ति । भवत्येषा परिभाषा 'वार्णा- 

इति । तस्यां हि सत्यां यण्लोपयोईदि बाधित 1 

ता जा ढाड बाधित्वा प्रवृत्तमो'रायन्नासन्निति न 


डु अचि०। तन्वमिति.। 'वा छन्दसी त्यधिकारादमि पुर्वत्वाभावाद्यणादेश; । तचुवमिति । 
“०० 9 य 


३१ घवमप्यस्ति | बहिरङ्गाविति | प्रत्ययाअयत्वात्‌ । यणो ऽभाव इति । ततश्चायादेशे रूप॑ सिद्धमिति 


` भावः] ताद्रूप्पेति । अन्तादिवणंमात्रदत्तिधर्मम्यानतिदेशादित्यर्थ; । अनाश्नित्येति । लक्ष्यानुसारादनाश्रयणम,, 


बदले? केञनमिधानम्‌, पत्तयोः फल्लभेदापत्तरित्याहुः । निरूपितं 
चेदं इ्घातो शब्देन्दुशेखरे । अन्य इति | अन्नारुचिबीज॑ तु भाष्यविरोधः ।। ७४ गे हे 


अचि. । ननूवङभावपत्े पूरव्॑पं स्यादत श्राइ--वा छुन्दुसीति । पूवसवर्णंदीर्घो5प्यत एव न । 


; [| १ ९ | ॥ ड़ | डे [| १ ¥ | । 
२ साम? ०्ट २ निरु 6 २ः || २ | 
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` इयडादिप्रकरणे' तन्वादीनां छन्दसि बहुलयुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । तन्वं पुषेम । 
तनुवं पुषेम । विष्वं परय । विधुं पश्य । स्र लोकम्‌ । सुवर्गं लोकम्‌ । अ्यम्बरक 
यजामहे] । त्रियम्बकं यजामहे ॥ ७७ ॥ 


एरनेकाचो 5संयोगपूवस्य ॥ ६। ४। ८२॥ 


अथेह कस्मा्न भवति-द्राह्मणस्य नियौ, ब्राह्मशस्यः नियः ? अङ्गाधि- 
कारात्‌ । अङ्गस्येत्यनुवतते& ।। एवमपि परमनियौ परमनिय इत्यत्र पराप्नोति । 
गतिकारकपूवेस्येष्यते । 


प्र०--अधातुत्वादप्राप्त उवङ विधीयते । बिष्वमिति । 'विसुते इति 'सत्सुढिषेःति किपू । अत्र 
नित्य'मोः सुपी'ति यणि प्राप्ते पक्ष उवङ्‌ विधीयते । खुवगेमिति । अघातुत्वादनङ्गत्वाच्चाप्राप्त 
उवङ विधीयते ॥ ७७ ॥ 

एरनेकाचो । ब्राह्मणस्य नियाबिति। 'अन्येम्योऽपिः दुश्यत' इति: ताच्छील्यादिषु 
नियो निरुपपदात्किप्‌ । ततः कर्मणा संबन्ध; । सत्यपि वा पूर्व कर्मणा संबन्धे परत्वात्सोपपदं 
“सतसद्िषे'ति किपं बाधित्वा ताच्छीलिकः बिवब भवति। गतिकारकपूवेस्येति । परमशब्दोषत्र 
न गतिर्न च कारकम्‌, कि तहि? उत्तरपदार्थस्य समानाधिकरणं विशेषणम्‌ । 


ड०--तत्र बहुचानां यणादेशेन पाठः । यजुवेदिनामुवङ्विशिष्ट इति बोध्यम्‌ । विखूत इति । कपि 
धातिकारकोपपदाना'मिति सुदुसप्तेः पूर्व समासेऽपदादिव्वा'दादेश्रत्यययो'रिति षत्वं विष्वं विधुवमित्यत्रेति 


बोध्यम्‌ ॥ ७७॥ | 

एरनेकाचो । ननु सव्सदिवेःतिः सोपपदे किप्युपपदसमासे 'ब्रह्मणनिया/वित्येव स्याद्त आह-- 
्न्येम्योऽपोति । परत्वादिति । ताच्छील्याद्यविवक्षायां सोपपदस्यावकाशः । निरुपपदस्य घाव्वन्तर- 
मघकाश इति मावः। पातिकारकपूर्वसैवेति नियमः । सपूर्वपदस्य चेद्गतिकारकपूर्वलैवेष्यते । न तु 
गतिकारकपूर्वमिन्नस्पेष्यत इत्यर्थ: । तेन धनिन्यतु!रित्यादि सिध्यति.। एतेन यणुविध्येकबाक्यतापञ्नसवान्नायं 
नियमः इव्यपास्म्‌ । एवकारस्यानन्वयापचेश्च । इयं भाध्यङ्कत इष्टिः \ 


स॑० ७। ५६ । १२; यजु० ३ । ६०।तै० सं १।८। ६ २; मे० सं० १। १०। ` 
२।६।२।३२ तै० ब्रा^ १।६।३०।४६। | 


पत्र" 
४; का० सं० ६ । ७; शत? त्रा? 
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५१० श्रौभरावतयतक्ञक्षिविरचित [ परतेकाचो5संभोग! 


NAAN, 


यणादेशः स्वरपदपूवांपधस्य च-॥ १॥ 
यणादेशः स्वरपूर्वोपधस्य पदपूर्वोपधस्य चेति वक्कव्यस्‌ । स्वरपूरवोपधस्य-- ; 
निन्यतुः निन्युः । पदपूर्वोपधस्प--उन्न्यौ उन्न्यः । उद्दयौ उद्धयः । उभयः 
कृतम्‌ ग्रामण्यौ ग्रामण्यः । सेनान्यौ सेनान्यः । . 
[ असंयोगपूर्व चनिष्टप्रसङ्गः ॥ २॥ 
असं योगपूर्वस्येति द्युच्यमाने5निषटै प्रसज्येत । उद्ध्यौ उद्धय; । उन्न्यौ उन्न्यः । 
असंयोगपूर्वस्येति प्रतिषेधः प्रसज्येत । Rr 
' तंत्तहि वक्कव्यम्‌ ? न वङ्कव्यम्‌। धातोरिति# वतते तत्र धातुना संयोगं 
विशेषयिष्यामः धातोर्य; संयोगस्तत्पूर्वस्य नेति | उपसजन षै संयोगो न चोपस- 
[ त पिं र. ७ 
जेनस्य विशेषणमस्ति धातोरित्यनुवतेनसामथ्यादुपसजनस्यापि विशेषणं भविष्यति। 


प्र०-उदुध्याबिति। भावे कर्तरि वात्र क्विप्‌ । ईक्रारः संयोगपूर्वः । धातोरिति । अविद्य- 
मानंधात्ववयवसंयोगपूर्वस्य यणित्यर्थः । उपसञ्जेनमिति । अन्यपदार्थ प्रति । न चोपसजेन- 
स्येति । संबन्धिशब्दादन्यढुपसजन पदान्तरवांच्येनार्थन संबन्धं नोपैतीत्यर्थः । अस्त्यन्यदिति । 
गुणप्रधानसंनिधो प्रधानस्य सत्यथित्तरे विभेषणसंबन्धेन भाव्यमनथित्ने प्रधानस्य गुणो विशेषणेन 
संबध्यते । यद्ध थघातोरिति । यथा कुमार्याविति । ननु 'मणी' 'पाणी' इत्यादावधातोः पूर्व- 
सवणंबाधनार्थो यण्‌ मा भूदिति धातुनेवर्णस्य विशेषणे प्रयोजनमस्ति। एवं तर्हीयड्बाध- 


~ 


ANNI 


'ड०--इदानी वार्तिक व्याचषटे-स्वरपदेत्यादि | भावे इति । संपदादिस्वात्कर्तरि 'चिप: चे'त्यनेन । 
पश्चाद्विशेषणसमासः । 'पदपूर्वे'त्यत्र पदशब्देन घात्ववयवत्वानधिकरणस्य अहो बोध्यते । तेनोन्नीशब्दादा- 
चारक्किबन्तात्कर्तरि क्विपि न यण्‌ । अत एव प्रध्याख्यानेन न बिरोधः । तस्यानमिधानमेवेत्यन्ये । . 
एतद्दचनारम्मेऽपि परमनियाविश्यादावतिप्रसङ्गवारणाय माष्यकारेष्टिरावश्यकी । तेन स्वरपूवंग्रहणं प्रत्याख्या 
तप्रायमेव । पदपूर्वग्रहणमपि प्रत्याख्यातुमाह--तत्तहीत्यादि । संबन्धिशब्दादिति । गमरकस्योपलक्षणम्‌ । 
गुणप्रधानेति । इवर्ण प्रति प्राधानयेनान्वयसंमवे संयोगविशेषणस्वमन्याय्यमिति वक्तुं युक्तम्‌ । माध्यस्या- 
पीवर्ण घाठु प्रति विशेष्यत इत्यर्थः । पूवसवर्णदीघंबाधनाथ इति। स तु 'ई ऊ? इत्यादौ चरितार्थ; । 
इयङ्बाधना्थस्वादिति । 'उत्सर्गसमानदेशा अपवादा’ इति न्यायादिति भावः । न प्चायं न्यायः क्षमक- 
'ज्ञहुषु व्यभिचरितः। तेषु मिल्वेन प्राकृदेरिति पदेन, पुरस्तादिस्यनेन च तदूबाधेऽप्यन्त्रपइतौ माना- 
भावात्‌ । वस्तुतस्तु तदभाते कस्यापि नाप्राण्यसंभवादबाध्यसामान्यचिस्तायों तदपवादत्वमपि संभाव्येत । 

तस्मादनुडृत्तिसामर्थ्यींदिति भाध्यस्य निपातानामनेकार्यत्वादाबृत्तिसामण्यौदित्यर्थ: । उक्तार्थमजानानस्य' 


१--'स्वरपूवी 'च' यस्योपधा पद्पूवौ च'- इत्यधिक कचित्‌ |; ` ` २-'उभयपूवी* पा? । 
के अचि रनुघातुमुव्रा स्वोरियङुधहे ६। ४।७७। -: ०. 
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"६ अ० | ४ पा० ३ आ० | ८७ सू० 1 स्याकरणसद्दाभाव्यम्‌ ७४१ 
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~ 


AANNANNAANANANNANNNNN NANT: 


अस्त्यन्यद्वातोरित्यनुव्तेनस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? इवर्ण विशेषयिष्यामः । 'नेतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ । यद्धयधातोरिषण भवितव्यमेव तस्य यणादेशेनेको यणचि [ ६ । १ | 
७७ ] इत्येव || ८२ ॥ Bi 
Rg वषोभ्वश्च ॥ ६। ४ । ८४ ॥ 

वबांसूपुनम्वश्च ॥ १ ॥ 

वर्षाभू इत्यत्र पुनञ्वेश्चेति घक्तव्यम्‌ । पुनम्बौं पुन्यः । . 

अत्यरपमिदश्चुच्यते । वर्षाहन्कारपुन;पूर्वस्प भुव इति वक्कव्यम्‌ । वर्षोभ्वो 
वर्षाभ्वः । इन्स्वौ हनभ्वः । कारम्वौ कारम्वः । पुनर्म्यो पुनम्व || ८४ ।। 

हुश्ुरोः सावेधालुके ॥ ६। ४ । ८७॥ 
हुरनुग्रहणानथैक्यमन्यस्याभावात्‌ ॥ १ ॥ 


हुरुग्रहणमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ! अन्यस्याभावात्‌ । न हन्यत्सावधातु- 
केऽस्ति यस्य यणादेशः स्यात्‌ । 


ANAL AAA 
:प्र०- नाथेतवाद्यणादेशस्याधातोरियङोऽप्रसङ्गादधातुनिवृत््यर्था घातुग्रहणानुवृत्तिने भवति ॥८२॥ 


वर्षा० । वर्षासु भवति, वर्षा वा भवते प्राप्तातीति वर्षाभुरोषधिविदोषः । दुन्भूशब्दो 
'उन्ददुन्भू' इति निपातितः । अत्र तु भूशब्दस्यानर्यक्यात्‌ “न भ्रूसुधियो'रित्यत्र ग्रहणाभावा- 
द्यणादेशः सिद्धः ॥ ८४ ॥ 


हुश्चु० । अधिकाराजुवृत्तिसामथ्यदितिप्रसज्जञाभाव॑ मत्वाह-दुश्ुभ्रदणानर्थक्यमिति । ; 


Pr TIRE NS we TP TT A ल्य 


उ०--शाङ्रा-( भाष्ये ) अस्त्यन्यदिति । ञ्राचायंदेशीयस्योत्तरम्‌-यद्धथधातोरिति ॥ ८२॥ | 

वर्षा० | वषी वा भवत इति । वषी इति द्वितीयाबहुबंचनान्तम्‌ । ओषधिविशेष इति । भेके 
तु हृस्वान्तः । अत एव ~'शिली गण्डूपदी भेकी वषीम्वी कमठी इलि 'रिति ज्रियामुकारान्तलच्षणडीषन्तं 
पठन्तीति नारायणः । उतो सुणवचनादेव ङीषो विधानेननात्र ड्थर्थ बह्वादिस्वकल्पनाख्पोपायान्तरस्यैवाः 
वश्यकत्वाद्भेकेऽपि दीघीन्त इत्यन्ये । आनर्थक्यादिति । (हमी ग्रन्थे’ इत्यतः कूप्रत्ययो निपात्यते, नुमाग- 
मश्चेति भावः । न सू इत्यादि | एवं च 'इन्पूर्वस्ये'ति निष्फलमिति भाव; । यणादेश इति । “श्रोः 
सुपी'त्यनेन । इद॑ चिन्त्यम । घातुत्वाभावादुवडो5प्राण्ता'विको यण्ची'स्यव यणासिद्धेरिति। किं च > 
इन्निति नान्त उपपदे भुवः क्विपि निष्पन्नवन्भूशब्दार्थ वार्तिके इन्भूम्हणस्यावश्यकत्वाच्चिन्त्यमिदम । 
वार्तिके पूवंग्रहणं परिभाषालब्धाथौनुवाद इति बोध्यम्‌ || ८४ ॥ | 


१-विरेष्यते' पा०  र-भूपरााबासनेपदी, चुरायन्तगंताधुषीयललेन णिजमाबे रूप्‌ 
तस्य च सकर्मकत्वाद 'वर्षो' इति कर्मणि द्वितीया । Tn च 
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ननु चायमस्ति--याति वातीति । क्डितीत्यबुवततेश । इह तहिं-यातः चात 
इति । अचीति वर्तते! । इह तहिं-यान्ति वान्तीति | य्वोरिति घतते । एवमपि 
'घियन्ति पियन्दीत्यत्र प्राप्नोति । ओरिति वतते! | एवमपि सुवन्ति रुवन्तीत्यत्र 
प्राप्नोति | अनेक्राच इति वतते} । एवमपि असुवत्‌ अरुत्रथित्यत्र प्राप्नोति । एतद- 
प्यटो उसिद्वत्वादेकाज्मवति । एवमपि प्रोखुवन्तीत्यत्र पराप्नोति । असंयोगपूर्वैस्येति; 
वतेते । 
' यङ्लुगरयै तहिं हुशनुग्रइण कव्यम्‌ । यङ्जुगन्तमनेकाजसंयोगपूर्वमुषणोन्तमस्ति 
तदर्थमिदम्‌ । नदं योयुवतीनाम्‌' । वृषभं रोरुवतीनाम्‌ । 


यङलुगर्थमिति चेदाधधातुकत्वात्सिद्धम्‌ ॥ २ ॥ 


यङ्खुगर्यभिति चेत्तन्न । कि कारणम्‌ ? आधधातुकस्वास्सिद्धम्‌ । कथमार्थ- 
धातुत्वम्‌ ? उभयया छन्दसीति वचनातून" । अन्येऽपि धातुप्रत्ययाश्छन्दस्यु- 
भयया इश्यन्त इति | 

एवं तर्हि सिद्ध सति यद्धुश्नुग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यो यडलुग्भाषायां 


भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? बेमिदीति चेच्छिदीत्येतत्सिद्ध॑ भवति 


भाषायामपि || ८७ ॥ 


प्र०- भाषायामपीति । ततो यङ्लुभिृत्त्य्ंहुशनुग्रहणमर्यवत्‌ ॥ ८७॥ ॥ 


ASN SPAN कक] 


ड०--हुश्नु० । माष्ये-असुचन्नित्यादि । एषैव सिद्धान्युक्तिः । श्रसिद्धस्वानित्यत्वशापकमिदम्‌ । 
“शमसो' रिति तपरत्वबदिति तदाशयः । इत उत्तरमेकदेशिनोरक्तिः । अ्रत एवाम्ते “इत्येतस्सिद्ध॑ भवती'- 
युक्तिः | अन्यथा शापितेऽपि “हुश्बुवो!रित्यस्य घचारितार्थ्यायोवणोन्तेम्योऽप्यस्य भाषायामावश्यकतयेष्यादि 
सिद्ध मबतीति वदेत्‌ । एबं चेतथ्रयोगद्वयातिरिक्तं यछजुगन्तं माषायामसाष्वेव | अत एव 'क्डिति चे'ति 
सूते 'रोरवीती'त्यस्य छान्दसत्वमुक्त भाष्यकृतेति ध्येयम्‌ | किं च ‘किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनमि'ति प्रश्नस्य 
लोके उवणोन्तयङलुगन्तप्रयोगादर्शनमेव बीजम्‌। तत्र तश्रयोगादर्श नेनास्थोत्तरस्यैकदेश्युक्तिक्वमावश्यकम्‌ | 
'यडोऽ'च चे'ति सूने च लम्यवाक्यमेदलम्यस्यानैमित्तिकयङ्चुको बहुलग्रइणानुवृत्या यथाप्रयोगं लोकेऽपि 
' लामेन शापकानुपयोगाच्चेति बोध्यम्‌ || ८७।। 


MMOS, ot ON 
ॐ दीडो युडनि किति ६ | ४।।६२। 1 अचि रनुघातख्रुवा स्वोरयछुवङौ ६ । ४। ७७। 
 ‡ओश्युपि\।४।८३। $ एरनेकाचोऽसंयोगपूरवस्य ६ । ४ । ८२। 
. १_%४०स°०८।६६।२।साम० 3३० ७।१।६.। १। 
+ छुन्द्स्युमयथा ३। ४ | ११७ | 
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ऊदुपधाया गोहः ॥ ६। ४ । ८९॥ 
अथ किमर्थ गुदेर्विकृतस्य ग्रहणं क्रियते न पुनगुह इत्येवोच्येत ! 
गोहिग्रहणं विषयार्थम्‌ ॥ १ ॥ 
गोहिग्रहणं क्रियते विषयार्थम्‌ । विषयः प्रतिनिर्दिश्यते । यत्रास्यैतद्र्प तत्र 
यथा स्यात्‌ । इह मा भूव्‌ निज्ुगुहतु; निजुगुहुरिति । 
अयादेशप्रतिषेधार्थ च ॥ २॥ 
अयादेशप्रतिषेधाथं च विकृतग्रहणं क्रियते । 
हस्वादेशे च्ययादेशप्रसङ्ग ञत्त्वस्यासिद्धत्वात्‌ ॥ ३॥ 
हस्वादेशे हि सत्ययादेशः प्रसज्येत । प्रगूद्य गतः । किं कारणम्‌ ? ऊत्तव 


स्यासिद्धत्वात्‌ । असिद्धमूत्त्व॑ तस्या सिद्धत्वारर्यपि लघुपूबीत्‌ [ ६ । ४ | ५६ ] 
इत्ययादेशः प्रसज्येत । 


विषयार्थेन ताबन्नार्थो गोहिग्रहणेन । प्रक्षिष्टनिदेशात्सिद्धम्‌ । प्रश्िष्टनिदेशोऽयम्‌ । 
उ ऊत्‌ ऊदिति । तत्र द्वस्वस्यावकाश;-निजुगुहतु; निजुगुहुः । गुणस्यावकाशः- 
निगोढा निगोढुम्‌ । इहोभयं प्राप्नोति-नियूइयति निगृहक । परत्वादगुणे# कृत 

प्र--ऊदु० । किमर्थमिति । “लघुं विहाय निर्दशं कस्माद्गगौरवमाश्रित'मिति प्रश्न; । 
गोद्दिग्रदणमिति । कृतगुणस्योत्त्वं यथा स्यादक्कतस्य मा भूदित्येवमर्थमित्यये: । 


अयादेशप्रतिषेधार्थ चेति । गुणे कृते तस्य स्थाने उत्त्ते कृते सत्यूत्वस्यासिद्ध्वे 
गुस्पुर्वादुत्तरो णिर्भवति न तु लघुपूर्वादिति ल्यप्ययादेशो न भवति । 'गुह' इति तु निर्दशे क्रियः 
माणे नित्यत्वाद्माधित्वा गुणमुकारस्थाने ऊक्रारः प्राप्रोति । तस्य चासिद्धत्वालघुपूर्वादुत्तरो 
णिर्भवतीत्ययादेशः स्यात्‌ । ड ऊत्‌ ऊदिति । ह्वस्वदीर्घावादेशौ सूत्रे निदिश्येते । स्याने5न्तरत- 
मपरिभाषावशाद्वह्वस्वस्य हुस्वो दीर्घस्य दीर्घः । निजुगुहतुरिति । अत्र कित्ताद्रगुणप्रतिषेधा- 
दुकारस्यादेश उकार: । निगोढेति । 'अची '्यधिकाराढुकारस्यात्राप्रसङ्ग: । निगूहयतीति । 


DI NS FN MANNII SSN NP SANA NANA AA AAA AAA AAA 


ड०--ऊदु० । विषयं दशंयति-क्ृतगुणस्येति । अकृतगुणस्येति । निङद्विषय इत्यर्थः । नित्यत्वा 
दिति। गुणस्त्वनित्यः । ऊर्वे लघूपधष्वामावादप्राप्तेः । हस्वदीघोविति । ्रादेशोऽपिं हृस्व एवास्तु। माब्य 
मानस्योकारस्य सवणंग्राहकः्रददीघस्य दीर्घसिद्विरिति चेदुपायान्तरस्वाददोध इस्याहुः। परत्वाद्गुण इति।न 
घ हुस्वे सावकाशे5पि दीधोंऽनवकाशः । हृस्वापेक्षवैव विप्रतिषेधविचारात्‌ । दीघेस्तु सुणाप्रप्नोस्े 


७७ 


ॐ पुगन्तलघूपधस्य च ७ । ३ । ८६ | 
६५ ‡ 
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आन्तपेतो दीर्घस्य दीघों भवति । 
अयादेशप्रतिषेधार्थेनापि नाथः । समानाश्रयवचनास्सिद्धम्‌ । समानाश्रयमसिद्ध 
भवति व्याश्रयं चैतत्‌ । कथम्‌ ? शावृत्त्व॑ णेल्येप्ययादेशः ॥ ८8 ॥ 
दोषो णो ६। ४ । ९० ॥ 
अथ किमथ दुषेविंकृतस्य ग्रहणं क्रियते न पुनर्दुष इत्येवोच्येत ! 
दोषिग्रहणं च॥१॥ ६ 
“किम्‌ ? अयादेशम्नतिषेधार्थं बिकृतग्रहणं क्रियते । हस्वादेशे द्ययादेशप्रसङ्घ 
ऊत्त्वस्यासिद्धत्वात्‌ । हस्वादेशे हि सत्ययादेश; प्रसज्येत । प्रदूष्य गत; । किं कारणम्‌ ? 
ऊच्चस्यासिद्ध्वात्‌ । असिद्धमूत्त्व॑ तस्यासिद्धत्वाल्र्यापे लघुपूर्वादित्ययादेशः 
प्रसज्येत ॥ अत्रापि समानाश्रयवचनात्सिद्धमित्येव ।। ६० ॥ ` 
चिण्णमुलोर्दीघो ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ६ । ४ । ६३ ॥ 


चिएणय़ुलाणिज्व्यवेतानां यङ्लोपे चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | शमयन्त प्रयो- 
जितवान्‌ अशमि अशामि, शमं शमम्‌, शामं शामम्‌ | शंशमयतेः अशंशमि 


प्र०-उकारस्य गुणश्च प्राप्नोत्युकारञ्च । तत्र परत्वाइगुणे कृत एकदेशविक्कतस्यानन्यत्वादुकार 
आदेश इति नार्थो विकठतनिर्देशेन । 'दोषो णा!वित्यत्र तु लक्ष्यदर्शनवशादरकारो5पेक्ष्यते न तु हुस्व 
इति तत्रापि न दोषः ॥ ८९॥ 


चिएण०। णिज्व्यवेतानामिति । चिण्णमुल्परे णौ मितामञ्गानां वा दीर्घ उच्यते । 
तत्र यदा प्यन्ताद्यइन्ताद्वा णिज्विधीयते तदा पूर्वण णिचा यङकारेण च व्यवधानाददीर्घो न 
श्राप्नोतीति वचनम्‌ । प्रयोजितवानित्ति । यद्यपि चिणविषयं कर्म प्रदर्शनीयं तथापि णिजुत्प- 
यै हैतुव्यापारभदर्शनार्थ कढुख्पादान न त्वत्र कर्ता विवक्षित: । शंशमयतेरिति । शमेर्यङि 


ms 


Es | उभयनिदेंशसामर्थ्येन स्वस्वसहशस्थान्याक्षेपात्‌ । गुणन प्राष्नो- 
| सव पाठः । नन्वेवं 'दोषो णा वित्रापि तत्सूत्रवच्यमाणरीत्या “दुष? इति निर्देशे तेन पयीयेणोभौ 


तामत आह-दोषो णाविति । िङगतनदेशे तु तत्सामध्योदेव युरे तावर 4 
एवेति भाबः ॥ ८६ ॥ देव मुण कृत श्रादेशः | स चान्तरतम्यादीघ॑ 


दोषो० । श्रन्न वि 


| 2 ... अषि ॥ ६० | इतनिदेशस्य विषयार्थं न फलम्‌, णावित्युक्ते; । शतो भाष्ये--अयादेश- 


. __ चिएण० । भूतपूर्व गया वेति--प्रोदय वचि 
3 अत पे 1। भाष्ये--दीघविधि प्रतीतिं | यद्यपि तन्न त्रैपादिकदी- 
२ अत एव पूवत्रासिदीपे' इत्यवष्टम्य वरेयलोपस्वरवर्ज द्विवंचनादीनि न कर्त- 
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अशंशामि, शंशमं शंशमम्‌, शंशामं शंशामम्‌ । कि पुनः कारणं न सिध्यति ? 
चिण्ण्मुरपरे शौ मितामङ्गानां दीघों भवतीत्युच्यते यश्चात्र चिण्णमुद्परो न तस्मिः 
न्मिदङ्गं यस्मिश्च मिदङ्गं नासौ चिएणञ्चर्पर इति । लोपे कृते चिण्णमुटपरो 
भवति । स्थानिवद्धावाञ्न चिण्णमुएपर; । ननु च प्रतिविध्यतेऽत्र स्थानिवद्भावो 
दीर्घविधिं प्रति न स्थानिवदिति{ । एवभप्यसिद्धत्वान्न प्राप्तोति || एवं तहिं-- 


चिण्णमुलोणिज्व्यवेताना यङ्लोपे चान्तरक्गलचणत्वात्सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 


किमिदमन्तरङ्गलच्तणत्वादिति । यावदब्र्यात्समानाश्रयवचनास्सिद्धमित्येव । 
व्याश्रयं चैतत्‌ । कथम्‌ ? णेर्णौ लोपो णौ चिएणप्रुरपरे मितामङ्गानां दीघत्वमुच्यते । 
तस्मान्नार्थ उपसंर्यानेनेति ॥ ६३ ॥ 


09/४४/४७४४ 


प्र०--'नुगतो5नुनासिकान्तस्ये'ति नुकि कृते रांशम्यशन्दाण्णिच्यल्लोपयलोपौ । लोपे छत इति । 
यद्यपि परस्यापि णिचो लोपस्तथापि प्रत्ययलक्षणेन भूतू्वात्या वा चिण्णमुल्परो णिः। 
दीर्घेयिधि प्रति नेति । एतदेव हि दीघंग्रहणस्य प्रयोजनं स्थानिवत्त्वप्रतिषेधो यथा स्यात्‌ । 
यदि तु प्रकृतो ह्वस्वो विकल्प्येत तदा णो णिलोपस्य स्थानिवत्त्वाद्विकल्पो ह्वस्वस्य न स्यात्‌ । 
यङकारलोपस्य स्थानिवद्भावान्नित्यं ह्वस्वः श्रूयेत । हेड वेष्टने’ इत्यस्य च हृस्वा भावपक्षेऽ- 
हेडीति स्यात्‌ । दीर्घ तु ह्वस्वस्य कृतेऽहीडीति सिध्यति । 


अन्तरङ्गल्तणत्वादिति ।. णियङोर्लोपो णिमात्रापेक्षत्वादत्रान्तरङ्गः । दीर्घस्तु चिण्ण- 
मुल्परण्यपेच्षत्वाद्रबहिरङ्ग इति समानाभ्यत्वाभावादसिद्धत्वाभाव इत्यर्थः ॥ ९३ ॥ 
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उ०--व्यानीति तऊत्याख्यातं माष्ये 'न पदान्त सन्ने । तथापि लक्ष्यानुरोधात्साहचयीनित्यत्वाच "न पदान्त'- 
सूत्रस्थ॑ बरेयलोपस्वरवर्जमित्युपलक्षणमिति भावः | एयम्ताण्णौ 'ण्याङ्गतिनिर्देशास्सिद्ध' मिति तु चिन्त्यम्‌। 
जातेः पौवीपयीमावेन चिण्णमुल्पर इति विशेषणासंगस्यात्र जातिग्रहणस्य वकतुमशक्यर्वात्‌ । स्पष्ट 
चेद'मार्घधातुक? इति सूत्रे द्वितीयाध्याये कैयरे भाष्ये च । दीघंग्रहणस्य फलाम्तरमपि दशयति हेड 
वेष्टन इति । घटादिरियम्‌। केचित्तुकालसूत्रस्थस्य 'कमेरिंड सूत्रस्थस्य प्रछृतसून्नस्थस्य च भाध्यस्य प्रापाण्याद्‌ 
ढेड वेष्टने! इत्यस्य घटयै पाठोऽसांप्रदायिक इत्याहुः ॥ ६३ ॥ 


{ णेरनिटि; अतो लोपः; यस्य हलः ६ । ४ | ६१; ४८; ४६ ।. 
$ न पंदानतद्विवं चनवरेयलोपस्वरसवणौनुस्वारदीघंजश्चर्बिधिष १। १ । ५८ | 
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७३६ श्रीमगवर्पतश्ञलिविरचितं | [ घसिभसो 


छादेंऽद्वघुपसर्गस्य ॥ ६ । ४ । ६६ ॥ 
अद्वीप्रभ्ृत्युपसगस्येति वक़व्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌-सञ्चुपाभिच्छाद इति । 
तत्तर्हि वङ्व्यस्‌ ? न वङ्कव्यम्‌ । यत्र त्रिप्रभृतयः सान्त द्वावपि तत्र स्तस्तत्रा- 
द्रयुपसगस्येत्येव सिद्धम्‌ | न वा एष लोके संप्रत्ययः । न हि द्विपुत्र आनीयता- 
“मित्युक्ते त्रिपुत्र आनीयते । तस्माद ग्रमत्युपसर्गस्येति बक्कव्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 


घसिभसोहेलि ॥ ६। ४ । १०० ॥ 


हल्ग्रहणमनर्थकमन्यत्रापि दशनात्‌ ॥ १ ॥ 
इल्ग्रहणमनयकम्‌ | किं कारणम्‌ ? अन्यत्रापि दर्शनात्‌ । अन्यत्रापि लोपो 
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प्र--छादे: । अद्विपरश्ृत्युपसगेस्येति बक्तव्यमिति। इहं संख्यान्तरोपजने आश्रयाः 
विनाञेऽपि पुवेसंख्याविनाशात्तद्वाचिशब्दाप्रवृत्तिः । यत्न ञिप्रश्चतय इति । वस्तुसङद्भावमाश्नित्य 
परिहारः । 'अद्व्युपसगस्ये'ति च प्रसज्यप्रतिषेधो वाक्यभेदेनाश्रीयते । पर्युदासाश्रयणे ह्यनुपसर्गस्य 
ह्वस्वो न स्यात्‌ । न चै एष इति। संख्याशब्दानामेष स्वभावो यतसंख्यान्तरस्थ गौणस्य मुख्यस्य वा 
विषये न प्रवतेन्ते । तथा चोक्तं 'एकाजनेकाज्ग्रहणेषु चावृत्तिसंख्याना त्सिद्धम्‌' इति । 'नेधेय’ इति 
च पुर्वविधिग्रहणस्य प्र्युदाहरणमुपन्यस्तं स्थानिवद्भा त््यच्कत्वाद दव्यचकत्वाभावात्तदाश्रयो 
ढक न स्यादिति ॥ ९६॥ 

घसि० । 'अची'त्यधिकाराद्धलि न प्राप्नोतीति हल्ग्रहणं क्रियते । तदुपादाने चाचि न 
पराप्नोतीति चकारो5चूसंबन्धार्थ: क्रियते । तत्राज्महणस्येहानधिकारादेव सर्वत्र लोपः सिध्यतीति 
हलि चे/ति न वक्तव्यम्‌ । अन्यत्रापीति । वचनाद्वातिककारश्चकारं न पपाठेति लक्ष्यते ॥ 
बप्सतीति । एकवचने प्राप्ते व्यत्ययेन झिः, श्लो द्विर्वचनम्‌, 'अदभ्यस्ता'दित्यदादेशः, उपधा- 


iN 


,.  ३०-छादेः प्रसज्यप्रतिषेधे वाक्यमेदासमर्थसमासापत्तावपि लच्यानुरोधात्स आश्रीयत इत्याह-- 
अड दासाश्रयण इति । द्व्याद्युपसर्गसदशास्य सोपसगंस्यैव ग्रहणापत्तिरिति भावः । मुख्यस्योत्तरसंख्यान्तरस्य 
पूनसंख्याया श्परइतो भाष्ये इशन्त उक्तः । गौणविषपे दशंयति-तथा चोक्तमिति । 'इउण्‌'पूते । 
तन हाकारादीनामेकष्पते “टेन तरति घटिकः इत्यत्र दूब्यचलक्षणठनो5प्राप्तिमाशबक्‍्यायं परिहार 
उक्त । स्थानिवद्वावे इति । निपूवाद्वाञः किप्रत्यय आतो लोपे तस्य स्थानिवस्वेनाचत्व॑ स्यादिति 
` माव; | तदाश्रय इति । दृधच्त्वाश्रय इत्यर्थः ॥ ६६ || र 
जि प दातव्यम स्रि । अनधिकारादेवेति । व्याख्यानादेवा- 
र क ख अन्यन्नापीति वचनादिति । सून्नोक्तविषयादन्यत्रापीति तदर्थः. सच 
जाला स्य , र ह । a इति । रेकस्य कतृत्वादिति भावः । अन्तरङ्गस्वादिति । 
म तला हस्वमात्रापेकषत्वादद्ित्वमस्तरज्ञम । बिङखप्ययापेच्चत्वादूवहिरडो लोप 
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दश्यते । अभिस्तृणानि बप्सति । शरावे बप्सति चरुः || १०० || 
हुझल्भ्यो हरर्घिः ॥ ६। ४ । १०१ ॥ 


इट! प्रतिषेधो वक्तव्य; | रुदिहि स्वपिहि । कल इति धित्वं प्राभोति । 
हधित्वे हलधिकारादिटो5प्रतिषेधघः ॥ १ ॥ 
हेथित्वे हलधिकारादिटो5प्रतिषेधः । अनर्थकः प्रतिषेधोऽग्रतिषेधः । धित्व 
कस्मान्न मवति ? इलधिकारात्‌ । प्रकृतं इरग्रहणमनुवतते । क्क प्रकृतम्‌? घसिभसो- 
ईलि [ ६। ४ । १०० ] इति । तद्वै सप्तमीनिर्दिष्ट पष्ठीनिर्दिष्टेन चेहाय)-1 तह 


तत्र प्रत्याख्यायते तत्र प्रत्याख्यातं सद्यया विभक्त्या निर्दिश्यमानमर्थवत्तया 
निर्दिष्टमिद्वानुत्रर्तिष्यते । 


अथवा हुकरुम्य इत्येषा पञ्चमी इलीति सप्तम्याः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तस्मा- 
दि्युत्तरस्य [ १ । १ । ६७ ] इति । 


प्र०--लोपः, खरि चेति चर्त्वम्‌ । अत्र चान्तरङ्गत्वादुपघालोपासूर्वं द्विर्वचनं क्रियते । यदि तु 
झावेव पूर्व लोपः स्यात्ततो द्विवचनं न स्यात्‌ । 

हुझ० । रुदिद्दीति । शब्दान्तरग्राप्त्या द्वयोरप्यनित्यत्वातपरत्वादिटि पुनःप्रसङ्गविज्ञा- 
नाद्ृद्वित्वप्रसङ्ग: । अथवेति। यद्यपि स्षम्यचरितार्था तथापि 'हुझल्म्य' इत्यनया पःचम्या$- 
चरितार्थया 'हे'रित्येतदलुगुणा षष्ठी प्रकल्प्यते । ननु षष्ीप्रबलूप्लो तदादिविधेरभावः । 'यस्मिन्विः 
धिस्तदादावलग्रहणे' इति ह्यच्यते । नेष दोषः । हलूग्रहणातुवृत्तिसामर्थ्याद्धलन्तत्वासंभवाचच 
तदादिविधिविज्ञास्यते । अथवेति । यत्षष्ठ्या निदिश्यते तस्यैवादेशः । सागमकस्त्वागमानामव्यः 


उ०--इत्यर्यः । द्विवचनं न स्यादिति । अनच्कत्वात्‌ । लोपस्य द्वित्वनिमित्ताजनिमित्तत्वामावेन स्थानिव- 
त्वामावाच्च । द्वित्वे कृते परत्वान्नित्यत्वाचादेश उपधालोपानापत्तिरिति भावः ॥ १०० ॥ 

हुझ० । तद्वै तत्र प्रत्याख्यायत इति । पूर्ववाक्ये 'हलीत्यस्यानुपयोगेन सप्तम्यर्थ सप्तम्यां 
प्रमाणामावेन षडथयें इयं सप्तमीति भावः । 'श्रथवे'ति. पक्षेडष्ययमेवार्थ; । प्रकारान्तरेणोच्यत इत्याह-- 
यद्यपीति । ननु दृयोरण्यचरिताथयोः पञ्चम्येव कल्पिका कुत इत्यत आ्राह-- हेरित्त्येतदनुगुणेति । हेरित्यस्य 
विशेषणाकाड्लायां तेनैव हलग्रहणस्य संबन्धो युक्त इतर्थः | द्र्‍योरचरिता यो: परत्वा'त्तस्मादित्युत्तरस्ये'त्यस्यैव 
प्रवृत्तिरिति वक्तुं युक्तम्‌ । इलप्रहणेति । हलग्रहणानुवृत्तेः फलान्तरामावाद्धेरित्यनेन संबन्धे तदन्तविध्य- 
संभवांत्तदादिविधिसिद्धि रित्यर्थ/ । वस्तुतः स्वरूपसत्सप्तम्येव तन्निमित्तर्‌ । अत एव 'तस्मान्नुडची'त्यादौ. 


तदादिविधिः षष्टी प्रकल्पयिष्यतीत्यस्य घष्ठथर्य सप्तमीं कल्पयिष्यतीत्य इत्याहुः । ननु सागमोडपे 


१--“श्रभिवनानि' पा० | के स्दादिम्यः सावंघातुके ७। २। ७६। : 
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७१८ त सरवत्पत्ञजिविरचितं हुरल्भ्यो हेथि: 


अथवा निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीत्येवं न भविष्यति । यस्ति निर्दिश्यते 
तस्य कस्मान्न भवति ? इटा व्यवहितत्वात्‌ । 


यद्येवं छिन्द्रकि भिन्द्रकीत्यत्र घित्य न प्राभोति । [ त्वं तर्हि ] धित्वे कृते- 
5कज्मविष्यतिक । इदमिह संग्रधार्यम्‌--वित्रं क्रियतामकजिति किमत्र कतव्यम्‌ ? 
परत्वाद्विखम्‌ । नित्योऽक्कच्‌ । कृतेऽपि धित्वे प्रामनोत्यक्ृतेऽपि | अकजप्यनित्यः । 
अन्यस्य कृते पिले ग्राम्नोन्यस्याकृते, शब्दान्तरस्य च प्राप्नुबन्विधिरिनित्यो 
भवति । उभयोरनित्ययोः परत्वाद्वि्रं घिल्वे कृतेडकज्मविष्यति । 

अथवा इकारस्यैवाशक्किजेनेकारेण ग्रहणमिति || १०१ ॥ 


प्र०-भिचाराच्छब्दान्तरे श्रूयमाणे प्रतीयते न तूचार्थत इति तस्यादेशाभावः। यस्तहीति । आगमं 
विहाय हिशन्दस्यादेशो भवत्वित्यर्थः । इटेति । 'तस्मादित्युत्तरस्ये'ति वच॒नादनन्तरस्येव षष्ट्या 
कार्येण वा भाव्यम्‌ । तत्र यो निर्दिष्टो नासावनन्तरो यश्चानन्तरः सागमको नासौ निर्दिष्ट इति 
चित्वामावः । यद्येवमिति । यदि निर्दिश्यमानस्यादेशस्तदाकचि कृते शब्दान्तरत्वाद्धित्वामावः । 
घित्वे छृते$कजिति । षुनःश्रसङ्गविज्ञानाश्रयणात्‌ । न ्यन्यथाज्ञाताद्र्थावगतिर्भवति । अथवा- 
ज्ञाताद्र्पित्तत्वाद्रबहिरङ्गोऽकजिति पूर्व धित्वं पश्चादकच्‌ । अथवेति इकारेणागन्तुना 'हे'रिति 
निर्देश: । हकारमात्रं तु स्थानिलेन निदिश्यते । एवं घि'रिति धकारमात्रमादेशः । इक्रारस्तू- 
चारणार्थः । व्यज्ञनस्य स्वररहितस्योच्चारयितुमशक्यत्वात्‌ । ततश्च “रुदिही त्यत्र हकारस्येटा 
व्यव॒घानाद्धकाराभावः। स हि समुदायभक्तत्वात्तमेव न व्यवदध्यात्‌ । अवयवं तु व्यवदवात्येव। 
तथा 'मिन्धकी त्यत्र सत्यपि पर्वमर्काच हकारस्य धकारे कृते रूपं सिध्यति ॥ १०१ ॥ 


ड०- निर्दिश्यत एवेटस्तदवयत्वादत आह--सागमकर्स्विति । शब्दान्तरे श्रूयमाणे सति यदागमा’ इति 
परिभाषया प्रतीयत इत्यर्थः । अनन्वरस्यैत्र पष्ठयेति । पञ्चमीनि देशेऽनन्तरस्यैव षष्ठी प्रकल्प्येति सूत्रार्थ 
इति भावः । पञ्चपीनिदेशेऽनन्तरस्य कार्य भवतीति सूचार्थमाथित्याह--कार्येण चेति । षया कायण 
मान्यमिति पाठे घघरीबोधितकारयेतयर्थः । पुनःप्रसङ्गविशानाश्रयणे -हेतुमाह--न हीति । अथवेति । इदं 
' चिन्यम्‌ । अथोपेक्षनहिरज्ञस्वस्यात्र शाल्लेनाभयणादित्यसकृदावेदितम । हकारमात्रस्य स्थाने 'धी'ति 


१-चिन्न। # अब्ययसर्वनाज्ञामकच््‌ प्राक्टेः ५ । ३ । ७१। ` 
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द्‌ छ. ॥ ० ८ 7) ०४ ८ डा १०; ० व्यांकरणंमहाभाष्यम्‌ नि 


D4 


चिणो छुकू ॥ ६। ४ । १०४ ॥ 


चिणो जुकि तग्रहणं कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ! इह मा भूत्‌-अकारितराम्‌ 
अहारितरामिति । | 


MANNS 


चिणो लुकि तग्रणानर्थक्यं संघातस्याप्रत्ययत्वात्‌ ॥ १॥ 


चिणो जुकि तग्रहणमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ ? संघातस्याप्रत्यंयत्वात्‌ । संघाः 
तस्य जुक्कस्माज भवति ? अग्नत्ययत्वात्‌ । प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपो भवन्तीत्युच्यते। 
न च संघातः प्रतययः || तलोपे तहिं कृते परस्य प्राप्नोति । 


तलोपस्य चासिद्धत्वात्‌॥ २॥ 
असिद्स्तलोपस्तस्यासिद्धत्वाञ्न भविष्यति । 
कार्षकृतत्चाद्वा ॥ ३ ॥ 
अथवा कृतश्चिणो लुगिति कृत्वा पुनने भविष्यति लुक । तद्यया--'वसन्ते 


त्राह्णोऽग्नीनादधीते’ति सकृदाघाय कृतः शाख्रार्थ इति कृत्वा पुनाप्रवृत्तिन 
भवति । 
RTT CR 
प्र०-चिणो० । तग्रहणमिति । इदमस्मिन्तसिद्धमिति भेदनिबन्धनत्वाद्विषयविषयिभाः 
वस्य“ चिणो लु'गित्यस्य लक्षणस्य भेदामावा'दकारितरा मित्यत्र लोपस्यासिद्धत्वाभावात्तरपोऽपि 
लुक्प्राप्नोति। एवं च सति प्रत्ययत्रयात्मकस्य समुदायस्य लुकप्रसङ्ग: । 
इतरस्तु युगपत्प्रत्ययत्रयस्य लुकप्रसञ्गोऽनेनोक्त इति मत्वाह--चिणो लुकीति । इतरः 
स्वाभिप्रायं प्रकाशयति-तलोप इति ॥ तलोपस्यासिद्धत्वादिति । प्रतिलक्ष्यं लक्षणदादस्ति 
विषयविषयिमावः । अभेदपन्ञमाभ्रित्याह-कार्येक्कतत्वाद्वेति । एकस्मिन्विषये सक्कठावृत्त्या 
लक्षणस्य चरितार्थत्वात्युनः प्रवृत्यभावः । तद्यथेति । यथैकस्मिन्वसन्तेऽन्याघाने कृत्वा 
वसन्तान्तरे ब्राह्मणोऽन्याधानं न कुस्ते शास्तार्थस्यानुष्ठितत्वात्‌ । तयैकस्य लुकि कृते प्रत्यया- 
न्तरस्य तरबादेलुँक न प्रवर्तते । युक्त यत्तस्येवेति । इहामिन्नह्पमपि फलभेदाड्िब्मुच्यते। | 
अन्याघानं तु कर्मान्तरेषु कर्ढेयोग्यतोलादनार्थमिति फलभेदाभावातयुननं क्रियते । काम्यानां तु 


AAAS SSS SSS SYS YSSSSSYYSSSSS SISSY ASSAY SANNA NINA NAAN 


ड०--चिणो ० । समुदायस्य जुकप्रसङ्घ इति। लक्ष्यमेदादवार॑ वारं प्रइत्येति भावः । अमेदपचम्‌। 
निमित्तमूतानुपू्व्यैक्येन लच्षणामेदपच्षमिति मावः । अन्राधानाभिष्टोमयोवैधम्पै हेतुं नु विद्य इति शङ्को | 
परिंदरति -इहाभिन्नरूपमिति । ज्योतिष्टोमादीतर्यः | कमोन्तरेषु । अगनिहदोन्रादिषु । क्ुरस्युपलचणम्‌ । ण ८ 


1 प्रत्ययस्य लुकइलुलुप १ । १ । ६१। 
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आीसगवत्पतऊलिविरचित [ उतश्च प्रत्ययादसेयोगपुबोत 


DDD ett ND Re NN 
विषम उपन्यासः । युक्त यततस्यैव पुनःप्रवृत्तिने स्याद्यतु तदाश्रयं प्राभोति 
न तच्छक्यं बाघितुम्‌। तद्यया-'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निषटोमादिभिः क्तु भिजते त्पगन्या- 
घाननिमित्तं बसन्ते वसन्त इज्यते । तस्माप्पूर्वोक्कावेष परिहारौ। 

अथवा विङतीति बते । क्क प्रकृतम्‌ ! गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि 
[६ । ४ । ३८ ] इति । तद वै सप्तमीनिर्दि षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः । चिण इत्येषा 
पञ्चमी किङ्तीति सप्तम्याः पहीं प्रकल्पयिष्यति तस्मादिस्युत्तरस्य [ १ । १। ६७ ] 
इति॥ १०४ ॥ 

उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ॥ ६ । ४ । १०६ ॥ 


. कथमिदं विज्ञायते--उकारात्म॒त्ययादिति, आहोस्विदुकारान्ताञल्ययादिति । किं 
चातः १ यदि विज्ञायत उकारास्रत्ययादिति सिद्ध तनु कुरु, चिनु सुन्विति न सिध्यति | 
अथ विज्ञायत उकारान्तात्मत्ययादिति सिद्धं चिनु सुनु, तनु कुर्विति न सिध्यति ॥ 
तथासंयोगपूर्वग्रहणेनेटेव पयुदासः स्यात्‌ तदणुहि अदणहि) आप्लुहि शक्नुहीत्यत्र 
न स्यात्‌ । 

अ०-करमणां फलभेदात्युनरनुष्ठानं भवति । तथेहापि तस्य लुकि कृते तरबादेुबभ्रसङ्गः । 
अग्न्याधानं निमित्तमस्पेति बहुब्रीहिः । क्रियाविशेषणं चेतत्‌ । अनाहितामेरनधिका रादसन्याधानं 
निमित्तं यागस्योच्यते ॥ १०४॥ 

उतश्च । कथमिदमिति । ‘उतश्च प्रत्ययाः दित्यनयोविशेषणविशेष्यभावे कामचाराद्य- 
दोक्ारः प्रत्ययेन विशेष्यते तदा तदन्तविधेरभावा'दुकारात्रत्यया'दिति पक्षो$वतिष्ठते । 


उकारस्य विशेष्यत्वात्तेन नास्ति तदन्तता। 
न संभवति चोकारः प्रत्ययान्तो यदा पुनः ॥ 


बिशेष्यत उकारेण प्रत्ययोऽतस्तदन्तता । 
| आश्रीयते प्रत्ययस्य तस्मात्यक्षद्दयोद्धवः ॥ 
पक्षद्ये$पि दोषदशनात््ररनः || तथेति । तदन्तपन्षेऽयं दोषः । आद्ये तु पन्चे उकारस्या- 
प्रत्ययत्वाललुकप्रसङ्ग एवात्र नास्तीति दोषाभावः । ननूकारात््रत्ययादिति विज्ञायमाने डकारस्य 
MD i IA 


उ०-श्रमेन्रेयपि बोध्यम्‌ । इहापि ख्पान्तरग्राप्या फलभेद इत्याहतथेति । अत्र यद्वक्तव्यं तत्‌ 'संप्रसार- 
णाश्चेति सूत्र उक्तम्‌ । माध्ये पूर्वोक्तावेवेति । तग्रहृणमसिद्वत्वं वा || १०४ ।। 
. उतश्च । प्रत्ययस्य विशेषणास्वेऽध्यसंमरवात्तेन तदन्तविधिनेंत्याह--न संभवति चेति । द्वितीयं 
पच्च दर्शायति-यदा पुनरिति | अन्गविशेषणं स्यादिति | असंयोगपूर्वादज्ञादुत्तरो उकाररूपः प्रत्ययस्त- 
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यथेच्छसि तथास्तु । अस्तु तावदुकारात्मत्ययादिति । कथं चिनु सुन्विति १ 
तदन्तविधिना भविष्यति । अथवा पुनरस्तूकारान्तास्रत्ययादिति । कथं तनु 
कुर्विति ? व्यपदेशिवद्भावेन भविष्यति । 


यदप्युच्यते तथासंयोगपू्वेग्रहणेनेहेव पयुदासः स्यात्‌ तद्णुदि अच्त्णुहि) 
आप्नुहि शक्लुहीत्यत्र न स्यादिति नासमाभिरंसंयोगपूषेग्रहणेनोकारान्तं बिशोष्यते । 
किं तर्हि ? उंकारः । उकारो योऽसं योगपूर्वेस्तदन्तात्प्रत्ययादिति । 


उतश्च प्रत्ययाच्छुन्दोबावचनम्‌ ॥ १ ॥ 
उतश्च प्रत्ययादितयत्र च्छन्दसि वेति वक्कव्यम्‌ | अब॑ स्थिरा त॑नुहि यातुजू- 
नाम्‌! । धिनुहि यज्ञ धिनुहि यज्ञपतिम्‌ । तेन मा भागिनं कृणुहि! । 
उत्तराथ च ॥ २॥ 
केचित्तावदाहुश्डन्दोग्रहणं कतेव्यमिति । अपर आइुबीबचनं कतेव्यमिति । 


प्र०--प्रत्ययस्य संयोगपूर्वत्वासंभवादसंयोगपूर्वग्रहणं किमर्थं स्पात्‌ । उच्यते, अङ्ग विशेषणं स्यात्‌ । 
तथा च 'क्षिणुः इत्यत्र न स्यादित्ययमपि दोषो वक्तव्य: । तद्न्तविधिनेति। ननूकारस्य विशे- 
ष्यत्वात्कथं तदन्तविधिः । विशेषणत्वात्तु. तदन्तविधौ वक्ष्यमाणात्पक्षादस्य भेदो न प्राप्तोति । 
एवं तहि तन्त्रेण सूत्रद्रयमम्युपगग्येतदुच्य़ते । तत्रेकस्मिन्त्सुत्रे प्रत्ययेनोकारो विशेष्यते, द्वितीये 
तूकारेण प्रत्यय इति दोषाभावः। व्यपदेशिबङ्भावेनेति । 'आद्यन्तवदेकस्मि त्तितयनेनेत्यर्थः । 
कि तह्म॑कारो विशेष्यत इति । नतूकारस्य संजञात्वात्संज्ञिपरतन्त्रत्वादभ्रधानस्य कथं विशेषण 
संबन्धः । नेष दोषः । यावदस्य विशेषणत्वं न विवृतं तावत्संज्ञात्व॑ नास्तीत्यप्रावान्याभावः । 


NAS AANA ANS 


उ०--स्मादितयर्थः । र्षिणिविति । झङ्गविशेषणल्लेऽप्यसंमावात्तेन न तत्‌ । क्षेण्वित्युचितः पाठः । 'संशापूर्वेको 
विधि'रनित्य इत्यस्य भाष्वेऽदशनात्‌। श्रयमपि दोष इति । आद्ये पन्चे माष्यानुक्ोऽप्ययं दोषो द्रष्टव्य 
इत्यर्थः । न प्राप्नोतीति । कर्मकर्तरि प्रयोगः । तत्नैरस्मन्सून्न इति । श्रसंयोगपंग्रहणं तु योग्यत्वा- 


' दृद्वितीयवाक्य एव संबध्यत इत्यर्थः । आयन्तवदेकेति । एवं व्याख्याने बीजं चिन्यम्‌ । संज्ञिपरतन्त्र- 


त्वादिति । संशिनि तदन्ते विशेषणवादित्यर्यस्तदाह- प्रधानस्येति । यावद्स्येति । अस्यायंतस्वं | 
शेन विधिरित्यत्र निरूपितम्‌ । असंयोगपूलं उकार इति । असंयोगपूर्य्वविशिष्ट इस्यर्थः । (उत्तरार्थ 


. % येन विधिस्तदन्तस्य १। ९ | ७२। १--'उकारो विशेष्यते' पा० । क. 

न ऋ० सं०४।४। ५; १० । ११६ । ५; यजु० १३। १२; तै० सं १।२।१४। || 

२: मै० सं २। ७ । १५। का० सं० १६ | १५। 1 तेनै मा भागिनं कणु (अयबे० ६। 
3 


१२६ । २); “तेन मा भागिन कुरू” इस्यत्र Vedic Concordance पुस्तकोद्घृतः पाठ: | 


२--“श्रज्ञविशेषणलेऽप्यसम्मवात्तेन न तत्‌ ।” इश्युद्थोतेऽधिके कचित्‌ क य 
६६ ; हा 
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लोपरचास्यान्यतरस्यां म्योः [१०७ ] इत्यत्रान्यतरस्यांग्रण॑ं न कतव्यं 


` भवति॥ १०६ ॥ 
अत उत्सार्वधातुके ॥ ६ । ४ । ११०॥ 
सावेधातुक इति किमर्थम्‌ ? इह मा भूत्‌--संचस्करतुः संचस्करुः । 
स्यान्तस्य प्रतिषेधो बक्कव्यः । करिष्यति करिष्यतः । 
क्रुज उत्त्व उकारान्तनिदेशात्स्यान्तस्याप्रातिषेधः॥ १ ॥ 
कृन उत्त उकारान्तनिर्देशात्स्यान्तस्याप्रतिषेधः । अनर्थकः प्रतिषेधोप्रति- 
षेध; । उत्वं कस्मान्न भवति ? उकारान्तनिर्देशात्‌ । 
अशक्यः करोताबुकारान्तनिदेशसतन्त्रमाश्रयितुम्‌ । इह संपरिभ्यां भूषणसम- 
वाययोः करोतावितीहैव स्यात्‌ संस्करोति, संसत संस्कतुमित्यत्र न स्यात्‌ । 
न बरूमोऽस्मादुकारन्तनिदेशाद्योऽयं करोतेरिति । किं तह ! उकारप्रकरणादु- 
कारान्तमङ्गमभिसंबध्यते । उत इति वतेते । यद्येवं नार्थः सार्वधातुकग्रहणेन । 
कस्मान्न भवति संचस्स्तुः संचस्करुरिति ? उत इति वर्तते । ॒ 


प्र०-तत्रासंयोगपूर्व उकारः प्रत्ययस्य विश्ञेषणमिति विशेषणेन संबन्धमनुभूय अमचुभूय सञ्ञात्वमुकारो 
लभते ॥ छुन्दोग्रहणमिति । “नित्यं करोते 'रित्यत्र वाक्यभेदेन 'छन्दसि वेति संबध्यते ॥ १०६॥ 

_ _ अत०। सार्वधातुक इति किमर्थमिति । सत्यपि सार्वधातुकग्रहणे स्यान्तनिवृत्त्रथोऽवश्यं 
कर्तव्यों यत्न इति तेनेव यलेनार्धवातुके न भविष्यतीति भावः । स्यान्तस्येति। इह सार्वधातुके 
विकरणे कृते तेन व्यवधानात्सार्वधातुक्रे परतः करोतेरित्यस्यार्थस्यासंभवात्सार्वधातुके परतो 
यढङ्ग तदवयवस्य करोतेरित्याश्रयणीयम्‌ । एवं च स्यान्तस्यापि प्राप्नोति । स्यग्रहणमुपलक्षणं 
तास्यन्तस्यापि प्रसङ्गात्‌ । | » 

कज उत्व इति । “उत' इत्यनुवर्तनादिति भावः | इतरस्तु 'करोते'रित्युकारनिर्देशाश्रये- 

णानेनोक्तमिति मत्वाहु-अशक्य इति । उत इति वर्तत इति । तेनोकारान्तस्याङ्गस्यावयवस्य 
करोतेरत उत्सार्वधातुके बिङति वतीति तृत्रार्थ: संपद्यते । त 
ड आदर मिन खुचर तमा Re यदुत्तरं तदूब्याचषटे नित्यं करोतेरिति । तत्र म्‌ 
म्ह ति च्छुन्दोग्रहणमेव 
` वाक्यमद्न च्छन्दसि विकल्पविधानार्थ नित्यस्य पूर्वेणैव सिद्धत्वादिति भावः ॥ गा ॥- SE 

अत» कस्यो यत्न इति | 'उत' इ्यनुइत्िरूपः । विकरणे कृत इति। नतर 
i ! इति। अन्तरङ्गत्वादिति भावः | असंभवा- 
दिति। 'करोते!रिति घातुनिर्देश इत्यर्थ; | भाध्ये-तन्त्रमाश्रयितुमिति | करोतिनिर्देश इत्यर्थ; | = निति रोतितिदेश इयः । नन्वम्यस्तमाका- 


` + संप्युपम्यः करती भूरे समवाये. च ६ | १ 
क १ समवाये. 1 १३७; 
` 1 उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६ | ४ | १० ६। 


[ अंत उत्सारयंघातुके 


ON 


। ८ 
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उत्तरार्थे तर्हि सावेधातुकग्रहणं कतव्यम्‌--शनसोरल्लोपः [ १११ ] इति | 
शनम्सावेघातुक एव । अस्तेरप्याथंधातुके भूभावेन भवितव्यम्‌ । 


उत्तराथेमेव तहि-रनाभ्यस्तयोरातः [ ११२ ] इति । श्ना सावेधातुक एव । 
अभ्यस्तमप्याकारान्तमाध धातुके नास्ति । ननु चेदमस्ति अप्सु यायावर/ प्रवपेत 
पिण्डानिति । नेतदाकारान्तस्‌ । यक्रारान्तमेतत्‌ । 


उत्तराथमेव तहिं- ३ इल्यघोः [ ११३ ] इति । तत्रापि शनाभ्यस्तयोरित्येव । 

अतो$प्युत्तराथमेव तहिं- इदवरिद्रस्य [ ११४ ] इति । वक्ष्यत्येतददरिद्रातेरा- 
धेघातुके लोपः, सिद्धश्च प्रत्ययविधाविति# | 

अतोऽप्यत्तरार्थम्‌-मियोऽन्यतरस्याम्‌ [ ११५ ] । अभ्यस्तस्येत्येव । 

झतो$प्युत्तराथेमेव-जहातेश्र [ ११६ ] । अभ्यस्तस्येत्येव । 


अतो$प्युत्तराथेमू-आ च हो [ ११७ ] ॥ हावित्युच्यते । अभ्यस्तस्येत्येव । _ 

प्र०--अभ्यस्तमपीति । यत्र नेष्यते लोप इति भावः । यत्र त्वस्ति तत्र भवत्येव लोप:- 
ययतुर्ययुरिति । यायावर इति । ननु चातो लोपस्य स्थानिवद्धावात्राप्ते आकारलोपे वरेऽजा- ` 
देशस्य स्थानिवत्त्वं निषिध्यते । | यदि चात्र 'भाभ्यस्तयोरात' इत्यालोपः स्यात्स्थानिवत्प्रः 
तिषेधोऽनर्थकः स्यात्‌ । 'ई हल्यधो'रितीत्वमत्र प्राप्नोतीति चेद्ववक्ष्यत्येव ततुप्राप्तिमिति वच्यमा- 
णाड्भेदामावः। एवं तहि भाष्यकार आश्लोपप्राप्तिमम्युपेत्य परिहारात्तरमाह-नेतदाकारास्तमिति। 
व्या य° इति स्थते सन्यडन्तस्य प्रथमस्मैकाचौ द्विवचनमिति 'याय' इत्यस्य ट्विवेचनं ततो 


३०--रान्तै विद्यत एव ययतुरित्यादावत आह-यन्न नेष्यत इति । यत्र दोषः स्यादित्यर्थः | तत्र अवस्ये- 
चेति । “झातो लोप इटि चेःस्यनेनेति भावः । नचु चातो लोपस्येति । यातेर्यङन्तात्‌ ‹ यश्च यङः? इति वरेखि 
परनिमित्ताल्लोपस्य स्थानिवस्वा'दातो लोप' इस्यालोपे प्रप्ते बरेऽजादेशस्य स्थानिवत्वं निषिध्यत इत्यर्थ | 
एवं तहि एवमिति । सत्यामप्याज्लोपाप्राताविति शेषः । अग्युपेत्येति । यद्यपि स्थोनिवस्स्वनिघेचसामय्यो- 
दाल्लोपाप्रातिरिव तथापिं तव्यातिमम्युपगम्य न्यायव्युत्पादनाय परिहारान्तरमुच्यत इत्यर्थः । वस्तुतस्तु 
“इहल्यधो!रित्येतव्मातिसाधारणं समाधानं ववतुं तत्त्यागः । अत एव सांप्रतपुत्तकेषु “दूहल्यघोरित्युत्तरं 
तत्रापि भाम्यस्तयोरिष्येव” इत्येवोपलम्यते न ठु “ननु चेदमस्ति’ अप्सु यायावर इत्यादिग्रन्थ इत्याहुः। 
यल्लोप इति । “लोपो व्यो'रिव्यनेन । उपदेशम्रहययाुदल्येति । 'स्यसिच्सीयुर्तासीत्यतः । वस्वुतोड 
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श यश्च यङः ३ | २। १७६, अतो लोपः ६ | ४ । ४८३ लोपे व्योव॑लि ३ । १ । ६६। _ 
# ६।४। ११४ वा० १; २। हदन जल 
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०३३ भीभगवर्पतझलिविरचित : [ अत उत्साबंधातुके 


अतोऽपयुत्तरार्थम्‌-लोपो थि [ ११८ ] । अभ्यस्तस्येत्येव । ही 
अतोप्युत्तराधम-ध्वसोरेद्वावम्यासलोपश्च [ ११६ ] इति । हावित्युच्यते । 
तदेव ति प्रयोजन रनसोरलज्ञोप इति । ननु चोक्तं शनम्सावेधातुक एवास्ते- 
रप्याधधातुके भूभावेन भवितव्यमिति । 
अनुप्रयोगे तु भुवास्त्यबाधनं स्मरन्ति कतुर्वेचनान्मनीषिणः। 
अनुप्रयोगे तु सुवास्तेरबाधनमिष्यते । ईहामास ईहामासतुः ईहामासुरिति । 
कि च स्याधद्यत्र लोपः स्यात्‌ ? 
लोपे ट्विवचनासिद्धिः 
लोपे कृते$नच्कत्वादद्रिवेचनं न स्यात्‌ ॥ स्थानिवद्भावाद्भविष्यति । 
। . स्थानिवदिति चेत्कृते भवेदृद्वित्वे । 
कृते द्वित्वे लोपः प्राप्नोति ॥ अस्तु तर्हि परस्य लोप; । अभ्यासस्य यो श्कार- 
स्तस्य दीर्घत्वं भविष्यति । हक 
प्र०--'यायाय इत्यम्यस्तमाकारान्तं न भवति । ननु 'यायाय'शब्दस्याम्यस्तसंञ्चायाँ यलोपे कृते 
भवत्येवावशिष्टस्याम्यस्तसंज्चा । एवं तह्यु पदेशग्रहणालुवृत्त्योपदेशे यदाकारान्तमभ्यस्तं तस्या- 
लोपो न तु कृते यलोप इति मत्वा परिहार उक्त:-श्रभ्यस्तस्वेत्येवेति । ननु च 'बिभीवा'नित्यत्र 
पाप्नोति । एवं तहि “छान्दसः कसु'रिति भाष्यकारस्य दर्शनं छन्दसि च वृष्टमलुविधीयते । 
इते द्वित्वे लोपः प्राप्नोतीति । ननु च नियतकालत्वात्स्थानिव-द्भावस्य कृते द्विगचने 
लक्षणप्रवृत्तिमन्तरेण स्वत एवादेशरूपमवतिष्ठत इति लोपस्य कथं प्राप्तिरुच्यते । पुनः प्रवृत्ति- 
लक्षणस्येति स्थानिव द्भावप्रकरणे प्रतिपादितम्‌ ॥ अस्तु तहींति । 'अनन्त्यविकारेऽन्त्यसदेशस्मे'ति 


DLN 1९३५०" 


iu 


ड०- ल्लोपासिद्धलेनापि यायावरः परिहतुं शक्यः। अ्रत्रेद॑ चिन्त्यम्‌। जहाति ददातीत्यादावील्बाहलोपयोवीरणाय 
बिहतीसेतत्सजन्धावश्यकत्वेनैकदेश्युक्तिरियं ननु चेदमस्तीत्यादिः । ननु बिभीवानिति | 'मियोऽन्यतरस्या'- 
मित्यत्रासति सार्वघातुकग्रहणे क्सावन्यस्थेत्वविकक्प: स्या दिव्यः । छान्दस इति । बिभीवानित्यतरेत्य थंः । 
‘si 1 ततश्चायमन्र विधिनं मवतीययर्थः । भाष्ये--अतो 5प्युत्ताथंम--आ च हो | हावित्युच्यतेऽ- 
ge ' विनापि समुचयद्‌शंनादित्येव वोच्यत इत्यर्थः | 
तकाल्वादिति । द्विवचने एव कतंव्ये इत्यवधारणान्नियतकालस्तं स्थानिवल्वस्योक्तम्‌ 

क लर दिवे आदेशर्पमेव. “चक्रतु'रिच्यादौ भवतीति पुनलोंपाप्रातिरित्यर्थः । रुपातिदेश आह-- 
ड ग र । श्रत एव 'निन्यहुरतयदौ पूर्व प्रवृत्तोषपीयडः द्विवंचनकालेऽपहत इति पुनःप्रवत्त 

आहा पामनकानवाद्यणा बाध्यत इत्यर्थः । एरस्यैव लोप इति नियमः कयमत ग्राह-अनन्त्येति । 


७ oo २? कै अत श्रादेः ७ ४ | ७० | 
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नेवं सिध्यति कस्मात्प्रत्यङ्गत्वाङ्वेद्धि पररूपम्‌ । 
नेवं सिध्यति । कस्मात्‌ ! प्रत्यङ्स्वात्पररूप प्राप्तोति। । 
तस्मिश्च कृते लोपः | 
पररूपे च कृते लोपः ग्राप्नोति । 
दीर्घत्वं बाधकं भवेत्तत्र ॥ 
अत आदेः [ ७ । ४ । ७० ] इति दीर्घछ बाधकं भविष्यति । 
इदं तरह प्रयोजन सावधातुके भूतपूर्वमात्रेञपि यथा स्यात्‌ । कुर्बितिङ॥ ११०॥ 


क्षसोरल्लोप; ॥ ६। ४ । १११ ॥ 
अथात्र तपरकरणं किमर्थम्‌ ? इह मा भूत---आस्ताम्‌ आसन्‌ । 


प्र०--वचनातु । अथवा क्डित्यनन्तरस्याकारस्य लोपः । तत्र येन नाव्यवधान'मित्येकवणुव्यव- 
हितस्य लोप: । दीघेत्वमिति । 'अत आदे'रित्यनेन । 

प्रत्यज्ञत्वादिति । वर्णाश्रयत्वात्पररूपमन्तरङ्गं तत्र कृतेल्लोपे च 'सतुः सु'रिति 
प्राप्नोति ।। दीर्घत्वमिति । येन नाप्राप्तिव्यायेन पररूपं बाधित्वा दीर्घत्वं भविष्यतीत्यर्थ:। 
कुर्विति । अत्र 'न लुमताङ्गस्येति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधादुत्त्वं. न स्यादिति भूतपूर्वगत्यर्थात्सा- 
वैधातुकग्रहणाद्भूवति ॥ ११० ॥ 

झसो० । आस्तामिति । लङ्‌ ताम्‌ । अल्लोपे च कृते तस्यातिद्धत्वादाट्‌ । नेतदस्तीति । 
अत्र प्रत्याख्यातं तपरकरणं परस्तात्त ज्ञापकत्वमस्य 'वक्ष्यते-श्षसोरत्वे तकारेण श्षाप्यते 


७१०७, 


DR 


उ०--गप्रत्यक्त्वादिव्यस्यान्तरज्ञत्वादित्य्थ इत्याह-वणोश्रयस्वादिति । वाणोदाज्ञमित्यनाभित्येद्न्‌ । 
गतो ऽन्तरङ्गस्य कथं बहिरङ्गं बाधकमत आह येन नेति। ननु प्रत्ययलक्षरेन हेः परस्वसंमवे 
थूतपूर्षगत्या्यणमयुक्तमित्यत आह-- अश्र नेति । न 'च 'सावंधातुके' इत्यस्थामावे उकारान्ताङ्गावयवः 
करोतेरत उदितययेन तृब्वत्यूत्े 'युवोरनाका'वित्यादी च वच्यमाणमाष्यरीसाङ्गसंशायाः प्रययलच्णेनाङ्ी- 
कारेण कुर्वित्यत्र तिद्धमुत्वं सिद्घ लोपो हिलुक आमीयासिद्धसवाचेति वाच्यम्‌ | इद तहींत्यादि 'कुर्वियस्त- 
माव्यसैकदेश्युक्तित्वास्सावँधातुकग्रहण सप्टारथमेवेति दिक्‌ ॥ ११९.॥ 

` एनसो०। तस्यासिद्धत्वादिति । न चैवं लच्ये लक्षणस्येति न्यायेन पुनर्लोपाप्रदृत्त्या तपरत्वाभाषेऽपि 


eed 


ग श्रतो मुणे ६। १। ६७। - बह 
% उतश्वप्रत्ययादसंयोगपूवोत्‌ ६ । ४ । १०६। ( न लुमताङ्गस्य १ । १। १ । )। 2 38 
१-यज्‌ आयेजे वप्‌ आवेपे दम्भ एत्वमलषणम । श्नसोरले तकारेण शाप्यते स्वेस्वशासनय ९! 


इति ६। ४। १२० माष्यम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रिट्रस्य 
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> INNIS 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । आठो]5पिद्धत्वान्न भविष्यति ॥ ११९ ॥ 


इद्दरिद्रस्य ॥ ६। ४ । ११४ ॥ 
दरिद्रातेराधधातुके लोपः ॥ १ ॥ 


दरिद्वातेराधेधातुके लोपो वक्तव्य) । 
सिद्धच प्रत्ययविधौ ॥ २॥ 


स च सिद्धः प्रत्ययविधौ । किं प्रयोजनस्‌ ! दरिद्वातीति दरिद्रः; । आकारान्त- 
लक्षण प्रत्ययविधिमा भूदिति । | 
न दरिद्वायके लोपो दरिद्राण च नेष्यते । 
दिदरिद्रासतीत्येके दिदरिद्रिषतीति वा ॥ 
वाद्यतन्याम्‌ ॥ रे ॥ 
अद्यतन्यां वेति वक्कव्यम्‌ | अदरिद्रीत्‌ अदरिद्रासीत्‌ ॥ ११४ ॥ 


प्र०-्वेत्वशासन'मिति ॥ १११ ॥ 

इद्द० | सिद्धश्वेति । आर्धधातुके’ इति विषयसप्षमीत्यर्थः । आकारान्तलच्तण इति । 
थद्यार्धधातुके इति परसश्चमी स्यात्तदा दरिद्रातीति दरिद्र इत्यत्र 'श्याह्यधे'ति णे कृते योर 
नित्ययोः परत्वाद्युक्स्यात्‌ । लोपस्य शब्दान्तरप्राप्त्यानित्यत्वं युकस्तु लोपे कृतेऽप्राप्त्यानित्यत्वम्‌ । 
अथाकृतिपक्षे नित्यत्वादाज्ञोपस्तथाप्यदरिद्र इत्यत्राच्कावशक्ता'वित्यन्तोदात्तत्वं न स्यात्‌ । 
ईषहरिद्रमिति 'आतो यु' जिति युच्‌ प्रसज्येत। दिद रिद्रासतीति । ‘तनिपतिदरिद्राणामुसंख्यान' मिति 
व्यवस्थितविभाषाविज्ञानाल्लोपपच्षे इडागमः । लोपाभावपच्ते त्विडभावः ॥ अदरिद्रासीदिति । 
'यमरमेत्यत्रः 'एकाच' इत्यधिकारादेकाचः सगिटावित्येकीयमतमित्यनेकाचोऽपि भवतः । 
चिणि अदरिद्रि अदरिद्रायीति भवति ॥ ११४॥ 


उ०--न दोषः । लक्ष्यमेदात्‌ ॥ १११ ॥ 
इह०। सौत्रो निर्देशः । द्रयोः-लोपयुकोः । शब्दान्तरेति । अकृते युक्याकारस्य, कृते 
यकारसयेत्यर्थः । अथाकृतीति । अत्र पत्ते व्यक्षिमेदाविवक्षणाच्छब्दाल्तरप्राप्या नानित्यत्वम्‌ । अचकाव- 
शक्ताविति । नञ उत्तरस्याजन्तस्थ कान्तस्य ` चोत्तरपद्स्याशक्तौ गम्यमानायामन्त उदात्त इति तदर्थः । 
युच्‌ प्रसज्येतेति । खलिष्यत इति भावः । ननु लोपपक्त इट्‌ तदभावे नेति कुतोऽत आह---तनिपतीति । 
वस्तुतस्त्विटपक्षे “रातो लोप इटि चे'त्यालोपः । इडभावेऽनेन प्रासलोपस्य तु स निषेध इति व्यवस्थित- 
_विभाषात्वाज्ञीकारो बुथेवेति बोध्यम्‌ । मे) हवेत बोध्यम्‌ । 'अद्यतनी'शब्देन पूर्वीचार्यप्रसिद्धया लुडच्यते ॥ ११४ ॥ 
४ आडजादीनाम्‌ ६ । ४ | ७२ | 
त  नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः ३ । १ । १३४ । र स्॒वतीणवसाव- 
सिहषश्रस्भ ३ । १ । १४१, श्रातो युक्‌ चिएङ्गतोः ७ । ३।३३ ०35 र 
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इति । अ्रम्यासविकारेष्वेती द्वाबुत्सगौं । तयोरन्ये$पवादा इति भावः । ननु विनावधिं ज्येहत्वादिक न 
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अत एकहल्मध्येऽनादेशादालटि ॥ ६। ४ । १२० ॥ 


णकारषकारादेशादेरेत्ववचनं लिटि ॥ १ ॥ 
_ णकारकारादेशादेरेत्त्वं लिटि वक्तव्यम्‌ । नेमतुः नेग्नु; । सेहे सेहाते से हिरे । 

किं पुनः कारणं न सिध्यति ? अनादेशादेरिति प्रतिपेघः प्रप्मोति । 
तत्तहि बङ्कव्यम्‌ ? न वक्तव्यम । लिटात्रादेशादिं विशेषयिष्याम/--लिटि य 

आदेशादिस्तदादेने ति । 

र अस्त्यन्यर्लिडग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? इह मा भूत्‌--पक्का पक्तुम्‌ । 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । किङ्तीतिःः वतते | एवमपि पक्क; पक्कवानित्यत्र प्राप्नोति । 
अभ्यासलोपसंनियोगेनेत्त्वमुच्यते न चात्राभ्यासलोपं पश्यामः । एबमपि पापच्यतेऽत्र 
प्राभोति । दीर्घत्वमत्र बाधकं भविष्यति! । नाग्राप्तेऽभ्यासविकार एत्वमारभ्यते 
तद्यथान्यानभ्यासबिकारान्बाधत एवं दीघेत्वमपि वाधेत । सत्यमेवमेतत्‌ । अभ्यास- 


विकारेष्वपि तु अ्येष्ठमध्यमकनीयांसः प्रकारा भवन्ति । तत्र हस्वहलादिशेषाबुत्सगों+- 


प्र०-अत०। लिटि य आदेशादिरिति । नत्वसत्वयोरनेमित्तिकत्वाललिण्निमित्तकत्वाभावः। 
अभ्यासल्रोपसंनियोगेनेति । अभ्यासलोपश्चे'ति चशब्दः समुचये, न त्वन्वाचये। दीघेत्व- 
मत्रेति । 'अभ्यासविकारेषु बावका न बाघन्ते' इत्येतत्तु यत्र js तस्तत्राश्रीयते । यद्यपि 
कृते दीर्घले एत्वा्यासलोपप्रस ज्गस्तथाप्येत्वाम्यासलोपयोः कृतयोर्दीघत्वाप्रसङ्ग इति विरुद्धः 
त्वादबाधकत्वाभावः । नाप्राप्त इति । कचिद्रधस्वः कचिद्धलादिः शेषश्च प्राप्नोति । ज्येष्ठमध्यम- 
'कनीयांस इति । मध्यमापेक्षयोत्सर्गस्य प्रकर्षसऱ्धावात्कनीयाचुत्सर्गाऽल्पतर इत्यर्थः । मध्यमो 
ड०--अ्रत ० । भाष्ये लिटि य इति । सौत्रत्वाच्च वृत्तिरिति भावः । समुच्चीयत इति । तस्य प्रसिद्धत- 
रत्वादिति भावः । अन्वाचयस्तु गमके सत्येवेति तात्पयंम्‌ । भाष्ये दीर्घेत्वमत्र बाघकसिति । परत्वादिति 
भावः | इत्येतत्विति । सर्वेषं प्रवृत्त्या यत्रोत्सगौपवादयोरविरोधस्तत्रायं न्यायो यथा “ननंतीं त्यादाबुरदत्वे 
रुगादयः क्रियन्ते । इह तु विरोधादयं न्यायो नेति.भावः 1 तमेव विरोधं दर्शयति--यद्यपीति । इदं 
चिन्यम्‌ । नुकि कृते$जन्ताभ्यासाभावेन दीघोप्राप्या (दीघोऽकित' इति धमिंग्राइकमान विरोधान्मानादीनां 
दीधे कृते इल्वाप्राप्या मीमांसते’ इति तदुदाहरणपरगुणो यड्छुको 'मोन्धेत्यादिसूजस्थमाष्यविरोधाच । 
तस्माज्शापकसिडस्यासावंत्रिकलेनानित्यत्वात्तस्यात्रानाभ्रयणमिति भगवतो भाष्यकारस्याभिप्रायः । कचिदूधस्व 


% णो नः, घात्वादेः षः सः ६1 १ । ६५} ६४ | 
गृ. गमहनजनखनधसां लोपः बिडस्यनङि ६ । ४। ६८। हज 
1 दोघोडकितः ७। ४। ८२ | + हृस्व; हलादिः शेषः ७ । ४ ॥ ५६५६० | 
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५३ श्री मगवत्पतञ्चलिविरचितं [ अत एक हर्मध्ये 
७६८ ~ 


तयोदीर्घलमपबाद एत्वं च । अपवादविम्रतिषेधादी षत्वं सबिध्यति ।. 
इह तर्हि बभणतुः बभणुरित्यभ्यासादेशस्यासिद्धत्वादेत्वं प्राप्नोति । 
फलिभजिग्रहणं तु ज्ञापकमभ्यासादेशसिद्धत्वस्य.॥ २ ॥ 
यदयं फलिभज्योग्रेहणं करोति! तज्ज्ञापयत्याचायेः सिद्धोऽम्यासादेश एत्व 


इति ॥ यद्येवं 
प्रथमतूतीयादीन।मादेशादित्वादेत्वा भाव; ॥ ३॥ 


प्रथमतृतीयादीनामपि$ तह्योदेशादित्वादेत्त्वं . न प्राम्मोति । पेचतुः पेचुः । 
देभतुः देथुः । 2 
न वा शासिद्दो! प्रतिषेधो ज्ञापको रूपाभेद एत्त्वविज्ञानस्य ॥ ४ ॥ 
न चैष दोपः । किं कारणम ! शसिदद्योः प्रतिषेधो ज्ञापको रूपाभेद एत्व- 
विज्ञानस्य । यदयं शासिदद्योः प्रतिषेधं शास्तिः तज्ज्ञापयत्याचार्यों रूपाभेदेन य 
आदेशादयो न तेषां प्रतिषेधो भवतीति । 
दम्भ एत्त्वम्‌ 
दम्म एत्त्वं वक़व्यम्‌ । देभतु देश) ॥ किं पुने; कारणं न सिध्यति ? 
` प्र०--यः कस्यचिदरबाधकः । कस्यचिद्दबाध्य: | ज्येष्ठो-यो बाधकस्यापि बाधकः। असिद्धत्यादिति । 
थुर्वत्रासिद्ध मिति लन्षणेना'ऽचकणतुःरित्यादावेव तु स्यात्‌ ॥ पेचतुरिति । 'प्रकृतिचरां 
प्रकृतिचर: प्रकृतिजशां प्रकृतिजश' इत्यादेशादित्वम्‌ । वचनं तु 'रेणतुर्यमतु'रित्यादो सावकाशम्‌ । 


अम्यासे चर्चेति जश्चरोः प्राप्तयो: 'थानेश्त्तरतम' इति परिभाषाया व्यापारप्रदर्शनमिदं 
'प्रकृतिचरां प्रकृतिचरः प्रकृतिजशां प्रकृतिजश' इति । 


NSN 


ANNAN 


उ० संभवतीत्यत श्राह-मध्यमापेचयेति । प्रकर्षो दुबंलत्वरूपबाध्यत्वमात्रकृतः । ज्येषठत्वमपि तत एवेत्याह- 
ज्येष्टो य इति । तत्र दीषीवकाशो-त्राभाम्यते । एत्व ध्य-पेचतुः । 'पापच्यते' इत्यत्रोमयप्राप्तो दीर्घवेनायं 
` विघिबोध्यते । नम्बनादेशादेरिति व्यथे स्यादत श्राह--चकणतुरिति | श्रत्र 'कुहोश्चु'रिति चुत्व॑ तञ्च 
नासिद्वम्‌ । 
` रेणतुरिति। भ्रत्र जश्वचत्वे न, झलोऽभावात्‌ । ननु 'प्रकृतिचराःप्िति न सूत्वार्तिकयोः 
परथते तत्किमिदमत आह- धम्यास इति || एवं स्विति। छुन्दसीत्यस्य संबन्ध इत्यर्थ: । 'चेष्टा 


1 श्रभ्यासे चचे ५ । ४। २४१ प्वत्रासिद्धम्‌ ८ । २। १। 
1 तुफलमजत्रपश्न ६ । ४। १२२। § अभ्यासे चर्च ८ । ४ । ५४। 


. 1 न शस्दुदवादिमुणानाम्‌ ६ । ४ । १२६। 
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RI RR व च यासात 
इ०--्यनेशतनिलिलास्तदाऽस्याः'..इति ष्य तु प्रमादः । चानशिति । नतु शानच्‌ । धातो we परस्तै- ` 


` अतः एवः 'मनुरायेजे' इस्त्रावग्रहंवेन्तीस्याहुः ॥ १२० ॥ 
कक" ४____“फ्ल्लश्श्श 


७ 
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३ अ) ४ पा० । ३ शा, | १२० खू० ] व्याकरयामहामाश्यस्‌ ७६३ 
1 का ला क सात की 


नलोपस्यासिद्धत्वात्‌॥ ९ ॥ 
असिद्धो नलोपस्तस्यासिद्धतवादेत्तव न प्राप्नो ति | 
नशिमन्योरलिटयेत्वम्‌ ` 
नशिमन्योरलिटयेत््वं बङ्कव्यम्‌ । 
` छुन्द्स्यामिपचोरपि । 
छन्दस्यमिपचोरपीति बक्गव्यम्‌ ॥ किं प्रयोजनम्‌ ! 
__ अनेश॑ भेनकेत्येतद्व्येमानं लिङि पेचिरन्‌ ॥ १ ॥ 
यज्‌ आयेजे वप्‌ आवेपे दम्भ एत्वमलक्षणम्‌:। 
असिद्ध्वाननलोपस्य दम्भ एत्त्वं न सिध्यति । 
` श्सोरत्वे तकारेणः ज्ञाप्यते त्वेत्तशासनम्‌ ॥ २ ॥ 
अनित्योऽयं{ विधिरिति ॥ १२० ॥ 
प्र०--अनेंशमिति । लुङ, मिपो5मुमाव । पुषादित्वादङदेशः, 'घन्दसी'ति पूर्वेणापि 


संबन्धाड्राषायामेत्त्वाभावः । एवं तु 'मेनके'त्यपि भाषायां न प्राप्नोति । यदि त्विष्यते पृषोदरा 


दित्वाददभविष्यति.। 'मनेराशिषि चे'ति बुन्प्रत्ययः । 'त यासयो'रित्यत्राशिषि चोपसंख्यानमितीत्त्वा 
भाव: व्येमानमिति । विपूर्वादमतेस्ताच्छील्यादिषु .चानश्‌ । छान्दसः शपो लुक्‌ । पेचिरक्षितिः। 
पचेरक्षिति प्राप्ते छान्दसे एत्वह्वस्वले क्रियेते । झायेजे इति। लङ्‌, इट्‌, शप्‌। “छन्दस्यपि 
दृश्यते” इत्याट्‌ । दम्म एस्वमलच्चणमिति । लक्षणेन न प्राप्नोति । नलोपस्यासिदधत्वादित्यर्थः । 
शनसोरक्त्व इति । . असिद्धत्वस्यानित्यत्वज्ञापनाय तकारः कृतः । नित्ये सिसे “आस” 
नित्यादावाटोऽसिदंत्वाल्लोप्रो न भविष्यतीति कि तभ्चिवृत्त्यर्थत तकारेण तेनासिद्धत्वस्याभाः 
वाहस्म:एत्वं सिध्यतीत्यर्थः ॥ १२० ॥ 


Nb 


पदिखात्‌। लुक-'नहुलं छन्दसी स्यनेन । अत एव मुगभावः । लकिति । केचित 


# अनिदितां दल उपधायाः निङृति; असिद्भवदत्रामात्‌ ६ । ४। २४; २२। 
बै स्नसोरहल्लोपः ६ | ४। १११ । असिद्धवदत्रासात ६। ४। २२। 
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1:00: भ्रीसगंवततशविविरचितँ: [यि च सेडि 


PSTN nds ov nds (0) 


) थलि च सेटि॥.६18 | १२१ ॥ 


झर. 


यल्म्रहणं किमथम्‌ ? छि 
थल्ग्रहणमाक्ङिदर्थम्‌ ॥:१६॥ 


यरग्रहणं क्रियतेञक्डिदर्थमू । अकिडत्येत्त्वं यथा स्यात्‌ । पेचिथ शेकिथ ॥ 
नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सेडग्रहणमेवात्राक्डिदर्थे भविष्यति || इदं तह प्रयोजनं 
सप्चु्चयो यथा विज्ञायेत-पलि च सेटि क्ङिति च सेटीति | किं प्रयोजनम्‌ ? पेचिव 
पेचिम | तत्र पचादिभ्यं इड्व्रचन' मिति वचंयति# तन्न वक्कव्यं भवति । 


इह कस्मान्न भवति-लुलविथ ? गुणस्य ग्रतिषेधात्‌। । इद्दापि तर्हि न प्राभोति- 


ग्र०-थल्ि०। थलग्रहणमिति ४ निङति सेट्यत्त्वस्य सिद्धत्वात्सेडग्रहणमेवाक्डिदर्थ 

भविष्यति थलेव च सेडक्ङिदिति प्रश्नः क्ङिति च सेटीति। यथा पेचिव पेचिमेति। इदं 
च न नियमाथ सिट्येव बिङति' इति ॥ नियमे हि पेचलुरित्यांदों न स्यातं । कि तह्मत्वस्य 
कालावधारणं क्रियते,--यथा निष्ठायां -सेटीत्यत्र | तेन पेचिवेत्यादाविटि कृते एत्वाभ्यासलोपौ 
भवतः। अन्यथेकाच' इतीटप्रतिषेधः प्रसज्येत । यदीपदेशग्रहणमनुदात्तविशेषण नैकाज्विशेषणं 
तदा श्रूयमाणादेकाच इटप्रतिषेधेन भाव्यमिति कृसुभृ' इति सूत्रं .विध्यर्थ भवति, न तु 
नियमार्थमु । तत्र पचेरेत्त्वाभ्यासलोपयो कृतयोरेकाच्त्वादिट्प्रतिषेधप्रसङ्गै 'पचादिभ्य इड्व- 
खन मिति वंक्षयते । “विङति च सेटी'ति तु काला[वघास्णार्थ्र सति पूर्वमिट्‌ तत एत्त्वाभ्यासलो 

„= पावित्याचुपर्व्या सिद्ध भवतीति नाथो वचनेन। :..._.. 

डाळे, खिति लुज़व्िथेति । 'अवोदेशेः कृते. एकहलूमध्यगतोऽकार - इत्येस ङ्ग; ।झमुदायम्रहसे: च 

2 लिलरतपदाक्तपरिभाषोपतिष्ठते,: न; बूर्णपात्रग्रहणे „+न चाय़मकारो& गुणशर्दाभित्तिइंत्त इति 

RRR SSS TST Tengen 

: 2-५ ०-८-० 7“ थत्ि । नतु क्रादिसूततस्य नियसाथ्रेलेन पचतुरित्यादाविटः सिद्धस्वारकिमनेन- वचनेनेत्यत 

, आह -षद्रोपदेश्रहणामिति .। नाप्येकाच इति बिहितविशेषणमित्यपि बोध्यम । ऋनेनास्य अस्य 

त कुदरयुक्तितरा,सूचिती । एवं च. यलग्रहणं स्पष्टार्थीसेति तम | विध्यर्थमिति । निषेधविध्यर्थ मित्यर्थ; | 
भुपि | पूर्व दिखें इर, तत एत्चादीति क्रमेरेत्यर्थः। नाथो बचनेनेति । पंचादिम्य्‌ इड्चचन 

| मित्यनेनेति भावः । नन्वस्याकारस्य लाच्णिकत्वान्नायं दोषोऽत आह--समुदायेति | नन्वेष सति “ञीत्‌? 

छ कु न इत्यादिवूतरस्यमाप्यस्वप्रन्यविरोधो5त . श्राह--न वर्णमात्रेति 1-वत्रीदन्तो। निपल 

2 र । आवः: तस्याः श्रनित्यत्वादिति; तत्तवम.. । ननु न 'शुंसंद्रदे'त्यादिना 

प क प्रतिषेधो मविष्यतीत्यत झाह--न चायमिति*: तज मुणशब्दुः;स्वरूपूपरः । 'गुण' इत्येवं योऽकार इति | 


कट हान्न नी हॅश बह 
प्र र 


NUNN 


is 


S| ८,९९३: 
4177 २१६३ बा#,२्‌| 7." १--भुणस्य नेतिः प्रतिषेषातू? पा० | 
टिन दखददवादियुखाना६ । ४ । १२६ । 


ce 
न 
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पेचिथ शेकिय । डाल गुणस्य योउकारं इत्येवमेतद्रिज्ञास्यते । एवमपि शशरिय अत्र 
पराप्नोति । युणस्येषो$क्रारः । कथम्‌ ? वृद्धिभवति गुणो भवतीति रेफशिरा गुणवृद्धि- ` 
संज्ञकोःमिनिवेतते । अथवाचायप्रवृततिज्ञापर्यात नैबंजातीयकानामेत्व॑ भवतीति यदयं 
हूफलभजत्रप् [ ६ । ४ । १२२ ] इति तृग्रहणं करोति ॥॥ १२१ ॥ 


राधो हिंसायाम्‌ ॥ ६ । ४ । १२३॥ 
CI i. °. 
- राघादिषु स्थानिनिदेशः ॥॥:१ ॥ ' 
राघादिपु स्थानिनिर्देशः कतव्य; | न तव्यः | एकहटमध्य इति# वर्तते । यद्ये ` 


` जेसतुः त्रेसुः रशब्दस्येत्त॑ प्राप्नोति । अस्त । अलोऽन्त्यस्यः बिधयो भवन्तीत्य- 


कारस्य भविष्यति । अनथेके5लो5न्त्यविधिनेत्येवं-न प्राभोति.। नेतस्या! परिभाषायाः 
सन्ति प्रयोजनानि | अथवात इति# बर्तते.। एवमपि राघेने प्राभोति । आकार- 
ग्रहणमपि प्रकृतमनुबतते । प्रकृतम्‌ १ श्नाभ्यस्तयोरातः [ ६ । ४। ११२ ] 
इति । अथवा शनसोरर्लोपः [ १११ | इत्यत्र तपंरकरणं प्रत्याज्यायते तत्म़रकृत- 
मिहानुवत्रिष्यते । यदि तदनुवतते5त एकइस्मध्येऽमादेशाद्रेखिटि [ १२० ] अस्य 
_प्र०-न शिसदर्द इति प्रतिषेधोऽपि नास्तीति प्रन: । गुणस्य योऽकार इति? वैयधिकरण्येन 
संबन्ध आश्रीयते । ' व इति प्रतिषेधः परवर्तते । 
“ेचिथ' इत्यादौ तु गण ऐवाकारो न तु गुणस्येति प्रतिषेधामावः। पबमपीति। गुण एवात्रा- 
प्यकारो न तु गुत प्रतिषेधाप्रसङ्ग' टम मशस्पेति । अवयव इत्यर्थः उः स्थाने5ण असज्यमान 
एव रपरो भवति पंवेमक्तश्न फ इत्ययं गुणः ॥ १२१॥ ` 892. 
राधो० 1 राधादिषु स्थानिनिर्देश = इति: !:: अलोऽन्त्यस्येति .वंचनादेत्त्वमत्त्यस्य 
प्राप्नोतीत्युपधाय। इति.्वक्तव्यमित्यर्थः । अथवा्त/इति । ततो. ज़मदीनामेवेरबमकारस्क | 


यकार इत्यर्थ; । श्रकारस्यू गुणसंबन्धित्वं गुणस्थानिकावयवत्वेन बोध्यम । व्याख्यानेन च सा्चात्पः 
बा सुणाशम्दमावितसंब्यकारमहृुणमिति भावः ।,अयं गुण इति। यदागमन्यायेन . विशिष्ट 

गुणादिसंशक इति भावः । एतच्च “उरण्‌? इत्यत्रोपपादितम्‌ । एतेन्‌ पेचिथेत्यादी व्यपदेशिवद्वावेन 
छ तत्वानिभेघापत्तिरिति निरस्तम्‌ | गुणशब्दमावितुसंत्र्ीधयर्थकरणात्‌॥ १२१॥ 


fe राधो । अमादीतामेैस्वमकारस्येति । एवो मिन्नक्रमः । अकारे भय्ये ॥ २. क्प | 
~) दलेऽनियादेलिि ९। ४। १२० अलोऽन्यस्य १११४२॥ | + भ्त दञहह्मसेऽनदेशादिलिंद ६। ४ । १२५ {अलोऽन्यस्य १1१५ ५२ 
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| 2 NM NR 
) चेत्यवर्णमात्रस्पैत्व प्रामोति | बबाधे । अकारेण तपरेणावर्ण विशेषयिष्यामः 
स्यात इति । इहेदानीमस्मत्यहुवंतेऽत इति निवृत्त ॥ १२३॥ . ४०7 
गर्वण्रसावनञः ॥ ६ । ४ । १२७ ॥ 


मघवा बहुलम्‌ ॥ ६ । ४। १२८ ॥ 


झर्वणस्तृ मघोनञ्च न शिष्यं छान्दसं हि तत्‌ । 
अर्षणस्त्‌ मघोनश्च न शिष्यम्‌ । किं कारणम्‌ ? छान्दसं हि तत्‌ । दष्टानुविधि 
शछन्दति भवति । 
मतुब्वन्योविधानाथ 
मतुव्वनी खल्वपि च्छन्दसि विधीयेते# । 
छुन्दस्युसयदशेनात्‌ ॥ ` 
उभयं खल्वपि च्छन्दसि हश्यते । इमान्यवेणः पदानि । अनवोणं वृषभं 


प्रं०--भवति । अकारेणेति। समुच्चयेऽत इत्यनर्थकं स्यादिति विशेषणविशेष्यभावाश्रयः॥१२३॥ 


अवेणस्तृ० । मघवा बहुलम्‌ । छान्दसमिति 4 'छत्दसीवनिपो चे'ति वनिबस्ति 
मतुप्‌ चेति प्रत्ययद्वयेन खूपद्दयस्य सिद्धत्वान्नार्थ: सूत्रद्वयेन । तत्रेतत्स्यात्सर्वत्र छूपद्वयप्रसङ्गोऽत 
आह-दृष्टाचुविश्चिरिति । भाषाशब्दा अपि नियतविषयाः कि. षुनश्छान्दसाः । तत्र 'ऋ 
इत्यस्य विचि गुणे कृते 'अर्‌' इति रूपं तस्मान्मतुप्य्वैन्तावित्यादि भवति, वनिप्यर्वण इत्यादि 
भवति । मघशब्दादपि प्रत्ययद्वये यथाविषयं ख्पद्वयं सिद्धम्‌ । एवं चार्वेच्छन्दस्य मघवच्छब्दस्य 


कत" 


ड०- शर्षणख० | ननु “्छान्दसत्वेन प्रत्याख्यानमयुक्तम्‌ । छान्दसे५पि साघुत्वान्वाख्यानस्य 

, कुतेव्यत्वादृत श्राह- छन्दसीति ।' वार्तिके 'मतुबवन्योर्विधानाचे'ति चो हेताविति तात्पर्यम्‌ । सर्वश्रेति । 

।  सावपीय्थः । यद्यपि भाषायामपि दृष्टमेवानुविधीयते तथापि केभुतिकन्यायप्रदर्शनायेदमुक्तमित्याद-- 
 ाषाशब्दा अपीति । यथा वचेरन्तिपरस्य प्रयोगामाव इति भावः । मघोन इत्यादौ 'यस्येतिः लोपाभावस्तु 
 'आन्दसस्वादनोष्यः । 'श्वयुवमघोना'मिति निर्ेशाद्वा । विचीति । 'न्येम्योऽपि दश्यते’ इति विश्‌ । 
ओ- सघशब्दादपीति। मघशब्दो घननाम । अतिप्रसज्वारणायाइ--यथाविषयमिति । भाषायां नास्ति 
प्रयोग इति । असिद्धवत्‌ सूते5च्युक्तस्याव्युसपन्नप्रातिपदिकरूपस्यापि भाषायां नास्ति प्रयोगः | नियतविषय 
३ rs दान स्वाच्छुब्दानामिव्यपि बोध्यम्‌ । भाषायामपि क्िदृदृश्यमानप्रयोगारत्वसाघव एव । सूत्रारस्म5प्यवेन्‌शन्द 

ण' इत्यादी इरयमानत्रमावस्य -्चान्दसलेनैव साधनमावश्यकमिति वर॑ तदकरणमिश्याह भाष्ये- 


5 ५।२। १०६.वा० २१० १६८ 
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मन्द्रजिह्मपा ॥ १२७॥ १२८॥ 
` इति श्रीभगवत्पत जलिविरचिते व्याकरणमहाभाव्ये षष्ठस्याध्यायस्य . 
चतुर्थे पादे छृतीयमाहिकम्‌ 


पादः पत्‌ ॥ ६ । ४ । १३० ॥- 


पाद उपधाहस्वत्वम्‌ ॥ १॥ 
पाद उपघाहृस्वत्वं वक्कव्यम्‌ । द्विपदः पश्य । 
आदेशे हि सर्वादेशप्रसह! ॥ २ ॥ 

आदेशे हि सति सवादेशः प्रसंज्येत । सवस्य द्विपाच्शब्दस्य त्रिपाच्शब्दस्य 
च पच्शब्द आदेशः प्रसज्येत येन विधिस्तदन्तस्य [ १ । १ । ७२ ] इति# । 

तत्तहि वक़व्यम ! 

न वा निर्दिरयमानस्यादेशत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

` न वा वक्नव्यम्‌ । कि कारणम्‌ ? निर्दिश्यमानस्यादेशा मवन्तीत्येषा परिभाषा 

कर्तव्या ॥ कः पुनरत्र विशेष एषा वा परिमाषा क्रियेतोपधाहसवत्व॑! चोच्येत ! 
अवश्यमेषा परिभाषा कतेव्या । बहुन्येतस्या! परिभाषायाः प्रयोजनानि । कानि ? 


ISR SYN NN NSN र नि 


कट 
प्र०--च भाषायां नास्ति प्रयोग इत्युक्तं भवति ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


इत्युपाध्यायजैयटपुत्रकेयंटंकृते 'भाष्यप्रदीपे बच्चस्याध्यायस्य ` 

चतुर्थ पादे तृतीयमाहिकम्‌ । हर 
ऽनेकालत्वात्सवदिशः 

पादः पत्‌। आदेशे दीति । पादन्तस्याञ्गस्य पदादेशो विधीय pe 

प्रप्नोति ॥ (न घेति। यद्यपि पाच्छन्दैन तदन्तः समुदायः Mo तथापि यो र 
अतः बही भतह स न 00 षष्ठी श्रूयते तस्यैव "ष्ठी स्थानेयोगेति बचनादादेशों न तु प्रतीयमानस्य । यद्यप्युचार्य 
__उमयं खढ्वपीति । 'अनवोणं इषम मिति तु इष्टान्तार्थम्‌ । मघवनशब्दे स्‌जक्कतो5पि विकल्पसथेष्ठऽ | 

छ वेजदुनदविषयकमेवोदादरणदानमिति बोध्यम्‌ ॥ १२७ | । १२८ ॥ हक 
; इति भीशिवमहसुत सतीगर्भजनागोजीमट्टकृते भाष्यप्रदीपोद्योते षस्याध्यायस्य : 
ै चतुर्थ पादे तृतीयमाहिकम्‌ \ १ 
पादः पत्‌ । भाष्ये येन विधिरिति । तया परिमाषया समुदायस्य स्थानिवत्त्वादिति ` 


न ति | इद दतं निसिसमानलादेया शंवंक्तना तरसते साचे ल 
me © पञ्चक ६३ झनेकालूशित्‌ सवस्य १ 
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NANA 


प्रयोजनं सुसिडादेशे ॥ ४ ॥ 


सुप्‌-कुमार्याम्‌ किशोर्याम्‌..]. .खट्बायाम्‌ः मालायाम्‌ । तस्याम्‌ यस्यास्‌ । 
आड्याटस्याट्सु कृतेषु साइयाटस्याटकस्याम्प्राम्रोति। । निर्दिश्यमानस्यादेशा भव- 
न्तीति न दोषो भवति । इदमिह संप्रभायेम्‌-आडयाट्स्याट? क्रियन्तामामिति किमत्र 
कृतच्यम्‌ ? परत्वादाम्‌ । नित्या, आड्याटस्याट;.] कृतेऽप्यामि ग्राप्नुवन्त्यकृतेऽपि । 
अनित्या आड्याट्स्याटः | अन्यस्य कंत आमि प्रापडुवनत्यन्यस्याकृते शब्दान्तरस्य 
च प्राप्नुवन्तो ऽनित्या भवन्ति.। उभयोरनित्ययो} परत्वादाम । 


इदं तर्हि -तस्ये यस्यै । स्याटि कृते सस्झाक्ीस्य स्लेमाव आप्नोति? । 
निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति न दोषो भवति । ग्रस्त निर्दिश्यते तस्य कस्मान्न 
भवति ! स्याटा व्यवहितत्वात्‌ । सुप्‌ः। भ 


NPN समीर री पर चरम PANN! दि I 
लाला 


प्र०--माणस्यादेशेन सबन्याभावस्तथाप्यनुकार्यानुकरणयोर्भदस्या विंवक्षितत्वादेवंमुक्तम्‌. । तत्र 
यथा5लो5न्त्यस्ये ति वचनात्‌ “र्हः प! ईत्युक्तेरहिहकारंस्य पकारोपभवंत्येव पाँच्छब्दप्रत्या- 
यिततदन्तसमुदायस्य पाच्छब्दस्य पाद] हि 8 `` $३ ` {ट . i, 


न दोषो भवतीति । तत्रेवं वै यो निदिश्यते तस्यागमेवर्यवधानांदाम्‌ 
प्राप्नोति’ इति । अत एव परत्वाश्रयेणाव्यवधानं कुंमाह-इदमिहेतिः। आडादीनामवकाशः- 
खट्वायाः कुमार्याः सर्वस्या इति । आझप्तो$वकाश कृतेष्वाडाढिक वचनाद्वव्यवधाने5पि 
प्रवर्तनातु । यदि तु प्राप्तेष्वाडादिष्वादेश आरभ्यत इष्युच्यते ततो5पवादत्वादामा तेषां बाध 


ANNAN NNN, 


ड०--माणस्येति । कि तु तठत्यायितस्यातुकायस्थेलूथ: । भेदस्याविवचषितस्वा दिति, , साइ 
श्यमूलिका च 
तद्विवच्षेति । समुदायस्य पाच्छुब्दस्येति । तद्वयवस्य पाच्य भ कविता पाठा। ... 


तत्रैवमिति । निर्दिश्यमानपरिभाषया दोषामावे कयितेऽयमपरो दोषः प्राप्तोतीत्यर्थ 
कचिताठ। । प्रतिवादन्तरेणेव वक्त्व्यम्‌ | अतः परिमधिया दोषनिरासो5सिद्धो ऽत ki 
ण च एवेति । 'कृते'ष्विति युक्तेन्यौयविरुद्धत्वमाह-यदि स्विति । पृष्ठच्य इति । Pas | 
र्थ; । त एव “क्रियाया'मित्यादिनिर्देशा संगच्छन्ते । निर्दिश्यमानत्वाभावाद्विशिष्टस्थ न 
| ब्यवघानात्केवलस्य नेस्येवमामो निरवकाशत्वादचनसामर्थ्येन पूव प्रवृत्तिस्ततः स्याडादय इति न दोषो 
| भवतीत्यन्तभाष्यस्याशयः । इद्मिहेत्यादिनैकदेशिना परव्वादामित्युक्ते परेण तस्तै ज ` त पावित पेव तले इहो षः प्रिमाषा- 


- ` शएनद्या; याडापः; सर्वनाम्नः स्याडटस्वश्व इरान्नयाम्ञीम्यः ७। ३। ११२: ११३ 
११४; ११६ | ` ` ‡ सबेनान्ग स्मे ७। १। १४। 
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ए.अ९॥ ४ पा०। ४ झआ० | १६० दन 0. स्योकरणंमहोशास्पेस 
छि म सू]. , . "७७२ 
: 5 तिङ-- MR छे 
ग a ie अरदितम्‌ अरुदितेंति । इटि कृती सेट्कस्वौताम्तम्तामादेशाः 
चुवन्त; । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति न दोषो भवति । इदमि संग्रधायेभ्‌- 
इट्‌ क्रियतां ताम्तम्ताम इति किमत्र कतव्यम्‌ ! परत्वादिडागमः । _अन्तरङ्गास्ताम्त 
म्ताम्‌$ | 
इद तहि--क्रियास्ताम्‌ क्रियास्त क्रियास्त | सुं कृते संयासुंट्कस्य 
ताम्तम्तामः ग्राप्नुवान्त । निर्दिश्यमानस्योदेशा भैधन्तीति न दोषो भवति ` ` 
ल्पञभावे च | ५॥ 


ल्यव्भावे च प्रयो जनम्‌ । प्रकृत्य प्रहत्य । क्तान्तस्य ल्पप्राप्तोति1 । निर्दि- 


` श्यमॉनस्यादेशा भवन्तीति न दोषो भवतिं । 


त्रिचतु्युष्मद्‌स्मत्यदादिविकारेषु च ॥ ६॥ व 
त्रिचतुयुष्मदस्मत्त्यदार्दिमिकारेषु च प्रयोजनम्‌ । अंतितिस्रः अतिचतसः गै 


.- त्रिचतुरन्तस्य तिसृचतसृभावः प्राभोति>< । निर्ढिङम्ममान्सम्पदेशा भवन्तीति न 


दोषो भवति | RS जक कि । 


~ ANANSI ९९१ १५ ANNAN, 


_ प्र०-प्राप्नोतीत्यागमानामादेशस्य चात्र समावेश एष्टव्यः । सेटकस्येति । 'प्राग्लादेशेभ्यो धात्वधिः 


कार” इत्यरिमन्पन्षऽवध्यनुपादानाद्रव्यवधानात्तामादीनामप्रेसङ्ग इति नोच्यते । अन्तरङ्गा इतिः। 


िंकारात्तामादयो ऽन्तरङ्गाः । 
9 व कारात्तामादयो ्तरज्गाः । क्रियास्तामिति। परत्वादून्तरजत्वादरा यासुटि 


'क्वान्तस्येति । प्रत्ययग्रहणपरिमाषया धातुप्रत्ययसंमुदायेस्य ल्यपः प्रसङ्गः । 
गतिकारकपुर्वस्यौपि ग्रहणं मित्येषा तु पेरिभाषा5नञ्पूर्व इति वचनाच्चोप॑तिषते । सामान्य- 


शब्दस्यापि ल्यपः प्रकरणाद्यपेक्षस्य : विशेषावसायहेतुत्व, स्यातु,। अतिस्य इति. ।.शोधून; स्यू 
क 0 Nie 


So 


है उ०:-प्रयोजने ्रंशिते उग वाररयना स्तीति परे । ननु नि दिश्येमानपरिमाषा्गीकीरि$पि निर्दि- 
- - श्यमानतसांदीमांमिय व्यवधान 'अध्नुवन्तीस्थत श्रोइ-प्ग्क्ञांदेशेम्य इति । तममिव्याप्य “घातोःरिस्य 


Ws 


-„ विकोरेपि बिहितप्चपधिरषणान दोषः निर्दिष्परिमीषानपेक्षणाच । तामादीनीमन्तरङ्गत्वमित्यपि बोध्यम्‌| 
`. . -अन्तरङ्गवाद्ेति। 'आयदाततशचेति माध्यरौया लावस्थायां यासुडिति तत्वमिति भावः । धातोर्विद्दिततसां 
` द्वीमामित्यथीत्तेन व्यवधानादप्रसङ्ग इति न शङ्कयम्‌ । ` 


इसवनत्य ल्यपप्रातिमुपपादयति“गर्ययप्रहयेति । ननु झद्पहणपरिभाषया सोपसगंस्य समुदायस्य 
ह्यपप्रातिवँक्तुमुचिनेत्यत आह--कदग्रहणेति । .गत्याद्यसममिव्याहारे केवलस्य ग्रहणं. तत्समभिव्याहारे 
दु तद्रिशिष्टस्य ग्रहणमिति परिमाषार्थ इति भावः । वचनादिति । तछउत्तौ हि नर्वे प्राप्त्यमावात्तदनथ 


गा द दि सार्वधातुके ७ । २१ ७६५ तस्यस्थमिपां तम्तम्तामः ३ | ४॥ १०१ । 


४ यासुर परस्मैपदेषृदात्तों डिल्च; किदाशिषि ३। ४ । ३०३१ १०४। - 
† समासेशनम्पूर्वे कबो ल्य: ७ । ९। ३७। %-त्रिचतुरो: जिया तिदचतच ७।२।६६। | 
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४९६ आऔौमगवत्पंत्लिविरचितं [पदिः पत्‌ 
युष्मद्‌ अस्मइ-अतियूयम्‌ अतिबयम्‌ । युष्मदस्मदन्तस्य यूयवयौ प्राप्नुत;१। 
निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति न दोषो भवति | ( 


त्यदादिविकार-अतिस्यः उत्तमस्यः । अत्यसौ उत्तमासौ । त्यदाद्यन्तस्य 
त्यदादिविकाराः प्राप्नुवन्ति । किमन्तस्य कादेशः प्राभोतिव । अतिकः परमकः । 
निर्दिरयमानस्यादेशा भवन्तीति न दोषो भवति | | 


उंद पूवेत्वे ॥ ७॥ 


उद; पूरवे प्रयोजनम्‌ । उदस्थाताम्‌ । अटि कृते साट्कस्य पूर्वैसवणे! प्राभो- 
त्युद! स्थास्तम्मोरिति$ । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति न दोषो भवति । यस्तर्हि 
निर्दिश्यते तस्य कस्मान्न मवति ? अटा व्यवहितत्वात्‌ । 


सा तहोंपा परिभाषा कत्या ? न कतेव्या । उक्तं षष्ठी स्थानेयोगा [ १। १। 
४६ ] इत्येतस्य योगस्य बचने प्रयोजनं षष्ठयन्तं स्थानेन यथा युज्येत यतः पछुयु- 


ड०-कमिति तस्या अन्नाप्रवृत्ति शापयतीत्यथः । अत -एवं तस्यूत्रे भाष्ये वच्यति प्रत्ययग्न यावद्ग्रहणं 

तावद्भविदुमहंतीति । श्रत्रेदं शापकं चिन्यम्‌। गतिकारकसममिव्याहारे तद्विशिष्टस्य अर का को 
नम्य प्राण्या तस्य चारिताथ्योदित्यन्ये | नस्वेष॑ संवंत्र यशंब्दमात्रभवणेः्थविशेंषावसायो न स्यादत आह 
सामान्यंशब्दस्यापीति | मनु नं सत्वविधाविति । तकारदकारावेव स्थानिनौ तद्विशेषणं च त्यंदादीनामिति 
त्यदाथन्ते त्थितयोरपि तदोः सत्वप्रसज्ञः परिभाषया न निवारितः । स्थानष्टीनिरदिष्टविषयैव हि सा परिमा 
वेति शह्डांथः1 ` एवं तर्हीति ।' परिमाषोपस्यानसामथ्योन्चिर्दिशयमानयदाद्यवयवतदौरेव सत्वमित्यथौन्न दोष 


इति मावः । निदिर्यमानस्वेतयस्य निर्दिश्यमान निर्दिश्यमानावयवं 'च षष्ठयन्त॑ स्थानेन युज्यते इत्यथ इति 


‡ यूयवयौ जसि ७:। २ । ६३ ॥ तदोः सः स॒ ६ ठो "१० 
- [किमःकः७।२ । १०३ | र ती, 
. १-८ वार्तिक निणंयसागरीयमाध्ये न. विद्यते । एवं तत्र पठयते--''उदः स्यास्तम्मोः पूर्व्वे 
| प्रयोजनम्‌ । उद्स्थात्‌, उद्स्याताम्‌ |? Fe ल 
. + इन्तष्लट्स्मइदातः ६ । ४। ७१, उदरः स्थास्तम्मोः पूवस्य ८ । ४ ॥.६१। 


क ७. NN, 
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६.अ० | ४ पा०। ४ आ० | १३२ सू०] व्याकरणंमहामाष्यस्‌ ७७७ 
चारितेति] ॥ १३० ॥ 


वाह ऊटू ॥ ६ । ४ । १३२॥ 


ऊडादिः कस्मान्न भवति । आदिष्टिद्भवतीत्यादिः प्राम्रोति; । संप्रसारणमित्य- 
नेन यण स्थानं ह्वियते$ । यद्येवं 


२/४/४५/४/५/४/४/४”९५१*/%/१ NINN १०५," ० ०० /९/”४/४/१ ०५ NANT 


. प्र०--निदिश्येते तकारदकारौ तयोः सत्वविधानादतिप्रसङ्गामावः ॥ १३० ॥ 


वाह० । ऊडादिरिति । यथपि 'च्छूवोः शूडित्यत्रास्य ठित्वं प्रतिपादितं तथापि 
यथाश्रुतं गृहीत्वा प्रश्‍न: । संप्रसारणमित्यनेनेति । वाक्यस्य भाविवर्णस्य वा संप्रसारणसंज्ञायां 
विज्ञायमानायां यणः स्थान ऊडूभवति । अथ यण आदिख्ट कस्मान्न भवति । संप्रसारणप्र- 
देशान्तरेषु 'यण' इति स्थानष््याश्रयणादिहापि स्थानबष्ठ्येव युक्ता-। यथोक्तं 'सप्तद्रशादेशाः 
्थानेयोगत्वं प्रयोजयन्ती'ति । दिदरग्रहणं तु वृद्धचर्थम्‌ । यद्येबमिति । 'प्रएवाह अस्‌' इति स्थिते 
वकारस्य संप्रसारणे पूर्वैकादेशे च कृते गुण ओकारों प्विपरत्ययाश्रयः । ततो वृद्धिरेची'ति 
वृद्धौ कृतायां प्रष्ठौहृ इत्यादि सिध्यति। अनकारान्ते चोपपदे छन्दसि ण्विन दश्यत इति 
शाल्यूह” इत्यादिसिद्धयर्थमप्यूड्विधानं नोपपद्यते । सत्यपि वा प्रयोगे वद्यर्थ वर्तमानस्योहतेः 
किपि 'शाल्यूह' इत्यादि भविष्यति । उपसगेंऽप्युपपदे वहेएवश्छन्दसि नास्ति यतो वृद्धेर्बाधक 
परछपं प्रसञ्येतेत्यूडविधानं सार्थकं स्यात्‌ । 


~~ 
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ड०--तात्पयंम्‌ ॥ १३० ॥ र 

वाह उर्‌ । यथाश्रतमिति । ` यथाशुताष्टाच्यायीपाठेन स्ल्विडपि दोषो नांधतरतीति प्रदर्शनायेति 
भावः ।' 'संप्रसारणमित्यनेन यणः स्थानं हियते' इति भाष्ये पाठः । हियते-प्राष्यते । “यणः स्थाने क्रियते? 
इति पाठस्तु सुगम एवं । अथ यण आदिरिति । एवं च संप्रसारणग्रदणानुबृत्तिष्टिस्व॑ चोमयमपि सप्रयोजनं 
भवतीति मावः | यथोक्तसिति । 'तिपतस्‌ झि'इस्यत्र तिबादयः . सप्तदश 'लस्ये त्यस्य स्थानषष्टीत्वं प्रतिपाद्‌ः 
यन्तीति । एक इद्‌ तस्यावग्रवषष्टीत्वमापादयितु नालम्‌ । “्यजेदेक कुलस्याथं' इति न्यायादेवमिद्दापीत्यरथेः । 
किमर्थे तहिं ठिल्वमत अआह--विद्मंहणं स्विति । 'एव्येधत्यूठ स्विति विशेषणाथंमित्यर्थः । न्चिप्रत्ययेति । 
वह श्वे'ति शित्रः । घुन्दसि णिवरिति । वस्दुतस्दु “विभाषा पूर्वोहे !तिसूत्रस्थमाध्यम्रामाण्याच्छुन्दसीत्यत्र न 
संत्रध्यते । तस्मादनमिधानात्तद्विषये ण्विनेति वकुं युक्तम्‌ । 


ग १। १। ४६ वा० ४। 1 आदन्तो टकितो १ । १ । ४६ । 
६ वसो! सम्प्रसारणम्‌ ६ । ४ । १३१३ इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ १ । १ । ४९ | 


धे 
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वाह ऊड्वचनानर्थक्यं संप्रसारणन कृतत्वात्‌ ॥ १ ॥ 
वाह ऊड्वचनमनर्थकप्‌ । किं कारणम्‌ ! संप्रसारणेन $तत्बात । संग्रसारणे- 
नेव सिद्धम्‌ । का रूपसिद्धि; ? प्ष्ठौहः पश्य । 
गुण; प्रत्ययलक्षणत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
प्रत्ययलक्षणेन गुणो# भविष्यति | 
. एजग्रहणादद्याद्दे! ॥ ३ ॥ 
एज्गरहणादवुद्विभविष्य ति]: । | 
र एवं तहि सिद्धे सति यद्वाह ऊठ शास्ति तज्ज्ञापयत्याचायों भवत्येषा परिभा- 
षासिः बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्षण इति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? पचावेदम्‌ 
पचामदम्‌ । असिद्वत्मादबहिरङ्गलचणस्यादगुणस्यान्तरङ्गलबणमैत्वै न 
भवतीति| ॥ १३२ ॥ 
श्वयुवसघोनामतद्धिते ॥ ६ । ४ । १३३ ॥ 


' स्वादीनां प्रसारण नकारान्त ग्रहणमनकारान्तप्रतिषेधार्थम्‌ ॥ १ ॥ 


थादीनां संप्रसारणे नकारान्तग्रहणं कतव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ ? अनकारा- : 


पेधार्थ 


न्तप्रतिषेधायम्‌ । अनकारान्तस्य मा भूत्‌ | सघवता मघवते । 


प्र०- एवं तहीति संप्रसारणं यजादिप्रत्ययनिमित्तभसज्ञा& भयतवाइबहिरञ्गभनतर् रव्य न 

यवत त श्रयत्वाइबहिरज़्मन्तरज़े ख्याश्रये 
हा गुणो न स्यात्तदभादे रूपं न सिध्येदित्युडिवधानमसिद्धपरिभाषां ज्ञापयति । 
& भी लोकतः सिद्धत्वात्‌ । प्रत्यङ्गवर्ती हि लोक: । नेतदस्ति । यत्र युगपद- 
न्तरङ्गब : प्राप्तस्तत्र लोकिकन्यायाश्रयणाद्रभवत्वन्तरज्गम्‌ । इह्‌ तु बहिरिङ्गनिमित्त- 
मन्तरङ्गमिति लोकिकन्यायानवतारः ॥ १३२ ॥ 


सखयुव० । श्वादीनामिति । 'मघवा बहुल'मिति तादेशे कृते भिति वादेशे कृते एकदेशविझतस्यातन्यत्वा- 


ड 1 १ 
a । ता चा ऽचः परसिम सिर भाष्ये उक्त--'पुरुषो$यं प्रातरुश्थाय प्रथम 
समा * बुझ्दा ततः संबन्धिना'मिति | इहृ त्विति | यथा पचावेद मितयच्रोमयोरेक- 
प्रययनिमित्ताङ्ग बादङ्षवत्तपरिमाषाया नात्र विषयः । तस्या श्रमावाच ॥ १३२॥ 


___ युवर । भाष्ये 'नकारान्तमहणं कतब्यमुक्त वे'ति वार्तिकम्‌ । तत्रोक्तं वेल्यंशमवतारयति-- 


` ' # पुरान्तलघूपघस्य च ७ | ३1 ८ न मा की 
१ शाद्‌ गुणः ६ | १। ८७; एत ऐ ३ । ४। ल 1 दृद्धिरिचे ६। १ । ८८ 
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| तथा प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवतीति यथेह भवति यूनः 
| पश्येत्येव युवती) पश्येत्यत्रापि स्यादिति । टु 
| यत्ताबदुच्यते नकारान्तग्रहणं कतेव्यमिति न कृतव्यम्‌ । 


उक्त बा ॥ २॥ 
1 किमुक्तम्‌ ! “अबैणस्तृ मघोनश्र न शिष्यं छान्दसं हि त?दिति# । 


| ` यदप्युच्यते तथा प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवतीति यथेह 
| भवति यूनः पश्येत्येव युवतीः पश्येस्यत्रापि स्पादिति लिङ्गविशिष्टग्रहणे चोक्कम्‌ । 
| किप्क्षप्‌ ? “न वा विभक्नौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणा दिति] | 


अथवोपरिष्टाद्योगविभागः करिष्यते; । श्वयुवमधघोनामद्धिते । ततोऽह्लोपः | ` 
अकारस्य च लोपो भवति । ततोऽनः । अन इत्युभयोः शेष; ॥ १३३ ॥ 


ANNAN: NAAN ASAI, _ T_T ° 


ने न नन iad SE III 0 RR तय 
प्र०- न्मघवतेत्यादौ संप्रसारणप्रसङ्गः । अवेणस्त्रिति । मघवच्छब्दो मतुबन्त इत्यर्थः । न वा 
विभक्ताविति । यद्यपि विभक्तिमाश्रित्य संप्रसारणं न विधीयते तथापि विभक्तौ विधीयत 
इति लिङ्गविशिष्टपरिमाषालुपस्थानम्‌ । अन इत्युमयोः शेष इति । समुदायापेच्षणात्‌ । न च 
त्रादशे कृतेऽनम्तत्वमस्ति । एकदेशविकृतस्यानन्यत्वेनाप्यनन्तत्वं नास्ति । सामान्यातिदेशे 
'विशेषानतिदेशात्‌ । युवतिशब्दोऽप्यनन्तो न भवतीति तस्यापि संप्रसारणामावः ॥ १३३ ॥ 


उ०--यत्तावदिति। प्रातिपदिकग्रहणे’ इत्यादिना नम्रहणस्य फलान्तरमुक्तम्‌। छान्दसमिति। श्रत एव वनिबन्ते 
संप्रसारणे 'यस्येति’ लोपामावः । तत एव तान्ते संप्रसारणामावोऽपीत्यर्थः । युक््यन्तरमप्याह--मतुबन्त 
इति । ततश्च शब्दान्तरस्वाससंप्रसारणामाव इप्यर्थः । तथापि विभक्ताविति । भस्य विधानादभस्वं 'च विमत्तो 
परत इति ययाकथंचिद्विमक्तौ विधानेऽपि परिमाघानिषेधाङ्गीकारादितयर्थः । नन्बनन्तरस्येति न्यायादनन्तर 
सैव शेषो न्याय्योऽत आह--सम्ुदायेति । लक्ष्यानुरोधादिति भावः | सामान्यातिदेश इति । अन्नस्तत्व॑ 
हि मघवञ्छब्दस्य विशेषधर्मः, 'मघवते'त्यादावमाबादिति भावः । यस्य स आदेशस्तस्वेन तद्महण॑ 
न्याय्यम्‌ | आदेशक्षायं नस्य मधवन्छ्ुब्दस्य वा न स्वनः । छित्नपुच्छदशन्तमूलको लोकिकन्यायोऽप्यन्न 
नास्ति । अर्धविकारेण प्रत्यभिशानामाबादिति ताएपर्यंम्‌। आभीयासिद्धल्व॑ सवेतससूश्नविषये न, अनित्यस्वात्‌। _ 
अन्यथा 'मघवत' इत्यसिद्धिरिति वोष्यम्‌।। १३३ ॥ 20 332: 


#. है | ४। १२७ श्लो० वा० १० ७७२ Se RY १ 1१ बाः १ 
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षपूवहन्धृतराज्ञाभणि ॥ ६ । ४ । १३५ ॥ 


अथे किमिदं षपूर्वादीनां पुनर्यचनमल्लो पार्थमाहोस्तरिक्नियमार्थम्‌ । कथं चाल्लो- 
पार्थ स्यात्कथं वा नियमार्थम्‌ ? यद्यविशेषेणारलोपटिलोपयोः स प्रकृतिभावस्ततोऽ- 
ल्लोपार्थम% । अथ हणि टिलोपस्येव प्रकृतिभावस्ततो नियमार्थस्‌ । अत उत्तरं 
पठति 

घपूर्वादीनां एुनर्वचनमल्लोपार्थम्‌॥ १ ॥ 

षपूवोदीनां पुनर्वचन क्रियतेऽस्लो पार्थस्‌ । अविशेषेशारलोपटिलोपयोः 
प्रकृतिभावः । , 

अवधारणे ह्यन्यत्र प्रकातिभाव उपधालोपप्रसङ्ग; ॥ १ ॥ 

अवधारणे हि सत्यन्यत्र प्रकृतिभाव उपधालोपः प्रसज्येत | कथम्‌ ! यदि 
तावदेवं नियमः स्यात्वपूर्वादीनामेबाणीति भवेदिह नियमान्न स्यात्‌ सामनः वैमन 
इति, ताज्षणय इति प्राप्नोति । अथाप्येवं नियमः स्यात्पूवादीनामणयेवेस्येवमपि 
भवेदिह नियमाञ्न स्यात्‌ ताक्षणय इति, सामनः वैमन इति तु ग्राप्नोति । अथा- 
प्युभयतो नियमः स्यासपूर्वादीनामेवाणयण्येव षपूर्वादीनामित्येव्मापे सामन्यः 
वेमन्य इति प्राप्नोति । तस्मात्सुष्ठ्च्यते षपूवोदीनां पुनेचनमर्लो पार्यमवधारणे- 


“aa 
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षपूवे० । अथेति । किमिदं विध्यर्थमथ नियमार्थमिति प्रश्नः । यद्यविशेषेशेति । 
अक्कत्येका जित्यादिः प्रकृतिभाव: प्राकरणिकविष्यपेत्षो न तु वृद्धिगुणापेक्षः । तत्र प्राकरणि- 
कानि कार्याणि भेदेनापेक्ष्येरन्नभेदेन वेति पत्षद्वयोपपत्तिः। अविशेषेणेति । अल्लोपटिलोपसंमुदा- 
यमपेक्ष्य प्रकृतिभावो विधीयते । ताक्षएय इति । तक्ष्णोऽपत्यमिति सेनान्तलन्षणे'ति प्यः । 
ये चामावकर्मणो रिति प्रक्तिभावाटिटलोपाभावः । अस्मान्नियमादल्लोपाभावः ' सामन.इति । 
सास्य देवते त्यण । अन्न 'अन्‌' इति प्रककतिभावादिटलोपाभावेऽल्लोपप्रसङ्गः। अथापीति । तत्त्रस्या 


उ०-पपूर्वे०। न तु वृद्धीत्यादि। तेन 'सांराविणं! 'सांकौटिन'मिस्यादौ मुणवृद्धंथोः इन्नन्तस्य विधीय- 
मानप्रतिमावेन न निवृत्ति:। एतखकरणस्थत्वामावादिति मावः । भेदेनेत्यादि ।. भेदेनापेक्षायामनन्तर- 
येति न्यायाहिलोपस्यैव॒प्रकृतिमाव इति पक्तः । तत्राद्ये नियमार्थम्‌, द्वितीये विध्यर्थम्‌ । अल्लोपटिल्लो- 
पति | अत एव 'नैका'निति नास्ति भावः | दतथाल्लोपस्यापि प्रकृतिभावादप्राप्तावनेन विधिरिति 
वासय । भाष्ये- अन्यत्र प्रकृतिभाव इति । एतदतिरिक्ते प्रकृतिमावविषय इत्यर्थः । सेनान्तेति । 


ओ कारिलघणो ण्य इष्यर्थः । कथं पुनरेकेन वाक्येन नियमद्वयलामोऽत आह--तन्त्रेति । अन्न प्रयोक्तुरत- 


= 


| १-कचिन्न । ` # अल्लोपोऽनः} नस्तद्धिते; अन्‌ ६ । ४ । १३४; १४४; १६७ 
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न्यत्र प्रकृतिभाव उपधालोपप्रसङ्ग इति ॥ १३५ ॥ 
आतो धातोः ॥ ६। ४ । १४० ॥ 


अातोऽनापः॥ १ ॥ 

आतोउनाप इति वङ्कव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌-समासेऽनब्पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ 
[ ७। १ । ३७ ] इति । अनाप इति किमर्थम्‌ ? खट्वायाम्‌ मालायाम्‌ । 

यद्यनाप इत्युच्यते कथं क्त्वायाम्‌ ? निपातनादेतस्सिद्धम्‌ । कि निपातनम्‌ ? 
'क्त्वायां वा प्रतिषेध? इति । 

यद्येवं नार्थोऽनाप इत्यनेन । कथं समासेऽनव्मूर्वे क्त्वो ल्यबिति । निपातना- 
देतस्विद्धस्‌ । कथं इलः शनः शानञ्मौ [ ३ | १ । ८३ ] इति । एतदपि निपात- 
नास्सिद्धम्‌ । | 

अथवा योगविभाग) करिष्यते । आतः । आकारलोपो भवति । ततो धातोः । 
धातोश्वाकारस्प लोपो भवतीति ॥ १४० ॥ ` 


"४/४/९/४/९/१/*९५/४/४/९/४,९/९/९/९९/९/४/१.९./* ४१४४४४४५४७ 


प्र०--वृत्तेवश्रयणात्‌ । सामन्य इति । 'तत्र साधु'रिति यत्‌ ॥ १३५ ॥ 

झातो० । समास इति । ननु सोत्रो$यं निर्देश इति कि तदर्थन योगविभागेन । एवं 
तहि यदा वेयाकरणा अनुकरणशब्देव्यवहरन्ति तदर्थो योगविभागः । ते हि साघुभिर्व्येवहरमाणा 
अभ्युदयभाजो भवन्ति॥ क्त्वायामिति । निपातनाल्लोपाभावः, याडागमश्च। सामाच्यापेक्षं च 
निपातनं न सप्म्यपेच्चमिति कृत्वा क्त्वाया' इत्यपि भवति । ततो धातोरिति। इदं नित्यार्थं 
सतूर्वेण विकल्पं ज्ञापयति । सा च व्यवस्थितविमाषेति-आबन्तस्थाल्लोपाभावोऽन्यस्य यथा 
प्रयोगं विकल्पः । केचित्ल्लीलिङ्गपुंलिङ्गाश्रयं क्त्वायाः क्व इत्यादि रूपद्वयं व्याचक्षते ॥ १४० ॥ 


उ०--न्त्रेण प्रयोगः । बोदूधुराइल्‍या बोधो वाशब्दश्चार्थं इति बोध्यम्‌ ।। १३५ ॥ 
गातो धातोः | वैयाकरणा इति । सूत्रकारादिम्योऽन्य इत्यर्थः । साधुभिरिति । शा्नानुगमेनेव 
हि साधुत्वमिति भावः। अत्रानाप इति वार्तिककारोक्तेस्तस्थ 'च 'कत्वो ल्य'बिति सोत्रप्रयोगे एव च 
भगबतोदाहरणदानात्‌, तदनुकरण प खच _करैयटेनो दाइरणदानादाकारान्तधातुमरकृतिकातिरिक्ताकारान्त- 
प्रातिपदिकामाव इति लम्यते । अ सानन एवेति थित ता 
सोऽपि याडापः इति वचनान्न प्राभोतीति भोका नन्वात इत्यनेनैव सिद्धे “धातोरिति व्यरयैसत आह-- 
नित्यायै सदिति । इदं पूर्वस्य क्बाचिष्कत्वं ज्ञापयतीति चक्तुं युक्तस्‌ | यथाप्रयोगमिति । श्राबन्तप्रकृति- 
काप्चारक्विभस्तप्रकृतिककतृंक्विवन्ता न सन्येव । अनभिधानादिति भावः। विकल्प इति । क्वाझा- 
बिषयमेतत्‌ । खीलिज्ञेति । बधवायां श्रुताविति त्रीलिज्ञस्य विशेष्यत्वे5जादिस्वाद्मबिति भाषः ॥ १४० || . 
न--:-अ्क्फ्क्शग्ग्फ्गगाज्त ननका 
-$६॥२॥२वा० ४ ठ 
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मन्त्रेप्वाङघादेरात्मनः ॥ ६ । ४ । १४१ ॥ 


सन्त्रष्वात्मन! प्रत्ययसात्रपसङ्खः ॥ १ ॥ 
मन्त्रेष्वात्मन; प्रत्ययमात्रे लोपः प्रसङक्कव्यः । इहापि यथा स्यात्‌-्मन्यां 
समञ्जन्‌ । त्मनोरन्तरस्थ इति | 
` यदि प्रत्ययमात्रे लोप उच्यते कथमात्मन एव नि्िमीष्वेति । तस्मान्नार्थः 
्रत्ययमात्रे लोपेन ) कथं त्मन्या समञ्जन्‌, त्मनोरन्तरस्थ इति । छान्दसत्वास्सिद्धम्‌ । 
छान्दसमेतत्‌ । दष्टानुषिधिरछन्दसि भवति । 
आदिग्रहणानर्थक्यं चाकारप्रकरणात्‌ ॥ २ ॥ 
आदिग्रहणं चानर्थकम्‌ | किं कारणश ? आकारभ्रकरणात्‌ । आत इतिः 
वर्तते ॥ १४१ ॥ 
ति विशुतेडिति ॥ ६। ४ । १४३ ॥ 


तिग्रहणं किमथे न बिंशतेडिति लोप इत्येवोच्येत ? नेवं शक्यम्‌ । विंशते- 
डिति लोप इतीयत्युच्यमानेऽन्त्यस्य प्रसञ्येत/ । सिद्गोऽन्त्यस्य यस्येति; लोपे- 


प्र०-मन्त्रे०। आङिति पूर्वाचार्यप्रक्रियया। तृती ैक्रवचनग्रहणादव्याि मत्वाह-मन्त्रेष्विति। 
त्मन्येति । सप्षम्येकवचनस्य स्थाने याशब्द आदेश: । छान्द्सत्यादिति । यथा “शिवा रुद्रस्ये'ति 
राप्ते शिवा उद्रस्ये ति रेफलोपः । एवमिहाकारलोपः । एवं च ब्रुवता सूत्रमेव प्रत्याख्यातम्‌ । 
सति त्वारम्मे नार्थ आदिग्रहणेन । 'आतो धातो' रित्यत 'आत' इत्यनुवर्तनात्‌ ॥ १४१ ॥ 
ति वि० । कुतो चु खढ्त्रिति । वचनमामर्थ्यादलोऽन्त्यपरिभाषायां अनुपस्थानात्समु- 
दायस्येव पष्टीनिर्देशाल्लोप: प्रसज्येत न त्वसंशब्दितस्य तिशब्दस्य । तिग्रहणे तु सति तेलोपो 
भवति। निदिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति। चानेन परिभाषाया व्यापारः कथ्यते । न हि 


उ०--मन्त्रेष्वाड्यादेः । ननु च्छान्दसल्बे$पि लक्षणामावे कथं साधुत्वमत आह-यथेति । उद्रस्ये- 
त्यादिवदस्यापि साधुत्वमिति भावः || १४१ ॥ 
ति विंशतेः 1 न त्वसंशव्दितस्पेति । शब्देन साज्षादनिर्दिष्टस्पेत्यर्थं: । भाष्ये--निर्दिश्यमा- 
ु नस्येति । द्वयोर्दशतोर्बिन्‌ आदेशः शतिश्व प्रत्यय इति पक्षेइनर्थकत्वा'दलो 5न्यस्थे'त्यस्याप्रातावनया “ 


के 1. यजु० २० । ४५; मै० सं ३ । ११। १; का० सं० ३८। ६ 
का व घातोः ६।४। १४० १ श्रलोऽन्यस्य १। १1४२ 
1: यस्येति च ६ | ४। १४८ क. 
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नेव, तत्रारम्भसामथ्यात्तिशब्दरुण भविष्यति । कुतो नु खल्वेतदनन्त्याथे आरम्भे 
तिशब्दस्य भविष्यति न पुनरङ्गस्येति । तस्मात्तिग्रहणँ कतव्यम्‌ । 
| अथ क्रियमाणेऽपि तिग्रहणेऽन्स्यस्य कस्माज भवति ? निर्दिश्यमानस्यादेशा 
{ भवन्तीत्येचं न भविष्यति ॥ १४२ ॥ 

टेः ६। ४ । १४३ ॥ 
अभस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌-उपसरज; मन्दुरज इति । 
तत्तहिं वक्कव्यम्‌ ? न वक्ठव्यप्त । कथपुपसरजः मन्दुरज इति ? 
गृडित्यभद्याप्यधुबन्धकरणसामथ्याोत्‌ ॥ १ ॥ 
अभस्याप्यनुबन्धकरणसामथ्योद्बिष्यति ॥ १४३ ॥ 
नस्तद्धिते ॥ ६ । ४ । १४४॥ 


नकारान्तस्थ टिलोपे .सत्र हाचारिपीटठसपिंकलापिछ्केथुमितेतिलिजाजालिला- 
इलिशिलालिशिखणिडसुकरसझसखुपवेणासुपसंख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
नकारान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिन्‌ पीठसर्पिन्‌ कलापिन्‌ कुथुमिन्‌ तैतिलिन्‌ 


प्र०-निदिश्यमानपरिभाषा 'अलोऽन्त्यस्यादेः परस्ये'त्येतयोर्त्राधिका, एतयोनिविषयत्वप्रसङ्गात्‌। 
तस्मात्तिग्रहणसामर्थ्या'दलोऽन्त्यस्ये'त्यस्याुपश्थाने सर्वेस्य तेलोपो भवतीत्ययमस्य भाष्य- 
स्यार्थ: ॥ १४२॥ 

टे: । डित्यभस्यापीति । 'चुटू' इति वचनादित्संज्ञा तावड्डकारस्य प्रवर्तते । “दीर्घः 
काशतुषञ्राष्ट्रवटं जे! इति निर्देशात्‌ । ततञ्चाचुबन्धकरणसामर्थ्याद्धस्यैति प्रकरणमिह 
बाध्यते ॥ १४३ ॥ 

नस्तद्धिते । नकारान्तस्येति । 'इनण्यनपत्ये,' 'अ'न्निति च प्रकृतिभावे प्राप्ते वचनम्‌। 
सन्रह्मचारिण इमे इति 'तस्येद!मित्यण । पीठेन सर्पतीति पीठसर्पी, पुर्ववदण्‌ । कलापिना 


उ०--परिभाषया सवेस्येत्यथे: । श्रव्युसन्नप्रातिपदिकपचषेऽप्यन थं #स्वमेव । व्युसपन्नस्वपच्षेऽपि शुद्धूढरवाद्न 
थेकत्वमेवेस्यन्ये ॥ १४२ ॥ 

रेः | ननु भ्रवणाथों डकारः स्यादत श्राइ- घट्ट इतीति। इत्संञाशास्नबाधे मानाभावेनानुपजा- 
तविरोधन्यायेन पूर्वमित्वं प्रवतत इति भावः । अन्रावार्थ लिङ्गमप्याह-दीर्घकाशेति । बाध्यत इति । 
सिङ्गेन प्रकरणत्राधस्यौचित्यादिति भावः । श्रत्रापि पूर्वोक्त लिङ्गः बोध्यम्‌॥ १४३ ॥ 


नस्तद्धिते । ततोऽ्येन्रिति । 'छन्दोब्राह्मणानी'ति तद्विषयता । ननु प्रोक्ताणा सिद्धे किमुपचा- 


` § सप्तम्यां जनेडः ३ । २।६७ त 0 2 जन 
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(फेल 
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जाजलिन्‌ लाङ्गलिन्‌ शिलालिन्‌ शिखणिडन्‌ स्रकरसदमन्‌ दिता 
कसेव्यम्‌# । सत्रह्मचारिन्‌-संग्रह्मचाराः । संब्रह्मचारिन्‌ | पीठसर्पिन्‌-पैठसप ६ । 
पीठसर्पिन्‌ । कलापिन्‌-कालापाः। कलापिन्‌ । कुथुमिन-कोथुमाः | sh | 
तेतिलिन--तैतिला; । तैतिलिन्‌ । जाजलिन्‌-जाजलाः । जाजलिन वळ 
लाङ्गलाः । लाङ्गलिन्‌ । शिलालिन-शैलालाः । शिलालिन्‌ । = 
शैखएडाः | शिखण्डिन्‌ । सकरसबन्‌-सौकरसभाः । प्रकरसअन्‌ । सुपषैत्‌-सोपवो$ । 


| ह 
न शसेण! कोशे ॥ २॥ 
चर्गणः कोश उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । चार्मः कोशः । 
झर्मनो चिकारे ॥ ३.॥ 


अश्मनो विकार उपसंख्यानं कतेव्यभ्‌ | अश्मनो विकार आश्मः । 
शुंनः संकोच ॥ ४॥ 


rN 
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शोवः संकोचः । 


प्र०-प्रोक्तमधीयते कालापाः। 'कलापिनोऽ'णित्यण्‌ । ततोऽध्येतृवेदित्रोरणः 'प्रोक्ताल्लुगिति 
लुक्र । कुथुमिना प्रोक्तमधीयते, तेन प्रोक्त मित्यण्‌ पूववत्‌ । दवितीयस्याणो लुक्‌ । तैतिलिजाज- 
लिलाङ्गलिप्रोक्तमध्ययनं साहचर्यात्तेतिल्यादिशब्देशच्यते । तेभ्य स्तदधीते तद्वद त्यणशरत्ययः । 
“तेन प्रोक्तः मित्यत्र तु शेषिकेडर्थे वृद्धाच्छ' इति च्छः प्रसज्येत । केचित्तु तितिलिशब्दमत्राधीयते । 
चार्म इति.। 'तस्य विकारः इत्यण । शौच इति । 'तस्येद'मित्यण । स्वे- ग्रामजनपदमचुष्येभ्थ' 
इल्रेतन्नु,प्रत्याख्यातम्‌ । अत्र परत्वाद्ववृद्धो प्राप्तायां (वारादीनां चे'ति तत्मतिषेधे ऐजागमे च कृते 
टिलोपः क्रियते । संकोचादन्यत्र शौवन इति । विकारावयवयोस्तु प्राण्यत्रि प्रकृतिभावामावा- 
न्व येबरभूवति। .., .. . .. .„; 


उ०--राभ्रयणेनेत्यत श्राह- तेन प्रोक्तमित्यत्र खिति । तस्मिञूशैषिकेऽे वेत्यर्थः । अन्न तैतिलित्वेनैवा- 
ध्ययनबोध इतिं बोध्यम्‌ । चामं इति । कोशोऽत्र -शल्लादिस्थापनाथश्वर्ममयो भाषायां “म्यान इति , 
प्रसिद्ध, । ननुं 'तस्येद'मित्यत्र खे ग्रामेत्यादिपरिगणनाच्छूबन्‌.-शब्दास्संकोचेऽण दुलंभोऽत आह-- 
स्वे आमेत्यादि । “सवेऽथे एव' ग्रामादिवाचकेम्य एव चेति द्विविधो नियमस्तदर्थं इति भावः । नन्वत्र 
टिलोपे बृद्धिविषयामावेन तन्निपेधस॑नियोगशिष्ट ऐज न स्यादत आह--अन्न परत्वादिति । संको चादन्यत्र 
सर्वत्र शोवन इत्येवेति न बोद्धव्यमित्याह--विकारेत्यादि | इदं तु वचनमणि प्रकृतिभावे प्राते संकोचे 
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_ कॅ इनण्यनपत्ये} अन्‌ ६ । ४। १६४; १६७ 
१-“सत्नहमचारिण इमे-सात्रह्मचाराः ।” पा० २-वातिंकं चिन्न । 
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अव्ययानां च 
अव्ययानां चोपसंख्यानं कतव्यम्‌ ।.किं प्रयोजनम्‌ ? 
-सायंप्रातिकाद्यथेम्‌ ॥ ५ ॥ 
सायंप्रातिक; पौनः पुनिः । 


शाश्वतिके प्रतिषेधो वक्कव्य; । न वक्कव्यः । निपातनादतस्सिद्धम्‌ । कि निपा- 
तनम्‌ ? येषां च विरोधः शाश्वतिक [ २ । ४ । & ] इति । एवं तहिं शाश्वते प्रति- 
षेधो वक्नव्य; । शाश्वतप्‌ ॥ १४४ | 


यस्येति च ॥ ६। ४ । १४८॥ 
इवणान्तस्येति किघुदाहरणम्‌ ? हे दाक्षि दाद्या दाक्षेयः । हे दाक्षि इति 
यदि लोपो न स्यात्परस्य हखले कृते सवणदीर्घत्वं प्रसञ्येत । दाच्या इति-- 
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प्र०—सांयप्रातिक इति । सायंप्रातःशब्दादरद्वन्वात्कालादुत्रिति ठत्रप्रत्ययः । यथाकथेचित्काल- 
शब्दादपि उत्र भवतीति कालसमुदायवाचिनोऽपि ठत्रू भवति । पोनःपुनिक इति । पूर्ववद्त्रू। 
आदिशब्दः प्रकारे । टिलोपदर्शनेन च सादृश्यमाश्रीयत इत्यारातीयः शाश्वतिक इत्यन्न च 
टिलोपाभावः । निपातनादिति । अत एव निपातना'त्तास्ता'दिति कादेशाभावः । शाश्वतमिति । 
भाष्यकारवचनप्रामाण्यादणूप्रत्ययः ॥ १४४॥ 
यस्येति च । सवर्णदीर्घे लोपे वा नास्ति विशेष इति मत्वा पृच्छति-इवणेस्येति । 
हे दाक्षीति । दाक्षिशब्दा'दितो मनुष्यजाते'रिति डीपि कृते तस्य संबुद्धौ हुस्वे कृते सवर्णे- 
दीर्घत्वे सति सव्णंदीर्घस्य श्रवणप्रसङ्गः । ननु चान्तरङ्गत्वात्सवर्णदीघत्वे कृते ह्वस्वो भविष्यति । 
एवं तहि वार्णादाङ्गं बलीय’ इति हुस्वत्वं मन्यते । (दाक्षि ई आ' इति स्थिते शब्दपरविप्रति- 
षेघात्परस्य यणादेशे कृते पूवस्य श्रवणप्रसङ्गः । सवर्णदीर्घस्यापूवेविधित्वात्तत्र कर्तव्ये परयणा- 
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ड०--टिलोपविध्यर्थमिति भावः । ननु कालसमुदायवाचकस्य कथं कालवाचकत्वमत आह-यथाकर्थचिदिति । 
सायंप्रातिकादिगणपाठामावादादिशब्दार्थमःइ--भादिशब्द॒ इति । ठम्रा बाधाद्‌ण्‌ दुलमोऽत आह 
माध्यकारेति । तखामाण्यारसंघिवेलादिगणे 'शश्वतो वे'ति पाठानुमानमिति भावः ॥ १४४ ॥ 

यस्येति च । हृस्वे कृत' इति। 'दाब्गि-ई-खु' इति स्थिते शब्दपरविप्रतिषेषेन दीघोूज 
हुस्वत्वं ततो दीर्घं इत्याशय इति मात्रः। ननु चान्तरङ्गेति । शमे भाष्ये एवास्य वच्यमाणत्वात्तदशा- 
नेनैवास्य ग्रन्थस्य प्रदत्तः शकेयं निर्देला । ननु यणादेशस्य स्थानिवल्वात्सवरणदीये कथं पूवस्य | 
भवणप्रसङ्गोऽत आह--अपूर्वविधित्वादिति । कि ठु पूर्वपराश्रय इति भावः । ननु पूवस्य यणि कर्य 
स्थानिवल्वप्रवृत्या रूपं सिद्धमत आइ--यणादेशेऽपीति । वर हे इति । इदमप्यननत्यपूवपच्चभाष्याशय- 
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१-्राचदिदं वातिकं माध्यं चैकत्रेव मुद्रितमुपलम्यते ।. 
३३ 
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यदि लोपो न स्यात्परस्य लोपे कृते पूर्जस्य श्रवणं प्रसज्येत । 
वैतानि सन्ति प्रयोजनानि | सबरणंदीघत्वेनाप्येतानि सिद्धानि। 
इदं तहिं-अतिसखेरागच्छति । अतिसखेः स्रम्‌ । यदि लोपो न स्यादुपसजे- 
- नहस्त्रत्वे कृतेऽसखीति प्रतिषेधः प्रसञ्येतः । 
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प्र०--देशस्य नास्ति स्यानिवत्त्वम्‌ । यणादेशेऽपि कर्तव्ये 'वर ई' इतीकारप्रश्लेषादीविधि प्रति 
स्थानिवत्वप्रतिषेधः । 'दाक्षि ई' इति स्थिते 'खीस्यो ढ'गिति ढकि कृते परस्य लोपे कृते पूर्वस्य 
श्रवणप्रसङ्गः । परलोपस्य स्थानिवद्भावात्तडधितनिमित्तस्य लोपस्याप्रस ङ्गात्‌ । नैतानीति । यत्रा- 
ङ्गताणयोर्थृगपत्परसङ्गस्तत्र “वार्णादाङ्गं बलीयो भवती'ति भावः । यण॒ढको त्वाङ्गावेव न 
भवतः। ब 


इद्‌ तहींति । सखिशब्दात्‌'सख्यशिश्वीति भाषाया'मिति ङीषि कृते सखीमतिक्रान्त इति 
प्रादिसमासे कृते लिङ्गविशिष्टपरिभाषाया अनित्यत्वादसति टि 'गोरियो'रिति ह्वस्वः । तत्रा- 
सतीकारलोपे एकादेशस्य पूर्व प्रत्यन्तवद्भावाद्वेधिसंजञाप्रतिषेधः स्यात्‌ । प्रसज्यप्रतिषेधे चायं दोषों 
न तु पर्युदासे, तदन्तस्य सखिशब्दादन्यत्वात्संज्ञायाः सिद्धत्वात्‌ । डीषि तु लोपे कृते हृस्वत्वे 
लाक्षणिकत्त्रात्सखिरूपस्य घिसज्ञायाः प्रतिषेधाभावः । 
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उ०--वर्ण नमात्रम, न स्वयं सिद्धान्तः, फलामावात्‌ । पद्व्य़ा श्रपत्यं पाट्वेय इत्याद्यसिद्धयापसेश्च | 'पट्न्या 
मृद्बये त्यस्य मूर्धामिषिक्तोदाहरणत्वपर “श्रचः परस्मि'न्निति सूत्रस्थमाष्यविरोधापत्तेश्चेति निरूपिंतमन्यत्र । 
यत्राज्गेति । “श्रम्तरङ्गं बलीय’ इत्येतदपवादस्येति माव: | यद्यपि 'हे दाच्षीःत्यत्र पदस्य विभज्यान्वा- 
ख्यानेऽस्ति युगपपपरसञ्गस्तथापि क्रमेणान्वाइयान इदं सिध्यतीति तात्पर्यम्‌ । यणढकौ त्विति । शत्र 
दग्रहणं प्रत्ययमात्रोपलक्षणमित्याहुः । 
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ननु लिज्नविशिष्टपरिमाषया राजाहःसलिम्यष्टच्‌ दुवौरोऽत थ्याह--बिङ्गविशिष्टेति । पूर्वोन्त- 
वद्धावेन प्रासस्य समासान्तविधेरनित्यत्वादभाव इति बोध्यम्‌ । पूर्वे प्रतीति । प्रतिषेधे पूर्वस्याश्रयणाद्‌- 
न्तवद्वावप्रातिरिति भावः । प्रसञ्येति । वस्तुतः पर्युदासेषपि दोषः | वर्णसंज्ञापक्षे लक्षणाया आव- 
श्यकतेन सख्यंशे एव लक्षणाज्ञोकारे सख्यवयवमिन्ने्रण॒स्पेत्यर्थात्‌ | तदन्तसंज्ञापक्षे५प्यनुभूतविशेषणे- 
वणेनेव तदन्तविधिस्वीकारेण सख्यवयवमिन्नेवर्णास्तस्पेत्यथीत्‌ । अतिदेश चातिदिश्यमानधर्मविसद्धस्वा- 
भयकार्यीमावस्य लोकब्युसत्तिसिद्धतया न स्वाश्रयसख्यचयवभिन्नस्वमादाय दोषः । प्युदासे प्रतिषेधस्यापि 
गम्यमानतया पूवोन्तवस्लेन सलिशब्दस्वे समुदाय श्रागत इवर्ण सख्यवयवत्वमार्थसमाजग्रस्तमेव । किं 
च तव प्रसब्यप्रतिषरेधेऽपि न दोषः । अतिसखीति समुदायनिष्ठत्रिसंशायास्तेन वारयितुमशक्यस्वाच्च । 
` सँशाविधौ तदन्तग्रहणे मानाभावादिति दिक्‌ । न च लोपेऽपि लिङ्गविशिष्टपरिमाषया दोषः, तस्त्र 


ग सख्यशिश्वीत भाषायाम्‌ ४ | १ । ६२, कुगतिप्रादयः २ | २ । १८; गोजियोरुपसर्जनस्य 
१ । २ । ४८] शेषो ध्यसखि १।४।७ १ : 
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यस्येत्यादौ श्यां प्रातिषेत्रः ॥ १॥ | 

_ यस्येत्यादौ शयां प्रतिषेधो बक्कव्यः । काणडे कुड्ये । सौये% नाम हिमवतः 

शृङ्गे ॥ स तहि प्रतिपेप्रो वक्कव्यः ? न वक्तव्य । इह श्यामित्यपि प्रकृतं नेत्यपिः 
तत्राभिसंबन्धमात्रं कतेव्यम्‌-यस्मेत्यादौ लोपो भवति श्यां न । 

इयङ्भङभ्यां लोपो विप्रातिषेधेन || २॥ 
इयङ्चङभ्यां लोपो भवति बिग्नतिपेधेन | इयडवडोरवकाशः]-श्रियौ श्रियः । 
खुबौ बः । लोपस्यावक्ाशः-कामणडलेयः माद्रबाहेयः; । इहोभयं प्राभोति-वात्स- 
प्रेयः लैखाग्रेयः॥ । लोपो भवति विप्रतिषेधेन । 


गुणवृद्धी च ।। ३॥ 
गुणवृद्धी चेयङ्यङ्म्यां भवतो विग्रतिपेधेन । गुणवृद्धयोरवकाशः-चेता>< 


गौ१+ । इयङ्बङोः स एव । इहोभयं प्राप्नोति-चयनम्‌ चायकः । लवनम्‌ लावकः | 
गुणवृद्धी भवतो विग्र तिषेधेन । 
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प्रकाण्डे इति । 'यचि भ'मिति भत्वाल्लोपः प्राप्रोति । सौये इति । सूर्येण एकदि- 
गित्यणे । तत्र “यस्येति चेःत्यकारलोपः प्राप्नोति । 'सूर्यतिष्येशति यलोपश्च । यथा तु वक्ष्यते 
“सूर्यमत्स्ययोडर््या' मिति तथात्र यलोपस्याप्रमङ्भः | इद्द श्यामिति । 'विभाषा ङिश्यो'रित्यतः 
शीग्रहणं न 'संयोगाद्मन्ते'त्यतो नेति चानुवर्तते । तेन वाक्प्रभेदेन शयां कार्य निषिध्यते ॥ 
कामण्डलेय इति । 'चतुष्पाद्भधो ढ'त्रिति ढत्र्‌। एवं वात्सप्रेय इति । लेखाञ्चेय इति । 


ड०--अ्रनिष्यताया उक्कष्वात्‌। कार्यकालपक्षे विभक्तो लिङ्गविशिष्टाग्रहणाच्च | ख्यत्यात्सत्रस्यमाष्यं तु तत्सूते 
एब योजितम्‌ । एवं च सखायमतिक्राम्तोऽतिसलेव्यादौ घित्व॑ न मवलेवेति भाष्यस्वरसः । 


अत्वादिति । 'श्रनपुंसकस्पे'ति सरवेनामस्थानत्वप्रतिषेघादित्यर्थः । अकारलोप इति । श्रणकारलोप 
इत्यर्थः । यलोपरचेति | एवं चोमयोरपि निषेधो वक्तव्य इत्यर्थः । तत्र यलोपप्रतिषेधवचनं न कार्य 
मित्याह--यथा स्विति ॥ माष्ये--लोपावकाशः कामएडलेय इति । श्रयं 'ढे लोप' इस्यस्यावकाशः | 
व्यस्येति'लोपस्यावकाशस्त्वतिसखेरिव्युक्त एतेति बोध्यम्‌ । वास्सप्रेय इति । वत्सं प्रीणातीति चस्सप्रीः | 


3 तेनैकदिक ४।३।११२, यस्येति चच; सूर्यातष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपघाया ६।४।१४८; १४६ | 
+ विभाषा ङिश्योः; न संयोगाद्वमन्तात्‌ ६ । ४। १३६; १३७ 

| श्रचि श्नुधातुश्न॒वां य्वोरियडुंवडो ६ । ४। ७७ ` १-'माद्रबाहवेयः? पा० । 
§ ्चतुष्पादूम्यो दञ्‌, ४ । १ । १२; ढे लोपोऽकद्‌द्रवाः ६।४। १४७ 24208 
¶ झुञ्जादिम्यश्च ४। १। १२३ > सा्धातुकाधेधातुकयोः ७ । ३ 

+ गोतो णित्‌ ७ । १। ६०; श्रचो व्णिति ७) २। ११५ क 
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न वेयङ्वङादेशस्पान्यविषये वचनात्‌ ॥ ४ ॥ 
न वार्थो विप्रतिषेधेन | किं कारणम्‌ ! इयडुवडादेशस्यान्यविषये वचनात्‌ 
इयङ्वङादेशोऽन्यविषय आरभ्यते | किंविषये १ यणादेशविषये । स यथैव यणादेशं 
) बाधत एवं गुणवृद्धी अपि बाघेत । 
तस्मात्तत्र युणव्रद्धिविषये प्रतिषेधः ॥ ९॥ 
तस्मात्तत्र गुणवृद्धिविषये प्रतिषेधो वक्तव्य ॥ न वक्कव्य; । मध्येञ्पवादाई 
पूर्वान्विधीन्बाधन्त इत्येवमियडुवडादेशो यणादेशं%# बाधिष्यते, गुणवृद्धी न 
बाधिष्यते || १४८॥ 
_सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानाँ य उपधायाः ॥ ६ । ४। १४६ ॥ 
सूयादीनामणन्तेञप्रसिद्धिरङ्गान्यत्वात्‌ ॥ १ ॥ 


स्रयोदोनामणन्ते5प्रसिद्विः । सौरी]. बलाका । किं कारणम्‌ ? अङ्गान्यत्वात्‌ । 
अणन्तमेतदङ्गमन्यद्गभधति । लोपे! कृते नाङ्गान्यतम्‌ । स्थानिवद्वावादज्ञान्यत्वं 
भवति । 


प्र०-“गुम्रादिम्यश्चेति ढक्‌ ॥ इयडुवडादेश इति । आदेशनमादेशो विधानम्‌। इयडुवडोरादेश 
इति षडीसमासः । यथेयड्वडो सर्वत्रान्यपुर्वकौ नेवं गुणवृद्धी इति विप्रतिषेधानुपपत्ति- 
रित्यर्थः ॥ १४८ ॥ 

, सूये० । सौरीति । तिनेकदि'गित्यण्‌ । तदन्तान्डीप्‌ । ईकारे परतोउत्र सूर्यशब्दोऽङ्गं न 
भवति कि तर्ह्मणन्तमिति यकारलोपाप्रसङ्ग: । पुंयोगविवक्षायां तु देवतायां चाब्विधानादन्यत्र 
डीषि कृते सूर्यशब्दोऽजङ्गमीकारे भवतीति तत्रेव लोपः स्यात्‌-सूरीति। अङ्गान्यत्वादिति । 


ड०-लैलाम्रेये 'ढे लोपो5कद्रवा' इत्युलोपः । नन्वियङवछादेशाविति वाच्य एकवचननिदेशोऽधुकोऽत 

आइ आदेशनमिति। नैवं गुणेत्यादि । चेता गौरित्यादौ सावकाशत्वादिति भावः ॥ १४८ ॥ 
द सूथतिष्यागस्त्य० । अङ्गं न भवतीति । सूयोदीनामङ्गानां मसंज्ञकानामीत्युपघालोप इति सूत्रा्थो- 
. दिति मावः । नन्वेवं सूयौ शे निरकाशो लोपोऽत आह--पुंयोगेति | न्यत्र कुन्त्यादौ । भाष्ये-- 
` स्थानिवद्धावादङ्गान्यत्वमिति | अल्लोपस्याचः परभिमन्निति स्थानिबसूवादज्गभेद इत्यर्थः । परत्ययविधावेवेति । 


_  तेनेकदिक४।३।११२. र oN 
$ यसेति च ६।४। १४८: : „ = 5 `... ३ ५ न॒ या 
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सिद्ध तु स्थानिवत्प्रतिषेधात्‌॥ २॥ 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ? स्थानिवस्रतिपेधात्‌ । प्रतिषिध्यतेऽत्र स्थानिवद्धावो- 

यलोपविधिं प्रति न स्थानिबद्भवतीति§ || एवमपि न सिध्यति । किं कारणम्‌ ? शब्दा- 

न्यत्वात्‌ । अन्यो हि द्रयशब्दोऽन्यः सौपेशब्द; । नेप दोषः । एकदेशविकृतमन- 
न्यवञ्भवतीति भविष्यति | 

उपधाग्रहणानर्थक्यं च ॥ ३ ॥ । 

स्थानिवद्धावे चेदानीं प्रतिपिद्ध उपधाग्रहृणमनर्थकम्‌ । कि कारणम्‌ १ अन्त्य 

'एव हि सर्यादीनां यकार/# | कि यातमेतद्धवति ! सुष्ठु च यातं साधु च यातं 

यदि प्राग्भादसिद्धललम । अथ हि सह तेनासिद्धालमसिद्धल्वाल्लोपस्य नान्त्यो यकारो 


` भवति । यद्यपि सह तेनासिद्धत्वमेवमपि न दोष) । चैवं विज्ञायते सयौदीनामङ्गानां 


यकारलोप इति । कथं तर्हि ? अङ्गस्य यलोपो भवति स चेत्यादीनां यङ्कार इति । 
एवमपि सथचरी अत्र प्रापनोति । तस्मादुपथाग्रहणं कतेव्यम्‌ । 
विषयपरिगणनं च ॥ ४॥ 
विषयपरिगणनं च कतव्यम्‌ । 


RAN AN NINN A AANA SANA AS NASD HAN ०५०७ ४७०५५ SANTINO AIAN 
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ग्र०--राजदन्तादित्वासरनिपातः । यल्लोपविधिमिति । 'उपधाविधि प्रति ने'ति तु प्रतिषेधः प्रत्य- 
यविधावेव । स्थानिवत्वनिषेवे चावशिष्टस्याङ्गसंज्चायामेकदेशविक्कतस्यानन्यत्वाद्चलोप; सिध्यति 

अन्त्य प्वेति । अकारद्वयलोपे सति यकारस्यान्त्यत्वात्‌ । तत्र यात्तानां सूर्यादीनां 
- लोपो भवतीत्युच्यमानेऽलोऽन्त्यस्येति यकारस्यैव भविष्यति । यग्रहण तु न प्रत्याख्यायते । 
तदन्तरेण यान्तत्वामावादुततरारथत्वाच यग्रहणस्य । यातमिति । गतं ज्ञातं सिद्धमित्यर्थः । साधु 
च यातमिति । अनेन सिद्धे दाढ्य प्रतिपाद्यते । यदि pat । अकारद्वयलोपस्य ७ 

वति । अथेति । ईत्यकारलोपस्य समानाश्रयस्या भावः । ततञ्चोपघा- 
20 । यद्यपीति । न चोपधाग्रहणं क्रियते नापि सूर्यादीन्यङ्गखेन विशेष्यन्त इत्यर्थ; । 


“aS 


NY ४ ४७४५१७” ५० 
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„_गतोऽत्र स नोक्त इति भाबः । तत्र यान्तानामिति । य इत्यनेन सूयोदयो विशेष्यन्ते । य इति ्च बहु- 
इस सौत्रमेकवचनमिति भावः । तदन्तरेणेति । विशेषणाभावे यान्तानां सयौदीनामित्ययौसंमबादिति 
मावः । ननु तदभावेऽपि स्यौदीनां तडिते लोप इत्येव यान्ते प्राप्तिः | पयंवस्यतीत्यरुतेराह--_उत्तराथत्वा- 
च्चेति | हलस्तद्धितस्यापत्यस्य चेत्यादौ । नन्वकारद्यलोपे यास्तत्वमस्तेवेत्यत आह--हेत्यकारलोप- 


स्येति | ण यो यस्पेतिलोपस्तस्य व्याश्रयत्वादसिडत्वामाव इतर्थः । एवं चेदमेवोपचाग्रहण सह जन ५ 


तेनासिद्धत्वे शापकमिति मावः । ee 
-: ६ .न द ददतनवरमलोपल्रपबणाठस्ारदीयजश्विषि १।१। ५. - 
# अलोऽन्यस्य १। १। ५९. 27 LSI SNE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७३० भ्रीमगषष्पतज्ञक्तिविरचित॑ . [ सूर्यतिष्यागरत्य 


NINA 


A ANA A A YIN 


सूर्यमत्स्ययोड्ययांम्‌ ॥ ५ ॥ 
र्यमस्स्ययोङू्घामिति बक्कव्यम्‌ । सौरी मत्सी । 
सूर्यागस्त्ययोरछे च ॥ ६॥ 


 ्रयागस््ययोश्छे च ड्यां चेति वक्तव्यम्‌ । सौरी सौरीयः । आगस्ती 
आगस्तीयः । 
तिष्यपुष्ययोनेक्षत्राणि ॥ ७ ॥ 


तिष्यपुष्ययोनंचत्राणि# लोपो वक्तव्य! । तेषस्‌ ` पौषः । 
अन्तिकस्य तसि कादिलोप आद्ुदात्तत्वं च ॥ ८ ॥ 


अन्विकस्य तसिः कादिलोपो वक्तव्य आद्यदात्तत्वं च वक्कव्यम्‌ । अन्तितो 


न दूरात्‌ । | 
तमे तादेश्च ॥ ६ ॥ 


तमे तादेश्व कादेश्च लोपो वक्कव्य; | अग्ने त्वं नो अन्तमः । अन्तितमोञ्चरोहति । 
` प्र०--ईति तद्धिते च यदङ्गमनाभितरूपविशेषं तस्य यकारस्य लोपः स चेद्यकार सूर्याद्यवयवो 
भवतीति सूतार्थः । सूयेचरीति । सूर्यस्य स्री स्री सा भूतपूर्वेति चरद्परत्ययः। तसिलादिष्विति 
षुंवऱद्धावः । 
सुयेमत्स्ययोरिति 'मत्स्यस्य ड्याम्‌' 'सूर्यागस्त्ययोश्छे चे'त्येव सिद्धेऽ्यप्रदरशनपरत्वा- 
ल्लाघवे5नादरः कृतः ॥ सौरीय इति । सौर्यस्यायमिति वृद्धाच्छः । अगस्त्यस्थापत्यमिति 
व्यश । तदस्तान्डोप_ छश्च। नक्तत्रसंजस्विन्यणोत्यर्यः । तिष्यपुष्ययोरित्युभयोपादानात्सिध्य- 
शब्दस्य यलोपाभावः। अन्तित इति । 'अपादाने चाहीयरुहो'रिति तसिः | तादेख्चेति । चका-. 
रात्कादेश्च । यदा तादेस्तदाऽन्तमः, कादिलोपे त्वन्तितमः । 


sor, ति 
५४४५१५४१९०२/९५४५/९९/९०९११ ८९./ IAAI es ५०९५ ५२९७ ८०१००००००००१००८००१००८०५०००८०००" "४५४१ NP 


उ०--इत्येच सिद्ध इति । सूर्यशब्दस्य द्विरपाठाल्लाघवं भवतीति भाव: । छुश्चेति | थ्रागस्यापत्य- 
. मिल्यथे इति भावः । नत्तत्रसंबन्थिनीति । नचुत्रवाचकाद्योऽण्‌ स सर्वोऽपि गृह्यते । अत एव तिष्ये पुष्ये 
क्कः च भवस्तैषः पोष इसत्रापि लोप: । इदमेव घ्वनयता भगवता तैषं पौष इति लिङ्गमेदेनोदाद्वतम्‌ । द्यस्य 
तिथय युकमहरित्यय: । अन्यस्य पुष्ये भव इत्यर्थः । व्यावर्त्य तु तिष्यसंश्कपुरुषस्येद तष्यमित्याहुः | 


AAA AS ४४/*/१*/४*४** ५९/९० Y AAA AAS Sr AN ७४९१ ७० ७० ४” ४८ 


. तत्रतिध्यश प्राते नियमार्थं पुष्यस्य खप्राते विधिः । सूतेऽ्थगरहणुमसत किमुमयोपादानेन तत्राह-- 
क +न दुक केल ४ २३ ६ वेश रा युक्त कालः ४। २।३ २१-पौष'मिति कीलहानंपाठस्तु नागे 
अवते बारी शव्याख्याद्विरुद्ध एव । 
1 अपादाने चाहीयस्होः ५ । ४ । ४४ 505: 
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तसीत्येष न वक्तव्यो इष्टो दौशतथेऽपि हि। 
चौ लोपोऽन्तिषदित्यत्र 
अन्तिषत्‌ । 
तर्थांघौ येऽन्त्यथवेखु ॥ 
अन्ति ये चं दूरके ॥ १४६ ॥ र 
बिल्वकादिभ्यशछस्य छुक्‌ ॥ ६ । ४ । १५३ ॥ 
छग्रहणं शक्यमकतुंप्‌ । इह कस्मान्न भवति--बिल्वकेम्यःऋ ? भस्येतिः 
बतते ॥ एवमपि बिल्वकाय अत्र प्राप्तोति | तद्वितस्येति; बततेते || एवमपि बिल्व- 
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प्र०-तसीत्येष इति। कादिलोपो बहुल मित्येव विषयमनुपादाय पठितव्यमित्यर्थैः। दाशतय 
इति । दशावयवा यस्य दशतयः । तत्र भवो दाशतयः । चतुःषष्ट॒या्यो ग्रन्थः? । घो लोप इति। 
` घुशब्देनोत्तरपदं पूर्वाचार्यप्रसिद्धयोच्यते । अन्तिक्रे सीदतीति 'सत्सूद्िषे'ति किप्‌। पूर्वैपदादिति 
षत्वम्‌ । अधाविति । अनुत्तरपद इत्यर्थः । ये यत्प्रत्यये परतोऽन्तीति कृतकादिलोपोऽन्तिक- 
शब्दो गुह्यतेऽथवेवेदे । अन्तिके भव इति "भवे च्छन्दसी'ति यति कृते'$न्तिय' इति भवति। 
.कादिलोपस्यासिद्धवदत्राभादित्यसिद्धत्वाद्वस्येति लोपो न भवति ॥ १४९ ॥ 
बिढ्व० । ग्रहणमिति । कृतक्कुगागमस्य निर्देशाष्छ एव ग्रहीष्यत इति भावः 
बिल्प्रकेभ्य इति । बिल्त्रशब्दादल्पादावर्थे कप्रत्यये, असति छग्रहणे कुगागमनिर्देश एव न 
निश्चीयेतेति कप्रत्ययान्तादपि परस्य भ्यसो लुकप्रम ङ्गः । भस्येति । वतेत इति । तत्रा्था विभक्ति 
विपरिणामे सति भसंज्ञक्रेभ्यः परस्य लुग्भवति । बेहक इति । 'अनुदात्तादेशचे'त्यत्रू । तद्धित 


— ~ 


०--डभयोपादानेति । ननु तसीत्य्यामावे सर्वत्र कादिलोपः स्यादत आह-कादिलोपो बहुलमिति । एवं 
चेष्टविषये लोपसिद्विरिति भावः । चतुःषष्ट्याख्य इति । चतुःषष्टथध्याययुक्तत्वाच्च 'बहब॒चानां संहिता 
तथोच्यते । सैव दशमणडला्यावयवसस्वाद्दा्तयशब्दबाच्या । ननु कादिलोपे यस्येति लोपे$न्तिय 
इत्यसंगतमत ग्राह--कादिलोपस्येति ॥ १४६ ॥ 

बिल्वका० । कृतकुगिति । नडादयम्तर्गणविह्वादयः कृतकुको5त्र ग्रह्मन्त इति ततः परश्छ 
एव संभवतीति मावः | ननु कृतकुगागमनिदेशे कथं “मिहवकेभ्य’ इत्यत्र प्रातिरत आह-असतीति। 


१-दाशतयः ऋग्वेद उच्यते । तत्रष्टावष्टकातिं चतुःषट्टथध्यायाश्च विद्यन्ते । 
२-'च्यौ'पाठमेदः । ७ । ३ । ३ सून्नभाष्ये टिप्पणी द्रष्टव्या । 
३-'तथाद्यौ' पा० । ७ । ३ । ३ सूत्नभाष्ये टिप्पणी द्रव्या । > चे 
४-अरसास॑ इहाहयो ये श्रन्ति ये चै दूरके । घनेन हन्मि वृश्चिकमा्हिं दण्डेना तम्‌ ॥ 
अथव० १०।४।६ ) अ अल्पे ४ । ३। ८४ 
1 मस्य ६। ४। १२६ ; 1 इलस्तद्वितस्य ६ । ४ । १५७ 
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द्व्ति 


कस्य विकारोऽवयवो वा बेल्वकःन- अत्र ग्रामोति । ता तद्वितस्येतिग वेते ॥ 
एवमपि विल््कीयायां मवो वैर्वकः बेल्यकस्य किंचिद वेल्वक्रीयम> अत्र प्राभोति । 
न स बिष्वकात्‌ । बिल्वकादिस्यो यो विहित इत्युच्यते न चासौ विल्त्रकशब्दा- 
द्विहितः । किं तर्हि ? बिस्वकीयशाब्दात्‌ । 

एवं तहिं सिद्वे सति यच्छग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा 
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५ च्छ ह कन तव ७ 
` संनियोगरशिष्टानामन्यतरामाव उभयोरप्यभाव? इति । तस्माच्छग्रहशं कतव्य छस्यैव 
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च०--इति । 'नस्तडिति' इत्यतस्तद्धिते इति वतैते । तेन च बिल्वकादिभ्यो भसंज्ञकेम्यः परस्य 
तद्धितस्य तद्धिते परतो लुग्भवतीति सूत्राथैः संपद्यते । णवमपीति । बिल्वा विद्यन्तेऽस्यामिति 
“उत्करा दिभ्यर्छ? 'तडादीनां कुक्‌ चे'ति छः कुगागमश्च । ततः तत्र भव? इत्यण्‌ । तस्मिन्पर- 
तश्छस्य लुक्‌ । ततो वृद्धाच्छः । असति च्छग्रहणे छे परतोऽणो लुकप्रसङ्ग: । ततश्च न लुमता- 
ङ्गस्ये'ति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधाद्ववृद्दव्यभावे ख्पं न सिध्येत्‌ । न स बिल्बकादिति । विहित 
इति शेषः। 
बिल्वक्कादिभ्यो यो विहित इति । बिल्वकादिभ्य इत्यागन्तुनाकारेण कृतकुगागम- 
निर्देशः । तेनायमर्थ:-भाविकुगागमेम्यो बिल्वादिभ्यो यो विहितः प्रत्ययस्तस्य तद्धिते लुग्भवति। 
न च च्छादत्यो माविकुगागमेम्यो बिल्वादिभ्यः प्रत्ययो विधीयत इति नार्थेश्छग्रहणेन । 
एवं तहींति । छग्रहणं छमात्रस्य लुग्यथा स्यात्कुगागमो मा निवृतदित्येवमर्थं क्रियते । यदि 
चैषा परिभाषा न स्यात्तदा कुको नैव निवृत्तिः प्राप्नोतीति कि तदभावार्थत च्छग्रहणेन । कचित्त्रेषा 
परिभाषा नाश्रीयते | यथा 'श्मैनेय' इत्यादौ 'यस्येति'लोपेन निवृत्तेश्पीकारे तत्सनियुक्तो नकारो 
न निवर्तते । तथा च 'खियाः घुंव' दित्यत्रोक्ततु-- एतमार्य' इत्यत्र पुंव:द्धावेन स्रीप्रत्ययमात्रस्य 


उ०- नन्वनुवर्तमानमपि मस्येत्यन्वयायोग्यमत आह-तत्राथोदिति । अनुदात्तादेश्चेति । अ्रपवादत्वेन कोपध- 
त्वादणिति वक्तपुचतम्‌ । तद्धितस्पेति । 'हलस्तद्वितस्ये त्यतस्तदनुत्रत्तरित भावः । नन्वणो लुका 
लोपेन वा निद्रती विशेषामावोऽत आह--ततश्चेति । व्याश्रयत्वाः्चव पूर्वलुको नासिद्धतवम्‌ । ननु 
कप्रत्ययान्तबिल्वकप्रकृतिकविकाराद्य्थकाएणन्तैल्वकशब्दादिदमर्थे छे 'बैल्वकीय' इत्यादो तुक स्यात्‌ । 
तस्याणो बिल्वकाद्रिहितस्वादत आह--कझतकुगागमेति । गणपाठस्य शाघ्रोपर्थितिकस्वेन तेषामेव ग्रह्मात्‌ । 
न दि कान्तानां कचित्याठोऽस्ति । गणपाठसत्वेनेव च प्रकारवाचिता नादिशब्दस्पेति भावः । भाविकु- 
गागसेम्य इति । कुकसंनियोगेन प्रययविधानादिति भाव: | ` 
नदी छुम्नहणेनेति | न च शञापिते5पि कथं 'चारिताथ्ये कुJ्विरिष्टानुवाद्सामर्थ्येनेव तदनिवृत्तेः । अन्यथा 
।बिल्वादिभ्य' इत्येव वदेत्‌ । बिल्वादय एव हि नडादौ पठिताः | न च बिल्वादिम्यो भवाद्ययौणादीनामपि 


ह अनुदात्तादेश्च ४।३। १४० ¶ नस्तद्धिते; हलस्तद्धितस्य ६ । ४ । १४४, १५० 
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| $--मन्यतरापाय पा० | द्रष्टव्यम्‌ ४ | १ । ३६ वा० ४ १० ४६५ प० ६ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ANI 
७५०५ १ १०४० /०१०,१००% १०१० /*/*/*/*”*/४€*”*' 


/९/५८८५/५/५/५”-”-”४*/५”५-”५-”४५/४””/४५”*”*”४४”%४%”“”€*”४“'**”*“” 


| 0000 स 


३ अं ३ पा०। ४ आ० | ११४ खू० ] व्याकरणमहभीष्यस्‌ ७३३ 
>> oui oc र क क NI IT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जुग्यथा स्यात्कुको मा भूदितिन १५३ ॥ 
तुरिष्ठेमेयःसु ॥ ६। ४ । १५४ ॥ 


तुः सषैस्य लोपो वक्कव्योऽन्त्यस्य| लोपो मा भूदिति । स तर्हि वक्तव्य) ? 

न वक्तव्य) । 
तुः सरव॑लोपविज्ञानमन्त्यस्य वचनानथंक्यात्‌ ॥ १ ॥ 

तुः सवैलोपो विज्ञायते । कुतः ? अन्त्यस्प वचनानर्थक््यात्‌ । अन्त्यस्य 
लोपवचने प्रयोजनं नास्तीति; कृत्वा सवेस्य भविष्यति । 

अथवा लुम्रकृतः| सोऽनुवरतिष्यते । अशक्यो लुगबुवतयितुम्‌ । किं कारणम्‌ ? . 
विजयिष्ठकरिष्ठयोगुणदशनात्‌ । विजयिष्ठकरिष्ठयोगुणो दृश्यते# । विजयिष्ठः । 
आसुतिं करिष्ठः ॥ १५४ ॥ 
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प्र०--निवृत्तिः क्रियतेऽस्य त्वनिवृत्तत्वान्नकारस्य श्रवण प्रसज्येतेति । तथा श्रोत्रियस्य घलोप- 
श्वेति घे निवृत्तेऽपि श्रोत्रभावो न निवर्तत इति तत्रानित्या परिभाषेति प्रतिविधेयम्‌ ॥ १५३ ॥ 


तुरि० । तुः सवेस्येति । सवैस्य तृशब्दस्य लोपो न त्वलोऽन्त्यस्येत्यर्थः । अन्त्यस्य 
लोपवचन इति । 'े'रित्येवान्त्यलोपस्य सिद्धत्वात्‌ । विजयिष्ठ इति । विजेतृशब्दात्‌ तुः छन्दः 
सी'तीस्रयंयः । तस्य लुकि सति “न लुमताङ्गस्ये'ति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधाद्रगुणो न स्यात्‌ । 
पूर्व तु गुणो न प्रवर्तते । अन्तरङ्गानपि विधीन्बहिर्गी लुग्बाधते इति वचनात्‌ । करिष्ठ इति । 
तृन्नन्तादिष्ठरप्रत्ययः ॥ १५४ ॥ 
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रििघानादिति वाच्यम्‌ । 
उ०--लुगापत्तिः । लक्षणप्रतिपदोक्तपरिमाषया बिल्वादिपुरस्कारविहितप्रत्ययस्येव लु | 
उ विर बिल्वादिम्योऽणिति विकाराथेस्य लुगापत्तिवारणार्थ तत्सार्थक्यादिति माष्याशयात्‌ । 
नकारो न निवतंत इति | 'अचः परस्मिन्निति स्थानिवत्वेनैव सिद्धेरिदं चिन्त्यम्‌ । भोनियस्येत्यादि 


त्वनित्यत्वफलमेव ॥ १५३ ॥ 


तुरिडिमे० । प्रयोजनामाबं दर्श॑यंति--टेरित्येवेति । “हुति मिति द्वितीयाद्शैनादाह--. 
तृन्नन्तादिति । एवं 'च “न लोके ति निघेघात्षष्ठ्यमाव इति मावः ॥ १५४ ॥ 
डा ओम न स. 


| | १।५२। 

+ नडादीतां कुक च ४। २1 ६१ | † श्रलोऽन्यस्य १ | १। ५२ त 

{३ ६। ४ । ११५ $ बिल्वकादिम्यश्छस्य लुक्‌ ६ । ४। १५३ 

# न छुमताङ्गस्य १ । १। ६३ । कटात 

१०० [ 
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0111 जनम श्ीमगवर्पत्ञलिविरचितं be 
टेः॥६।४।१५५॥ 
णादिष्ठवत्प्रातिपदिकस्य 


शौ प्रातिपदिकस्पेष्ठवद्वावो वक्तव्य । कि प्रयोजनम्‌ ! 
पुंबद्कावर भावाटिलोपयणादिपरार्थेस्‌ ॥ १ ॥ 


पुद्वावार्षस-एनीमाचष्ट एतयति । श्येतयति† । रमावायेम--एयुमाचशे 
प्रययति । न्रदयतिः । टिलोपार्थम-पडुमाचष्टे पटयति । यणादिपराथस्‌-स्पूलमा- 
चष्टे स्थवयति । दवयति# । 
किं पुनरिदं परिगणनमाहोस्विदुदाहरणमात्रम्‌ । उदाइरणमात्रसित्याइ प्राद- 
' योऽपि दीष्यन्ते-ग्रियमाचष्टे प्रापयतीति! । 


">" 


प्र०- डे; । णाविति । प्रातिपदिकग्रहणं प्रत्ययकार्याणामतिदेशो मा भूदित्येवमर्थम्‌ । तेन 
बहुन्याचष्टे भावयतीति णिचो यिण्न भवति । तदभावे भुभावेनापि न भवितव्यं संनियोगशिष्ट- 
त्वादिति बहयतीति भवितव्यमिति केचित्‌ ॥ एतयतीति । तसिलादित्वादिष्ठे पुंवःद्वावो विहित 
इति णावपि भवति । टिलोपेनेव संनियोगशिष्टत्वाच्नकारनिवृत्तो सिद्धायां पुंवद्दचनं संनियोगरिष्ट- 
परिभाषाया अनित्यत्वज्ञापनार्थम्‌ । तेन 'श्यैनेय' इत्या दिसिद्ध भवति । विन्मतोरिति । ्रग्विण- 
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स्तम्‌ । एतेन णावित्युपमेये सप्तमीदर्शनेनेष्ठवदित्यत्रापि सततम्यन्ताद्वतिसत्तवेनेष्ठनि पू्वैकार्यस्यैवातिदेशेन 
सिद्धे प्रातिपदिकग्रहणं व्यर्थमित्यपास्तम्‌ । भावयतीति । न 'च संनियोगशिश्न्यायादूभूभावो दुलमः । “भू 
न बहों रित्यत्र पुनर्जहुग्रहणसामथ्यैन संनियोगशिष्टत्वामावात्‌ । प्रत्ययादेशव्वभ्रमस्तु व्याख्यानात्सुपरिहर 
इत्याशयः । इद्मेव केचिदित्यत्रारचिबीजम्‌ । 'एतयतीध्यत्र पुंवल्वय॑ आभीयासिद्धत्वानिद्यव्वाहिलोपों 
भवत्येव । अन्यथा वृद्धौ पुक्येतापयतीत्यापत्तिः | तसिलादित्वादिति । 'भस्याढे इति तत्रोक्तेरिति 
भावः | तेन श्यैनेय इति । इदं चिन्त्यमिति 'ब्रिल्वकादिम्य' इति सूत्रे निरूपितम्‌ । कि च शापकमप्य- 
संगतम्‌ । दुरदमाचष्टे दारदयतोत्याद्यर्थ पुंबद्भावस्यावश्यकस्वात्‌ । खकशब्दा' दस्मायामेधेति विनिः, 
णिच्‌, विन्मतोलुंक्‌ । नन्वत उपघाया इति वृद्धिः प्राप्नोतीत्यत. श्राद- अङ्गब्च्तेति । अत एव 'बक्षव्‌ 
करोतीत्याष्टमिकमाष्यप्रयोगः संगच्छते । यनन त्वनिष्ठितमिति । तस्या ग्रनित्यत्वात्कचिदप्रृत्तिरिति भावः । 
` परे ठु लक्यविशेषे लयानुरोधाद्वाष्यानुरोधाचेष्ठवदियमावातिदेशोडपि । तेन 'दवयती'व्यादौ बद्धिन । 


1 तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ६ । ३।३५। % र ऋतो हलादेलंघोः ६ । ४। १६१ । 
+ स्थूलदूरयुवहखत्तिप्रज्ुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः ६ | ४। १५६ | 

. द द्वियस्थिर''"**" ..... द्राधिइन्दा ६ । ४। १५७; अचो ब्णिति ७। २ । ११५; अर्ति- 
हवीब्लीरोक्नूयीच्माग्यातां पुरणो ७ । ३ । ३६ । 
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भारद्वाजीयाः पठन्ति-शाविष्ठवत्मातिपदिकस्य पुबद्भावरभावटिलोपयणादिपर- 
प्रादिविन्मतोलुक्कन्विध्यथेमिति!. ॥ १५५ ॥ 


इष्ठस्य यिटू च ॥ ६। ४ । १५९ ॥ 


किमयं यिशब्द आहोखिद्यकार। । किं चातः ? यदि लोपो5प्यनुवतते$ ततो 
यिशब्द! । अथ निवृत्तं ततो यकारः ।। १४९ ॥ 


ज्यादादीयसः ॥ ६। ४ । १६० ॥ 


किमर्थ ज्यातपरस्येयस आत्त्वुच्यते न लोपः प्रकृतः% सोऽलुवतेंत । का 
रूपसिद्विः ज्यायान्‌ ? अकृद्यकार इति दीर्घत्वं भविष्यति] । 


(iT 

करावस द्विभ वत्येव 
प्र०- माचट्टे सजयति । 'अङ्गवृत्ते' इति वृद्धिरत्र न भवति । यत्र त्वनिष्ठितमङ्ज तत्र वृद्धिभवत्येव- 
प्रापयति स्थापयतीति । युवानमाचष्टे$ल्पमाचष्टे कनयति ॥ १५४ ॥ 


दृष्ट० । किमयमिति । किमिकारान्तः समुदाय आगमोऽथ यकारमात्रमिकारस्तु- 
चारणार्थ इति प्रश्न: । किं चात इति। उभयथा दोषाभाव इत्यर्थ: । तत्मतिपादयति-- 
यदीति ॥ १५६ ॥ 

ज्यादा० । ज्यात्परस्येयस “आदेः परस्ये'त्याकारः क्रियते । चले र 
अक्कद्यकार इति । 'क्ङिती'ति तत्र नाचुवर्तेत इति भावः । 'उस्ये'त्यादौ छ ह 
अङ्गवरत्त इति । अडगे वृत्तं निष्पन्न॑ यत्कार्य तस्मिन्सति SR व 
भवति । 'ज्ञाजनोर्ज'त्यत्रापीयं परिभाषा ज्ञापिता । तत्रास्मिन्स्थिते ज्ञाप 
कर CRE त्यस्य लद ष्ये सिद्धान्ते तत्परिमा- 

ये । प्वाज्ञवृत्त इत्यस्य लच्यासाघकत्वम्‌ । अत एवम 

के सा वि न वक्तव्य इत्येव प्रयोजनमुक्तम्‌ । न तु दवयतीत्यादिसिडिरितीद 
हक , | प्रापयतौ वृद्धौ पुकः युवाल्पयोरिति कन्‌ । उदाहरणमात्रत्वादेव भर्संशाप्रकृतिभावादी- 
bs , ड दाहरण्वे एवं भारद्वाजीयवच उपध्म्मक न तु तदपि परिंगणनमिति बोध्यम्‌ ॥ तत्र 
अक णी ली खजयतीत्याद्यर्थ भत्वमावश्यकमिति बोध्यम्‌ १५५ ॥ 
र य । 'किं चात? इत्यस्य सर्वत्र यादुगथंस्तादुगत्र नेत्याह--उभयथेति । लोपानुदृत्तावयमर्थेः- 
बह! परस्ेष्ठस्य लोपो यिडागमश्वेति । अत्रान्यः पच्चो युक्तः । प्रक्रियालाघवात्‌ ॥ १५६ ॥ 


ह. जप 1 नन्वङ्दिरयतर 'किडती'त्यननुदृत्तावरेत्यादी या इत्यस्य यारि दीधे स्यादत आइ | 


न्न बिन्मतोर्डक योः कनन्यतरस्याम्‌ ४ । २ । ९१५ च की 
$ विकतो छ ५८ ।  अक्त्सादेघातुकयोर्दीघ 
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_ ड०--उस्येत्यादाविति । अङ्ग इति । ग्रज्ञाधिकार इत्यः । भाष्ये न अकार एवेति । 'ज्याद ईयस' इति 


एबं तहि सिद्धे सति यज्ज्यात्परस्येयस आत्वं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवः 
त्येषा परिमापाङ्गनृत्ते पुन्वृत्तावविधिरिति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ! पिबेगुण- 
प्रतिपेधश्चो दितः{ स न वक्कव्यो भवति । 

अथ किमधै ज्यात्परस्येयसो दीर्घ उच्यते न अकार एवोच्येत । का रूपसिद्धिः 
ज्यायान्‌ ? आन्तयेतो दीर्घस्य दीर्घो भविष्यति । 

एवं तहिं सिद्धे सति यहीर्धग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा परिभाषा 
 माव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं ने'ति | १६० ॥ 


र ऋतो हलादेलेघोः ॥ ६ । ४ । १६१ ॥ 


कथमिदं विज्ञायते--इलादेरङ्गस्येति, आहोस्विद्वलादेछेकारस्येति । युक्त 
पुनरिदं विचारयितुम्‌ । नन्वनेनासंदिगधेनाङ्गविशेषशेन भवितव्यम्‌ । कथं ह्यकारस्य 
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प्र०_दीघंश्रवणार्थम्‌ । तस्मिश्च ज्ञापके सति ज्यायानिति सिद्धयर्थमाद्वचनम्‌ । अन्यथादिलोपे कृते 


परिभाषावशादीर्घो न स्यात्‌ । पिबेरिति। 'पाध्रादि' सूत्रेण यदा पिबादेशो हलन्तः क्रियते. तदा 
गुणप्रसङ्गः । यदा त्वदन्तस्तदा गुणप्राप्त्यभावः ॥ १६० ॥ - 

र ऋतो । कंथमिद्मिति । इहाङ्गस्येति प्रकृतमुत इति च श्रुतं, तत्र विशेषणविशेष्य- 
भावे कामचारात्रभ्नः । युक्त पुनरिति । “धात्वादे'रित्यादाववयववाचिन आदिशब्दस्य दर्शना- 
दवयव्यपेच्चत्वाच्चावयवस्यावयवान्तरेण संबन्धामावादिति भावः । अन्यस्यान्य इति । अत्यन्त- 
भेदादसंबन्ध॑ परस्परस्यावयवयोदर्शयति । यत्र भेदाभेदविवक्षा 'वृक्षाणां वन! 'वृक्षाः वन'मिति 


~ > 


सू पाठयमिति भावः । इयं शङ्का नागुदित्सत्रमादाय, स्‌ञ्चशेषेण विरोधात्‌ किं। च तया सत्युक्तमित्येव वदेत्‌ । 
न ति । तस्माख्जातिपद्चाश्रयेणयं शङ्का । उत्तरं तु स्पष्टमेव जातिपच्षोऽपि भाव्यमान विषयो 
ते ॥ १६० ॥ 
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नाम हलादिः स्यादन्यस्यान्यः । अयमादिशब्दोऽस्त्येवावयववाची । त्यया 
ऋगादि! अधेचादिः छोकादिरिति । अस्ति सामीप्ये वतते । तद्यया--दघिभोजन- 
मथसिद्धेरादिः, दधिमोजनसमीपे । घतभोजनमारोग्यस्यादिः, घृतमोजनसमीपे । 
यावता सामीप्येऽपि वतते जायते विचारणा इर्समीपस्यकोरस्य स्यादथवा हलादेरङ्ग- 
स्येति | किं चातः ! यदि विज्ञायते हलादेरङ्गस्येति अप्रथीयान्‌ अत्र न प्राप्नोति । 
अथ विज्ञायते इलादेःऋकारस्येति अनचीयान्‌ अत्रापि प्राप्नोति । उभयथा स्वूचीया- 
नित्यत्र प्राप्रोति । यथेच्छसि तथास्तु | 


अस्तु तावद्भलादेरङ्गस्येति । कथमप्रथीयात्‌ ! तद्धितान्तेन समासो भविष्यति । 
न प्रथीयानप्रथीयानिति । भवेस्सिद्धं यदा तद्धितान्तेन समासो यदा तु खलु समासा- 
तद्वितोपत्तिस्तदा न सिध्यति । नेव समासात्तद्वितोत्पत््या भवितव्यम्‌ । कि कारू 
णम्‌ ? बहुव्रीहिणोक्कस्वान्सत्वथस्य । भवेद्यदा बहुत्रीहिस्तदा न स्याद्यदा तु खलु 
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प्र०- तत्रावयवावयविभावो नान्यत्रेत्यर्थ:। दधिभोजनमिति । यदृच्छोपनतं दधिभोजनं कार्यसिद्धेः 
सचकत्वास्समीपमित्यर्यः । अप्रथीयानिति । अपृथुशब्दात्यथुसदृशगुणवचनादीयसुखत्यय: । 
अनृचीयानिति । न सत्त्युचो येषां तेऽतृचा माणवकास्ते सन्ति यरिमिन्देशे सोऽनुचवांस्तत 
ईयसुन्‌ 'विन्मतो रिति मतुब्लुक्‌ । अत्राइगं हलादि न भर्वात । ऋकारस्तु हलादिरिति रादेश- 
प्रसङ्ग: । स्वृचीयानिति । स्वृग्वच्छन्दादीयसुन्‌ मतुपों लुक । यथेच्छुसीति । वक्ष्यमाणपरिगण- 
नादतिप्रसङ्गनिरासादिति भाव; । र 
न वै समासादिति । प्रकृता भिप्रायेणेतदुच्यते । हुतम यी । 
बहुव्रीहिर्वा गुणवचनों न भवतीति तत ईयसुन्न भवत्येव । अथ 
तथा हि-अपृथुशब्दस्तत्बुरुषो हुब्रीहिर्वा गुणव । 
ws उत्पत्तिः, तन्नः बहुव्री हिणोक्तत्वाच्मतुपो ऽभावात्‌ | नापि तलुरुषान्मतुबुसत्ति:' 
लाघवादरबहुब्नीहेन्यःय्यत्वात्‌ । भवेद्यदेति । स ह्यत्यपदार्थप्रधानत्वादगुणवचनो न भवति । 
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न्ताबिति वचनेतावयवसहृशस्व्रोधनेनावयवप्र- 
०-'दिदीये? इत्यादौ युट एकारावयवद्व न स्यात्‌ । आद्यन्ता हु 
हु pr । ननु दबिमोजनानन्तरमर्थसिदधिनं इश्यते इति कयमत आह-यहच्छेति । कायी 
स ; | माध्ये दधिभोजनसमीप इति । यतो दधिमोजनसमीपेऽर्थसिद्धिरतस्तदर्थसिद्धेरदि समीप” 
ह ह: एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌। ननु नभसमासस्य गुणवचनस्वामावास्कथमीयसुनत श्राह-अएशुशब्दादिति | 
4 सा । 'ऋकपू'रिति समासान्तः । विन्मतोलुग्विधानादेवागुणवचनादपीयसुन्‌ । स्वृग्वच्छुब्दादिति । 
शतु क 223 
प्न पूजना!दिति समासान्तनिपेधः । न क 
बेवेत्ययुक्मत आाह- प्रश्तेति । तदभिप्रायेण भाष्य 
साचद्धितोलत्तेबंहुश उपलम्मान्चेत्ययुकमत आह | | र 
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तत्पुरुषस्तदा ग्रान्नोति । न परथुरएथुः अयमप्यएथुः अयमप्यपृथुः अयमनयोरप्रथीया- 
निति । न समासादजादिभ्यां भवितव्यम्‌ । किं कारणम्‌ ? गुणवचनादित्युच्यते$ 
न च समासो गुणवचन इति । यदा तर्हि समासाद्विन्मतुपौ विन्मतुबन्तादजादी तदा 
प्राप्नुतः । अविद्यमानाः यत्रोऽपृथवः अएथवोऽस्य सन्त्यपृथुमान्‌ अयमप्यपृथुमान्‌ 
अयमप्यप्रृथुमान्‌ अयमनयोरप्नयीयानिति । नेष दोषः | अप्रथव एव न सन्ति कुतो 
यस्याप॒थव इति । 


प्र०--यदा स्विति । यथाब्राह्मण इति ब्राह्माणसदुशः क्षत्त्रियादिरुच्यते तथापृथुरिति पृथुसदुश- 
गुणान्तरयरक्तोऽभिधीर्यते । न च समास इति। गुणमुक्तवान्‌ गुणवचनः । यः शब्दो गुणमभिधाय | 
गुणोपसर्जने द्रव्ये वर्तते तस्मादजादिम्यां भाव्यमु । न च समासः केवले गुणे कदाचित्प्रयुज्यते, | 
नित्य द्रव्यवाचित्वात्‌ । अथवापृथुशब्दः पृथुसवुशागुणवाचित्वेऽपि विशिष्टगुणवचनो न भवति । | 
पृथुशब्दवत्‌ । अपृथव एब न सन्तीति। मतुपः प्रकृतय इति शेष; । समाने बहुब्रीहिणा ` | 
भाव्यं न तु मत्वर्थीयार्थेन तत्युरुषेण । भिन्नार्थल्वे तु भाव्यमेव-“गौरखरवदरण्यं? “कृष्णसर्पवान्‌ 
वल्मीक? इति । अत्र हि जातिविरेषेण तद्वत्ताप्रतिपिपादयिषिता नान्तरेण तत्युरुषं मत्वर्थीयार्थ 
बहुब्रीहिमात्रेण प्रतिपादयिडुं शक्यते । अन्ये त्वाहु:--अविद्यमाना ये पृथवस्ते सन्तीति विरोधा- 
दर्त्युपाधिकत्वाभावान्मतुबून भवतीति। एतदपरे न क्षमन्ते । पृथुत्वगुणरहिताः स्वल्पेण 
विद्यमानाः पृथव एवापृथव उच्यन्ते इति कथं सत्वोपाधिकत्वं न स्यात्‌ । ननु च यथानुचीया- 
नित्यत्र बहुबरीह्र्थन तद्वत्ताविवत्षायां मत्वन्तादीयसुन्‌ भवति तथापृथुशब्दादपि मतुपा तदन्ता- ` 
कयसुना भाव्यम्‌ । एवं तर्ह्मनभिघानादबहुत्रीहेः कुतश्चिन्मतुपा न भवितव्यमिति मन्यते । 
तदेव'मप्रथीया'निति तद्धितान्तेन समास इति स्थितम्‌ । 


“I 


TST SN) ( 


शिव 22502 

ड०--गुणिवचनो न कदाचिदपि शुक्लादिवद्मुणवचन इति ततो5प्युत्पत्तिरेबं सति न स्यादत ग्राह-- 
झथवेति | येषां विशेषरूपेण मुणः प्रवृत्तिनिमित्तं ते गुणवचना इत्यभिमानः । वस्तुत श्राकडारसूत्रोक्तरीत्या 
समाससंज्ञया गुणवचनसंशाया बाधामिप्रायेणेद भाष्यं ब्याख्येयम्‌ । श्रप्र्थव एव न सन्तीति भाष्यमपि 
प्रकृतामिप्रायेणेत्याहइ--मत्तुप इति | तदुपपादयति--समान इति । गौरखरादिशब्दा जातिविशेषवचना' 
न ठु योगिका इत्याह--अन्न हीति । मत्वयाँयार्थ मब्वर्थीयफलकम्‌ । शक्यते इत्यस्य जातिविशेषवतेति 
शेष! । एथव एवेति । आरोपित एुस्ववन्त एवेस्यर्थ:। तथापथुशब्दादपीति । माणवादिपरबहुनीहेरि्यर्थः । 
'झतश्रिन्मतुपेति | छचिदवहुत्रीहिणा न भाव्यमिति वक्तुमुचितम्‌ | ग्रपुयव एव न सन्तीति भाष्यात्‌। 


+ अजादी गुणवचनादेव ५ ।,३:। ५८।  बिन्मतोलुँक ५ । ३.।.६४। 
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इइ कस्मान्न भवति--मातयति भ्रातयति ? लोपो{ऽत्र बाघको भविष्यति | 
इदमिह संग्रधा्ेम्‌-टिलोपः क्रियतां रमाव इति किमत्र कतव्यम्‌ १ पर्वाद्रमाव; । ` 

यदि पुनरवशिष्टस्य रभाव उच्येत । नेव शक्यम्‌ । इहापि प्रसज्येत ` 
कृतमाचष्टे कृतयतीति ।। एवं तर्हि परिगणनं कतेव्यम्‌ । पृथुमदुकुशभ्रशदढपरिबुढा- 
नामिति वक्कव्यमू ॥ १६१ ॥ 


प्रकृत्यैकाच्‌ | ६ । ४ । १६३ ॥ ` 


प्रकृत्मेकाजिति क्रिमिष्ठेगेय/स्तराहोस्विदविशेषेण । किं चातः ! यद्यविशेषेण 
स्वी खी% शौवम्‌। अधुनेत्यत्रापि+ प्राभोति । स्वखिनावेध न स्तः। कथम्‌ १ उक्कमेत- 
देकाच्षरात्कृतो जातेः सक्चम्यां च न तौ स्तो; । स्वान्‌ खवानित्येव भबितव्यम्‌ । 


~ 


प्र०-स्वृचीयानित्येतस्यापि परिहाराय चोद्यमुपन्यस्यति--इद्द कस्मादिति । मातय 


_ तीति। 'उणादयोऽवयुत्पन्नानि प्रातिपदिकानी ति पत्षाश्रयणा'तरिष्ठेमेयः' स्वितीछठव ङ्भावात्त॒शब्दस्य 


टिलोपोऽनन्त्यस्य 
लोपाभावः । यदि पुनरिति । टिलोपो5प्यनुवर्तते ततश्वान्त्यस्य क्रशब्दस्य 
तु रमाव इति 'मातयती त्यादौ रादेशाभाव: । कृतयतीति । अत्रानन्त्य क सति रभाव-. 
प्रसङ्गः । एवं 'स्वृचीया नित्यत्रापि । एवं तहींति । परिगणने च सति 'हलादेलंघो'रिति न 
कर्तव्यम्‌ १६१॥ 


छ सत्त्याश्रयेणेष्ठेमे न्तेऽथ व्याप्त्याश्रयेण 

० । किमिष्ठेमेयःस्व्रिति। कि प्रत्यासत्त्याश्रयेणेष्ठेमेयसो5पेकयस्तेञ्य व्याप्त्य 
तद्धित ति प्रश्नः । स्थीति । स्वशब्दादिनि कृते प्रकृतिभावा'दयस्ये'ति लोपो न प्राप्नोति । 
शौबमिति । शुनो विकारावयवयोः प्राप्यति कृते नस्तद्धिते’ इति टिलोपो न प्राप्तोति धर 


/५.५/५/५५८५/५८५८५/१/*/५५/४४/४११*/१/४४४४४ 
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उ०--ननु मातयतीत्यत्र 'ुरिषेमेय"खिति प्राप्नोतीत्यत आह-उणादय इति । ननु लोपं es 
रभावप्रदृत्तेरक्तस्वास्कथमवशिष्टस्य रमाव शङ्कयते तत्राह--टिलोपो5पीति । कचरा 
भवतीश्युक्ते सामथ्योदनन्यस्य रभावः फल्लतीति मावः । तृशब्दस्यान्यस्य टिलोप इत्यन्वयः । त 


शिष्ठादौ प्रसज्ञाभावादिति मावः॥ १६१ ॥ 
प्रकृत्वे० । तद्धित इति । नस्तद्धिते’ इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः । विक्रारावयवयोरिति । 
रे 8 लदि धि 7 तु 'तस्येद मित्यणि “श्रयः इति प्रकृतिमाव/व्ज्ोवनमिति माव्यम्‌। संकोचे तु शुनः संकोच 


जा 


1 प्राशिरजतादिम्योऽञ्‌ ४ । ३ । १४४; नस्तद्धिते ६। ४ \ १४४ 
+ अघुना + । ३ । १७; यस्येति 'च ६ । ४ १४८ 
§५।२। ११५ श्लोकवार्तिक । 
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` शौबमिति परत्वादैजागमे1 कृते टिलोपेन मवितव्यम्‌ । अधुनेति सम्नकृतिकस्य 
सप्रत्ययकस्य स्थाने निपातनं क्रियते ॥ इह तहि प्राभोति-द्रव्यसूक । 
गस्येत्यादौ प्रकृतिभावः । यस्येति यस्य लोपम्राप्तिस्तस्य प्रकृतिभावो न 
बैतानि यस्थेत्यादौ ॥ एवमपि श्रिये हितः श्रीयः; ज्ञा देवतास्य स्थालीपाकस्य 
ज्ञ| स्थालीपाक इत्यत्र प्राम्रोति । तस्मादिष्ठेमे यःसु प्रकृतिभावः । 
 अथेष्ठेमेय!सु प्रकृतिमावे किसुदाहरणस ! प्रेयान्‌ परेछ“ । नैतदस्ति । प्रादी- 
नामसिद्धत्वान्न भविष्यति । इदं तहिं-श्रेयान्‌ श्रेष्ठ । कु 


> वि NII 
प्र०- अघुनेति । इदमोडधुनाप्रत्यये परत इशादेशस्तस्य 'यस्येति' लोपो न प्राप्नोति। शोधमिति । 


टिलोप॑ बाधित्वा परत्वाइवुद्धिः प्राप्ता 'द्वारादीनां चेति प्रतिषिध्यते । ऐजागमश्च क्रियते । 
त्रैकाच्त्वाभावास्कृतिभावाभावः । अधुनेति । इदमोऽशभावोऽधुनाप्रत्ययश्च निपात्यते । 
द्रव्यमिति । द्रोविकारो “द्रोश्वेति यत्मत्ययः । “ओगु ण' इति गुणोऽत्र न प्राप्नोति । यस्येत्या- 
दादिति । 'यस्येत्यादीनि कार्याण्यपेक्ष्य प्रकृतिभावो विषीयते । ओगु णस्तु तेभ्यः पूर्व 
इति प्रकृतिभावाभावः । श्रिये हित इति । प्राकक्रीताच्छः इति च्छः ¦ तत्र ध्यस्येति' लोपो 
न प्राप्नोतीतीयङः प्रसङ्ग: । प्रादीनामिति । असिद्धत्वादेवैकाच्त्वामावात्प्रकृतिभावोऽप्यत्र 


ड०--इत्यनेन टिलोपेन भाव्यमिति भावः । तत्रेति । ऐजागमे कृते पुनःप्रसज्ञविशानादिलोप इति भावः । 
- मध्ये प्रतिषेधशब्देन प्रकृतिमावोऽमिसंहित इत्याहे--प्रहृतिमाव इति । कचित्तु भाष्येडपि तथैव पाठः । 
तत्र यस्थेत्यादीत्यादिग्रहणं प्रकारार्थ, लोपस्वेन च साइश्यमत एवाग्रे 'न चैतानि यस्पेत्यादा वित्युक्त भाष्ये । 
(एतानी'ति बहुबचन तु प्रयोगमेदैन “श्रोगु ण' इत्यस्य भेदमाश्रित्य । 'यस्पैति यस्य लोपप्राप्त'रित्येतत्‌ । 
'यस्येती त्येवमादिना यस्य लोपप्रासिरिति व्याख्येयम्‌ । अत एवं कनयति कनिष्ठ इत्यादा'वल्लोपोऽन’ 
इति लोपो न । न च तत्नोब्चारणसामथ्योदल्लोपाभावः | एवमपि 'नस्तद्विते! इत्यस्यापत्तेः | उच्चारण तु 
सवोदेशत््रसंगाद्नेन चरितार्थम्‌ । (इनण्यने'ादिसाहचयोल्लोपविषय एवं प्रकृतिमावः । एते- 
नानन्तरत्वाइरित्यस्यैबायं बाधक इति निरस्तम्‌ । षपूर्वेत सूत्रस्थभाष्यप्रामाण्येन “ग्रन्‌' इत्यस्याल्लोपबाध- 
कताया वश्यकलेन तत्साहचयौदथोनुरोधास्चेतद्विषयेडपि न्यायाप्रइत्तेरेवोचितत्वात्‌ । नैकाजिति 
` वक्तव्ये प्रकृतिप्रहणाव । अत एवोपक्रमे शौवमित्यत्राविशेषेणति पत्ते 'नस्तद्धिते' इति न प्राप्नोतीति 
` कैययेक्तिः संगच्छते । स्थान्याश्रय इति । शाल्लासिद्धत्वाश्रयणादिति भावः । विप्रतिषेधे तावदिति । 


¶ द्वारादीनां च ७।३। ४ # द्रोश्च ४ । ३। १६१; ओगु णः ६। ४। १४६ . 
† यस्येति च ६। ४। १४८ प्राकक्ीताच्छः ५ । १ । १ यस्येति च ६। ४। १४८ 
§ सास्य देवता ४ | २ । २४; यस्येति च ६ । ४ | १४८ 

> प्रियस्थिर""" *** "`° द्राघिदन्दा; ६ । ४ । १५७ 

+ प्रशस्यस्य भः ५। ३। ६० 
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प्रकृत्यैकाजिछ्ठेमेयःसु चेदेकाच उच्चारणसामथ्योद्वचना- 
त्प्रकृतिभावः ॥ १ ॥ ग 

प्रकृत्मैकाजिष्ठेमेय!सु चेत्तन् । किं कारणम्‌ ? एकाच उच्चारणसामथ्यदन्त- 

रेणापि वचनं प्रकृतिभावो भविष्यति । 
बिन्मतोस्तु लुगर्थम्‌॥ २॥ 

बिन्मतोस्तु लुगर्थं प्रकृतिभावो वक्गव्यः# । खग्वितरः खजीयान्‌ । सग्वितमः 
स्रजिष्ठः । खुग्वत्तर! खुचीयान्‌ । खुग्बत्तमः खुचिष्ठ! | जक 

ननु च विन्मतोलुक्टिलोप॑। बाधिष्यते ॥ कथमन्यस्योच्यमानमन्यस्य बाधक 
स्यात्‌ ! असति खल्वपि संभवे बाधनं भवत्यस्ति च संभवो यदुभयं स्यात्‌ | यथैव 
खल्वपि विन्मतोुक्टिलोपं बाधत एवं नस्तद्धिते [ १४४ ] इत्येतमपि बाधेत । 


MeN, 


NNN NAAN AANA 


AN 


प्र०-नास्ति नापि टिलोपः । स्थान्याश्रयष्टिलोपः प्राप्ोतीति चेत्‌, विप्रतिषेघे तावदसिद्धत्वा- 
भावस्य ज्ञापितत्वात्परत्वात्प्रादिषु कृतेषु तेषामसिद्धत्वेनाविद्यमानत्वान्न स्वाश्रयो नापि पराश्रय- 
षटिलोपः प्राप्नोति । श्रेयानिति । असिद्धाधिकाराद्वबहिः श्रादिविधानादसिद्धत्वामावः । 


' एकाच उच्चारणुसामर्थ्यादिति | अकार उच्चरणार्थो न परतिज्ञातोऽपि तु श्रवणार्यः । 
विन्मतोस्तु लुगर्थेमिति । लुक्यर्थो यस्य तललुगर्थम्‌, लुकि कृते टिलोपाभावार्थमित्यर्थः । 
कथमन्यस्येति । विन्मतुबन्तस्य टिलोपं लुग्बाघतां तरिमिस्तु इते यष्टिलोपः प्राप्तोति त॑ 
कथे बाघते | न हि तस्मिन्प्राप्ते लुगारम्यते इत्यर्यः । यथैवेति । लुको बाधकत्वाभ्यूपगमेऽ- 


NN eS YIN 


Css 
३०- -श्रत्र विषये स्थानिनो निवर्तनास्स्थानिकायौप्रातिरिति भावः । न स्वाश्रय इति । असिद्धश्वादिति 
भावः । पराश्रय इति । तस्यामावादिति भावः । अनयोयोगपद्यासमबरूपो विरोधः । रादेशे प्रियशब्दस्ये- 
| ाद्यानन्तर्यविघातात्‌, टिलोपे 'च प्रियशब्दस्यादेशतिमित्तानन्तर्यविघातात्‌ । स्थानिवद्भावस्ववादेशप्रइल्युत्तर 
| न तत्पवृत्तिसमये, कृते च टिलोपे प्रादीनां व्वारितार्थ्यंमिति वार्तिकमतेनेदं बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु पूवप्राप्त- | 
रिलोपं बाधित्वा परस्वाथ्राद्यदेशे कृते पुनस्तन्निमित्तटिलोपः सकृदूगतिस्यायेन न भवति । आदेशनिमि- 
त्तस्वसिद्धत्वादेव नेति भाष्याशयः । 


अवणार्थ इति । न च लोपेऽपि ण्यत्ताचङि “शुभ्रः दित्यादावकारञ्रवणाय तदुष््चारणं 
चरितार्थम्‌ । ईहशेऽपि विषये 'ढिर्वचने5चीत्यादेः प्रहुसत्यमावस्य त्रैबोपपादितस्वात्‌ । ननु प्रकृतिमावस्य _ 
विन्मतोळुंक न प्रयोजनमत आह--लुगर्थेमिति । ननु विन्मतुबन्तस्य लुकटिलोपौ प्राप्नुत इति किमुच्यतेऽ- 
न्यस्थेतीत्यत श्राद--बिन्मतुबन्तस्पेति । मध्ये दोषान्तरमाह-ययैब खल्वपीति । तदाशयमाह-- 
MRS SESS resist EIT TPT STD 


# वित्मतोलुंक्‌ ५ । ३ । ६५ दे 1४१७४७ | 
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४७६ श्रीमगवत्पतञ्ञलिविरचितं [ अततेरकृत्पदे ॥ 


SR ind 


अभेर्मुखम्‌ ॥ ६। २ । १८४ ॥ अपाच्च ॥ ६। २। १८६ ॥ 


] 


Sd 


किमर्थमिदमुच्यते नोपसर्गात्स्वाङ्गै शुवमित्येव सिद्धम्‌; ! 

अभेर्सुखमपाच्चाश्चुवार्थम्‌ ॥ १ ॥ | 
अशचुवार्थोऽयमारम्भः । | 

अबहुन्रीद्य्थ वा ॥ २ ॥ 

अथवा बहुत्रीहेरिति वतते}, अबहुत्रीहवर्थोड्यमारम्मः || १८५ ॥ १८३ ॥ || 

स्फिंगपरतवीणाज्ञोध्वकुश्षिसीरनामनाम च॥ ६।२। १८७॥ । 


स्फिगपूतग्रहणं किमर्थं नोपसगोत्स्वाङ्ग श्रुवभित्येष सिद्धस्‌! ! 
स्फिंगपूतग्रहणं च ॥| १॥ , | 


किम्‌ ? अधुवाथेमंबहुत्रीद्यथेमित्येव वा || १८७ ॥ 
अतेरकृत्पदे ॥ ६ । २। १६१॥ | | 


अतेर्घातुलोपे ॥ १ ॥ | 
अतेधातुलोप इति वक्कव्यम्‌ | अकृत्पद इति ह्य च्यमान इह च प्रसज्येत | 
शोमनो गाग्योऽतिगाग्येः, इह च न स्यात्‌ अतिकारकः अतिपदा शक्करी ।। १६१ ॥। 


“०० ~ vs 
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०--अतेरकू । अतिकारक इति । कारकमतित्रान्तं इति समासः । अतिशब्दो वत्ति- 
विषये क्तान्तार्थवृत्तिरिति क्रमेरप्रयोग एवात्र लोपः । स्वरव्यङ्गचश्चात्र घातुलोपः। यदा पुर्वेपदप्रक्क- 
तिस्वरस्तदा झोमनः कारक इत्यतिकारकशब्दस्यारथः ॥ १९१ ॥ 


उ०--अमेम खम्‌ । भाष्ये-अभु वाथो ऽबहुवरीह्यर्थं इति । “श्रस्वाङ्गार्थ' इति तु नोक्तं स्वाङ्गग्रहण- 
स्पात्राप्यनुइत्तरिष्टव्वात्‌ । एवं च वृत्तिश्चिन्येवेति भावः ॥ १८५ ॥ १८६ ।। 
अततेरकृ । शोभनः कारक इति । 'खती पूजाया'मिति समासः ।। १६१ ॥ 


१: उपसगोत्‌ स्वाङ्गं भ्रवमपशु ६ । २। १७७ 
सु § बहुत्रीहाविदमेतत्तद्‌म्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने; उपसगोत्‌ स्वाङ्गं श्रुवमपशु ६ ' २। 
 - १६२, १६७ १-'मबहुत्रीह्यथ॑मेव वा! पा० । 
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प्रकृत्यैकाजिष्टेमेयःसु चेदेकाच उच्चारणसामध्यादंचचना- 
त्प्रकातिभावः ॥ १ ॥ 


प्रकृत्यैकाजिष्ठेनेयःसु चेत्तन्न । किं कारणम्‌ ? एकाच उच्चारणसामर्थ्यादन्त- 
रेणापि वचनं प्रकृतिभावो भविष्यति । 


विन्मतोस्तु लुगर्थस्‌॥ २ ॥ 


विन्मतोस्तु जुगर्थ प्रकृतिभावो वङ्गव्यः# । स्रग्वितरः सजीयान । स्रम्वितभः 
स्रजिष्ठः । छुग्वत्तरः खुचीयान । खुगत्तमः खुचिष्ठ! । 


ननु च विन्मतोछुक्टिलोपं{ बाधिष्यते || कथमन्यस्योच्यमानमन्यस्य बाधकं 
स्यात्‌ ? असति खल्वपि संभवे वाधनं भवत्यस्ति च संभवो यदुभयं स्यात्‌। यथैव 
खल्वपि बिन्मतोलुक्टिलोप॑ बाधत एवं नस्तद्धिते | १४४ ] इत्येतमपि बाधेत । 
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प्र०- नास्ति नापि टिलोपः । स्थान्याश्रयष्टिलोपः प्राप्नोतीति चेत्‌, विप्रतिषेधे तावदसिद्धत्वा- 
भावस्य ज्ञापितत्वात्परत्वात्प्रादिषु तेषु तेषामसिदत्वेनाविद्यमानत्वान्न स्वाश्रयो नापि पराश्रय- 
्टिलोपः प्राप्नोति । श्रेयानिति । असिद्धाधिकाराद्रबहिः श्रादिविधानादसिद्धत्वाभावः । 


एकाच उद्चारणसामर्थ्यादिति । अकार उच्चारणार्थो न प्रतिज्ञातोऽपि तु श्रवणार्थः । 

विन्मतोस्तु लुगर्थं मिति। लुक्यर्थो यस्य तललुगर्थम्‌, लुकि कृते टिलोपाभावार्थमित्यर्थः । 
कथमन्यस्येति । विन्मतुबन्तस्य टिलोपं लुग्बाधतां तस्मिस्तु कृते यष्टिलोपः प्राप्नोति तँ 
कथं बाघते। न हि तस्मिन्प्राप्ते लुगारभ्यते इत्यर्यः । यथैवेति । लुको बाधकत्वाम्ग्रुपगमेऽ- 


३०- श्रत्र विषये स्थानिनो निवर्तनात्स्यानिकार्ोप्राप्तिरिति भावः । न स्वाश्रय इति । असिद्धत्वादिति 
भावः । पराश्रय इति । तस्यामावादिति भावः । श्रनयोयोगपद्यासंभबरूपो विरोधः । रादेशे प्रियशब्दस्ये- 
छाद्यानन्तर्यविधातात्‌, टिलोपे च प्रियशब्दस्यादेशनिमित्तानन्तर्यविघातात्‌ । स्थानिवद्वावस्त्वादेशप्रदल्युत्तर 
न तत्मवृत्तिसमये, कृते च टिलोपे प्रादीनां चारितार्थ्यमिति वातिंकपतेनेदं बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु पूवेप्राप्त 
रिल्लोपं बाघित्वा परत्वाफ्राद्यादेशे कृते पुनस्तन्निमित्तटिलोपः सङृदूगतिन्यायेन न भवति । आदेशनिमि- 
तस्त्वसिद्धत्वादेव नेति माष्याशयः । 

श्रवणार्थं `इति । न च लोपेऽपि ण्यत्ताचङि “श्रशथ' दित्यादावकारश्चवणाय तदुष्चारशां 
चरितार्थ । ईहशे5पि विषये 'ढिवचने5चीत्यादेः प्रइत्यभावस्य तत्रैवोपपादितस्वात्‌ । ननु प्रकृतिभावस्य 
विन्मतोलुंक न प्रयोजनमत ग्राह--जुगथंमिति । ननु विन्मतुधन्तस्य लुकटिलोपौ प्राप्तुत इति किमुच्यते5- 
न्यस्थेतीत्यत श्राह--बिन्मतुबन्तस्येति । भाष्ये दोषान्तरमाह--यथैव खल्वपीति । तदाशयमाह-- 
DISS eM TT TTT TT 


# वित्मतोलुक ५ । ३ । ६५ | द ६।४। २४४. 
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यतरो नौ ब्रह्मीयान्‌ । ब्रह्मवत्तर इति । 
यत्तावदुच्यते कथमन्यस्योच्यमानमन्यस्य बाधकं स्यादितीदं तावदयं प्रष्टच्यः- 

- यदि तर्हि बिन्मतोलुग्नोच्येत क्रिमिहृ स्यादिति । टिलोप इत्याह । टिलोपशचेन्नाप्राप्ते 
टिलोपे विन्मतोजुगारभ्यते स बाधको भविष्यति । यदप्युच्यतेऽसति खल्वपि संभवे 
बाधनं भवत्यस्ति च संभवो यदुभयं स्यादिति सत्यपि संभवे वाधनं भवति । 
तद्यया--दघि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्र कोणिडन्यायेति सत्यपि संभवे दधिदानस्य 
तक्रदानं निवतक्ं भवति । एवमिहापि सत्यपि संभवे बिन्मतोलुक्‌ टिलोपं बाधिष्यते । 
यदप्युच्यते यथेव खल्यापि बिन्मतोलुक्‌ टिलोपं बाधत एवं नस्तद्धित इत्येतमपि 
बाधेतेति न बाधते । किं कारणम्‌ ! येन नाग्राप्ते तस्य बाधनम्‌ । नाग्राप्ते टिलोपे . 
बिन्मतोलुगारम्यते नस्तद्वित इत्येतस्मिन्पुनः पराप्ते चाप्राप्ते च । अथवा पुरस्तादपवादा 


अ०--तिपरसङ्ग इत्यर्थ; । प्र०--सिप्रसज्ञ इत्यर्थ; । अह्यीयानिति । अतिशयेन बह्मवानितीय नि टि । अतिशयेन ब्रह्मवानितीयसुन् नस्तद्धिते’ 

ह | वानितीयसुनि मतुप्लुकि च 'नस्तद्धिते 

नामात इति । यद्यपि विषयभेदेन टिलोपो भिन्नस्तथाप्यनपेक्षितविषयभेदं टिलोपशाज्र 
न नाप्राप्रिन्यायेन लुका बाध्यते तेन स्रजीयानित्येतस्मित्नज्धे सांप्रतिकी भाविनी 

च टिलोपप्राप्तिः 

पटिडादौ सावकाशा लुका बाध्यते, तत्र विन्नन्तस्थ नान्तत्वा“न्नस्तद्धितेः इत्ययमपि टिलोपो 
लुका बाध्यते । मतोस्तु लुका नस्तद्धिते’ इति टिलोपो न बाध्यते । न किमुच्य' 

चु किमुच्यते 'नस्तद्धिते' 

ee चाप्राप्ते चेति, यावता मतोर्नान्तताभावादप्राप्त एव "नस्तद्धिते? इति 

म । गय दोषः । मतुपप्रत्ययो नगारान्तादनकारान्ताच विधीयते । तत्र यद्यप्यकृत 

¢ द्व्ति? He 

वूलुकि Ee ह टिलोपो नश्राप्रोति तथापि मतुबलुकि कृते प्राप्नोति । एकदेशविकृतं 

आ सित आज्ञ ब्रह्मवदिति तदेव ब्रह्मन्निति । तदेवमभेदाश्रयेंगेदमुक्त रापत 

नाप्त चे ति। अथवेति । ननु 'विन्मतोलु'गित्येतस्य 'नस्तडिले! इत्ययमेव ~ यतस्य भस्तडिते' इत्ययमेव योगोउनस्तर:, 


उ०--लुक इति । टिलो व 
प्रयोगः । प इति । इध्यते इति शेषः । तथा चारण्यके 'तस्मादुबात्राल्मण रह्मि कुर्विति I 


झन 

यिलोपवारणं मि । तन्न्यायस्य तथेव स्वरुपादिति भावः । अनयापि युक्त्या प्रे्ठादी 

हे या तत एवं भूयानित्यादौ म्वादेशस्य सुणापवादत्वान्नादेशस्य मुणः । श्रसिद्धत्वा- 
र छुगलोपयोरदशंयति- 4 म इते बोध्य । लजीयानित्येतसिम्ञज इति । अनेनामिन्नविषयत्बं 
ह या त अ वि । फलोदाहरणमस्य चिन्यम्‌ । क तहिं नान्तस्व दलोपे येन 
नु मखन्तस्येति ~ vs Sn । ननु झने मतुब्लुकि शब्दान्तरस्य टिलोपः प्रापनोति 
` नान्तमत्वन्तयोरभेदाभवेणेति ते आरम्मो5त आह--एकदेशेति । तदेवममेदेति ।. 

= भावः । न्बिति । 'बिन्मतो'रिति लुक पञ्चमाध्यायस्थः । भर थक्रमः । 
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तरान्विंधीन्वाधन्त इत्येवं बिन्मतोजुक टिलोपं बाधिष्यते, नस्तद्वित इत्येतं न 
बाधिष्यते । 


यदि तहि विन्मतोलुक्‌ टिलोप॑ बाधते पयिष्ठ इति न सिध्यति, पयसिष्ठ इति 
प्राप्नोति । यथालच्षणमग्रयुक्ते । 


प्रकूत्याके राजन्पसनुष्ययुवानः ॥ ३ ॥ 
राजन्यमनुष्ययुवानोऽके प्रकृत्या भवन्तीति वक्कव्यम्‌ । राजन्यकम्‌ ॐ मानुष्यकम्‌ 


NANA ANNAN 


प्र०--टिरित्ययं तु व्यवहितः । तत्र केचिदाहुः-'पाठक्रमादर्थैक्रमो बलीया' निति | 'टे'रित्येष . 
योगः सवैविषयस्य व्यापनादनन्तरो भवति । यद्येवं पूर्वमेवायमर्थ उक्तो 'थेन नाप्राप्ते’ इति किमर्थ 
पुनरुच्यते । पुर्वमुत्सर्गापवादन्याय उक्त इदानीं त्वर्थक्रमप्रतिपत्त्याश्रयेणोच्यते, येन हि सर्वो विषयो 
व्याप्त: स एव बाधितुं युक्तः । यस्तु विषयविशेषे प्रवर्तते तस्य बाधा न युक्ता। सामान्ये हि 
र्व प्रतिपत्तिरुदेति पश्चाद्विशेषेपु । अन्ये तु न्यासभेदाश्रयेण व्याचक्षते टे रित्यस्य पश्चा- 
'ज्नस्तद्धित' इति पठितव्यम्‌ । 

पयिष्ठ इति। 'पयस्विर इष्ठ इति स्थिते विनो लुकि क्ृतेऽसो लोपो न प्राप्नोति । 
यथालक्षणमिति । न भवति टिलोप इव्यर्थः । ततश्च रजस्विनमाचष्टे रजसयति । आयुष्म- 
न्तमाचष्ट आयुषयतीति भवितव्यम्‌ । राजन्यकम्िति । समूहेऽर्थ 'गोत्रोक्षोष्ट्रे ति वुत्र्‌ । “आपत्यस्य 
च. तद्धितेऽनाती'ति यलोपाभावार्थ प्रकृतिभावविधानं 'यस्येति’ लोपे सत्यसति वा विशेषाभावान्न 
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उ०- बुद्ध्यारोहविषय; क्रमः । सवेविषयच्यापनादिति । यद्बाधक तस्य बहुषु बाध्येषु कि बाध्यमिति विशेष 
चिन्तायां येन तस्य सर्वोऽपि विषयो ब्यास्तद्बाधेन विनास्य प्रबुसस्ययोगात्तत्रावश्यबाधनीयें तेन चारिता- 


-थ्यौदन्यबाधने मानामाव इस्ययं न्यायो'५थवे'त्यनेन दर्शित इत्यर्थः । अत्रार्थ पौनरुबस्यं शङ्कते 


यद्येवमिति । सर्वविषयव्यापनेन बाधकोपस्थितिकाले झरिति बुद्धिसंनिधानादनन्तरत्वमिति । अनेनापिं 
न्यायेन तस्यैव बाध इति माध्यार्थ इत्युत्तरम्‌ । टेरित्यस्य पश्चादिति । इदं चिन्त्यम्‌ । एवं न्यासे “ग्रोगुण' 
इत्यादौ तद्वित’ इत्यस्य लाभे 'स्थूलद्रे'त्यादो चे्ठमेयःस्वित्यस्य लाभे क्लेशात्‌ । श्रत्र केचित्‌ इदं 
भाष्य न सज़प्रत्याख्यानपरं किंतु इृस्याद्युक्तोदाहरणेष्वन्यथासिद्िप्रतिपादनपरम्‌ । अत एव कनिष्ठ इत्यादौ 
नस्तद्धिते’ इति टिलोपो नेति बोध्यम्‌। बेचित्त कन इत्यदन्त आदेशः, सूत्रे शकम्ध्वादित्वास्पररूप- | 
मित्याहुः । तन्न । 'यस्थे'त्यादिलोपेवश्यं प्रासेऽस्यारम्मदविन्मतोलुक्न्यायेन पुनस्तदनापत्तो “कनिष्ठ 
इत्याद्यतिदृष्यापत्तेः । एबं नेद्साधावपि हलन्तावेत्र । अकारस्तूञ्चारणाथेः । परे तु किमुदाहरणमिति 
प्रश्‍ने परोक्तोदाहरणानामन्ययासिद्धिं प्रदर्श्योंदाहरणान्तरानुक्तेरस्योदाहरणाभाव एवं । विन्मतोलुंगिव 
प्रादयः आदयः कनादयश्च टिलोपे नाप्राते आरम्यमाणासंतद्बाधका एव । कनिष्ठ इत्यादी “नस्तद्धिते? 


इति तु न । ग्रनुर्चारणसाम्यात्‌ । सबौदेशः 'क' इस्यादेशेनापि सिद्धः । 'टेरिति लोपस्य ठु येन 
ह गोत्ोचोष््रोरञ्रराजराजन्यराजपुग्रवस्तभनुष्याजाद्‌ इञ्‌, ४। २ । ३६ ( आपत्यस्य च तढिते | 


नाति ६।४। १५१ ) 
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८०४ श्रीमगवरपतञ्जल्षिषिरचितं [ ब्राह्मो ऽजातौ 


यौबनिका। ॥ १६३॥ 
न मएूवोंऽपतयेऽवर्मणः ॥ ६। ४। १७०॥ 


सपूर्वात्प्रातिषेधे वा हितनाम्नः॥ १॥ 


मपूर्वोत्मतिषेधे वा हितनाम्न इति बक्कव्यस्‌ | आरोहितो वै दैतनाम; । आरो- 
हितो चै हैतनामन; । समानो हैतनाम! | समानो हैतनामन इति च ॥ १७० ॥ 


ब्राह्मोऽजञातो ॥ ६। ४ । १७१ ॥ 


अथ किमिदं त्राह्मस्याजातावनो लोपार्थं वचनमाहोस्वित्रियमार्थय्‌ | कथं च 
लोपार्थ स्यात्कथं वा नियमार्थम्‌ ? यदि तावदपत्य इति# वतेते ततो नियमार्थम्‌ । 


्र०-तदर्थः प्रकृतिभावः । यौषनिक्रेति । यूनो माव इति मनोज्ञादित्वाद्वतरुत्रू । तत्र नस्तद्धिते? 
इति टिलोपः प्राप्त: प्रकृतिभावान्न भवति ॥ १६३ ॥ 
न मपूर्वो। हैतनामन इति । हितनाम्नोऽपत्यमित्यण । 'अ'च्चिति प्रकृतिभावालप्षे 
टिलोपाभावः ॥ १७० ॥ न 
ब्राह्मो० । ब्राह्मशब्दोंऽपत्येऽनपत्ये चेष्यते-- ब्राह्मो नारद”, “ब्राह्मो मुहर्तः', 'बराह्मः 
कळ ?, “ब्राह्मो मुहर्त?, ब्राह्मः 
स्थालीपाक' इति । जातौ त्वपत्य ब्राह्मण इतीष्यते । अनपत्ये तु जातौ ब्राह्मी औषधिरिति 
टिलोप इष्यते । एतच्च यथाभिधान न सिध्यतोति मत्वा पृष्छति--अथ क्िमिद्मितिः। यदि 
स बरह्मणोःपत्यमित्यण । 'अह्लोपोऽन' इत्यकारलोपः प्राप्तो 'न संयोगाद्वमन्ता' दिति 
षि । 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपे प्राप्तेऽन्निति प्रकृतिभावः प्राप्तो 'न मपूर्वोऽपत्येऽवर्मण' 
र्जी म्तिषिडधस्ततष्टिलोपे प्राप्त नियमार्थमिदमजातावेवापत्ये टिलोपो भवति ब्राह्मो नारद 


उ०--नप्रातिन्यायेन कनादेशेन बाघादप्रदत्तिरित्याहुः । न भवतीति तो नास्थेनेहराः प्रयोग इति. 
रम्या $ ४ प्रयोग इति 
बोध्यम्‌ | इति अबितब्यमिति | यद्यमिधानमस्तीति बोध्यम्‌ न टिक 
। विशे त्यपि यस्येति’ 
लोपे पररूपेण रूपस्य सिद्वस्वादिति भावः ॥ १६३ ॥ क व त जा 
न अपूर्वो० । पक्ष इति । प्रतिषेधामाबपच इत्यर्थ: ।। १७० ॥ 


आझोऽजातौ । ब्रह्म नारद इति । क्रमेण 'तस्यापत्य' 'तस्येद* 
चेन स्थल कक तस्येद” 'सास्य देवते'ब्यणु । एतच्चेति । 
कक की वनी न नियमपत्चे च यथेष्ट न सिध्यतीति भावः । “पत्य? न ला 
4 ति--अह्यणो5पल्ममिति । नियमपक्षे दोषं स्फोरयति--अनपत्ये खिति । ्रनन्तरापत्ये जातित्वा- 


_ † इत्दमनोशदिभ्यश्च ५। १ । १३३; ( नस्तद्धिते ६ । 
क ना क ( तर ६।४। १४४) 
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६ अ० । ४ पा० । ४ आ० । १७१ खू० ] व्याकरणमदाभाष्यम्‌ ८०४ 
अथ निवृत्तं ततो लोपार्थम्‌ || अत उत्तरं पठति | 
ब्राह्मस्याजातौ लोपार्थ वचनम्‌ ॥ १ ॥ 
त्राहमस्याजातौ लोपार्थ वचनं क्रियते । अपत्य इति निवृत्तम । 
तन्नाप्राप्तविधाने प्राप्रतिषेधः ॥ २॥ 
तत्राप्राप्तस्य टिलोपस्य बिधाने प्रापस्यः प्रतिषेधो वक्कव्यः । ब्राह्मणः । 
न वा पयुदाससामथ्यात्‌ ॥ ३॥ 
- न वा वक्कव्यः । किं कारणम्‌ ? पयुदाससामथ्योत्पयुदासोज्च्र भविष्यति । 
अस्त्यन्यत्पयुदासे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ? या जातिरेव नापत्यम । ्राहम्योषधि- 


रिति ॥ न वा अत्रष्यते । अनिष्टं च ग्रा्नोतीष्टं च न सिध्यति । 


प्र--इति । जातो त्वपत्यें न भवति ब्राह्मण इति । एवमपत्ये सिध्यति व्यवस्था । अनपत्ये 
त्वञ्चिति प्रकृति भावाइब्ाह्य शब्दो न सिध्यति । अथ निब्रत्तमिति। अपत्यग्रहणे निवृत्ते विधिनिय- 
मसंभत्रे विधिरेव ज्यायानित्यनपत्येऽन्निति प्रकृतिभावे प्राप्तेऽजातो टिलोपार्थं निपातनं भवति । 
तत्र ब्राह्मो मुहृतंः', ब्राह्मः स्थालीपाक’ इति सिध्यति । (ब्राह्मी औषश्रि'रिति, तु न सिध्यति, 
अजाताविति प्रतिषेधात्‌ । ब्राह्मणी औषधिःरिति प्राप्रोति । अपत्ये जातो 'ब्राह्मण' इति न 
सिध्यति, 'न मपुर्वोऽपत्येऽवर्मेण' इति प्रक्कति भावप्रतिषेधाट्टिलोपप्रसङ्गात्‌ । 


न वेति । वक्ष्यमाणोऽमिप्रायः । इतरस्त्वेतमभिप्रायमबुद्रध्वाह-अस्त्यन्यदिति । 
ब्राह्मी ओषधि रित्यत्र कृतार्थैः पर्थुदासो 'ब्राह्मण' इत्यत्र पूर्वमृत्रविहितप्रकृतिभावप्रतिषेधप्राप्त॑ 
टिलोपं न निवर्तयेत्‌ । न वा अत्रेष्यत इति । अजाताविति पर्युदासः । न चानिष्टार्थ शाक्षप्रकलु- | 
पचिरिति पर्युदाससामर्थ्यादरत्राह्मण इत्यत्र टिलोपो न भविष्यतीत्यर्थः । इतरस्तु लक्षणमुपाल- 
ब्घुमाह- अनिष्टं च प्राप्नोतीति । 'ब्राह्मणी' ओषधिः रिति पराप्नोति, ‘अजाता विति पर्थुदासात्‌ । 


ह डत भावादजाताविति विशेषणमपश्यस्य युज्यते-तन्रिववत्तो किमिदमपत्ये नियमार्थमुतानपत्ये विध्यर्थमिति 


*विशये विधिरेव युक्त इत्याइ--अनपत्य इति । श्रत्र पन्चे प्रासस्य प्रतिषेधो वक्तब्य इति भाष्योक्तं दोषं 
स्फोरयितुं खयं दोषान्तरमप्याइ--आक्षीति बच्यमाण इति । नात्रापत्य इत्यादिना वच्ष्यमाणं योगः 
विभाग मनसिकृलैतदुक्तमित्यर्थः । अजाताविति पर्युदास इति । जातिं व्जवित्वा ब्राह्म इति टिलोप इति 
र्थः | तत्र मनुष्यजातिविशेषे ब्राह्मणशब्दप्रयोगस्येष्टत्वात्ततेब पर्युदासः फलतीति तासर्य॑य्‌ । इृष्टिमा- 
्रमेतत्‌। न ठ लक्षणेनायमर्यो लभ्यत इति । उत्तरमा्याथेमाह--इतरस्तिति । ब्राह्मण इतीति। 


773 Ye Cah कम 
+ न मपूवोऽपत्येऽवर्मंणः; नस्तद्धिते ६ । ४। १७०३ १४४ 
१-संशये इत्यथः । ५ म 
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‘द्द्‌ श्रीसभवत्पत्ञलिविरचितं [ कार्मस्ताच्छील्ये 


“oN 


एवं तीुषतेऽपत्य इति, न त्वपत्य इत्यनेन निपातनमभिसंबध्यते- त्राह 
इति निपात्यतेऽपत्येऽजाताबिति | किं तर्हि ? प्रतिमेधोऽभिसंबध्यते--त्राह्म इति 
निपात्यतेऽपत्ये जातौ नेति ॥ १७१ ॥ 
` का्मस्ताच्छील्ये ॥ ६। ४। १७२॥ 


किमर्थमिदमुच्यते न नस्तद्धिते [ १४४ ] इत्येव सिद्धम्‌ ? न सिध्यति । 
अनणीति प्रकृतिभावः प्रसज्येत । अणीत्युच्यते णश्चाय पर] । 


एवं तर्हि सिद्धे सति यन्निपातनं करोति तःज्ञापयत्याचार्यस्ताच्छीलिके णेऽएकृ- 
तानि भवन्तीति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ? चौरी तापसीत्यणन्तादितीकारः 
सिद्धो मति; ।॥ १७२ ॥ 


न्न 


* प्रष्ट च न सिध्यति 'ब्राह्मण' इति । एवं तहाँति । योगविभागः क्रियत इति भावः । 
तत्र 'ब्राह्म' इत्यत्र सामर्थ्या'दपत्ये' इति न संबध्यते । अपत्ये टिलोपस्य सिद्धत्वात्‌ । तेनानपत्ये 
सर्वेत्र जातावजातो च 'ब्राह्म' इति निपात्यते । अपत्ये5पि 'ब्राह्यो नारद? इत्यत्र परत्वाद्'ब्राह्म' 
इत्यनेनेव टिलोपो भवति । ततो5ज्ञाताबिति, तत्रापत्य इत्यनुवर्तते । तेनायमर्थो भवति-- 
अपत्ये जातो ब्राह्मणशब्दे टिलोपो न भवति । 'अजाता'विति प्रसज्यप्रतिषेधो भवतिना नत्रः 
संबन्ादिति सर्वष्टसिद्धिः ॥ १७१ ॥ सह 


कामेस्ताच्छील्ये । किमर्थमिति कर्म शीलमस्य 'च्छत्रादिभ्यो ण' इति णे कृते 
सिद्धष्टिलोप इति भाव: । ताच्छीलिक इति । एवं च 'च्छत्रादिम्यो;णिति लाघवाय कर्तव्यम्‌, 
णवचने प्रयोजनाभावात्‌ । भ्रज्ञाश्रद्धेति 'ज्वलितिकसन्तेभ्य' इति 'तदस्यां प्रहरण'मिति 
णवचने डौबभाव: प्रयोजनम्‌ ॥ १७२ ॥ = : - 


Ry 


~~ 


~ 


वत तितितितितितिलितिम्तिमस्विमिति221212111010110101000110000000055 56 50555066 0005 5 रुरु हु छर हरु 
उ०--पूरव सूत्रेण प्रक्ृतिमावप्रतिषेधेन टिलोपप्रासेरिते भावः । अनेनैवेति । न तु॒'नस्तद्धिते! इत्यनेनेति 
भावः | इदं वस्तुखरूपकयनमात्रम्‌ 1 प्रसज्यप्रतिषेध इति । अन्यथापत्य इत्यनुदृत्तस्यानन्वयः स्यात्‌ | 
'अजाताबपत्ये इत्यथे विधेयानिदेशादिति भाव; । तदुक्तं भाष्ये'उपत्ये जातौ ने!ति ॥ १७१॥ 
हु क कामंस्ता० । भाष्येडणन्तादितीकार इति | 'अणो हृथच” इति फिञअपि फलान्तरं बोध्यम्‌ । 
अत एवोपक्रममाष्ये-5एकतानि भवन्ती'ति बहुवचनप्रयोग इत्याहुः । एवं चेति । ज्ञापके हि शापकसिद्ध- 


न . स्यासाबंतरिकत्वात्‌ (छात्र! इति सिध्यतीति चिन्त्यमिदमित्यन्ये । अन्यत्र णवचने प्रयोजनमस्तीत्याह-- 


 _ अ्रज्ञेलादि ृत्याद | १७२॥ ` न 
न # अन्‌ ६।४। १६७ † छन्नादिम्योणः ४ । ४ । ६२ 


‡ छन्नादिभ्योणः ४। ४। ६२, रिइदाणव्‌ ``: ` `` ‹*'कब्ङरपः ४ | १ । १५ 
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३ अ० | ४ पा० ] ४ आ० | १७४ सू० ] व्यांकंरणमंहामाष्यम्‌ ८०७ 


NNN, 


AANNANNANANNANANNNNNNNS. 
“२. ANNAN NS NANAANANNANANNNAAANNANNNNNNANNA NN NNN ANNAN INS 


दाणिइनायनहास्तिनायनाथवेशिकजैह्याशिनेयवासिनायनि- 
ख्रोणहर्यधेत्रत्य्तारवैक्ष्वाकपैत्रेयदिरण्मयानि ॥६।४।१७४॥। 


अत्र भ्रोणहत्ये कि निपात्यते ? यकारादौ तद्विते कतव निपात्यते । 

भ्रौणहत्ये तत्वनिपातनानर्थक्यं सामान्येन कृतत्वात्‌ ॥ १ ॥ 

श्रौणहत्ये३ तस्वनिपातमनथकस्‌ | किं कारणम्‌. ? सामान्येन कृतत्वात्‌ । 
सामान्येनेवात्र तत्वं भविष्यति इनस्तोऽचिणणलोः [ ७ । ३ । ३२ ] इति । 


ज्ञापक तु तद्धिते तत्वप्रातिषेधस्य ॥ २ ॥ 


एवं तह ज्ञापयत्याचायों न तद्धिते तत्वं भवतीति । किमेतस्य ज्ञापने प्रयोज- 
नम्‌ ? औणन्नः वात्न इत्यत्र तत्वं न भवति । 
ऐच्वाकस्य स्वर भेदान्षिपातनं पथक्त्वेन ॥ ३ ॥ 


ऐक्वाकस्य% स्वरमेदान्निपातनं प॒यक्त्वेन कतव्यम्‌ । ऐ्वांक+ ऐच्बाक | 
एंकश्रृत्या निदेशात्सिद्धम्‌॥ ४॥ 


प्र०-दाण्डि० । यकारादाविति । भ्रूणघो भाव इति ब्राह्मणादित्वातष्यज्॥ ज्ञापक 
त्विति । 'धातोः स्वरूपग्रहणे तत्प्रत्यये कार्यविज्ञान मित्यनमेकष्य ज्ञापकमुक्तम्‌ । तदपेच्चायाँ तत्व- 
स्याप्रसङ्गात्‌ । नगु टिलोपाभावार्थं निपातनं स्यादिति सति प्रयोजने ज्ञापकमनुपपन्नम्‌ । नैष 
दोषः। उभयोरनित्ययोः परत्वाद्विलोपं बाधिष्वातत्वं भविष्यति । अनेकप्रयोजनत्वाद्वा निपातनानाम्‌ । 
अत एव कुत्वप्रतिषेधार्थमपि निपातनम्‌ । 


ऐद्याक इति । इक्ष्वाक्रोरपत्यमिति 'जनपदशन्दा' दित्यत्र । उकारलोपो निपात्यते । 
त्रित्वादायुदात्तत्वम्‌ । इक्षवाकुषु जात इत्यणि प्राप्ते 'ओर्देशे ठ'त्रिति ठत्रि प्राप्ने तं परत्वाद्वाधित्वा 
'जनपदतदवध्योश्वावृद्धादपि बहुवचनविषया दिति वुत्रि प्राप्ते ‘कोपधा दित्यण । तत्रान्तोदात्तत्वम्‌ । 


AANA NN AAA NNN NN NN, 


३०--दाण्डिनायन० । माष्ये-सामान्येनेति । ष्यञि परतो “नस्तद्धिते इति टिलोपं बाधित्वा 
परत्वात्‌ 'हनस्त' इति तत्वं भविष्यतीति मावः | अनपेष्येति । वस्तुतः स एवार्थो5नेन ज्ञाप्यत इति 
शब्दान्तरेण भाष्य उक्तमिति बोध्यम्‌ । तस्वस्य--तकारस्य । अत एवेति । अनेकप्रयोजनत्वादेवेत्यथं; । 
माध्ये-एकक्षृतिनिर्देशादिति । ननु सले ढुन्द्रसत्बेन समासान्तोदात्त्े तन्निमिततशेषनिघातेन निर्देशा- 


ति 


*२ जानका नाना 3७ क न >कननत लानत. 


§ मुणवचनत्र ्षणादिम्यः कर्मणि च ५। १। १२४ कट 
# जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादभ ४ । १ । १६८; ब्मित्यादिनित्यर ६ । १ । १६७३ कोपघादण 
४ । २ । १३२ श्रायुदात्तत ३ | १ । रे १-'एकश्रतिनिर्देशात पा० । इदं भाष्यमित्यन्ये । ` 
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22 3 वन 
एकश्रति; स्व॒ससवेनाम, यथा नपुंसक लिङ्गसवेनाम । 


अथ मैत्रेये किं निपात्यते ? 
सैत्रेये ढञि यादिलोपनिपातनम्‌ ॥ ५ ॥ 


मेत्रेये ढेनि यादिलोपो निपात्यते । 

इदं सित्रयुशब्दस्य चतुग्रेहएं क्रियते । ग्रृश्यादिपु प्रत्यविध्यं पाठः 
क्रियते# | द्वितीयेऽध्याये यस्कादिषु लुगर्थं ग्रहणं क्रियते† । सप्तमेऽध्याय इयादेशा- 
थैम! । इदं चतुर्थ यादिलोपाथम्‌ । । दिग्रेहणं शक््यमकतुस्‌ । बिदादिषु§ प्रत्ययावि- ` 
ध्यर्थ पाठः कतेव्यः । तत्र नेवायों लुका नापि यादिलोपेन¶ । इयादेशेनेव सिद्ध । 


नेत्रं शक्यम्‌ । इह हि मेत्रेयकः+ संघ इति संघाडूलक्षणेष्वन्यनिनामण्‌ 
[४ । ३ । १२७ ] इत्यणसञज्येत । 


७३०९३३/५७/७/४./९१५३६/०९१४०६/४६.०६४४/४६/१४४5 


प्र०--तत्न भिन्नस्वरयोरेकस्मिन्निपात्यमानेऽपरस्यासंग्रहादुभयमपि निपात्यम्‌ । एकश्चतिनिर्देशा- 
दिति । स्वरभेदप्रत्यस्तमयेन निपातनं सर्वस्व रलोकिकप्रयोगसंग्रहार्थमित्यर्थः | यथा नपुंसकमिति। 
सामान्यस्थितावाविर्भावतिरोभावस्थितिविशेषाणामन्तर्भावात्‌ । मैत्रेय इति । मित्रयोरपत्यमिति 
शष्टयादिम्यश्चे ति ढत्रू । “मित्रयु एय' इति स्थिते ओगु ण? इति गुणापवादे ढे लोपो$कद्रवा' इति 
लोपे प्राप्ते 'केकयमित्र स्विति यादेरियादेशे प्राप्ते लोपो निपात्यते। तल्लोपस्यासिद्त्वाद्ग यस्येति” 
लोपामावा'दतो गुणे' इति पररूपमेकारः । द्वितीय इति । मित्रयव इति बहुषु लुगर्थः पाठः । 
सप्तम इति । ढत्रोऽन्यत्रेयादेशः-मित्रयोरिदं मेत्रयमिति । मेत्रेयक इति। मित्रयूनां संघ 
इति 'गोत्रेऽलुगची'ति लुकि प्रतिषिद्धे ,ढत्रन्ताद्वगोत्रचरणाद्ववुत्रिति वृत्र । यदि तु 'संघाइके त्यत्र 


/४/५,९/५/५/५/५/५/५-५/*/१/५/५/४/५/४/४/५/६/४/९/४/१/१/२/१/४९/९/१/१/१/९५५/४/१*/९/*/१*/४४/४५”४”४५/९/१/४/४/४५४%४ 0४४४४४४ - 


उ०- भ्ाद्यदात्तस्य नाप्यन्तोदात्तस्य निर्देश इति शङ्केवायुक्तेति चेन्न | तदीयविग्रहवाक्याभिप्रायेण शङ्को 
तरयोः सत्वात्‌ । एकभरृतेः स्वरसर्वनामत्व दरशंयति-स्वरमेदेति । प्रत्यस्तमयस्त्यागः । यया 'तस्यापत्य!मित्या- 
दावुपमुप्रभतीन विशेषानभेदेन सर्वनाम प्रतिपादयति तथैकश्रतिरप्युदात्तादीन्‌ विशेषानिति सवस्वरसंग्रहसिद्धि 
रित्यर्थः । नपुंसकस्य लिङ्गसामान्यत्वमाह--सामान्यस्थिताविति । परिणाम इष्यर्थः । आविभीवतिरो- 
भावप्रागवस्थात्र स्थितिविशेषः । ननु 'यस्येति’ लोपामावे 'वृद्धिरेची'ति स्यादत श्राह--श्रतो गुण इति । 
माष्ये-नैवार्थो लुकेति । 'यञ्ञभोश्चेःत्येव सिद्धत्वादिति भावः । न मैत्नेयादिति। अणि निषिद्धे वु 


2४६०९७०९०६/५//६./६ /४६/६/५/५/४ ००/१५/०,१%/%/%/१०/०१०,१% NNN 
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१-'ढञि’ इति कचिन्न । | अ गृष्टयादिम्यश्च ४। १। १३६ 
 † यस्कादिम्यो गोत्रे २ । ४। ६३ | केकयमिश्रयुप्रलयानां यादेरियः ७ । ३ । २ 
©$ श्ृष्यान्तये बिदादिभ्योऽञ्‌ ४ । १ । १०४; यत्रणोश्च २ । ४। ६४ 
1 युक्तादिम्यो गोत्रे २। ४ | ६३; दाण्डिनायनः"` "““मैत्रैयहिरिण्मयानि ६ | ४। १७४ 
` क॑ गोत्रचरणादुबुन ४ । ३। १२६ 
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हिरणमये किं निपात्यते १. 
हिरण्मये यलोपवचनम्‌ ॥ ६॥ 
` हिरण्मये यलोपो निपात्यते । हिरण्मयं कलशं बिभर्षि |; 
अथ हिरण्यये किं निपात्यते# ? 
॥। हिरण्ययस्य च्छन्दसि मलोपवचनात्सिद्धम्‌॥ ७ ॥ 
॥। हिरण्यये छन्दसि मलोपो निपात्यते । हिरिएययी नो. नयतु । हिरण्यया 


NASI SAN Nr को 


पंन्यान आसन्‌ । हिरण्ययमासनम्‌ ॥ १७४ ॥ 

है Co इति श्रीमगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
| चतुर्थे पादे चतुर्थ माहिकमु । पादश्च समाप्त; । 

| ॥ षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 

| 

| 


| ध्र०--'न मैत्रेया दित्युच्यते तदा त्रीणि ग्रहणानि स्थुरितीह निपातनं न कर्तव्यं स्यादिष्टस्य 

[ सिद्धत्वात्‌ ॥ १७४॥ 

इत्युपाध्यायजैयटपुत्रकैयटक्कते माष्यप्रदीपे षष्ठस्याध्यायस्य चतुर्थे पादे 
चतुर्थमाहिकम्‌ । पादश्चतुथोऽध्यायश्च षष्ठः समाप्तः । 


“pf 


उ०--सिद्ध एवेति मावः | तदा त्रौणीति। ब्रिदादिष्वेकम्‌, इयादेशार्थमपरम्‌ । श्रणूनिषेधार्थं तृतीयः 
मित्यर्थः । नभा सहात्रापि न्यासे चत्वारि ग्रहणानीति पद्लाघवामावान्नोक्तमिदं भगवतेति सर्वेष्ठसिद्धिः । १७४॥ 
इति श्रीशिवभद्ट्सुतसतीगर्मजनागोजीमद्टक्ृते माष्यप्रदीपोदद्योते षष्ठस्याध्यायस्य 
: चतुर्थे पादे चतुर्थमाह्निकम्‌ । पादश्वाध्यायश्च समाप्तः । 


# ऋत्व्यवास्त्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि च्छुन्दसि ६ । ४ । १७५ 
भाष्याब्धिः कातिगम्मीरः काहं मन्दमतिस्ततः । सन्तीर्ण दुस्तरं यष्नादुडपेनेव सागरम्‌ ॥ १ ॥ 
| मुरुणाँ क्रपयैबैधा विमशीभिधटिप्पणी । समग्रे हि महामाष्ये मयाकारि यथामति ॥ २ ॥ 
| | ब्रह्माश्विव्योमनेत्राब्दे आषाढस्य सिते दले । चतुर्दश्याँ सुरौ वारे टिष्पणी पूर्णता गता ॥ ३ ॥ 
| [ आषाढशुक्ला १४ सं० २०२१ वि० ( १ आवण १८८६ शक० । २३ जुलाई १६६४ ई ] 
| अशानाददृ्टिदोषाद्ा मुद्राकरक्गतोऽपि । संहश्येत क्चिद्दोषः स संशोध्यो मनीषिभिः ॥ ४ ॥ 

। गच्छुतः स्खलनं क्कापि भवत्येव प्रमादतः । हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सजना; ॥ ५ ॥ 
राजस्थानपरन्तान्तर्गतः चिड़ावा'तहृसीलस्थित'घासीकाबास ग्रमवास्तव्यस्य भीमतो ज्ञानारामस्य पुत्रेण 
वेदविमशादिपुस्तकलेखकेनानेकप्रन्यसम्पादकानुवादकेन, 'सुधारक' मासिकपत्र-- 
सम्पादकेन) सुरुकुलजरस्योपाचायेण; सद्यःकृतोपयमनेन, 

Fe [ वेदः व्याकरण साहित्य-दर्शन-आयुवेदाचायेण, 
वेदुत्रतशाख्रिणा विहितविमर्शटिप्पण्यां 
षश्रेडध्यायः पूतिमगात्‌ । 


१०२ ३ 
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' च्रज्ञाचक्षुमहातेजा बेढवेदाङ्गकोचिद; । 


यतीन्द्रो विरजानन्द आर्षविद्याप्रसारकः ॥। १॥ 
मथुरायासुवासासौ . दयानन्दशुरूमेहान । 
तस्यासन्‌ शिष्यमालायां छात्ररत्नान्यनेकश; ॥ २॥ 
उद्यप्रकाशो जज्ञे शिष्यसण्डललण्डन; । 
शुद्धचेता महाविद्वान्‌ ज्योतिविद्याविशारद! ॥ ३ ॥ 
उदयस्य विनेयोऽसूद्‌ गङ्गादत्तो महाद्युतिः । 
शुद्धबोघाभिधो धीमान्‌ व्याकरणारुणो यतिः ॥ ४ ॥ 
शुद्धबोधस्य विप्रस्य गुणवान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
अन्तेवासी ऋषेभेक्तो राजेन्द्रोऽयं विराजते ॥ ५ ॥ 
चेद्विद्यालयनास्ना ।दिरलीस्थयसुनातटे । 
आञ्जरमो निर्मितो येन वेदज्ञानप्रसारकः ॥ ६ ॥ 
राजेन्द्रस्य च विज्ञस्य विनेयौ भाग्यशालिनी। 
भगवानदेवों वर्णीन्द्रो विश्वप्रियो बुधस्तथा ।। ७ ॥ 


अनयोविज्ञयोर्तावन्तानाशास्त्रविचचणाः । 


सन्त्यस्मद्विधा बहवः शिष्या विद्याप्रसारकाः॥ ८ ॥ 


येषाममोधयत्नेन ज्ञानज्योतिविवधेते । 


प्रचलन्ति चानेकानि शुरुकुलानि भारते ॥ ६॥ 


मुख्य गुरुकुलं तेषु झज्रमास्त साम्प्रतम्‌ । 
झाषपाठविधे; केन्द्रं विद्यातीथ मनोहरम्‌ ॥ १० ॥ 


एषा यथाक्रमं दिष्टा गुरुपरम्परा शुभा । 
व्याकरणाद्याचायेण वेदव्रतेन शास्त्रिणा ॥ ११॥ 


#51696909#6 ० लव्ल्तल्व्त्व्ल्ल्ल्व्ल्ब्ल्त्ल्त्त्ब्ब्व्त्त्व्त्व्व्व्ल्त्ल्न्ल्व्त्व्ल्ह्ह 
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व्याकरणमहाभाष्य-परिशिष्टम्‌ 
पञ्चमषष्ठाध्यायस्थशलोकवातिकसङ्ग्रहः 
% अथ पञ्चमोऽध्यायः ॐ 
आहोदगोपुच्छु स्घापरिमाणाट्डक्‌॥ ५। १। १६ ॥ 
१, ऊध्वैमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः । 
आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्या तु सबेतः ॥ १ ॥। 
२. भेदमात्रं ब्रवीत्येषा नेषा मानं कुतश्चन ॥ 
प्रमाण इयसउ्दप्नज्मात्रचः ॥ ५। २। ३७॥ 
३. प्रमाणं प्रत्ययार्थो न, तद्वति, अस्येति वतेनात्‌ । 
प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊध्वैमाने मतौ मम ॥ १ ॥ 
४. प्रमाणे लो द्विगोनित्यं डट्स्तोमे शच्शनोर्डिनि! । 
प्रमाणपरिमाणाम्यां संख्यायाश्चापि संशये ॥ २ ॥ 
यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुए ॥ ५। २। ३&॥ 
५. डावतावर्थवैशेष्यानिदेशः एथणुच्यते । 
मात्राद्यप्रतिघाताय भावः सिद्धश्च डावतोः ॥ 
तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताइडः ॥ ५। २। ४५॥ 
६, अधिके समानजाताविष्टं शतसहस्रयोः । 
यस्य संख्या तदाधिक्ये डः कतेव्यो मतो मम ॥ 
संख्याया गुणस्य निमाने मयद्‌ ॥ ५। २। ४७॥ 
७. 2000:0000000050055 निमेये चापि इश्यते | 
तस्य पूरणे डट्‌ ॥ ५। २। ४८॥ 
८, प्रकृत्य्थादबहिः सवा वृत्तिः प्रायेण लक्ष्यते । * 
पूरणे ह कथं वृत्तियैचनादिति लक्ष्यताम्‌ ।। १ ॥ 
8. तस्याः पो तु या संख्या तस्या भवतु तद्धितः । 
आदेशश्चोत्तरा संख्या तथा न्याय्या भविष्यति ॥ २ ॥ 
१०. न्यूने वा कृत्स्नशब्दो यं प्वैस्याम्तरा यदे] | 
सामर्थ्यं च तया तस्यास्तथा न्याय्या भविष्यति ॥ ३ ॥ 
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१२ 


८१२ 


अन्योऽन्यं वा व्यपाश्रित्य सबैस्मिन्‌ द्र्यादयो यदि । 
प्रवतेन्ते तथा न्याय्या वृत्तिभवति पूरणे ।। ४ ॥ 
बहूनां वाचिका संख्या पूरणश्चैक इष्यते । 
अन्यत्वाहुभयोन्याय्या वाची शाखा निदशेनस्‌ ।। २ ॥ 


तद्स्यास्त्यासमान्नाति मतुप्‌ ॥ ५। २। €४॥ 


१२. 


१ ४ [| 


२ प्‌ eee ७ ०००७ 
अत इनिठनौ ॥ ५। २। ११५॥ 


१६. 


शैषिकान्मतुबर्थीयाच्छेषिको मतुबर्थिकः । 

सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते । १ ॥ 
भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायते । 
संसर्गेऽस्तिविवच्तायां भवन्ति मतुबादयः ।। २ ।। 
सन्मात्रे चर्षिदशनात्‌ । 


एकाच्षरात्‌ कृतो जातेः सप्तम्यां च न तौ स्मृतो । 
ब्राच्यादिभ्यञ्च ॥ ५। २। ११६ ॥ 
शिखादिभ्य इनिवोच्य इकन्‌ यवखदादिषु ॥ 


अतिशायने तमविष्ठनौ .॥ ५ । ३। ५५ ॥ 


१७ 


१८, 
१६. 
२०, 


` परस्मिन्‌ न्यूनतामेंति यथा5मात्य; स्थिते नृपे ॥ ४ ॥ 
२१. 


२ 


शेत्यर्थः कारिताथों वा निदेशोऽयं समीक्षितः 

शेत्यथें नास्ति बक्कव्यं कारितार्थ ब्रवीमि ते । १ ॥ 
गुणी वा गुणसंयोगाद्‌ गुणो वा गुशिना यदि । 
अभिव्यञ्येत संयोगात्‌ कारितार्थो भविष्यति ॥ २ ॥ 
पूर्वेण स्पर्धमानोऽयं मध्यमो लभते सितः 

परस्मिन्‌ न्यूनतामेति न च न्यूनः प्रतते ॥ ३ ॥ 
अपेक्तय मध्यमः पूर्वेमाधिक्यं लभते सितः 


अस्तु वापि तरस्तस्मान्नापशब्दो भविष्यति । 

वाचकरचेत्‌ प्रयोक्कव्यो वाचकर्चेत्‌ प्रयुज्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुत्सिते | ५ । ३ । ७४॥ 

स्वायमभिधाय शब्दो निरपेक्ष द्रव्यमाह समवेतम । 

समवेतस्य च वचने लिङ्गं वचनं विभक्ति च ॥ 
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२३. अभिधाय तान्‌ विशेषानपेक्षमाणश्र कृत्स्नमात्मानम्‌ । 
प्रियकुत्सनादिषु पुनः प्रवतेतेऽसौ विभक्त्यन्तः ।। २ ॥ 
ठाजादावूध्वे द्वितीयादचः ॥ ५ । ३ । ८३॥ 
२४. चतुर्यादनजादौ च लोपः पूर्वपदस्य च । 
अप्रत्यये तथैतेष्ट उवणारल इलस्य च ॥ 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः । 


ऋ अथ षष्ठोऽध्यायः % 


एकाचो द्वे प्रथमस्य ॥ ६। १। १॥ 
२५, तावेव सुप्तिङौ यौ ततः परौ सैव च प्रकृतिराद्या । 
आदिग्रहणं प्रकृतं समुदायपदलमेतेन ॥ 
बन्धुनि बहुत्रीहौ ॥ ६। १। १४ ॥ 
२६. मातज्मातृकमातषु ष्यङ्‌ प्रसार्यो विभाषया । 
इको यणचि ॥ ६। १ । ७७ ॥ 
२७, जश्ल न सिद्धं यणमत्र पश्य यश्चापदान्तो इलचश्च पूर्व! । 
दीर्घस्य यण्‌ हस्व इति प्रवृत्त सम्बन्धवृत्त्या गुणबृद्धिबाध्यः।१। 
२८, नित्ये च यः शाकलभाक्‌ समासे तदर्थमेतद्‌ भगवांश्चकार । 
सामरथ्ययोगान्न हि किचि स्मिन्‌ परयामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्‌।२। 
आदू गुणः ॥ ६ । १ । ८७॥ 
२६, आदेकरचेदयुशः केन स्थानेऽन्तरतप्रो हि सः | 
ऐदौतौ नेचि ताबुक्वावकारो नोभयान्तर; ॥ १ ॥ 
३०, आकारो नतिं घातौ स प्लुतश्च विषये स्पृतः । 
आन्तर्यात्‌ त्रिचतुमीत्रास्तपरत्वान्न ते स्हरताः ॥ २ ॥ 
तस्माच्छसो न एसे ॥ ६। १। १०३ ॥ 
३१. नत्वं पुंसां बहुत्वे चेत्‌ पुशब्दादिष्यते खियास्‌ । 
नपुँसके तमैवेष्टं ख्रीशब्दाच प्रसज्यते ॥ १ ॥ 
३२. एुंशव्दादिति बेदिष्ट सूरन सिति 
कुण्डिन्या अररकायाः पुंआधान्यात्‌ ग्रसिष्यति | ९॥ . 
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३३. पुस््राधान्ये त एच स्युर्ये दोषाः पूर्वैचोदिताः । 
तस्मादर्थे भवेन्नत्वं वध्रिकादिषु युक्कवत्‌ ॥ ३ ॥ 
दिव उत्‌ ॥ ६। १। १३१ ॥ 
३४, ०००२०००००००००००००० 4 SOS तदर्थं तपर? कृतः | 
अनुदात्त पदसेकवजेम्‌ ॥ ६। १ | १५८ | 
३५, आगमस्य विकारस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य च । 
पृथक्‌स्वरनिवृततयर्थमेकबर्जं पदस्वरः । १ ॥ : 
३६. यौगपद्यं तवे सिद्धं 'पयोयो रिक्रशासनात्‌ । 
उदात्ते ज्ञापकं त्वेतत्‌ स्वरितेन समाविशेत्‌ ।। २ ॥ 
बहुन्रीहौ प्रकृत्या पुवपदम्‌ || ६।२। १॥ 
३७, बहुत्रीहिस्वरं शास्ति समासान्तविधेः सुकृत्‌ । 
नव्सुम्यां नियमाथ तु परस्य शितिशासनात्‌ ॥ १ ॥ 
३८. क्षेपे विधिनगोऽसिद्धः परस्य नियमो भवेत्‌ । 
अन्तश्च वाग्निये सिद्धः सम्भवात्‌ प्रकृताद्रिधे! ॥ २ ॥ 
३8.. बहुब्रीहावृते सिद्ध मिष्टतश्चावधारणम्‌ । 
द्रिपादिष्टेबितस्तेश्‍च पर्यायो न प्रकरपते ।। ३ ॥ 
४०, उदात्ते ज्ञापकं त्वेतत्‌ स्वरितेन समाविशेत्‌ ॥ 
परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ ६। २। १६६ ॥ 
४१. प्रादिश्च परान्तश्च पूवीन्तश्चापि हश्यते । 
पू्वादयश्च हशयन्ते व्यत्ययो बहुलं स्पृतः ॥ 
आन्महतः समानाधिकरणजाताययो१ ॥ ६) ३। ४६॥ 
४२, अन्यप्रकृतिस्त्वमहान्‌ भूतप्रकृतो महान्‌ महत्येष । 
तस्मादात्त्व॑ न स्यात्‌ पुंबत्तु कथं भवेदत्र ॥ १ ॥ 
४३. अमहति महान्‌ हि वृत्तस्तद्राची चत्र भूतशब्दोज्यम्‌ । 
तस्मात्‌ सिध्यति पुंवत्‌ निव्त्यमात्त्व तु मन्यन्ते ॥ २ ॥ 
दम जा सजल 
द ली 422 स । २-इदै ६। २ । १ सूननेऽपि विद्यते । 
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४४. यस्तु महत; प्रतिपदं समास उक्कस्तदाश्रयं ह्यात्त्वस्‌ । 


४४. 


४६. 


४७, 
४८, 


४६. 


कतेव्यं मन्यन्ते न लक्षणेन लक्णोक्गश्चायम्‌ ॥ ३ ॥ . 
शेषवचनातूतु योऽसौ श्रत्यारम्भात्‌ कृतो बहुब्रीहिः | - 
तस्मात्‌ सिध्यति तस्मिन्‌ प्रधानतो वा यतो वृत्तिः ॥ ४ ॥ 
नामि॥ ६।४।३॥ 
नामि दीघ आमि चेत्स्यात्‌ कृते दोघे न नुड़भवेत्‌ । 
वचनाद्यत्र तञ्चास्ति नोपघायाश्च चमणाम्‌ ॥ 
सांच।। ६।४।२१३॥ 
दीर्थविधिये इहेन्मभृतीनां तं विनियम्य सुटीति सुबिद्वान्‌ । 
शौ नियमं पुनरेव विदध्याद्‌ थूशहनोति तथास्य न दुष्येत्‌ ।। १॥ 
शास्मि निवत्ये सुटीत्यविशेषे शौ नियमं कुरु वाप्यसमीक्ष्य । 
दीघविधेरुपधानियमान्मे इन्त यि दीर्घविधौ च न दोष१॥ २ ॥ 
सुट्यपि वा प्रकृतेऽनवकाशः शौ नियमोऽप्रकृतग्रतिषे्े । 
यस्य हि शौ नियमः सुटि नेतत्तेन न तत्र मवेट्रिनियम्यम्‌ ॥ ३।। 


च्छ्वो। शूडनुनासिके च ॥ ६। ४। १8॥ 


५० 


शूटूत्वे क्ङिदिधिकारश्चेच्छ षत्वं तुकप्रसद्ठय़ । 
निवृत्त दिव ऊड्भावस्तदथं तपरः कृत; ॥ 


असिद्धवदचाभात्‌ ॥ ६। ४। २२॥ 
५१. 


उत्‌तु कनः कयमो विनिवृत्त शेरपि चेटि कथं विनिवृत्तिः । 


अन्नवतस्तव योगमिमं स्याल्लुक्‌ च चिणो नु कथं न तरस्य ॥ १॥ 


५२, चं भगवान कृतवांस्तु तदर्थं तेन भवेदिटि गेर्विनिवृत्ति; । 


स्वोरपि ये च तथाप्यनुबृत्तौ चिण्जुकि च किरत एव हि लुकस्यात्‌। 
आर्धधातुके ॥ ६। ४ । ४९ ॥ 


१३, अतो लोपो यलोपश्च णिलोपश्च प्रयोजनम्‌ । | 


१-चतुर्थशचरणः ६ । १ । १३१ सतेडप्यस्ति ! 


आल्लोप इत्वमेत्वं च चिएवद्धाबश्च सीयुटि ॥ 
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स्पसिच्सीयुट्तासिषुः'` ``" ` `` चिएवदिट्‌ च ॥ ६। ४। ६२॥ 


५४, वृद्विरिचणदयुक्‌ च इन्तेश्च घव दीघघश्चोक्नो यो मितां वा चिणीति। = 


इट्‌ चासिद्धस्तेन मे जुप्यते णिर्नित्यश्वायं बलूनिमित्तो विघाती ॥ 
न माङ्योगे ॥ ६। ४। ७४॥ 
५५, अजादीनामटा सिद्ध वृद्भचर्थमिति चेदरः। 
अस्त्रपो हसतीत्यत्र घातौ वृद्विमटः स्मरेत्‌ ॥ १ ॥ 
५६, पररूपं गुणे नाट ओमाङोरुसि तत्समम्‌ । | 
छन्दोऽ बहुलं दीर्घमिणस्त्योरन्तरङ्गतः ॥ २ ॥ 
अत उत्सार्वधातुके ॥ ६। ४ | ११० ॥ 
५७, अनुप्रयोगे तु थुवास्त्यबाधनं स्मरन्ति कतुवेचनान्मनीषिणः । 
लोपे द्विवैचनासिद्विः स्थानिवदिति चेत्‌ कृते मवेदह्रत्वे | १ ॥ 
५८, नैवं सिध्यति कस्मास्रसङ्गत्वाद्भवेद्वि पररूपम्‌ । 
तस्मिश्च कृते लोपो दीर्घत्वं बाधकं भवेत्तत्र ॥ २ ॥ 
| ` इहरिद्रस्य ॥६॥४। ११४ ॥ 
. ५8, न दरिद्रायके लोपो दरिद्राणे च नेष्यते । 
दिदरिद्रासतीत्येके दिदरिद्रिषतीति वा ॥ 
अत एकहर्मध्येऽनादेशादलिटि ॥ ६। ४। १२०॥ 
६०, नशिमन्योरलिटयेत््तं छन्दर्यमिपचोरपि । 
अनेश मेनकेत्येतदच्येमोनं लिङि पेचिरन्‌ ॥ १ ॥ 
६१. यज्‌ आयेजे वप्‌ आवेपे दम्भ एत्त्वमलक्षणम्‌ । 
श्नसोरत्वे तकारेण ज्ञाप्यते त्वेत्वशासनम्‌ || २ ॥ 
अवेणस्त्रसावनञः ॥ ६ । ४। १२७॥ 
मघवा बहुलम्‌ ॥ ६। ४ । १२८॥ 
६२. अवेणस्त मघोनश्च न शिष्यं छान्दसं हि तत्‌ । 
यो मतुब्बन्योर्विघानाध छन्दस्युभयद्शनात्‌ ॥ 
यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधाया। ॥ ६ । ४। १४६ ॥ 
६३. तसीत्येष न वक्नव्यो दष्टो दाशतयेऽपि हि । 
घी लोपोडन्तिषदित्यत्र तथाऽघौ येऽन्त्ययबैसु ॥ 


षष्ठोऽध्यायः समाप्तः । EF 
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| | 
\ समग्रमहामाष्यस्य विसशेटिप्पण्यामुद्धृतग्रन्थानां सूची 
ik १. ऋग्वेद्संहिता ३४, साङ्ख्यदशेनम्‌ 
| २. यजुर्वेदसंदिता ३५, योगदशनम्‌ 
| ३. सामवेद्संदिता ३६, योगदशंनव्यासभाष्यम्‌ 
| | ४. अथववेद्संदिता ३७. न्यायदशेनम्‌ 
| | ५. तैत्तिरीयसंहिता ३८. न्यायवास्स्यायनभाष्यम्‌ ` 
| ६. मेत्रायणीसंद्धिता ३६. पूेमीमांसादशंनम्‌ 
॥ ७, काठकसंहिता ४०, शाबरभाष्यम्‌ 
i "८ तैत्तिरीयारण्यकम्‌ ४१. निरुक्तम्‌ ( यास्कीयम्‌ ) 
| | ६, तैत्तिरीयचाह्मणम्‌ ४२. निघण्डु: ( यास्कीय; ) 
|| १०. शतपथब्राह्मणम्‌ ४३, निघण्डुनिवेचनम्‌ ( देवराज; ) 
| ११. जञेमिनीयोपनिषद्‌ त्राह्मणम्‌ ३४, निरुक्तदुगटीका 
i १२. अथरवैवेद्सायणभाष्यम्‌ ४५, छुन्दःसच्रम्‌ 
|| ` १३. कठोपनिषद्‌ ४६. छन्दःसूत्रवृत्तिः ( इलायुघः ) . 
|| . . २४. सुण्डकोपनिषद्‌ ४७. कामसूत्रम्‌ ( वात्स्यायनः ) 
| १५. ब्रृहदारगयकोपनिषदु ` ४८. कौरिलीयार्थशास्रम्‌ 
॥। १६. छान्दोग्यो पनिषद्‌ ४६, चरकसंहिता 
| १७, मनुस्मृतिः ५०, सुशुतसंहिता 
kh » रैक, मन्यर्थ सुक्तावली ( कु्लूक भट्टः ) ५१. घन्वन्तरीयनिघण्डुः 
i. १६, याज्ञवल्क्यस्सृतिः ५२. भावप्रकाशः 
। २०. मिताक्षरा ( विज्ञानेश्वरः ) ४३, वेद्यकपरिभाषा 
|| २१. बौधायनस्सृतिः ५४. लीलावती 
शै २२. वसिष्ठस्मृतिः ४५. श्रीमद्भागवतम्‌ 
॥ २३. बसिष्ठधर्सशाख्रम्‌ ५६. पद्मपुराणम्‌ 
ग २४, आपस्तम्बधर्मसूचम्‌ ५७ नरसिहपुराणम्‌ 
२५. बौधायनधर्मेसूचम्‌ ४८. ब्रह्माणड पुराणम्‌ 
२६, बौधायन गृह्यसत्रम्‌ ५९. रामायणम्‌ 
२७, आपस्तस्वगृह्म तुम ६०. मद्दाभारतम्‌ ह 
२८. आश्वलायनशहासूत्रम्‌ ६१. भगवद्गीता यी 
२६, पारस्करग्रह्मसूचम्‌ ६२. राजतरङ्गिणी 
३०, लाटःघायनश्चोतसूत्रम्‌ ६३. कथासरित्सागरः 
३१. लौगाक्षिग्रह्मसत्रव्याख्या ( देबपालः ) | ६४. न्यायमञ्जरी 
३२, आरवेदप्रातशाख्यम्‌ ६५ रघुवंश | 
३३, शुङ्कयजञुःप्रातिशाल्यम्‌ | देरे. कुमारसस्भवः 
१०३ { | र 


__ 00-0.7वव1 Kanya Maha Vid 
७७5 ~ mE TR Sr Tie डे ` 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६७. शिशुपालवधः 
६८. साहित्यदपेणः 
६१ . पृथ्वीराजविज्ञयः 
७०, भट्टिकाव्यम्‌ 
७१. चेराग्यशतकम्‌ 
७२. अमरकोषः 
७३. सेदिनीकोषः 
७४. चैज्यन्तीकोषः 
७५. इलायुधकोषः 


७६. अभिधानचिन्तामणिः 


7७७. शब्दार्थ चिन्तामणिः 
७८. शब्दकल्पद्रमः 

७६. वाचस्पत्यम्‌ 

८०, श॒ब्दाणेचकोषः 

८१. हिन्दीविश्वकोषः 
८२. पाणिनीयाष्टकम्‌ 
८३. कात्यायनवातिकानि 
८४. व्याक रणमहाभाष्यम्‌ 
८५. भाष्यप्रदीपः 

८६. भाष्यप्रदी पोद्द्योतः 


८७. उद्द्योतनम्‌ ( अन्नम्भट्घः ) 

८८. वाक्यपदीयम्‌ ( मत हरिः ) 
८९. मह्दाभाष्यदीपिका ( भर हरिः ) 
१०. वाक्यपदीयपुएयराजरीका 

९१. प्रकीणांप्रकाशः ( हेलाराजः ) 


१२. फिट्सूत्रपाठः 
६३. गणपाठः 


९४. उणादिकोषः ( पञ्चपादी ) 
९५, उणादिघुत्तिः ( दयानन्दः ) 


९६. दशपाद्युणादिवृत्तिः 
९७, पाणिनीयशिक्षा 


९८. वणोव्वारणशिक्षा 

६६. याज्ञवल्क्य शिक्षा 
१००, काशिकावृत्तिः 
१०१. न्यासः ( जिनेन्द्रघुद्धि; ) 
१०२. पदमञ्जरी ( हरदत्तः ) 
१०३. वेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
१०३. शब्दकोस्तुभः 
१०४, तत्त्वबोधिनी 
१०६. लघुशब्देन्दुशेखरः 
१०७, परमलधुमञ्जूषा 
१५८, वैयाकरणभूषणसारः 
१०६. व्याकरणदीपिका 
११०, गणरलमहोदधिः 
१११. अष्टाध्यायी भाष्यम्‌ ( दयानन्दः ) 
११२. कारकीयः ( ४? ) 
११३. सत्यार्थप्रकाशः ( » ) 
११४. खमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः ( ,,) 
११५. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (+ ) 
११६, पाणिनिकालीन भारत 
११७. पतञ्जलिकालीन भारत 
११८. वैदिक साहित्य और संस्कृति 
११६. व्याकरणशास्त्र का इतिहास 
१२०, वेददिमश ( देदत्रत शास्री ) 
१२१. वैदिक कंकारडेंख 
१२२. लेकचजे आन पतञ्जलिज महाभाष्य 
१२३. चिन्नस्वामिनां टिप्पणी 
१२४. शुरुप्रसादशास्त्रिणां टिप्पणी 
१२५. शिवदत्तदाधिमथानां टिप्पणी 
१२६, डा० रघुषीराणां टिप्पणी 
१२७, चारुदेवशास््रिणां टिप्पणी 
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चतुर्थमागस्थभाष्यशुद्विपत्रकम्‌ 


[ पञ्चमोऽध्यायः ] 


पृष्ठम्‌ पंक्तिः अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ पंक्तिः अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
४ १ सिद्धम्‌ - सिद्धस्‌ । १०६ ४ परस्योत्त्व परस्योत्व 
४ ३ चेदपाद चेदपवाद १०६ & परस्यौरवं परस्थौत्वं 
६ ३ प्राप्तोति प्राप्तोति- १०७ १ परस्योत्तव॑ परस्थौत्वं 
३ ३ याति यानि ०८ १ सिद्धन्तु सिदे तु 
१२ २ अविक आविक ११२ १२ घेययडप धेय उप 
१३ ३ भोगीन भोगीन: | ११९ ७ चसा चसो 
१३ १० इति । इति १३६ २ कृतेऽपि । ङतेऽपि प्राप्नोति । 
८ ३ [२१,७४] [१११४ ] |-१९२ २ . भवऽ्येव भवस्येव 
१८ ३ तथा यथा १६० ३ ससग संसर्ग 
३१ ३ तिद्दग्रण तिप्रहण | १६४ ४ अपर अह अपर आह- 
३४ ४ हिडन हिठन्‌ू . | १६४ १३ द्यदुभ्यां द्दुभ्यों ` 
३६ १३ असंज्ञा ्रथासंज्ञा | १७० १२ चत्तत चतत 
४१ ७ तदस्तिम तदस्मिन्‌ १७१ & यप्‌ यप्‌ 
४३ २ कना कीना १७१ था ॥ १०२॥ ॥ १२०॥ 
४६ २ आनभिधा ग्रनभिधा १७१ २४ ४1२१ ३२ ५।४।३२ 
श्म ७ करण्यद्‌ . करण्याद | १७८ १२ श्रयते अयते 
> ५८ ६ ऋत्कि ` ऋसि | १८० ७ 'तत्तहि तत्तञुपसंख्यान 
६१ २३३ तन्रमवेन _ तत्रभवेन क्त ६! स्वत्व त्त्वौत्व 
१०:३४ तन्नापि- अत्रापि . १८२ ३ रस्य | प्रस्य | 
| ३० ९ डामिट्टख डास्मिइवं | १८३ १० ततो भवन्तस्‌, तन्न तत्र भवन्तम्‌, ततो | 
३२ १ [71११] [४२.१] | १८९ ६ त्तरयः त्रय: 
| ३२ ३ कतंब्ये सूत्र कतंव्यम्‌ | सूत्रं | १८६ ११ विकि ठ 
| ३३ ६ सिध्यर्थम्‌ सिदुभ्यथंम्‌ | १८८ ७ सिध्य 
| ३५ ४ बृद्धथंम्‌ ददधयर्थेम्‌ | १६० १ घुकङ्वावो 
| १०१ ११ आवः मां. | 1९१-७ ` ` हि a 
१०२ १ तत्रार भ तत्रारम्भं १९१ आग'सरिति ट्ट 
| -३०५ ३ कि कि _ 33९ सिश्यति 
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३।४।११४३ 
स्तप्तनप्खा 
चक्तव्यस्‌ः 

राक्षोध्न 
क्यष 


अशुद्धम्‌ 
॥ ॥ 
निदिष्ट 
कतव्यम्‌ 
तद्दि 
हरात 
दीघंत्व 
पूवयोः 
निपूतोः 
स्वोस्व 
पुत्रः 
पतिभाषायाः 
युवदीनां 
संयोगदिलोप 


करीषगन्ध्या 


तंत्रेत ' 


. वप्यति+ 


८२० 
शुद्धम्‌ |पृष्ठम्‌ पंक्तिः अशुद्धम्‌ 
प्रशंसायां | २६३ १ हास मारा 
रथेयोदिं | २६३ ११ उपराजम्‌ 
प्रकृयर्थ | २३४ १२ नीपदिनि 
वचनात सिद्धमे | २६४ १२ दिनीः 
कतुस्‌ । २६६ ४ स्योसङ्ख्यानं 
किं २६७ ४ धूरघूक्षरिति 
पूवं २६७ १०. सिध्यति 
४।४।१३०| २६६ ८ बहु हौ 
तप्तनप्खा २७० ४ चक्रसिक्थ 
चक्तव्यम्‌ २७२ ४ वेगो 
रा्ञोष्न | २७४ २;३१४ बह 
क्यष्‌ २७५ ३ 'बहदुच 
[ षष्ठोऽध्यायः ]. 
शुद्धम्‌ | पृष्ठम्‌ पंक्ति अशद्धम्‌ 
॥ १५॥ | ३३ १६ चापघायाश्च 
निर्दिष्ट | ३३६ १ वर्तते 
कतेव्यस्‌ | ३३७ ३ ग्रतिधेषः 
तहिं | ३३८ २ यवगूः 
हरोन्‌ | ३३६ ३ . भ्यालसक्षण 
दीघत्वं | ३४६ १ जादानां 
पूर्वयोः `| ३४८ ७ [ ६।४१ १३३ ] 
निपूतीः | ३४४ ७ क्तव्यः ` 
रवोत्त- | ३५७ ७ लक्षण प्रतिषेधः 
पत्रः । ३४५७ १० स्थनिवद्‌ 
परिभाषायाः | ३१८ १ त्वं 
 युवादीनां | ३६० ६ पुनरय 
संयोगावि्ोप | ३६४ १ सक 
कारीषगन्ध्या | ३६७ ८ प्रक्र- 
पठ्यते | ३६८ ७  प्रभृततिप्वि 
तन्नेतत्‌ ३११ १ द्वाविमा द्विषकारा 
- वच्यत्ति) 
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शुद्धम्‌ 
ह्यच्यमान 
उपराजम्‌! 
निपदिनी 
दिनिः 
स्योपसङ्ख्यानं ` 
घूरक्षघूरिति 
सिंध्यति । 
बहुत्रीहो 
चक्रसक्थी 
चेप्रो 
बह्‌ 
बहूबुच 


शुद्धम्‌ 
चोपधायाश्र 
वर्तते } 
प्रतिषेधः 
यवागूः 
भ्यासलक्तण 
जादीनां 
[ ६।४।१३३ ] 
चक्तञ्यः । 
लच्षणप्रतिषेधः 
स्थानिवद्‌ 
आर्वं 
पुनरयं 
सन्नि - 
प्रकृति- 
प्रश्न तिष्वि 
द्वाचिमौ द्विषकारो 


इिवुप्वःकती 


पृष्ठम्‌ पंक्तिः 
३७२ २ 
३८१ १३ 
३८३ ३ 
३८३ १० 
३८४ ११ 
TT] 
३३१ २६ 
३६७ ११ 
३३५ ८ 
३३५ ८ 
३०१ ४ 
३०३ २ 
४१३ ६ 
४२० १४ 
३२३ १० 
४२६ २ 
३२६ १ 
३२७ २ 
३२३ १० 
२३० & 
३३२ १४ 
४३२ १ 
४४७ ८ 
४३० द 
३६५ द 
२७५ रे 
४०४ रे 
४८४ ६ 
४८७ २ 
४९६ २ 
९१२ १३ 
१४३. १२ 
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अशुद्धम्‌ 
लध्वथं 
हस्वादि 
इस्वग्रहणम्‌ 
धारणद्यथा 
ग्रामाणि 
प्रतिघ 
६।१।२७ वा० १ 
गव्यूतिध्वानं 
च चातोऽव्‌ 
शारव्या 
यज्ञमिति 
किर्थमि 
निप्कौशाम्बी 
ताबुक्ताद्‌ ` 
अग्ने च्छत्रम्‌ । 
अपचच्छुदतुः 
अपचच्छुडुः 
गुणबृध्यो 
जिहीषंकः + 
एकदेश 
सानेऽषि 
भबतीति 
अकु सान्यपश्य 
अघ्वया । 
एकादेशाप्लुतो 
वा विहितस्य 
वजम्‌ 
चजेयेस्वा 
वप्रतिषधाबु 
दस्मदिस्किम्‌ 
ब्राह्मणेभ्यः ? 
रित्यत्र 1 । न 
श्रयते 


८२१ \ 
श्म | पृष्ठम्‌ पंक्ति अशुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
लघ्वर्थं ५३७ १४ क्रः कदरः 
हस्वादि | ५४८ ४ कदरः कवः 
हृस्वम्रहणम्‌ | ११३ ८ दत्तश्रतयो दत्तभुतयो 
घारणाद्यया | ४७३ १० ,, ,, 9 | 
ामणि ४८१ २ उत्तरषदाधिकारः उत्तरपदाधिकारः । 
प्रतिषेध ५४४ ११ ब्राह्मणच्छुंसिन बाझणाच्छुंसिन 
६।१।१२७ वा० १ | २८७ १ पद्म्‌। पदम्‌ 
गन्यूतिमध्वाने | ४९० ४ नष दोषः नेप दोषः | 
'चातो5वू २३२ १२ स्थाने$ण स्थाने5ण | 
शरव्या ६०२ १२ समथ समर्थ _ 
यज्ञमुखमिति - | ६११ मान्रम्‌ + मात्रस्य † 
किमर्थमि ६१७ ११ मण्डादिषु मण्डादिषु 
निष्कोशामबी | ६२७ १ वृद्ध्यात्वे वृद्ध्यात्तवे 
ताबुक्ता ६४३ ६ - त्रेश्च¶। त्रश्‍च १॥ 
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